ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 509 

— — '"· "" 7 Απριλίου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Φ2/21099/1700 

Τροποποίηση του ΠΔ 104/99 "Προσαρμογή της Ελληνι¬ 
κής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της οδηγίας 
94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγι¬ 
ση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων" σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΥΦ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντος υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις; 

α. Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α’ 34) 
Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου*. όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α" 70), του άρθρου 3 
του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
65 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) 
β. Της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000 (Α’ 46) 
"Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Με¬ 
ταφορών και Επικοινωνιών". 

γ. Του ΠΔ 104/1999 (Α’ 113) "Προσαρμογή της Ελληνι¬ 
κής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ 
της 21 ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομο¬ 
θεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφο¬ 
ρές επικινδύνων εμπορευμάτων" 
δ. Της Δ17α/03/99/Φ.221/1996 (Β' 1006) κοινής απόφα¬ 
ση Του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Θεόδωρο Κο- 
λιοπάνο και Χρήστο Βερελή". 


ε Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν 2081/1992 (Α' 154) και αντικα- 
ταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν.2469/97 (Α 38) 

2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εναρμόνιση της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
96/86/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1996 (τεύχος ΕΕ αρ. 1335 
της 24.12.96) για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπο¬ 
ρευμάτων και των παραρτημάτων της Α και Β (τεύχος ΕΕ 
αρ. 1_251 της 15.09.97). 

Άρθρο 2 

Αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Α και Β του Προεδρι¬ 
κού Διατάγματος 104/99 (Α' 113) με τα παρακάτω Πα¬ 
ραρτήματα Α και Β που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ¬ 
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2000 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ 

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΙΑΝΝΟΣ Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 
(ΤΕΥΧΟΣ I) 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ & ΕΙΔΗ 
Μέρος I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Περιθωριακά 

Ορισμοί . 2000 και 2001 

Γενικές διατάξεις . 2002 έως 2099 

Μέρος Π. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 

Κλάση 1 Εκρηκτικές ύλες και είδη . 2100 και επόμενα 

Κλάση 2 Αέρια . 2200 και επόμενα 

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά . 2300 και επόμενα 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά . 2400 και επόμενα 

Κλάση 4.2 Ύλες υποκείμενες σε αυτό^ιατο ή αυτογενή ανάφλεξη . 2430 και επόμενα 

Κλάση 4.3 Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό . 2470 και επόμενα 

Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ύλες . 2500 και επόμενα 

„ Κλάση 5.2 ^ Οργανικά υπεροξείδια . 2550 και επόμενα 

Κλάση 6.1 Τοξικέςύλες ...... 2600 και επόμενα 

Κλάση 6.2 Μολυσματικές ύλες . 2650 και επόμενα 

Κλάση 7 Ραδιενεργείς ύλες . 2700 και επόμενα 

Κλάση 8 Διαβρωτικές ύλες .. 2800 και επόμενα 

Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη . 2900 και επόμενα 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 


Μέρος III. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 

Περιθωριακά 


Προσθήκη Α.1 

Α, Προϋποθέσεις σταθερότητας και ασφάλειας σχετικές 

με εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα και νιτρικά 

μείγματα νιτροκυτταρίνης . 

Β. Λεξιλόγιο ονομάτων του περιθωριακού 2101 . 

Προσθήκη Α.2 

Α. Διατάξεις σχετικές με τη φύση των από κράμα 
αλουμινίου δοχείων για ορισμένα αέρια της Κλάσης 2 . 

Β. Απαιτήσεις σχετικές με τα υλικά και τη κατασκευή 
των δοχείων των προοριζόμενων για τη μεταφορά των 
βαθιά - κατεψυγμένων (άεβρίγ ΓβίπΒβΓβΙβά) υγροποιημένων 
αερίων της Κλάσης 2 . 

Γ. Διατάξεις σχετικές με δοκιμές σε διανεμητές 
αεροζόλ και δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο 
(φυσίγγια αερίου) Κλάσεως 2, 5°. 


3100 και επόμενα 
3170 και επόμενα 


3200 και επόμενα 


3250 και επόμενα 


3291 και επόμενα 


Προσθήκη Α.3 

Α. Δοκιμές σχετικές *ιε εύφλεκτα υγρά 

Κλάσεων 3,6,1 και 8 . 

Β. Δοκιμή για καθορισμό της ρευστότητας . 

Γ. Δοκιμές για καθορισμό της οικοτοξικότητας, 
παραμονής και βιοσυσσώρευσης υλών στο υδρόβιο 
περιβάλλον για ένταξη στην Κλάση 9. 

Δ. Δοκιμές σχετικές με τις ύλες τις υποκείμενες σε αυτόματο 
ή αυτογενή ανάφλεξη της Κλάσης 4.2 . 

Ε. Δοκιμή σχετική με τις ύλες της Κλάσης 4.3, οι οποίες 

βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό . 

ΣΤ. Δοκιμές σχετικές με τις στερεές οξειδωτικές ύλες της 
Κλάσης 5.1 . 

Ζ. Δοκιμές για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας, της 
διατήρησης και της βιοσυσσώρευσης υλών στο υδρόβιο 
περιβάλλον προς ταξινόμηση στην Κλάση 9 . 

Προσθήκη Α 4 Υπό επιφύλαξη . 


3300 και επόμενα 
3310 και επόμενα 

3320 και επόμενα 
3330 και επόμενα 
3340 και επόμενα 
3350 και επόμενα 

3360 και επόμενα 
3400 και επόμενα 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 

Περιθωριακά 

Προσθήκη Α.5 Γενικές διατάξεις συσκευασίας, τύποι συσκευασίας, 

απαιτήσεις εφαρμοστέες στη συσκευασία, απαιτήσεις 

δοκιμασίας για τις συσκευασίες .*. 3500 και επόιιενα 

Προσθήκη Α 6 Διατάξεις σχετικές με τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά 

χύμα (1ΒΟ) ... 3600 και επόμενα 

Προσθήκη Α.7 Διατάξεις σχετικές με ραδιενεργείς ύλες Κλάσης 7 . 3700 και επόμενα 

Προσθήκη Α.8 Υπό επιφύλαξη . 3800 και επόμενα 

Προσθήκη Α.9 Διατάξεις σχετικές με ετικέτες κινδύνου, επεξήγηση συμβόλων, 

ετικέτες κινδύνου . 3900 και επόμενα 

Προσθήκη Β.4 Διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση οδηγών 

οχημάτων που φέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα . 240 000 και επόμενα 
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Μέρος I. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

2000 (1) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: 

- με τον όρο "αρμόδια αρχή" νοείται η αρχή που διορίστηκε σαν αρμόδια αρχή σε κάθε χώρα και για 
κάθε ειδική περίπτωση από τη Κυβέρνηση, 

- με τον όρο "αέριο" νοείται αέριο ή ατμός, 

- με τον όρο "επικίνδυνες ύλες", όταν χρησιμοποιείται μόνος, νοούνται οι ύλες και τα είδη που 
ορίσθηκαν σαν ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας, 

- με τον όρο "μεταφορά χύμα" νοείται η μεταφορά στερεός ύλης χωρίς συσκευασία, 

- ο όρος "ΚΙΟ" σημαίνει Κανονισμούς-που διέπουν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
σιδηροδρομικός οι οποίοι αποτελούν το Παράρτημα I της ΟΟΤΪΡ - Σύμβαση σχετική με τη διεθνή 
μεταφορά σιδηροδρομικός , Προσθήκη Β - Ενιαίοι κανόνες σχετικοί με το συμβόλαιο για διεθνείς 
μεταφορές σιδηροδρομικός (ΟΜ). 

- ο όρος Υποδείξεις για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 1 σημαίνει την ένατη 

αναθεωρημένη έκδοση των Υποδείξεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (8Τ/3Ο/Α0. ί 0/1/Κεν.9) 

- ο όρος Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων* σημαίνει την δεύτερη αναθεωρημένη εκδοχή των 
Υποδείξεων των Ηνωμένων Εθνών για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Εγχειρίδιο 
Δοκιμών και Κριτηρίων (8Τ/8Ο/ΑΟ.10/11/Κ©ν.2). 

(2) Για την εφαρμογή του παρόντος- Παραρτήματος, οι δεξαμενές (βλέπε ορισμούς Παραρτήματος Β) δεν 
τοποθετούνται στην αυτή βάση με τα δοχεία, του όρου "δοχείο" χρησιμοποιούμενου υπό την περιοριστικήν 
αυτού έννοια. Διατάξεις σχέτικέίς με τα δοχεία έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές, στοιχεία οχημάτων 
συστοιχίας, αφαιρετές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές μόνον εάν αυτό συνομολογείτε ρητά. 

(3) Με τον όρο "πλήρες φορτίο" νοείται οποιοδήποτε φορτίο προερχόμενο από έναν αποστολέα, για το 
οποίο φορτίο επιφυλάσσεται αποκλειστικά η χρήση οχήματος ή ιιεγάλου εμπορευματοκιβωτίου και όλες οι 
εργασίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση τσυ οποίου διεξάγονται σύμφωνα με τς οδηγίες του αποστολέα η 

του παραλήπτη. 

(4) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας "εγγραφή ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)” νοείται μία συλλογική 
εγγραφή η οποία αποδίδεται σε ύλες, μείγματα, διαλύματα ή είδη εάν. 

(β) δεν αναφέρονται ονομαστικά στα περιεχόμενα των καταλόγων των υλών, και 

(ί>) παρουσιάζουν χημικές φυσικές και/ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, το είδος, 
το γράμμα και το όνομα της εγγραφής β,α.ο. 

(5) Τα απόβλητα είναι ύλες, διαλύματα, μείγματα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ 1 ευθείας χρήση 
αλλά μεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόθεση, εξάλειψη διά αποτεφρώσεως ή άλλες μεθόδους 

διάθεσής. 

(6) Γ« τους σκοπούς ταξινόμησης επικίνδυνα εμπορεύματα με σημείο τήξεως ή αρχικό σημείο τήξεως στους 20° Γ ή 
χαμηλότερο σε πίεση 101.3 ΙίΡε θα θεωρούνται ως υγρά Ιξώδης ύλη για την οποία δεν μπορεί να καθορισθεί στμιε»ο 
ίήζως θα υποβάλλεται στην δοκιμή Α5ΤΜ 04359-90 ή στην δοκιμή καθορισμού ρευστότητας (δοκιμή 
πενετρομέτρου) που προβλέπεται στην Προσθήκη Α.3, περΛοριακό 3310. 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2001 (1) Οι εξής μονάδες μετρήσεως^ εφαρμόζονται στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτη^ια Β: 





Δεκτές 







εναλλακτικές 

Συσχέτιση μεταξύ μονάδων 

Μέτρηση 

Μονάδα 51 ν 

).ιονάδες 



Μήκος 

ΙΤΙ 

(ιυείτβ) 





Επιφάνεια 

ιτι 2 

(δηιιβτβ πιείτε) 


- 


— 

Ογκος 

ΠΊ 3 

(ουΒίο ηιβίΓί) 

1* 

(ΙίΐΓβ) 

1 1 

= ΙΟ* 3 πι 3 

Χρόνος 

5 

(δεοοηά) 

γπ ίη 

(πιίηυΐβ) 

1 ΓΠ1Π 

= 60 5 




Η 

(Ηουτ) 

1 Ιι 

= 3 600 δ 




ά 

(άβγ) 

1 ά 

= 86 400 5 

Μάζα 

Η 

(ΙιίΙθ£Γ8ΐηηιβ) 

β 

(ςηιπιπιε) 

1 8 

= 10' 3 

_ 



X 

(ΐοη) 

1 ( 

~ Ι0 3 Ιΐ£ 

Πυκνότ. Μάζας 

ϊ&η' 


ν%}\ 


ι 

= ΙΟ 3 Κβ/ιυ 3 

Θερμοκρασία 

Κ 

(ΙιβΙνίη) 

°0 

(άε^τεβ 

ο°ο 

- 273.15 Κ 





ΟεΙδΐυβ) 



Διαφορά 







θερμοκρασίας 

Κ 

(ΙίβΙνίη) 

°ε 

II 

1 °0 

= 1 Κ 

Δύναμη 

Ν 

(ηβννίοη) 



1 Ν 

= 1 Ιί^Χαι/δ 2 

Πίεση 

Ρβ 

(ρεδοεΙ) 

ΙΧΙΓ 

(1)3Γ) 

1 ί)3Γ 

= 10 3 Ρβ 






1 Ρ& 

= 1 Ν/πι 2 

Τάση 

Ν/ια 2 


Ν/πιπι 2 

1 Ν/ηιιτι 2 = 

1 ΜΡβ 


Έργο ) 



λ\¥1ι 

(ΚΠονναΚ 

1 Ιί\νΐι 

« 3.6 ΜΙ 

Ενέργεια ) 



... 

Ηουτ) 



) 

I 

(]ουΙβ) 



1 3 

* 1 Ναι = 1 ν/.δ 

Ποσότητα ) 



βν(βΐβοΐτοηνοΐί) 

1 «ν 

** 0.1602Χ10' ,β 3 

θερμότητας) 







Ηλειςιρ. Ισχύς 

\ν 

(\νβ!ΐ) 


-- 

1 \ν 

= υ/β = 1 ΝΧπι/δ 

Κινηματικό 







ιξώδες 

ιη 2 /» 


ιηπι 2 /ί 


1 ηιιη 2 /$ 

= 10* πι 2 /δ 

Δυναμικό 







ιξώδες 

Ρ&Χδ 


ηιΡβΧε 


1 ιυΡβΧδ 

- 10 3 ΡρΧδ 

Δραστικότητα^ 

Βς 

(βεαμιετε!) 





Ισοδύνααο 







δόσης* 

8ν 

(δίβνβΛ) 






7 Οι εξής στρογγνλοχο ιημένοι αριθμοί χρησιμοποιούνται για την μετατροπή των μέχρι τονόε 
χρησιμοχοιονμένων μονάδων σε μονάδες 5/ 

Δύναμη Τ,ΟΜ 

■ η% » 9.807Ν ΙΚς/ηντΐ = 9.807 Ν/ηνη 3 

/ Ν ■*’ 0.102 1 Ν/ηιμ 2 = 0.102 &%/ηιτη 2 


[Συνέχεια Υποσημειώσεων στη σελίδα 3] 



Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2001 Τα δεκαδικά πολλαπλάσια κα. υπο-πολλαπλάσ,α μιας μονάδας μπορούν να σχηματίζοντα. με 
(συνέχ.) προθέματα που θα έχουν τις εξής σημασίες και θα τοποθετούνται προ του ονόματος της μονάδος. 


Συντελεστ ής 

1 000 000 000 000 000 000 
1 000 000 000 000 000 
} 000 000 000 000 
1 000 000 000 
1 000 000 
1000 
100 
10 
ο.ι 
0.01 
0.001 
0.000 001 
0.000 000 001 
0.000 000 000 001 
0.000 000 000 000 001 
0.000 000 000 000 000 001 


ίο" 

κεντάκις εκ. 

ίο 15 

τετράκις εκ. 

10 ,Σ 

τρις εκ. 

ΙΟ 9 

δις εκ. 

ΙΟ 6 

εκατομμύριο 

ΙΟ 3 

χίλια 

ΙΟ 3 

εκατό 

ΙΟ 1 

δέκα 

10' 1 

δέκατο 

ΙΟ 2 

Εκατοστό 

ισ 3 

χιλιοστό 

ΙΟ" 6 

εκατομυρ/στό 

ΙΟ· 9 

δις εκ/στό 

■ Ι0' 12 

τρις εκ/στό 

■ ΙΟ* 15 

τετράκις εκ/στό 

* 10·" 

πεντάκις εκ/στό 


Πρόθεμα Σύμβολο 


6 X 8 Ε 

ρβΐ8 Ρ 

16 Γ 8 Τ 

8Ϊ8* 0 

Π 16§8 Μ 

ΜΙο Κ 

Ιιεοίο 1* 

<3εοί ό 

ςεηίί ο 

πιίΠί η* 

ΓΠΙΟΓΟ ΓΠ 

Π 3 ΠΟ η 

ρϊοο Ρ 

ΓβηιΙο Γ 

3ίί0 3 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 1 0 9 (δισεκατομμύριο) χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Εθνη. 

Ανάλογο δε είναι το δισεκατομμυριοστό (10). 


[Συνέχεια Υποσημειώσεων από τη σελίδα 2] 


Πίεση 

I Ρα ~ / Ν/πι 2 ~ ΙΟ 5 όατ 

'] ύατ - /Ο 5 Ρα 

ης/αη 2 =9.807X1$ Ρα 

/ ίοη = 1.33X1$ Ρα 


= 1.02X1$ ψνη 2 
= 1.02 ίφηί 
= 0.9807 8ατ 
= 1.33X1$ 


= 0.75X1$ ίοη 
= 750 ίοη 
- 736 ίοη 
= 1.36X1$Ίι$/οηΐ 


Ενέιτρκ, Πι 


ΟΐΙΙίιΐί·. 


Ο φυότηταζ 


υ -/Μ» 
ηΐνΗ ~ 3.6X1$ ^ 
1 *£/σ * 9.807^ 
ΙΚαΙ χ 4.19X1$3 


=τ ο. 278X1$ ΝνΗ * 0.102 “ 0.239X1$ &αΙ 

= 367X1$ 860 &αΙ 

= 2.72X1$ * 2.34X1$ ΙκαΙ 

= 1 . 16X1$ ΜΗι * 427 Κ&η 


IV = 0.102 Κξηι/χ * 0.86Ιβχί/8 Ιηΐ/χ ” ΙΟ 1 51 (5ΙΟ&&) 

η#η/ι= 9.807 V = 8.43 8αΜ 15! = ΙΟ 4 ηί/5 
1 ΙχαΙ/Η -1.1619 -0.1198ρπ/ί 


Αίΐναηικό έώόκ 

ΙΡαΧί = / Νχ/ηι 2 

I ρ * 0.1 ΡαΧχ 

1 Κ^χ/ηι 2 “ 9.807 Ρ'αΧχ 


= 10 Ρ (ροΐίί) » 0.102*2$/ηΐ 
= 0.1Ν*/ηΐ - 1.02X1$ *&/η 2 

= 9.807 Νχ/τη 2 “ 98.07Ρ 

[Συνέχεια Υποσημειώσεων στη σελίδα 4] 








Γ= #·“ , ^ϋ:’ΜΜΐ- ,^νΐ^Ρ=. . 


ίΛΙΗΒίμΐϋΐΐν 


5600 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2001 (2) Όπου χρησιμοποιείται η λέξη "βάρος” στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β, 

(συνεχ.) σημαίνει "μάζα". 

(3) Όποτε το βάρος ενός κόλου αναφέρεται στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β, νοείται η 
μικτή μάζα, εκτός αν δηλώνεται άλλως. Η μάζα των εμπορευματοκιβώτια ή των δεξαμενών για την 
μεταφορά των εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνεται στην μικτή μάζα. 

(4) Αν δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, το σύμβολο “%” στο παρόν Παράρτημα και στο 
Παράρτημα Β αντιπροσωπεύει: 

(β) Στην περίπτωση μειγμάτων στερεών ή υγρών, επίσης στην περίπτωση διαλυμάτων ή στερειόν 
που έχουν διαβραχεί με υγρό: ποσοστό μάζας βάσει της συνολικής μάζας του μείγματος, του 
διαλύματος ή του διαποτισμένου στερεού. 

"(&) στην περίπτωση συμπιεσμένων αεριωδών μειγμάτων: όταν πληρούνται με πίεση, ποσοστό 
κατ'όγκο βάσει του συνολικού όγκου του αεριώδους μείγματος, ή, όταν πληρούνται με το 
βάρος, ποσοστό κατά βάρος βάσει του συνολικού βάρους του μείγματος* στην περίπτωση 
μειγμάτων υγροποιημένων αερίων και αερίων που διαλύονται υπό πίεση: ποσοστό κατά 
βάρος βάσει του συνολικού βάρους του μείγματος." 

(5) Πιέσεις κάθε είδους σχετικές με τα δοχεία (όπως πίεση δοκιμασίας, εσωτερική πίεση, πίεση 
ανοίγ^ιατος βαλβίδας ασφαλείας), σημειώνονται πάντα σαν πιέσεις θλιβομέτρου (πιέσεις μεγαλύτερες 
από την ατμοσφαιρική πίεση). Ωστόσο, η πίεση ατμού των ουσιών εκφράζεται πάντα σε απόλυτη πίεση. 

(6) Όπου το παρόν Παράρτημα Β καθορίζει βαθμό πληρώσεως δοχείων ή δεξαμενών, ο βαθμός αυτός 
πληρώσεως αναφέρεται πάντα σε θερμοκρασία 15° 0 των ουσιών, εκτός αν σημειώνεται κάποια άλλη 
θερμοκρασία. 

(7) θεσπίζεται ο εξής τύπος μετατροπής (μετασχηματισμού) κατά προσέγγιση μέχρις ότου οι μονάδες 
$| ενσωματωθούν εντελώς και σε όλα τα κείμενα του παρόντος Παραρτήματος και του Παραρτήματος 
Β: 


I Ιςβ/ιηιιι 2 “ 10 Ν/ιυπι 3 1 Ιίβ/οπι 2 = 1 Ι>λγ 


[Συνέχεια Υποσημειώσεων από τη σελίδα 3] 

* Το διεθνές σύστημα μονάδων ($1) είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που ελήφΟησαν στην Γενική 
Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (Διεύθυνση: ΡανΐΙίοη άε Βεείειιίί, Ρατε άε Σΐ-Οοικί, Ρ-92 310 Σεντεχ). 

1 Η συντομογραφία "I" για το λίτρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται αντί της συντομογραφίας 'Τ 
όταν δεν υπάρχει στη γραφομηχανή διαφορά ανάμεσα στον αριθμό 'Ί ” και το γράμμα Ί ”. 

* Για λόγους σαφήνειας, η ένταση ραδιενέργειας μπορεί επίσης να σημειώνεται, μέσα σε παρένθεση, σε 
Ο (εντίβ) (η σχέση ανάμεσα στις μονάδες είναι: 10 = 3,7% ΙΟ 10 Βφ. Από τον τόπο μετατροπής μπορούν αν 
εξαχθούν στρογγυλεομένες τιμές. 

1 Για λόγους σαφήνειας, το ισοδύναμο δόσης μπορεί επίσης να σημειώνεται, σε παρένθεση, σε εευι (η 
σχέση ανάμεσα στις μονάδες είνω: I ηιη “ 0.01 Σν). 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



2002 (1) Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία εξαιρούνται της διεθνούς οδικής 

ΐιεταφοράς και τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία γίνονται δεκτά για τέτοια μεταφορά υπό ορισμένους 
όρους. Ομαδοποιεί τα επικίνδυνα εμπορεύματα σε περιοριστικές και μη-περιοριστικές Κλάσεις. Εκ των 
επικίνδυνων εμπορευ^ιάτων των καλυπτόμενων από τους τίτλους των περιοριστικών Κλώσεων (Κλώσεις I 
και 7), εκείνα που απαριθμούνται στα άρθρα τα σχετικά με τις Κλώσεις αυτές (περιθώρια 2101, και 2701) 
γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό όρους οριζόμενους στα άρθρα αυτά, και άλλα εξαιρούνται από τη 
μεταφορά. Μερικά από τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα καλυπτόμενα από τους τίτλους των μη- 
περιοριστικών Κλάσεων (Κλώσεις 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9), με σημειώσεις που 
παραθέτονται στα άρθρα τα σχετικά με τις διάφορες Κλώσεις, εξαιρούνται από τη μεταφορά. Εκ των 
λοιπών εμπορευμάτων των καλυπτόμενων από τους τίτλους των μη-περιοριστικών Κλάσεων, εκείνα που 
αναφέρονται ή ορίζονται στα άρθρα τα σχετικά με τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2201, 2301, 2401, 2431, 
2471,2501, 2551,2601, 2651, 2801 και 2901) γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον υπό όρους οριζόμενους 
εις τα άρθρα αυτά, και εκείνα που δεν αναφέρονται ή ορίζονται εις αυτά δεν θεωρούνται ότι είναι 
επικίνδυνα εμπορεύματα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και γίνονται δεκτά για μεταφορά 
χωρίς οποιουσδήποτε ειδικούς όρους. 

(2) Οι Κλώσεις του Παραρτήματος αυτού είναι οι παρακάτω: 


Κλάση 1 

Εκρηκτικές ύλες και είδη 

Περιοριστική 

Κλάση 2 

Αέρια: 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 3 

Εύφλεκτα υγρά 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 4.1 

Εύφλεκτα στερεά 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 4.2 

Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 4.3 

Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 5.1 

Οξειδωτικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 5.2 

Οργανικά υπεροξείδια 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 6.1 

Τοξικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 6.2 

Μολυσματικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση7 

Ραδιενεργείς ύλες 

Περιοριστική 

Κλάση8 

Διαβρωτικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση9 

Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη 

Μη-περιοριστική 


(3) Κάθε μεταφορά εμπορευμάτων διεπομένη από το παρόν Παράρτημα θα πρέπει να συνοδεύεται 
και από τα δύο παρακάτω έγγραφα: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2002 (β) ένα έγγραφο μεταφοράς το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες 

(συνεχ.) (για την Κλάση 7, βλέπε επίσης και το περιθωριακό 2709): 

- μία περιγραφή των εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού αναγνώρισης 
της ύλης (όπου αυτή είναι διαθέσιμη) ^ 

- την Κλάση ν 

- τον αριθμό είδους μαζί με το σχετικό τυχόν γράμμα ν 

- τα αρχικά ΑΟΚ ή ΚΙ Ο ^ 

- τον αριθμό και μία περιγραφή των κόλων ή των IΒΟ 

- την συνολική ποσότητα των επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε όγκο ή μικτή μάζα ή καθαρή 
μάζα και επιπρόσθετα, στην περίπτωση εκρηκτικών υλών και ειδών της Κλάσης 1, σε 
συνολική καθαρή μάζα εκρηκτικών περιεχομένων). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ /: Αυτή η πληροφορία δεν απαιτείται στην περίπτωση μη καθαρισμένων, 
άδειων συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων ή δεξαμενοιν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση εφαρμογής του περιθωριακού 10 011, οι 

ποσότητες μεταφερό^ιενων επικινδύνων εμπορευμάτων ανά μονάδα μεταφοράς θα 
εκφράζονται σε μικτή μάζα. 

- το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα 

- το όνομα και τη διεύθυνση του(ων) παραλήπτη(ων) 

- μία δήλωση όπως απαιτείται από τους όρους κάθε ειδικής συμφωνίας. 

Το έγγραφο που περιέχει αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι εκείνο που απαιτείται από άλλες 
ισχόουσες διατάξεις για άλλο τρόπο μεταφοράς. Στην περίπτωση πολλαπλών παραληπτών, το 
όνομα και η διεύθυνση των παραληπτών και των ποσοτήτων που διανέμονται για να 
διευκολύνεται η αξιολόγηση, σε οποιονδήπστε χρόνο, της φύσεως και των ποσοτήτων που 
μεταφέρονταη μπορούν να καταχωρούνται σε άλλα έγγραφα που πρόκειται να χρησιδιοποιηθούν ή 
σε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία έχουν καταστεί υποχρεωτικά σύμφωνα |ΐε άλλους 
ειδικούς κανονισμούς και θα βρίσκονται επί του οχήματος. Ο αποστολέας οφείλει να 
γνωστοποιήσει γραπτώς τις σχετικές πληροφορίες στον μεταφορέα. 

Οι λεπτομέρειες που θα καταχωρούνται στο έγγραφο μεταφοράς θα είναι συντεταγμένες στην 
επίσημη γλώσσα της προωθσύσας (τα εμπορεύματα) χώρας και επίσης εάν η γλώσσα αυτή δεν 
είναι η Αγγλική, ή η Γαλλική, ή η Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός εάν, 
τυχόν, δασμολόγια (ΤΑΚΪΡΡ5) διεθνούς οδικής μεταφοράς ή συμφωνίες συναφθείσες μεταξύ των 
ενδιαφερομένων για την επιχείρηση της μεταφοράς χωρών, προβλέπουν αλλιώς. 

(5) οδηγίες που θα εφαρμοσθούν σε περίπτωση ατυχήματος (βλέπε Παράρτημα Β, περιθωριακό 
10385), (εκτός εάν εξαιρείται σύμφωνα με το περιθωριακό 10 011). 

(4) Εάν λόγω του μεγέθους του φορτίου μια αποστολή δεν μπορεί να φορτωθεί ολόκληρη σε ένα 
μεταφορικό μέσο, τουλάχιστο τόσα χωριστά, ή αντίγραφα του ενός εγγράφου, θα εκδίδονται όσα και τα 
φορτωθέντα μεταφορικά μέσα. Επί πλέον, σ’ όλες τις περιπτώσεις χωριστά έγγραφα ζαφοράς θα 
εκδίδονται για αποστολές ή τμήματα αποστολών τα οποία δεν μπορούν να φορτωθούν μαζί στο αυτό 
όχημα λόγω των απαγορεύσεων του Παραρτήματος Β. 


' { Αυτές και άλλες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο τμήμα 2.Β "Λεπτομέρειες τ ου έγγραφον 

μεταφοράς ” για κάθε Κλάση ή στα προγρά^ψατα της Κλάσης 7. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2002 (5) (β) Για την μεταφορά συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα, μπορούν να 

(συνεχ.) χρησιμοποιούνται υπερσυσκευασίες εφ'όσον ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Ως υπερσυσκευασία θα νοείται περίβλημα που χρησιμοποιείται από έναν αποστολέα για 
να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα κόλα, ενοποιημένα σε μία ενιαία μονάδα ευκολότερη 
στον χειρισμό και τη στοιβασία κατά τη μεταφορά. Παραδείγματα υπερσυσκευασιών: 

(ί) δίσκος φορτώσεως όπως η παλέτα, στην οποία τοποθετούνται ή 
στοιβάζονται πολλαπλά κόλα και στερεώνονται με πλαστική λωρίδα, 
περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής ή άλλα κατάλληλα μέσα· ή 

(ίί) εξωτερική προστατευτική συσκευασία όπως κουτί ή κιβώτιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ορισμός αυτός δεν έχει εφαρμογή στις υπερσυσκευασίες χοό ορίζονται στην 
Κλάση 7 (βλέκε χεριθωριακό 2700, ορισμός 13). 

Η υπερσυσκευασία θα φέρει τον “χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων, με πρόταξη των 
γραμμάτων "ΙίΝ", και τις ετικέτες όλων των δε^ιάτων που συμπεριλαμβάνονται στην 
υπερσυσκευασία, εκτός εάν είναι ορατοί οι χαρακτηριστικοί αριθμοί και οι ετικέτες που 
αντιπροσωπεύουν όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα που συμπεριλαμβάνονται στην 
υπερσυσκευασία. 

Κάθε κόλο επικίνδυνων εμπορευμάτων που συμπεριλαμβάνεται σε υπερσυσκευασία θα τηρεί όλες 
τις ισχύουσες διατάξεις. Η λειτουργία κάθε συσκευασίας δεν θα επηρεάζεται από την 
υπερσυσκευασία. 

Οι απαγορεύσεις μεικτής φορτώσεως στις διάφορες κλάσεις έχουν εφαρμογή και στις εν λόγω 
υπερσυσκευασίες. 

(Β) Κόλα επικίνδυνων εμπορευμάτων που είναι κατεστραμμένα, ελαττωματικά ή 
παρουσιάζουν διαρροή, ή επικίνδυνα εμπορεύματα που έχουν χυθεί ή διαρρεύσει μπορούν 
να μεταφέρσνται σε ειδικές συσκευασίες διάσωσης που περτγράφονται στο περιθωριακό 
3559. Αυτό δεν εμποδίζει την χρήση συσκευασίας μεγαλύτερου μεγέθους, κατάλληλου 
τύπου και επιπέδου επιδόσεων, υπό τις προϋποθέσεις του περιθωριακού 3500(14). Οπότε 
κατεστραμμένα κόλα μεταφέρσνται σε συσκευασίες διάσωσης η συσκευασία διάσωσης 
θα φέρει τον χαρακτηριστικό αριθμό με πρόταξη των γραμμάτων ”υΝ" και όλων των 
ετικετών αναγγελίας κινδύνου του κατεστραμμένου κόλου που περιέχει, καθώς και την 
λέξη "δΑΕνΑΟΕ", Επιπλέον των λεπτομερειών που απαιτούνται στις διάφορες κλάσεις 
για τα μεταφερόμενα αγαθά, ο αποστολέας θα καταχωρεί τις λέξεις ΈαΙνηςβ 
στο έγγραφο μεταφοράς. 

(6) Εάν η μικτή συσκευασία διαφόρων επικίνδυνων υλών, μεταξύ των, ή με άλλα εμπορεύματα 
επιτρέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου Α.3 των ισχυουσών για τις διάφορες Κλάσεις διατάξεων, οι 
εσωτερικές συσκευασίες οι περιέχρυσες διάφορες επικίνδυνες ύλες θα χωρίζονται προσεκτικά και 
αποτελεσματικά ή μια από την άλλη στις συλλογικές συσκευασίες εάν ενδέχεται να προκόψουν επικίνδυνες 
αντενέργειες όπως η παραγωγή επικίνδυνης θερμότητας η ανάφλεξη, ο σχηματισμός μειγμιάτων που είναι 
ευαίσθητα στην τριβή ή κρούση, και η απελευθέρωση εύφλεκτων ή τοξικών αερίων, ως αποτέλεσμα βλάβης 
(ζημίας) η καταστροφής των εσωτερικών συσκευασιών. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα 
παράγραφο ή τις ειδικές προϋποθέσεις για τη συσκευασία ορισμένων υλών, τα υγρά των Κλάσεων 3, 4.1,4.2, 
4.3, 5.1, 6.1, 8 ή 9 ταξινομημένα στο (π) ή (Β) των διαφόρων ειδών, σε γυάλινες ή πήλινες συσκευασίες θα 
συσκευάζονται χρησιμοποιώντας υλικό ικανό να απορροφά το υγρό. Το απορροφητικό υλικό δεν θα αντιδρά 
επικίνδυνα με το υγρό. Δεν απαιτείται απορροφητικό υλικό εάν οι εσωτερικές συσκευασίες προστατεύονται 
έτσι ώστε, υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς να μην συμβαίνει θραύση αυτών και διαρροή το>ν 
περιεχομένων τους από τις εξωτερικές συσκευασίες. Οπου απαιτείται απορροφητικό υλικό και η εξωτερική 
συσκευασία δεν είναι στεγανή, θα προβλέπεται μέσο περιορισμού του υγρού σε περίπτωση διαρροής στη 
μορφή στεγανής επένδυσης πλαστικής σακούλας ή άλλου εξίσου αποτελεσματικού μέσου περιορισμού (βλ. 
και περιθωριακό 3500(5)). Για τις μικτές συσκευασίες υλών της κλάσης 7, βλέπε περιθωριακό 3711 της 
προσθήκης Α7. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2002 (7) Εάν μικτή συσκευασία χρησιμοποιηθεί, οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος οι σχετικές με 

(συνεχ.) τις λεπτομέρειες στο έγγραφο μεταφοράς θα ισχύουν σε σχέση με κάθε μία από τα διάφορα είδη των 
επικίνδυνων υλών πσυ περιέχονται στο συλλογικό κόλο, και το συλλογικό κόλο θα φέρουν όλες τις 
επιγραφές και όλες τις ετικέτες κινδύνου τις προβλεπόμενες στο παρόν Παράρτημα για τις επικίνδυνες 
ύλες που το συλλογικό κόλο περιέχει. 

(8) Οι παρακάτω διατάξεις θα εφαρμόζονται σε ύλες, διαλύματα και μείγ*ιατα (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα*) πσυ δεν αναφέρονται ονομαστικά στον κατάλογο υλών των διαφόρων Κλήσεων: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Διαλύματα και μείγματα πσυ περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά. Αυτά τα 

συστατικά μπορεί να είναι είχε όλες αυτής της Οδηγίας είτε όλες που δεν είναι υποκείμενες στις διατάξεις 

αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαλύματα και μείγματα -που περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά μία 

περιοριστικής Κλάσης δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά εκτός εάν τα συστατικά αυτά έχουν καταταχθει 
ονομαστικά στον κατάλογο των υλών της περιοριστικής Κλάσης . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Διαλύματα και μείγματα με ειδική ένταση ραδιενέργειας που υπερβαίνει τα 70 έΒη/έχ 

(2η€'ι/φ είναι ύλες της Κλάσης 7 [βλέπε περιθωριακό 2700 (1)]. 

( 3 ) Ένα διάλυμα ή μείγμα που περιέχει μία επικίνδυνη ύλη καταχωρημένη ονομαστικά σ’ αυτήν 
την Οδηγία μαζί με μία ή περισσότερες μη επικίνδυνες ύλες, πρέπει να θεωρούνται ως η 
επικίνδυνη ύλη, η καταχωρημένη ονομαστικά, εκτός εάν: 

1. Το διάλυμα ή το μείγ^ια είναι συγκεκριμένα καταχωρημένο ονομαστικά κάπου αλλού 
σ* αυτήν την Οδηγία, ή 

2. Είναι προφανές από το είδος για την επικίνδυνη ύλη ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο μόνο 
για την καθαρή ή την τεχνικώς καθαρή ύλη, ή 

3. Η Κλάση, φυσική κατάσταση ή ομάδα συσκευασίας (γράμμα), του διαλύματος ή 
μείγματος είναι διαφορετική από εκείνη της επικίνδυνης ύλης. 


Βλέπε περιθωριακό 2000 (5). 


2002 

(συνεχ.) 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

Γιο τέτοια διαλύματα και μίγματα, ή λέξη "διύλομα" ή >«(γμ«" θα προστίθεται ως τμήμα 

του ονόματος ιπο έγγραφο μεταφοράς για λόγους σαφήνειας στην περιγραφή, για παράδετγμα 
διάλυμα αβετόνης". 

Εάν η Κλάση, φυσική κατάσταση ή ομάδα συσκευασίας είναι διαφορετικές από εκείνη της καθαρής 
ύλης, το διάλυμα ή μείγμα θα κατατάσσεται σε μία κατάλληλη εγγραφή ε.α.ο., ανάλογα τον βαθμό 
κίνδυνου. 

(Β) Υλες που έχουν περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου και διαλύματα και μείγματα 
που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά υποκείμενα σ’ αυτήν την Οδηγία θα 
κατατάσσονται υπό ένα είδος και γράμμα της κατάλληλης Κλήσης σε συμφωνία με τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου τους. Αυτή η κατάταξη σύμφωνα >ιε τα χαρακτηριστικά κινδύνου θα 
εκτελείται ως ακολούθως: 

1.1 Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και- οι φυσιολογικές ιδιότητες θα καθορίζονται 
με μέτρηση ή υπολογισμό και θα κατατάσσονται σύμφωνα με τα κρττήοια των 
διαφόρων Κλάσεων. 

1.2 Εάν αυτός ο καθορισμός δεν είναι δυνατός χωρίς δυσανάλογο κόστος ή προσπάθεια 
(όπως για ορκηιένα είδη αποβλήτων), τα δκιλύ^ιατα ή μείγματα θα τοποθετούνται στην 
Κλάση του συστατικού που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο. 

2. Εάν μία ύλη παρουσιάζει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου ή εάν ένα 
μείγμα ή διάλυμα περιέχει περισσότερα από ένα συστατικά των Κλάσεων ή ομάδων 
των υλών που παρατίθενται παρακάτω, θα κατατάσσεται στην Κλάση ή στην ομάδα 
υλών που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο, 

2.1 Εάν δεν υπάρχει υπερισχύων κίνδυνος, η κατάταξη θα βασίζεται στην ακόλουθη σειρά 
προτεραιότητας: 

ύλες και είδη της Κλάσης I 

ύλες και είδη της Κλάσης 2 

αυτο-αντιδρούσες και σχετικές ύλες και εκρηκτικές ύλες σε μη εκρηκτική 
κατάσταση (βρεγμένες ή αδρανοποιημένες εκρηκτικές ύλες) της Κλάσης 4.1 

πυροφορικές ύλες της Κλάσης 4.2 

ύλες της Κλάσης 5.2 

ύλες της Κλάσης 6.1 οι οποίες είναι εξαιρετικά τοξικές κατά την εισπνοή 
σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2600 (3) (εξαιρουμένων ύλες των 
υλών, διαλυμάτων και μιγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που 
ικανοποιούν τα κριτήριά κατάταξης της Κλάσης 8 και έχουν μία διά της 
αναπνοής τοξικότητα της σκόνης και αχλύος (ΕΟ») στο φάσμα της ομάδας (β) 
και μία διά του στόματος ή διά του δέρματος τοξικότητα μόνο στο φάσμα της 
ομάδας (ο) ή λιγότερο, όπως ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα) θα κατατάσσονται στην Κλάση 8). 

μολυσματικές ύλες της Κλάσης 6.2, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2002 

(αυνεχ.) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2.2 Εάν τα χαρακτηριστικά κινδύνου εμπίπτουν σε περισσότερες από μία 

Κλώσεις ή ομάδες υλών που δεν αναφέρθηκαν στον 2.1, οι ύλες, μείγματα ή διαλύματα 
θα κατατάσσονται στην Κλάση ή τις ομάδες υλών που παρουσιάζουν τον υπερισχυοντα 
κίνδυνο. 

2.3 Εάν δεν υπάρχει υπερισχύων κίνδυνος, ή ύλη, διάλυμα ή μείγμα θα κατατάσσεται ως 
ακολούθως: 

2 3 1 Κατάταξη σε μία Κλάση θα πραγματοποιείται στην βάση των διαφόρων 
ναρακτηρνσηκών κινδύνου ή συστατικών σε συμφωνία με τον παρακατω Πίνακα . I ια 
τις Κλήσεις 3. 4.1, 4.2. 4.3. 5.1. 6.1, 8 και 9. θα υπολογίζεται ο βαθ,ιής κινδύνου που 
σημειώνεται από τα γράμματα («), (6) ή (ο) των διαφόρων ειδών [βλί® περιθωριακά 
2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (3). 2800 (3) και 2900 (2)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγμα επεξηγηματικό της χρήσης τον Πίνακα : 


Μείγμα που ακοτελείτω αχό ένα εύφλεκτο αγρό καχαχωρημένο υπό την Κλάση 3. γράμμα (ε), μια 
,οί«ή ύλη κατοχωρημένη υπό την Κλάση 6.1, γράμμα 0» κα> δ,αβρωτ,κή ύλη καταχωρημενη υπο την 

Κλάση 8, γρά^φα (α). 

Διαδικασία : 

Η τομή της γραμμής Μ 1* "Ρ °Φΐ « 10>) δίνε, 6.10». Η τομή της γραμμής 61(6) με την στήλη 8(α) 
δίνει 8(α). Αυτό το μείγμα κατατάσσεται συνεπώς υπό την Κλάση 8, γρόηιμα (α). 


Ο Πίνακας παρουσιάζεται στις σελίδες 10 και 11. 


2002 (8) Ο») 2.3.1] ' 























































































































































Κλάΰη 6.1 για 


2002 

(συνεχ.) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2.3.2 Η κατάταξη υπό μία εγγραφή ε.α.ο. ή ένα είδος μίας Κλάσης που καθορίζεται 

σύμφωνα με το 2.3.1 στη βάση των χαρακτηριστικών κινδύνου των διαφόρων συστατικών του 
διαλύματος ή του μείγματος. Η κατάταξη υπό μία γενική εγγραφή ε.α.ο. επιτρέπεται μόνο όταν 
η κατάταξη υπό μία ορισμένη εγγραφή ε.α.ο. δεν είναι δυνατή. 

ΣΗΜ&ΪΩΣΗ: Παραδείγματα για την κατάταξη μειγμάτων και διαλυμάτων υκό Κλάσεις και 
είδη: 

Ένα διάλυμα φαινόλης της Κλάσης 6 . 1, 14 ° φ), σε βενζόλιο της Κλάσης 3, 3° φ) κατατάσσεται 
στην Κλάαη 3, 3* (&), αυτό το διάλυμα κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1992 εύφλεκτα υγρά, 
ταδτκΑ εαο.. Κλάαη 3, 70® (δ), λόγω της τοξικότητας της φαινόλης. 


Ένα στερεό μείγμα αρσενικικό άλας νατρίου της Κλάσης 6.1. 51° Φ) και υδροξείδιο νατρίου της 
Κλάσης 8. 41° Φ) κατατάσσεται υπό την εγγραφή /557 αρσενικ ή ένωση, στερεά, εα,ο. στην 
Κλάση 6, 51 ® φ), είναι προς ταξινόμηση υπό την καταχώρηση 3290 τοξικά στερεά, 
διαΒοωτικά. ανόονανα. ε.α,ο, στην Κλάση 6.1,67® (*>)".. 


Ένα διάλυμα ακατέργαστου ή διολισμένου ναφθαλινίου της Κλάσης 4.1, 6° (ε) σε βενζίνη της 
Κλάσης 3, 3 ® φ), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 3295 ιόοονονάνθρωαχ. υτοοί ε.αο. στην 
Κλάση 3, 3® φ). 


Ένα μείγμα υδρογονανθράκων της Κλάσης 3, 3/® φ), και πολνχλωριομένου διφαινυλιου (Ρ€Β) 
της Κλάσης 9. 2° φ), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 2315 πολυτλωριοφα διεαινυλια στην 
Κλάση 9, 2® φ). 


Ένα μείγμα προπυλενψίνης της Κλάσης 3, 12°, και πολνχλωριομένο διψαινόλιο (Ρ€Β) της 
ΚΧάσηςΐ, 2* φ), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1921 προπυλ ενιαίνη . σε αναστολή στην Κλάση 
3.12 ®. 


(9) Ο αποστολέας είτε στο έγγραφο της μεταφοράς είτε με χωριστή δήλωση ενσωματωμένη ή 
ουνδυαζόμενη με το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να βεβαιώνει ότι η προσκομισθείσα ύλη μπορεί να 
μεταφερθεί οδικώς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας ότι η κατάσταση* επεξεργασία και 

^ κατάλληλη συσκευασία της το ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο _μετηφοράς χύμα ή εμπορευμαιακιβώτιο- 
’ δεξαμενή και η τοποθέτηση ετικέτας συμμορφώνονται προς διατάξεις αυτής της Οδηγίας Επί πλέον, 
ίάν πολλά επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευάζονται μαζί σε ένα συλλογικό κόλο ή σε ένα 
εμπορευματοκιβώτιο, ο αποστολέας υποχρεούται να δηλώσει ότι η μικτή αυτή συσκευασία δεν 
απαγορεύεται. 

(10) Μία μη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισμό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700 (1)3 που 
καλύπτεται υπό ένα συλλογικό τίτλο κάθε Κλάσης θα αποκλείεται από την μεταφορά εάν, επιπρόσθετα, 
καλύπτεται από τον τίτλο μίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν περιλαμβάνεται. 

(11) Μία μη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισμό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700 (1)1 η 
οποία δεν περιλαμβάνεται ονομαστικά σε μία Κλάση, αλλά καλύπτεται από δύο ή περισσότερους 
συλλογικούς τίτλους διαφορετικών Κλάσυων, θα υπόκεκαι στους παρακάτω όρους μεταφοράς: 

(β) στην περκφιστ«*$ Κλάση, εάν μία από τις ενεχόμενες Κλάσεις είναι περιοριστική Κλάση, 


στην Κλάση που αντισγοτχΒί στον υφερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη κατά τη 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2002 (12) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριμένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 

(συνεχ.) 70 λΒηΑΒ (2 ηΟϊ/β) και οι οποίες 

(*) ικανοποιούν τα κριτήρια για ριεταφορά υπό το Πρόγραμμα I της Κλάσης 7 και 

Φ) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άλλης Κλάσης ή άλλων 
Κλάσεων, 

θα αποκλείονται της μεταφοράς εάν καλύπτονται από τον τίτλο μίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν 
αναφέρονται. 

(13) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριμένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 70 ΙιΒηΛ* (2 
ηΟί/£) και οι οποίες 

00 ικανοποιούν τα κριτήρια για μεταφορά υπό το Πρόγραμμα 1 της Κλάσης 7 και 

(6) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άλλης Κλάσης ή άλλων 
Κλάσεων, 

επιπρόσθετα της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος 1 της Κλάσης 7, θα υπόκεινται στους 
παρακάτω όρους μεταφοράς: 

(ί) στην περιοριστική Κλάση, εάν μία από τις ενεχόμενες Κλάσεις είναι περιοριστική 
Κλάση, και η ύλη αναφέρεταισ’ αυτή, 

ή 

(Η) στην Κλάση που αντιστοιχεί στον υπερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη 
κατά τη μεταφορά, εάν καμία από τις ενεχόμενες Κλάσεις δεν είναι περιοριστική 
Κλάση, 

(14) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) οι οποίες δεν μπορούν να καταταχτούν στις Κλάσεις 1 έως 8 ή 9, 1® έως 8°, 13°, 14°, 20°, 21° 
και31* έως 36°, αλλά οι οποίες μπορούν να κ α τατ αχθού ν στην Κλάση 9,11® ή 12°, στη βάση των μεθόδων 

κρ*%ίων των δοκιμών σύμφωνα με την Προσθήκη Α.3, τμήμα Ζ, περιθωριακά 3320 έως 3326, θα 
θεωρούνται ότι μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον. Διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) για τα οποία οι τιμές της κατάταξης σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης δεν είναι διαθέσιμες, θα 
θεωρούνται ότι μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον εάν το * υπολογιζόμενο σύμφωνα ριε τον παρακάτω 
τύπο: 


ΙΧ Μ της μολύνουσας ύλης χ 100 

ιχ:»-_ ' _ 

ποσοστό της μολύνουσας ύλης (κατά βάρος) 
είναι ίσο ή μικρότερο από: 

(*) 1 π»β/1, 

(δ) 10 ΓΠ&/1 εάν η μολύνουσα ύλη δεν αποσυντίθεται εύκολα ή, εάν 

αποσυντεθημένη έχει Ιος Ρ*, £ 3.0. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες των Κλάσεων 1 έως 8 και Κλάσεων 9, Γ έως 8 * )3* 14°, 20°, 2Γκαι 31° έως 
36°, οι οποίες μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια της Προσθήκης Α.3, τμήμα Γ, 
περιθωριακά 3320 έως 3326, δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετοι όροι μεταφοράς. 


Τ 


Σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στο περιθωριακό 3326. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒ€ΡΗΗ1Ε^(ΤεΥ^Α6ν™>0) 


δβίΐ 


Ορισμοί και γενικές διατάζεις 

2003 (1) Το παρόν Παράρτημα περιέχει για κάθε Κλάση πλην της Κλάσης 7: 

(&) κατάλογο των επικίνδυνων υλών των αποτελούντων την Κλάση, και όπου έχει εφαρμογή, υπό 
μορφή περιθωριακού έχοντος αριθμό λήγοντα στο γράμμα V, τις εξαιρέσεις τις επιτρεπόμενες 
από τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας για μερικές από τις ύλες αυτές εάν συμμορφώνονται προς 
ορισμένους όρους, 

(0) διατάξεις υποδιαιρούμενες όπως παρακάτω: 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

2. Ειδικοί όροι συσκευασίας 

3. Μικτή συσκευασία „ . 

4. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα 
Β. Λεπτομέρειες (στοιχεία) του εγγράφου μεταφοράς 
Ο. Κενές συσκευασίες 

ϋ, (όπου ενδείκνυται) Άλλες διατάξεις 

(2) Διατάξεις σχετικές με: 

- την αποστολή χύμα, μιέσα σε εμπορευματοκιβώτια και σε δεξαμενές, 

- τη μέθοδο διεκπεραιώσεως (προωθήσεως) και περιορισμούς στη προώθηση, 

* απαγορεύσεις στη μικτή φόρτωση και τον 

* εξοπλισμό μεταφοράς 

μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα Β και στις προσθήκες του, που περιέχουν επίσης σχετικές διατάξεις 
εφαρμοζόμενες ειδικά στην οδική μεταφορά. 

(3) Για την Κλάση 7, οι διατάξεις συνοψίζονται υπό μορφή προγραμμάτων που περιέχουν τους 
παρακάτω τίτλους: 

1. Ύλες 

2. Συσκευασία κόλου 

3. Ανώτατο επίπεδο ακτινοβολίας κόλου 

4. Μόλυνση στα κόλα, στα οχήματα, στα εμπορευματοκιβώτια, στις δεξαμενές και στις υπερ- 
συσκευασίες 

δ. Απολύμανση και χρήση οχημάτων, εξοπλισμού ή τμήματά τους. 

6. Μικτή συσκευασία 

7. Μικτή φόρτωση 

8. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές και υπερ- 
συσκευασίες 
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ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒ8ΡΝΗΖΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2003 9. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου σε οχήματα εκτός των οχημάτων-δεξαμενών 

(συνεχ.) 

10. Έγγραφα μεταφοράς 
Π, Αποθήκευση και προώθηση 

12. Μεταφορά κόλων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερ-συσκευασιών 

13. Αλλες διατάξεις 

(4) Οι Προσθήκες του Παραρτήματος αυτού περιέχουν: 

Προσθήκη Α. /: Όροι σταθερότητας και ασφάλειας σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες και είδη, τα νιτρικά 
μείγματα νιτροκυτταρίνης, αυτο-αντιδρούσες ύλες και οργανικά υπεροξείδια, μαζί με λεξιλόγιο ονομάτων 
στο περιθωριακό 2101. 

Προσθήκη Λ. 2: Διατάξεις σχετικές με τη φύση (προέλευση) των εκ κράματος αλουμινίου δοχείων για 
ορισμένα αέρια της Κλάσης 2, διατάξεις σχετικές με τα υλικά και την κατασκευή δοχείων, προοριζόμενων 
για τη μεταφορά βαθιά - κατεψνγμένων υγροποιημένων αερίων της Κλάσης 2, και διατάξεις που 
σχετίζονται με δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ και δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου) 
της Κλάσεως 2, 5° 

Προσθήκη Α.3: Δοκιμές που σχετίζονται με εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3, 6.1 και 8■ δοκιμή για τον 
προσδιορισμό της ρευστότητας" δοκιμές για τον προσδιορισμό της οκοτόξικότητας, παραμονής και 
βιοσυσσώρεύσης υλών στο υδρόβιο περιβάλλον για ένταξη στην Κλάση 9- 


Προσθήκη Α.5: Γενικές συνθήκες συσκευασίας, είδη συσκευασιών, απαιτήσεις εφαρμόσηιες στις 
συσκευασίες, απαιτήσεις δοκιμών για τις συσκευασίες. 

Προσθήκη Α.6: Γενικές συνθήκες για την χρήση ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα 
(1ΒΟ), ειδών ΙΒΟ, απαιτήσεων σχετικών με την κατασκευή ΙΒΟ και προδιαγραφές δοκιμών των ΙΒΟ. 

Προσθήκη Α. 7: Διατάξεις σχετικές με ραδιενεργείς ύλες της Κλάσης 7. 

Προσθήκη Α. 9: Διατάξεις σχετικές με τις ετικέτες κινδύνου, και την επεξήγηση των <πηιβόλων. 

Οι Προσθήκες Α.4 και Α.8 είναι υπό επιφύλαξη. 

2004 

2005 Όπου οι διατάξεις οι σχετικές με τη μεταφορά "πλήρους φορτίου" έχουν εφαρμογή, οι αρμόδιες αρχές 
ενδέχεται να απαιτήσουν όπως το όχημα ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο το χρησιμοποιούμενο για τη 
σχετική επιχείρηση μεταφοράς φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και εκφορτωθεί μόνο σε ένα σημείο. 

2006 (I) Εάν το όχημα που εκτελεί μεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας μεταφερθεί 
σε τμήμα του ταξιδιού όχι με οδική έλξη, τότε οποιεσδήποτε εθνικές ή διεθνείς διατάξεις οι οποίες, στο 
αναφερόμενο τμήμα, διέπουν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με τον τρόπο της μεταφοράς τον 
χρησιμοποιηθέντα για τη μεταφορά του οχήματος της οδού, θα έχουν και μόνο εφαρμογή για το 
αναφερόμενο τμήμα του ταξιδιού. 

(2) Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας υπόκειται 
επίσης στο σύνολό ή σε μέρος του οδικού ταξιδιού στις διατάξεις μίας διεθνούς σύμβασης η οποία 
καθορίζει την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με κάποιο τρόπο 
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ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΖ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2006 μεταφοράς εκτός της οδικής μεταφοράς δυνάμει διατάξεων που εκτείνουν την εφαρμοσιμότητα 
(συνεχ.) της σύμβασης αυτής σε ορισμένες υπηρεσίες μηχανοκίνητων οχημάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της 

διεθνούς σύμβασης θα εφαρμόζονται στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως με εκείνες αυτής της Οδηγίας οι 
οποίες δεν είναι ασύμβατες με εκείνες, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Οδηγίας δεν θα εφαρμόζονται 
κατά την διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού. 

2007 "Κόλα, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), 
εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, τα οποία δεν ικανοποιούν πλήρως τις 
απαιτήσεις συσκευασίας, μεικτής συσκευασίας, μαρκαρίσματος και επισημάνσεως αυτού του 
παραρτήματος και τις απαιτήσεις μαρκαρίσματος και επισημάνσεως του Παραρτήματος Β αλλά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 1 ^ θα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά πριν ή μετά την θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(β) Εάν τα κόλα δεν έχουν μαρκαρισθεί και επισημανθεί σε συμφωνία με τις διατάξεις των 
Παρατημάτων αυτής της Οδηγίας, θα μαρκάρονται και θα επισημαίνονται σε συμφωνία με τις 

κν 

διατάξεις θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς **· 

(1>) Οι διατάξεις θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς ^ θα έχουν εφαρμογή σε μεικτές συσκευασίες στο 
ίδιο κόλο· 

(ο) Για μεταφορά πριν ή μετά από θαλάσσια μεταφορά μόνον, εάν τα εμπορευματοκιβώτια ή 
εμπορευματοκιβώττα-δεξαμενές δεν έχουν μαρκαρισθεί και επισημανθεί σε συμφωνία με τις 
διατάξεις των Παρατημάτων αυτής της Οδηγίας, θα μαρκάρσνϊβι και θα επισημαίνονται 

(τοιχοκολλούνται) σε συμφωνία με τις διατάξεις θαλάσσιας μεταφοράς ^ 

(ά) Επιπλέον των λεπτομερειών που προβλέπονται για αυτή την Οδηγία, οι λέξεις "Οβτηβββ ηβ&γ 
ηιιχίαιΙ 2007 βί ΑΒΚ" θα καταχωρούνται στο έγγραφο μεταφοράς. 

Η παρούσα εξαίρεση δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εμπορευμάτων που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 
εμπορεύματα στις πλάσεις 1 έως 8 κατ’ αυτή την Οδηγία και θεωρούνται ως μη επικίνδυνα κατά τις 

διατάξεις θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς Λ/ . 

μ* ·· 

2008 Εάν η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο προηγείται θαλάσσιου 
ταξιδιού, ένα πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.7 της 
Γενικής Εισαγωγής στον Κώδικα ΙΜΙΧϊ ' θα συνοδεύει το έγγραφο μεταφοράς. 

Οι διατάξεις του εγγράφου μεταφοράς που απαιτούνται σύμφωνα με το περιθωριακό 2002(3 X»), της 
δήλωσης που απαιτείται σύμφωνα με το περιθωριακό 2002(9) και του πιστοποιητικού συσκευασίας 

εμπορευματοκιβωτίου όπως προβλέπεται παραπάνω μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο έγγραφο· 
εάν όχι, τα έγγραφα αυτά θα επισυνάπτονται μεταξύ τους. Εάν οι διατάξεις αυτές είναι ενσωματωμένες σε 
ένα ενιαίο έγγραφο, θα επαρκεί η συμπερίληψη στο έγγραφο μεταφοράς δηλώσβως όη η φόρτωση του 
εμπορευματοκιβωτίου έχει συντελεσθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στα μέσα μεταφοράς 
μαζί με τα στοιχεία του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το πιστοποιητικό συσκευασίας 
εμπορευματοκιβωτίου. Η χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων (ΕΠΡ) ή ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής στοιχείων (ΕΟΤ) ως βοήθημα της έγγραφης πιστοποίησης ή αντ 1 αυτής δεν αποκλείεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πιστοποιητικό - σοσκεοασίας εμπορευμοαοκιβωτίοο δεν απαιτείται για 
εμπορευματοκφώτια-όεξαμενές*. - 


ίο Οι παρούσες απαιτήσεις διατυπώνονται στον Κώδικα Διεθνών θαλάσσιων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων {1ΜΟΟ) που 
δημοσιεύεται αχό τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ), Λονδίνο και στις Τεχνικές Οδηγίες για την Ασφαλή Μεταφορά 
Εναέριων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που δημ οσι ε ύ ει* αχό τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΚΑΟ), Μόντρεαλ. 
" Δημοσίευση υπό Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) -Οδηγίες προς χρήση στην πράξη και στην εκπαίδευση για φόρτωση 
εμπορευμάτων σε μσγ&λα ψπορευμοχοκφΦτια έχουν επίσης παταρτισθεί υπό του ΙΜΟ και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
(ΙΙΟ) μη έχουν δημοσιενθεί αχδτονίΜΟ- ΓίΜΟΠΙΧ) Οδηγίες γη Συσκευασία Εμπορευμάτων σε Φορτηγά 
Εμπορευματοκιβώτια ή Οχήματα,*). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΙΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΪ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 


2009 Οι διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα δεν έχουν εφαρμογή: 

(β) Στην μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων υπό ιδιωτών όπου τα εν λόγω εμπορεύματα 
συσκευάζονται για λιανική πώληση και προορίζονται για δική τους ατομική ή κατ'οίκον χρηση η 

για δικές τους δραστηριότητες αναψυχής ή αθλητισμού· 

(Μ ϊτην μεταφορά μηχανημάτων ή εξοπλισμού που δεν περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα και 
που τυχαίνει να περιλαμβάνουν επικίνδυνα εμπορεύματα στον εσωτερικό η λειτουργικό 

εξοπλισμό τους· 

( 0 ) Στην μεταφορά που διενεργείται από επιχειρήσεις η οποία είναι βοηθητική της *υρ' α ς 
δραστηριότητάς τους, όπως διανομές σε οικοδομές ή εργοτάξια έργων πολιτικού μηχανικού, ή σε 
σχέση με τοπογραφικές εργασίες, επισκευές και συντήρηση, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 
450 λίτρων ανά συσκευασία και εντός των ανώτατων ποσοτήτων που περιγράφονται στο 
περιθωριακό 10 0 Π. 


2010 


2011 


Μολαταύτα, η μεταφορά που διενεργείται οκό τέτοιες επιχειρήσεις για τον ανεφοδιασμό το»ς ή 
για εξωτερική ή εσωτερική διανομή δεν εμπίπτει στα πλαίσια της παρούσας εξαίρεσης- 

(<1) Στην μεταφορά που διενεργείται, ή επφλέπετας από τις ύΐτηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδίως από 
οχήματα οδικής βοήθειας που μεταφέρουν οχήματα τα οποία έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα η 

έχουν πάθει βλάβη και περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα* 

(σ) Επείγουσα μεταφορά με προορισμό την διάσωση ανθρώπινων ζωών ή την προστασία του 
περιβάλλοντος εφ'όσον λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί ότι η μεταφορά θα 
διενεργηθεί με απόλυτη ασφάλεια." 

Προς τον σκοπό της διεξαγωγής των απαραίτητων δοκιμών (ελέγχων) προς τροποποίηση των διατάξεων 
τσυ παρόντος ΠαΜΚήρατος για να εφαρμοοθσύν στις τεχνολογικές και βιομηχανικές αναπτύξεις, οι 
αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών μπορούν να συμφωνήσουν απ' ευθείας μεταξύ τους να 
εξουσιοδοτήσουν ορισμένες επιχειρήσεις μεταφοράς στις εδαφικές τους περιοχές (επικράτειες) με 
προσωρινή ανάκληση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος. Η περίοδος ισχύος της προσωρινής 
ανάκλησης δεν μπορεί νά υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημέρα που ετέθη σε ισχύ. Προσωρινές 
,ου έχουν συμφωνηθεί πριν την Ιη Ιανουαρίου 1995 δεν θα πρέπει να ισχύουν μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 1998 εκτός εάν ανανεωθούν." Η προσωρινή ανάκληση λήγει αυτομάτως την ημερομηνία 
Κ»τά την οποία ετέθη σε ισχύ η σχετική τροποποίηση του Παραρτήματος αυτού. 

(λ όλες και τ« ανπαίμβνα της ΑΟΚ μπορούν να μεταφέρονται έως την 30η Ιουνίου 1997 « ε ^ί^ ν1α | ιε 
τις απαιτήσεις των παραρτημάτων Α και Β της ΑΟΚ που ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 19% Το 
έγγραφο μεταφοράς θα φέρει, στις περατώσεις αυτές, την επιγραφή "Μεταφορά σύμφωνα με την ΑΟΚ 
σεισχόχριν την 1η Ιανουαρίου 1997". 
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Ανχές οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Διεθνή Κώδικα για χη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (1ΜΟΟ) που εκόίδεται από τον Διεθνή Οργανισμό θαλάσσιων Μεταφορών (ΪΜΟ) που εδρεύει στο 
Λονδ^κω στις Τεχνικές Οδηγίες για της Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Αεροπορικώς που 
εκόίδεται από από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙΟΑΟ). που εδρεύει στο Μόντρεαλ. 



ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕ» (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Μέρος Π. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 

ΚΛΑΣΗ 1. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 
I. Κατάλογος υλώ» και ειδών 

2100 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα βίβη πσυ καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάοης 1, μόνον εκείνα κο« 
αταφέρονα»στοπερΛωρακό2101 ήκαταχωρούντατβεμίαε.α,ο. καταχΛρησηή στην° 1 ™ 
δείγμσ^κρηκτικά" στο περιθωριακό 2101 θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. Α,κέςοι ύλες και τα^ *. 
γίνονται δεκτά γιο μεταφορά μόνον οκό τους όρους που τίθενται στακεριβωριακά 2100 (2) έως 2116, 
Προσθήκη Α. 1 και Παράρτημα Β. θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

(2) Η Κλάση 1 περιλαμβάνει: 

(,) Εκρηκτικές ύλες: στερεές ή υγρές ύλες (ή μείγματα υλών) ικανές με χημική αντίδραση να 
παράγουν αέρια σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να 
προκαλέσσυν ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο. 

- Πυροτεχνικές ύλες: ύλες ή μείγματα υλών σχεδιασμένα να παράγουν θερμότητα, φως ήχο, 
αέριο ή καπνό ή έναν συνδυασμό αυτών ως αποτέλεσμα μη εκρηκτικών αυτοσυντηρουμενων 
εξώθερμων χημικών αντιδράσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Εκρηκτικές ύλες οι οποίες είναι υπερβολικά ευαίσθητες ή υχόκεινται σε 

αυτόματη αντίδραση δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ύλες οι οποίες δεν είναι από μόνες τους εκρηκτικές αλλά οι οποίες 

μπορούν να σχηματίσουν ένα εκρηκτικό μείγμα αερίου, ατμού ή σκόνης δεν είναι ύλες της Κλάσιις 

1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Επίσης δεν σνμπεριλαμβάνονται στην Κλάση I: εκρηκτικά βρεγμένα με νερό 

ή αλκοόλη των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό ή αλκοόλη υπερβαίνει τα όρια που 
υποδεικνύονται στο περιθωριακό 2101 και εκείνα που περιέχουν πλαστικοποιητές - αντα τα 
εκρηκτικά καχαχωρούνχαι στην Κλάση 4.1 (περιθωριακό 2401, 21.22 και λ* εκε ™ τα 
εκρηκτικά τα οποία, με βάση τον βασικό τους κίνδυνο, καταχωρουνται στην Κλαση Χ2. 

0») Εκρηκτικά είδη: είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές ύλες και/ή πυροτεχνικές 
ύλες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συσκευές που περιέχουν εκρηκτικές και ή πυροτεχνικές ύλες σε τέτοια μικρή 
ποσότητα ή τέτοιον χαρακτήρα ώστε η ακούσια ή τυχαία ανάφλεξη ή πυροδότηση τους κατά τη 
μεταφορά να μην κροκαλεί οκοηόήκοτε εκάήίωοη εκτίναξης, φωτιάς. κάκτου, θερμότητας η 
υψηλού θορύβου εξωτερικά της συσκευής δεν υκόκεινται στις απαιτήσεις της Ελασης I. 

(ε) Ύλες και είδη μη αναφερόμενα στα (.) ή (6) παραπάνω που κατασκευάζονται με σκοπό την 
παραγωγή διασκεδαστικού εφέ μ* έκρηξη ή πυροτεχνικού εφέ. 

Π) Οι εκρηκτικές ύλες και είδη θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεΐ σε μία ονομασία στο περιθωριακό 2101 
σε'συμφωνία με τις μεθόδους ελέγχου για τον προσδιορισμό των εκρηκτικών ιδιοτήτων και τις διαδικασίες 
Ξ^ης ιΙ^εΖσί,ν Προσθήκη Α.1 κα, θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους πουαρμ^,υν σ 
εκείνη την ονομασία ή θα πρέπει να καταχωρσύνται σε μία ε.α,ο. καταχώρηση στο περιθωριακό 2101 σε 
συμφωνία με αυτές τις μεθόδους ελέγχου και τις διαδικασίες ταξινόμησης 

Δείγματα νέων ή υκαρχσυσών εκρηκτικών υλών και ειδών που μεταφέρονται για * ου 

συμπεριλαμβάνουν: έλεγχο, ταξινόμηση, έρευνα κα. ανάπτυξη, *οιοτ*ό ««ΤΧΜ·*; 

πλην εκρηκτικών πυροδότησης μπορούν να καταχωρουνται στην καταχώρηση 0190 Δείγματα, 

εκρηκτικά", είδος 51° τσυ περιθωριακού 2101. 



Ορισμοί και γενικές Ααι τάξ&ς 

2100 Καταχώρηση υλών και ειδών που δεν αναφέρονται με την ονομασία τους σε μία ε.α.ο. 

(συνεχ.) καταχώρηση ή στην καταχώρηση "0190 Δείγματα, εκρηκτικά" θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια 
αρχή της χώρας προέλευσης. 

Ύλες και είδη που καταχωρούνται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση ή στην καταχώρηση "0190 Δείγματα, 
εκ ρηκ τι κ ά", καθώς και ορισμένες ύλες, η μεταφορά των οποίων υπόκειται σε ειδική εξουσιοδότηση από 
την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις σημειώσεις που έχουν εισαχθεί στον κατάλογο υλών και ειδών του 
περιθωριακού 2101, θα πρέπει να μεταφέρσνται μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής της χώρας 
προέλευσης και υπό τους όρους που επιβάλλονται από εκείνη την αρχή. 

Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται γραπτά. 

(4) Ύλες και είδη της Κλάσης ), άλλα από κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 51®, θα πρέπει να 
έχουν καταχωρηθεί σε μια υποδιαίρεση σε συμφωνία με την παράγραφο (6) και σε μία ομάδα 
συμβατότητας σε συμφωνία με την παράγραφο (7). Η υποδιαίρεση θα πρέπει να βασίζεται στα 
αποτελέσματα των ελέγχων που περιγράφονται στην Προσθήκη Α.Ι με εφαρμογή των ορισμών στην 
παράγραφο (ύ). Η ομάδα συμβατότητας θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συμφωνία με.τους ορισμούς 
στην παράγραφο (7). Ο κωδικός ταξινόμησης θα πρέπει να συνίσταται από τον αριθμό υποδιαίρεσης και 
το γράμμα της ομάδας συμβατότητας. 

(5) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 καταχωρούνται στην ομάδα συσκευασίας Η (βλέκε Προσθήκη Α.5). 

(6) Ορισμός των υποδιαιρέσεων 

1.1 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο έκρηξης μάζας. (Εκρηξη μάζας είναι μία έκρηξη που 
προσβάλλει σχεδόν όλο το φορτίο, ουσιαστικά ακαριαία), 

1.2 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο εκτίναξης αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης μάζας. 

13 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο φωτιάς και είτε μικρότερο κίνδυνο έκρηξης είτε μικρότερο 
κίνδυνο εκτίναξης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης μάζας, 

** (π) η ανάφλεξη των οποίων δημιουργεί σημαντική εκπέμπουσα θερμότητα, ή 

(ύ) που καίγονται διαδοχικά, παράγοντας μικρότερες εκρήξεις ή εκτινάξεις ή και τα δύο. 

1.4 Ύλες και είδη που παρουσιάζουν μόνον έναν μικρό κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση 
ανάφλεξης ή πυροδότησης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα αποτελέσματα 
περιορίζονται κατά πολύ στο κόλο και δεν αναμένεται εκτίναξη θραυσμάτων σημαντικού 
μεγέθους ή εύρους. Μία εξωτερική φωτιά δεν θα πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία 
έκρηξη σχεδόν όλου του περιεχομένου του κάλου. 

1.5 Πολύ λίγο ευαίσθητες ύλες με κίνδυνο έκρηξης μάζας που είναι τόσο λίγο ευαίσθητες ώστε 
υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό 
κανσνυιές συνθήκες μεταφοράς. Ως ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυνται στον 
έλεγχο εξωτερικής φωτιάς. 

1.6 Εξαιρετικά μη-ευαίσθητα είδη που δεν. έχουν κίνδυνο έκρηξης μάζας. Τα είδη περιέχουν 
μόνον εξαιρετικά μη-«υαίσθητ*ς εκρηκτικές ύλες και εμφανίζουν αμελητέα πιθανότητα 
τυχαίας πυροδότησης ή εξάπλωσης. 






Ορισμοί και γενικές διατάζεις 

2100 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κίνδυνος αχό είδη της Υποδιαίρεσης 1.6 περιορίζεται στην έκρηξη ενός 

(συνεχ.) μόνου είδους. 


(7) Ορισμός ομάδων συμβατότητας υλών και ειδών: 

Α Κύρια εκρηκτική ύλη 

Β Είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ύλη και που δεν έχει δύο ή περισσότερα 

αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, τέτοια όπως πυροκροτητές για 
ανατινάξεις συνδεσμολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και εγχυτές, τύπου φυσιγγίου, 
περιλαμβάνονται, παρ’ όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. 

^ Προωθητική εκρηκτική ύλη ή άλλη αναφλεγόμενη εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει τέτοια 
εκρηκτική ύλη 

Ό Δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη ή μαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα 
- εκρηκτική ύλη, σε κάβε περίπτωση χωρίς μέσον πυροδότησης και χωρίς προωθητική γόμωση, 
ή είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ύλη και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

Ε Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, χωρίς μέσον πυροδότησης με 

προωθητική γόμωση (πλην είδους που περιέχει ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά) 

ρ Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη με δικό του μέσον πυροδότησης με 
προωθητική γόμωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπερβολικά 
υγρά) ή χωρίς προωθητική γόμωση 

Ο Πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει μία πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει και 
εκρηκτική και φωτιστική, εμπρηστική, δακρυγόνα ή καπνογόνα ύλη (εκτός από 
ενεργοποιημένο με νερό είδος ή είδος που περιέχει λευκό φωσφόρο, φωσφίδια, μία 
πυροφορική ύλη, ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά) 

^ Η Είδος που περιέχει και εκρηκτική ύλη και λευκό φωσφόρο 

ί Είδος που περιέχει και εκρηκτική ύλη και εύφλεκτο υγρό ή τζέλ 

Κ Είδος που περιέχει και εκρηκτική ύλη και τοξικό χημικό παράγοντα 

Ε Εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει μία εκρηκτική ύλη και παρουσιάζει έναν ειδικό κίνδυνο 

(π.χ. λόγω ενεργοποίησης με νερό ή της παρουσίας υπεργολικών υγρών, φωσφιδίων ή μίας 
πυροφορικής ύλης) που καθιστά αναγκαία την απομόνωση κάθε τύπου 

Κ Είδη που περιέχουν μόνον εξαιρετικά μη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες 

8 Ύλη ή είδος έτσι συσκευασμένο ή σχεδιασμένο ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσματα 
που εμφανίζονται από τυχαία λειτουργία, να περιορίζονται μέσα στο κόλο εκτός εάν το κόλο 
έχει αλλοιωθεί από φωτιά, στην οποία περίπτωση όλα τα αποτελέσματα έκρηξης ή εκτίναξης 
περιορίζονται στο βαθμό που δεν δυσχεραίνουν σημαντικά ή παρεμποδίζουν τις προσπάθειες 
για ενέργειες πυρόσβεσης ή άλλες ενέργειες έκτακτης ανάγκης στην άμεσα γειτονική περιοχή 
τού κόλσυ. 






561Θ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάζεις 

2100 ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Κάθε ύλη ή είδος, συσκευασμένο σε μία καθορισμένη συσκευασία, μπορεί να 
(σονεχ.) κατσχωρείτω σε μία ομάδα συμβατότητας μόνον. Εφόσον το κριτήριο της ομάδας συμβατότητας 8 είναι 

εμπειρικό, η καταχώρηση σ’αυτήν την ομάδα συνδέεται αναγκαστικά με τους ελέγχους για καταχώρηση 
ενός κωδικού ταξινόμησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Είδη των ομάδων συμβατότητας Ο ή Ε μπορούν να τοποθετούνται ή να 
συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το μέσον έχει 
τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα να αποτρέπουν μία 
έκρηξη σε περίπτωση τυχαίας λειτουργίας του μέσου πυροδότησης. Τέτοια κόλα Θα πρέπει να 
καταχωρούνται στις ομάδες συμβατότητας Ο ή Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Είδη των ομάδων συμβατότητας Ο ή Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό 
τους μέσον πυροδότησης, που δεν έχει δυο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (6ηλ μέσον 
πυροδότησης κστσχωρημένο στην ομάδα συμβατότητας Β), υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με 
τις· απαιτήσεις του περιθωριακού 2104 (6). Τέτοια κόλα Θα πρέπει να καταχωρούνται στις ομάδες 
συμβατότητας Ο ή Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Είδη μπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον 
ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι το μέσον ανάφλεξης δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια 
κανονικών συνθηκών μεταφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Είδη των ομάδων συμβατότητας Ο, Ο και Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί Τέτοια 
κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στην ομάδα συμβατότητας Ε. 

(8) Είδη της ομάδας συμβατότητας Κ, σε συμφωνία με τήν καράγραφο (7), θα πρέπει να μην γίνονται 
δεκτά για μεταφορά. 

(9) Για τους σκοπούς των απαιτήσεων αυτής της Κλάσης και κατά παρέκκλιση από το περιθωριακό 
3510 (3), ο όρος "κόλο" θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα ασυσκεύαστο είδος εφ* όσον εκείνο το είδος 
γίνεται δεκτό για μεταφορά ασυσκεύαστο. 

2101 (I) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 1 που θα γίνονται δεκτά για μεταφορά αναφέρονται στον Πίνακα I 
παρακάνω. Εκρηκτικές ύλες και είδη που αναφέρονται στο περιθωριακό 3170 μπορούν να καταχωρούνται 
στις διάφορες ονομασίες στο παρόν περιθωριακό μόνον εάν οι ιδιότητες, η σύνθεση, η δομή και η 
προβλεπόμενη χρήση τους αντιστοιχούν σε μία από τις περιγραφές που περιέχονται στην Προσθήκη Α.ί. 



2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


Πίνακας I; Κατάλογος υλών και ειδών 


Είδος 

Χαρακτηριστικός αριθμός και ονομασία της 


Συσκευασία 



ύλης ή του είδους 1 

Κωδικός 





ταξινόμησης 

Μέθοδοι 

Ειδικές 




σε συμφωνία 

συσκευασίας 

απαιτήσεις 




με το περιθ. 

[βλέπε περιθ. 

συσκευασίας 




2100 (6) και 

2103 (3)] 

[βλέπε περιθ. 




(7) 


2103 (4)] 

ί 

2 

3 

4 

5 

01° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΟΣ 1.1 Α 





2024 

Λιαζωδινιτροφαινόλιι. γιακά μ& όχι 
λιγότερο από 40% νερό, ή μείγμα 






αλκοόλης και νερού, κατά βάρος 

1.1 Α 

ΕΡ10(β)ή 

265 για ΕΡ 





ΕΡ 10(0) 

10(6) 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ύλη, όταν 






περιέχει λιγότερο νερό ή μείγμα 
αλκοόλης και νερού απ’όαο 
καθορίζεται, δεν θα πρέπει να 
μετσφέρεται εκτός εάν δοθεί ειδική 
άδεια από την αρμόδια αρχή (βλ. 
Περιθωριακό 2100(3)). 





0113 

Γουανυλική 

νιτροσααινανουανυλιδική 
υδραΟνη. νωπή με όχι λιγότερο 

1.1 Α 

ΕΡ 10(®) ή 

265 για ΕΡ 



από 30% νερό κατά βάρος 


ΕΡ 10(1>) 

10(6) 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η όλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό σπ'όσο 






καθορίζεται, δεν θα πρέπει να 
μετσφέρεται εκτός εάν δοθεί ειδική 






άδεια αχό την αρμόδια αρχή (βλ. 

Περιθωριακό 2100(3)). 





V ο, χαρακτηριστικοί αριθμοί λαμβάνονται από τις Υποδείξεις των Ηνωμένων Εθνών για τη 

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων . 










Κλάβη 1 



2 

3 

4 

5 

0114 

Γοναννλκά 

νιτροοαμΰΌΎουανυλτετ&α^έ^ο 
(ΤετραΟνιο). νωπό με όχι λιγότερο 
από 3044 νερό, ή μείγμα αλκοόλης 
και νερού, κατά βάρος 

Μ Α 

ΕΡ 10(8) ή 

ΕΡ 10(6) 

265 για ΕΡ 
10(0) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντή η ύλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό ή μείγμα 
αλκοόλης και νερού απ’όσο 
καθορίζεται, δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται εκτός εάν δοθεί ειδική. 
άδεια από την αρμόδια αρχή (βλ. 
περιθωριακό 2100(3)). 




0122 

Αίίδιο του ιιολύΒδου. νωπό με όγι 
λιγότερο από 20% νερό, ή μείγμα 
αλκοόλης και νερού, κατά βάρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ύλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό ή μείγμα 
αλκοόλης και νερού απ'όσο 
καθορίζεται, δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται εκτός εάν δοθεί ειδική 
άδεια αχό την αρμόδια αρχή (βλ. 
περιθωριακό 2100(3)). 

1.1 Α 

ΕΡ 10(8) ή 

ΕΡ 10(6) 

265 για ΕΡ 
10(1.) 

απΰ 

Στυφνικόο αόλυΒδοο 
ίτρινιτρορεσοοσινικός ιιόλυ&δοϋ, 
νωπό με όχι λιγότερο από 20% 
νερό, ή μείγμα αλκοόλης και 
νερού, κατά βάρος 

1.1 Α 

ΕΡ 10(*)ή 

ΕΡ 10(1>) 

265 για ΕΡ 
10(6) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντή η όλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό ή μείγμα 
αλκοόλης και νερού απ'όσο 
καθορίζεται, δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται εκτός εάν δοθεί ειδική 
άδεια αχό την αρμόδια αρχή (βλ. 
περιθωριακό 2100(3)). 




0131 

Βροντώδη άλατα του υδράργυρου, 
νωπά με όχι λιγότερο από 20% 
νερό, ή μείγμα αλκοόλης και 
νερού, κατά βάρος 

1.1 Α 

ΕΡ 10(α)ή 

ΕΡ 10(1>) 

265 για ΕΡ 
10(6) 

* 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η όλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό ή μείγμα 
αλκοόλης και νερού απ'όσο 
καθορίζεται, δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται εκτός εάν δοθεί ειδική 
άδεια από την αρμόδια αρχή (βλ. 
περιθωριακό 2100(3)). 











2101 

(οννβχ.) 


ΕώΗΜΒΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ (ΤΕΎΚΟΙ ΔΕΥΤΕΚ)) 


Κλάση 1 



με λιγότερο από 50·/β νερό κατά 
βάρος 

Μ21 '.ΐλβς, ρφηκτμ4ς ,*&.£ ^ 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.1 Β 

002$ Πυ ροκροτητή, όη ηλεκτρικο ί 

για ανατινάξεις 


για ανατινάξεις 


γ, για ανατινάξεις 


εκρηκτικών , ε«·9. 


2° I ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.10 


πυρίτιδα*;) . μ« όχι λιγότερο 
από 17 Υ· αλκοόλη κατά βάρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ύλη, όταν 
χεριέχα λιγότερη αλκοόλη αχ'όσο 
καθορίζεται, δεν Θα κρέχει να 
μεταψέρε ται εκτός εάν υπάρχει 
ειδική άδεια αχό την αμμόδιααρχή 
(βλ περιθωριακό 2100 (3)). 



3 

4 

1.1 Α 

ΕΡ 10(ε)ή 

ΕΡ 10(6) 

1.1 Α 

Ε 01 

1.1 Β 

. 

ΕΡ 31 

1.1 Β 

ΕΡ 31 

1.1 Β 

ΕΡ33 

Ι.1Β 


1.1 Β 

ΕΡ 33 

1.1 Β 

ΕΡ3Ι 

1.1 Β 

ΕΡ32 

1.1 Β 

ΕΡΊ»Τ 


265 για ΕΡ 
10 ( 6 ) 




Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριαχό 2100 (3)] 















5622 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΖ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση) 

(συνεχ.) 


1 


2 

3 

4 

5 


0497 

1 

1.1 Ο 

ΕΡ 15 

254,255 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί με δοκιμή ότι η 
ευαισθησία της όταν είναι 
παγωμένη δεν είναι μεγαλύτερη απ ’ 
ό,τι όταν είναι υγρή, η προωθητική 
γόμωση θα πρέπει να παραμένει 
υγρή κατά τη διάρκεια κανονικών 
συνθηκών μεταφοράς και να μην 
παγώνει σε θερμοκρασίες πάνω αχό 
-15 °0. 


' 



0498 

Προωθητική γόιιωσπ. στεοεά 

1.10 

ΕΡ 14(1>) 


3° 

ΕΙΔΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.10 





02Ζ1 

Γοιιώσεκι ποοωθητικές 

1.10 

ΕΡ 43 

256 


0279 

Γομώσεκ. προωθητικέ.ς 

1.1 0 

ΕΡ 30 



0290 

Κινητήοες πυοαύλων 

1.1 0 

ΕΡ 30 



0326 

Φυσίγγι νια όπλα, άσφαιρα 

1.1 0 

ΕΡ 30 



0462 

Εί&η. εκρηκτικά, ε.α.ο . ν 

1.1 0 

ΕΡ 01 


4° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.10 




- 


πικρικό αμΜώνιο. ξηρό ή νωπό με 
λιγότερο από 10 % νερό κατά 
βάρος 

1.1 Ω 

ΕΡ 12 

253 


$022 

Μαύρη πυοίτιδα ( ιιπαοούτι) 
κοκκώδης ή ως αδρή σκόνη 

1.1 ϋ 

ΕΡ 13 



0028 

Μαύρη πυρίτιδα (μπαρούτι), 
πεπιεσαένη. ή ιιαύοη πυρίτιδα, 

( μπαρούτι), σε σβώλους 

1.1 ρ 

ΕΡ 13 



0022 

Κυκλοτριμεθυλενοτοινιτοαιιίνη 
(κυκλονίττκ. εξογόνο. ΚΡΧ)νωπά 
με όχι λιγότερο από 15 % νερό 
κατά βάρος 

1.1 Ό 

ΕΡ 12(8) 



• 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: λυτή η όλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό απ'ό,τι 
καθορίζεται, δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται εκτός εάν έχει δοθεί 
ειδική άδεια από την αρμόδια αρχή 
(βλ περιθωριακό 2100(3)). 





1 > 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής (βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 





2101 

(συνεχ.) 


Κλήση 1 




Τρκσνήλη 1·10 Ε2 



ορεΕοοσινόλη ίσηχρνικό 
ρπήιιεόη ΜΥΌτερο από 20 
ι κατά Βάρος (ή μείγμα νερού 
Όόλης) 



Οειούνο διπικούλω ξηρό ή νωπό με 

λιγότερο«ιό 10 % νερό κατά βάρος 1.1 Ο Ε2 








5 


4° 

(σννεχ.) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταξινόμηση αυτής 
της όλης θα κρέκει να είναι σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα των 
ελέγχων της Προσθήκης Λ . 1. 
Ανάλογαάε το μέγεθος των 
σωμάτιό ίων και τη συσκενασία της 
ύλης, βλέπε επίσης Κλάση 5. /. 
[περιθωριακό 2501,12 0 ό)] 


ΡΕΜΐ* 

κερί, κατά 


μεόηλιγ 
κά βάρος 


,ιγότεροαπό/*/# 




0489 Δ ινχτρογλνκολουούλ>ο (ΟΪΝΟυ 
0490 ΝηροτοιοΕολόνη (ΝΤΟ) 

0496 Οκτωνάλη 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.10 
0034 ΒόϋΒβ: με εκρηκτική γόμωση 
0038 Βόμβες. φωττσηΕές 
0042 χωρίς πυροκροτητή 

0042 Δίαρρήκτκ. εκρηκτικοί 

0048 Γομώσ6ΐς .ηα καταστροφές 

0056 Γοαώσεκ. βυθού 

0059 Γομώσε^. α0Ρ<&0Κ0«Ιϋέ¥£ς. 

ειυτοοικέε. νωοκ πυροκροτητή 


ΙΙ κΤΰ.*Ι*Γ'ί-* * ^**'] ι>/Λι Τ ».0] ! '·ιΐ!>·^ 



Ε 107 (α 
07 $ 


ίϋ ΙΑίΙ 


ρϊ!ΓΤΐ7Γ^Λν?Τ??7!ι^?55ΑΓι ϊίϊϊϊΛ’μυ ΐίΐ 



7γλ.~»:<:> μκ·1λ*α 


Γ> ι>! , 1 *.ιηΐ'·Κΐ’ΐί 


(3)]· 










2101 

(συνεχ.) 


Κλά<τη 1 



5° 

(συνεχ.) 


0137 Νάρκ&τ με εκρηκτική γόμωση 


0168 ΒλτηΐΒΐΟ με εκρηκτική γόμωση 

0221 Κεφαλές, τοοπίλτκ. με εκρηκτική 

γόμωση 

0284 Βοαβίδες. κηρός ή όπλου, με 
εκρηκτική γόμωση 

0286 Κεφαλές, πυραύλου , με εκρηκτική 
γόμωση 


022δ Καλώδιαίπυροσο^ 
με μεταλλική επένϊ 

0374 Συσκευές Βολιδοσι 


εκρηκτικά. 



11 ΚΌΛΛΗΜΑ! 

προστατευτικά χαρακτηριστικά 


0451 Τορπίλα με εκρηκτική γόμωση 

0457 Γομώσεις, εκρηκτικές, μξ 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.1Ε 

0006 Φυσίγγια τια όπλα, με εκρηκτική 

γόμωση 

0181 Πύραυλοί με εκρηκτική γό>ιωση 
0329 Τορπίλες με εκρηκτική γόμωση 
&& Είδη, εκρηκτικά, ε,ο^ ν 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.1Ρ 

0005 Φυσίγγια τια όπλα με εκρηκτική 

γόμωση 

0033 Βόμβες με εκρηκτική γόμωση 
0037 ΒόΐίΒες. Φωτιστικές 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)] 












5626 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ) 



Τ 

(συνεχ.) 


0136 Νάρκες με εκρηκτική γόμωση 

0167 Βλ ήματα με εκρηκτική γόμωση 

0180 Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 

0292 ΒομΒίδεε. χειρός ή όπλου, }ΐε 

εκρηκτική γόμωση 


ίΐϋΐϊιΐ' 


λιδοσκό 


0330 Τορπίλες με εκρηκτική γόμωση 
0369 Κε φαλές, πυραύλου, με εκρηκιι 


γόμωση 


όλου, με εκρηκτική 

ί £ η λ ^ 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ 1.10 
0094 


ϊϊΙΗ=1Ι^β8Β^-ί7>7ίΐΛΐίΛΪ*ί1·*ΐ^ 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ι.ΙΟ 
00^9 Φυσίγγια, ανάφλεξης 
0121 Αναφλεκτικά συστήαατ 


:·ΐ ΰΛαΜι ΙιΕίΐΰΠϊ 


ίν·Χ 


ΓΐιΐΙ'Ί'Λϊ 


3 

4 

5 

1.1 Ρ 

Ε 106 

49 

1.1 Ρ 

Ε 106 

49 

1.1 Ρ 

Ε 146 

- 

1.1 Ρ 

Ε 138 

- 

1.1 Ρ 

Ε 153 

46 

1.1 Ρ 

Ε 146 

- 

1.1 Ρ 

Ε 106 

49 

1.1 Ρ 

Ε 103 

- 

1.1 0 

Ε 20 

55 

1.10 

Ε 103 

- 

1.10 

Ε 115 - 


1.10 

Ε 139 

28 

1.1 0 

Ε 151 

43,44,45 

1.1 0 

Ε 150 

12 

1.1 0 

Ε 150 

12 

1.10 

Ε 129 

37 

1.10 

Ε 133 

- 

1.1 0 

Ε 133 

- 

1.10 

Ε 109 

28 















Κλήση 1 


_2_ 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ I. 
0357 Ύλες εκρηκτικά ε.α.ο* 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 1.1Ε 



1.1 ε 


Ε 103 


0354 Είδη, εκρηκτικά, εαο, ν 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 1.2Β 
0107 Πυροσωλήνες, εκρηκτικοί 
0268 Ενισνυτά^ με πυροκροτητή 
0364 Πυροκροτητές . για κυροιιαΥίχά 
- 0382 Εξαρτήματα, γραμμών ελκ τικών 

ί λ η ■ 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 


1.1 Ε 


Ε 103 


1.2 Β 
Ε2Β 

1.2 Β 


Ε 137 
Ε 108 
Ε 128 


38, 56 
23 

23, 36 


1.2 Β 


Ε 103 


(επιφυλασσόμενο) 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 


0281 

0122 

0211 

0413 

0414 


Κινητήρες: ιυραύλώΥ 

Φυσίγγια ηα όπλα, αδρανή 

βλήματα 

Φυσίγγια, συ σκευών νηχχκ 


!£5ίΐ44'' 


για όπλα, άσβαιρα 

Γο μώσεις, κροωθητικές, για 

κ ανό νια 


1.20 


Ε 146 


1.20 
1.2 0 
1.2 0 
1.2 0 


Ε 112 
Ε 114 
Ε 112 
Ε 119 


13 

13 


0415 Γομώσεις, ποοωθητικές 

0436 Πύραυλοι με διαρροή γόμωσης 

0466 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο , ν 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 


1.2 0 
1.2 0 
1.2 0 


Ε 158 
Ε 146 
Ε 103 


8,10 


(επιφυλασσόμενο) 


1.2 0 


1 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδια ς αρχής [βΧέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 
0035 Βόμβα: με εκρηκτική γόμωση 

0μ> ρΡ9Μλή να1 _ 


εκρηκτικά. ιιε αεταλλική επένδυση 
0138 Νάοκες με εκρηκτική γόμωση 
0169 Β^ΚΕΠ! με εκρηκτική γόμωση 
0283 Ενισχυτές χωρίς πυροκροτητή 

0285 Βομβίδες. χειρός ή όπλου, με 

εκρηκτική γόμωση 


γόμωση 


I, με εκρηκτική 


0346 Βλήιιατα με διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 


0375 Συσ* 
εκαη 


)λιδοσκέ 


προστατευτικά χαρακτηριστικά 


; χωρίς πυροκροτητή 


χωρίς πυρο* 



ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Ε 

0182 Πύ ραυλοι με εκρηκτική γόμωση 

0321 Φυσίγγια για όπλα με εκρηκτική 

γόμωση 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Ρ 


γόμωση 




με εκρηκτική 










2101 

(συνεχ.) 


Κλήση 1 


• - 

1 

2 

3 

4 

5 

19° 

0291 ΒόμΒες με εκρηκτική γόμωση 

1.2 Ρ 

Ε 106 

49 

(συνεχ.) 

0?93 ΒουΒίόκ. ΐεψός ή όπλου, με 

1.2 Ρ 

Ε 138 



εκρηκτική γόιιωση 

49 


0294 Νάρκες με εκρηκτική γόμωση 


Ε 106 


ρ79? Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 


Ε 146 



0324 Βλήματα με εκρηκτική γόμοίση 

1.2 Ρ 

Ε 106 

49 


0426 Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης εξώθησης 

1.2 Ρ 

Ε 106 

49 


0469 Είδη, εκρηκτικά. ε,α.ο. ν 

1.2 Ρ 

Ε 103 


κι 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 





(επιφυλασσόμενο) 

1.20 




ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 





0009 Πυρο μαγικά. εμπρηστικά με ή 

χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης 
η κρίκοθητυίής γόμωσης 

1.2 0 

Ε 102 

13,48,49 


00Ιό Πυροοαγικά. καπνόν με ή χωρίς 

ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1,2 0 

Ε 102 

13,48,49 


0018 Πΐ)ρομαπκά.δακι?νγόνα με ρήγμα, 
διαρροή γόμωσης ή προωθητικης 
γόμωσης 

1.20 

Ε 102 

13,48, 49 


0039 Βόμβεε. Φωτιστικέ; 

1.2 0 

Ε 106 

49 

* 

0171 Πυοομαγικά, οωτιστικά με ή χωρίς 
ρήγ^ια, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικης γόμωσης 

1.20 

Ε ί 02 

13,48,49 


0238 Πύοαυλοι. σχηματισμού γραμμής 

1.2 0 

Ε 147 

- 


0313 βηματοδότες καπνού 

1.2 Ο 

Ε 150 

/_/ 

12 


0314 συστήματα 

1.2 0 

ΪΊ:39 

* 


0334 Πυροτεχνήματα 

1.2 0 

Ε 130 

37 


ΑΊ72 ΒίηιβΙδβς. γυμνασίων, γειρός ή 
όπλου 

1.2 0 

Ε 138 

- 



Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέτεε περιθωριακό 2100 (3)1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάβη 1 

(συνεχ.) 


21 ° 

(συνεχ.) 


0419 Φωτοβολή. επιφάνειας 

0421 Φωτοβολίδες αέοα 

0429 Είδη, κυοοτεγνικά για τεχνικούς 
σκοπούς 

0434 Βλήμ ατα με διαρρήκτη ή διαρροή 

ι'όαοχτ 


γόμωσης 


1.2 0 
1.2 0 

1.2 0 
1.20 


Ε 133 
Ε 133 
Ε 109 
Ε 106 


22 * 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Η 

0241 Πυρομαγικά, ε ακουστικά. λευκού- 

φωσφόρου . με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσηςη προωθητικής γόμωσης 

0245 ΠυοοιιαΫΐκά. καπνού, λευκού 
φωσφύοου . με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 


1.2 Η 


1.2 Η 


Ε 102 


Ε 102 


23* 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.21 


0198 


Κινητήρες πυραύλων, υγρών 

ιςανσίμων 

1.2 ) 

Ε 103 

Πύραυλοι, υγρών καυσίμων με 
εκρηκτική γό^ιωση 

1.2 3 

Ε 103 

Βόμβες ιιε εύφλεκτο υγρό, με 
εκρηκτική γόμωση 

1.2 } 

Ε 103 


24° 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.2Ε 
0358 Ύλες, εκρηκτικές. ε.α.ο. 2 / 


1.2 Ε 


Ε 103 


25* 


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 

1.2Ε 

0248 Συσκευές, ενερΎοποιτηιένεςιιε 

με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 


νερό 

προωι 


0322 &£ 



ς γόμωσης 

πυραύλων μ 


κχυΑων με 

υπεργολικα νγρα ^ήϊωρίς 
διαρροή γόμωσης 

0351 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο . ν 

0380 Είδη, πυροψορικά 


1.2 Ε 

1.2 Ε 
1.2 Ε 
1.2 Ε 


Ε 123 

Ε 149 
Ε 103 
Ε 103 


Κίρχηα>οηΑ ιιόνον ιιε την έγκριση νκ αρμόδιας αργής [βΧέπε περιθωριακό 2100 
















5 


ΕΦΗΜΕΡΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ^ 


Κλάση 1 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1 .30 
8222 

λιγότερο οκό 15 % νερό κατά 
βάρος 

0132 Ανοολέ£ιια ηεΐβλλ κά &0ΤΒ 
αρωααπκών νΐΤΡ()·* Β(ΜΥΦΤΦΥ· 

ε α,ο , ν 

0158 Μετά καλίου Αλατα «κρ μάψώϋ 
νίτρο-καοανώγων , εκρηκτικά 

0159 Σικτοω^τωοένη 

ΐη)ρίτ^ης).νωπή με 6 χ\ λιγότερο 


από 25 ^^ρό"κατάβ2{Χ)ς 
^161 Πυρίτιδα, άκαπνη 

0203 Μετά ναιοίου μλατα. αρωαατικών 
νιτρο-παοανώγ ων. ε.α.&, 
εκρηκτικά 1 ^ 

8224 


κατά βάρος 


0221 


βάρος 
0236 Π 


ΐ^».^ ή καΤ 0με 



ή νωπό 


0342 


με λιγότερο από 20 % νερό κατά 

βάρος 

βάρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για νηροκυτταρίνη 

■ * * -* '·' % αλκοόλη 

ι 
6 

οπό 



(περιθωριακό 2401, 


0343 


από 18 % πλαστικοποιητή κατά 
βάρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για νηροκυτταρίνη 
με όχι περισσότερο αχό 12.6 % 
άζωτο κατά βάρος επί ξηρού με 
πλαστικοποιητή, οπό ειδικούς όρους 
συσκεοασίας, βλέπε ΚΑάση 4.1 
[περιθωριακό 2401, 24 (α)] 


1.3 ο 

1.3 0 
1.3 0 

130 
1.3 0 

1.30 

1.3 0 
1.3 0 

1.3 0 
1.3 0 


1.3 0 


Ε 2 

Ε 2 
Ε 21 

Ε 19 
Ε 22 

Ε 21 

Ε 2 
Ε2 

Ε 2 
Ε 15 


Ε 15 


1,2 

1,2 

2 

7 

8,9, 10 


1,2 

1,2 

1,2 


I Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής (βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 




2101 

(συνβχ.) 


Κλάση 1 


1 

2 

3 

4 

5 

26° 

(συνεχ.) 

0406 ΔινιτρωδοΒενζόλιο 

1.3 € 

Ε 25 

- 


£422 Ύλες. εκρηκηκές. ε.α.ο * 

1.3 0 

Ε 103 

- 


0495 ΠΡ0^βΐϊΏΚ4ν.ϊαβά 

1.3 0 

Ε 159 («) 

Ε 159 (1>) 

58 

59 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εχτ0€ εάν μπορεί να 
αποδεχθεί με δοκιμή άτι η 
ευαισϋη&ία τους όταν είναι 
παγωμένα δεν είναι μεγαλύτερη αχ ' 
όταν είναι υγρά, τα χροωθητικά θα 
πρέπει να παραμένουν υγρά κατά τη 
διάρκεια κανονικών συνθηκών 
μεταφοράς και να μην ψύχεται σε 
Θερμοκρασίες μεγαλύτερες αχό -15 





0499 Προωθητικά. στερεά 

1.3 0 

Ε 22 

8,9, 10 

27® 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.30 

0183 Πύραυ^ρν με αδρανή κεφαλή 

1.3 0 

Ε 146 

- 


0186 Κινητήρες πυραύλων 

1.3 0 

Ε 146 

- 


0242 Γομώσεκ. ΐΡοωΟητικέ^ ύά 

κανόνια 

1.3 0 

Ε 119 

- 


0222 Γομώσεις, κροωθητικά 

1.3 0 

Ε 158 

8, 10 


0275 Φυσίγγια, συσκευών ισγύος 

1.3 0 

Ε 114 

- 


0222 Φυσίτηα. ικτρελαιοπηνών 

1.3 0 

Ε 113 

- 


0222 Φυσίννια για όχλα. άοΦαιρα ή 

φυσίγγια. μικρών όπλων, άσφαφα 

1.3 0 

Ε 112 

13 


0417 Φυσίγγια για όπλα, αδρανή 


... 



βλ^ιωχτα ή Φυσίγγια. μικρών 

1.3 0 

Ε 112 

13 


0437 Πύραυλοι με διαρροή γόμωσης 

1.3 0 

Ε 146 



0442 Δοτεία. καύσιμων, κενά, 
εγγντή 

1.3 0 

Ε 116 

- 


0420 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο/ 

1.3 0 

Ε 103 


28° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.3Ρ 

1.3 Ρ 




(επιφυλασσό^ιενο) 





Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 








Κλήση 1 


_ 2 _ 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.30~ 
0305 Πυρίτιδα ανάολεδτκ 
0478 Ύλε ς, εκρηκτικές ε Τ α,ο . 2 ' 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.30 

0010 ΠνρΟίΜΜΚ&ι μ* ή 

χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης η 
προωθητικής γόμωσης 

0016 Πυοοαατικά. καπνού με ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γό^ιωσης η 
προωΟητικής γόμωσης . 

0019 Πυρομα γικά. δακουΥόνα με ρήγμα, 
διαρροή γόμωσης ή προωΟητικής 
γόμωσης 

0050 Φυσίγγια. ανάφλεξη ς 

0054 Φυσίγγια, σηΐιατοδό τησος 

0092 ΦωτοΒολίδε^ επιφάνειας 

0093 Φωτο βολίδες αέρα 

0101 Πυροσωλήνας ακαρ ιαί ος μη: 

εκ ρηκτικός (αυί&ιηΐ&ίί) 

0195 Ση ματοδότες κινδύνου , κλοίων 

0212 Α^γνευτέε για πυρομαγι κά 

0240 Πύραυλοι. 1ίηε-ίϊΐΓ0*ί_η& 

3254 Ρνρρμαΐΐκό, φωπσιμίά. ^ ή 

χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωΟητικής γόμωσης 

0299 Βό μβες Φωτιστικές 

0315 Αναφλεκτικά συστήματα 

0316 Πυροσωλήνε ς, ανάρλε&κ 

0318 ΒομΒίδες γυμνασίων, χειρός ή 
όπλου 

0319 Ε γτυτές σωληνοειδεϊς 

0335 Πυροτετνήιιατα 

0424 βλή ματα, αδρανή με ανιχνευτή 


3 

4 

5 

1.3 0 

Ε 20 

55 

1.3 0 

Ε 103 

- 

1.3 0 

Ε 102 

13,48,49 

1.3 0 

Ε 102 

13,48,49 

1.30 

Ε 102 

13,48,49 

1.3 0 * 

Ε 115 

- 

1.3 0 

Ε 115 

- 

1.3 0 

Ε 133 

- 

1.3 0 

Ε 133 


1.30 

Ε 135 


1.3 0 

Ε 150 

12 

1.3 0 

Ε 156 


1.3 0 

Ε 147 

♦ 

1.3 0 

Ε 102 

13,48, 49 

1,3 0 

Ε 106 

49 

1.3 0 

Ε 139 

- 

1.3 Ο 

Ε 137 

38 

1.3 0 

Ε 138 

- 

1.3 0 

Ε 143 

- 

1.3 0 

Ε 130 

37 

1.3 0 

Ε 106 

49 


1 Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (})]. 
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ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



30° 0430 

(συνεχ.) 



ΣημΕΤΜνΤΚ;» σιοηροορομικ 
γραιιιιών. εκρηκτικοί 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ Ι.3Η 


13,48, 49 
43, 44,45 


0244 Π 


με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσής ή προωθηηκής γόμωσης 


■ΓΙΙ ΜΙΙΊ .. 1 Ιι'ιΐ'* 1 ! I 


φώσφορου με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωΟητικής γόμωσης 


32° ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1 .3) 


0247 Γΐυρομαχικά. εμπρηστικά , υγρά ή 
σε μορφή τζελ, με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή κροωθητικής γόμωσης 


κεφαλή 


33° ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.3Ε 


34° ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1 .31 

5242 Σν^Κ£ΰ^.£ΥξΡΐ^ο ν ήμέ Υ κ μ$ 

νερό με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικης γόμωσης 



, μ« ή χωρίς 


ϊιαρροή γόμωσης 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Β 

0221 Πυροκροτητές ηλεκτρικοί , 

ανατινάζεις 


Ε 102 13,48,49 



42, 50 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)). 




























2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


τ~ 

1 

2 

3 

4 

5 

35° 

(συνεχ.) 

0252 

0267 

0350 

0361 


1.4 Β 

1.4 Β 

1.4 Β 

1.4 Β 

1.4 Β 

1.4 Β 

1.4 Β 

Ε 137 

Ε 105 

Ε 103 

Ε 105 Α 

Ε 128 

Ε 142 

Ε 103 

38 

21,22,24 

23, 36 

41 

03& 

0378 

0211 

Ρ^?ύιϊΐΤΜι*Μ7ΐ!θΤΤηθ^^,' ί 

1 

36° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.40 





0407 

Τετραϋολ-1 -οάικό ο£ύ 

1.4 0 

Ε 25 

- 


0448 


1.4 0 

Ε 25 

“ 



Ύλες. εκοηκτικέε. ε.α.ο,^ 

1.4 0 

Ε 103 


37° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.40 





0221 

Φυσίγγια, συσκευών ίστόος 

1.4 0 

Ε 114 

- 


0278 

φυσίγγια, πετρελαιοπηγών 

1.4 0 

Ε 113 

" 


0338 

Φυσίγγια για όπλα, &σφαΐρ&_ή 
φυσίγγια, υικοών όπλων. ώσΦαίβδ 

1.4 0 

Ε 112 

13 

ν .- 

0210 

Φυσίγγια για όπλα. Β$οανά 
βλήματα ή Φυσίττια,υικβωχ 
όπλ&γ 

1.4 0 

Ε 112 

13 


0111 

Είδη. εκρηκτικά, ε.α.ο^ 

1.4 0 

Ε 103 

" 1 


0379 

θήκες. βυαιγγίων. κενές με ΕΎΥντή 

1.4 0 

Ε 116 

- 


0121 

Πήρφυλοι με διαρροή γόμωσης 

1.4 0 

Ε 146 



0446 

Αογεία. καύσιμων, κενά, νωρίς 

1 40 

Ε 116 




£0030 





0421 

Γομώσεις ποοωθητικές 

1.4 0 

Ε 158 

8, 10 

38° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.40 





0480 

Ύλ^ εκρηκτικές, ε.α.ο* 

1.4 0 

Ε 103 



ί Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β^πε περιθωριακό 2100 (3)]. 














ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥ0ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


39° ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ ]ΑΌ 


0104 Κα 





0259 &ΒΜ»Ηί£.ΐφηΕΏ *& εύκαμπτα 

0344 Βλήματα με εκρηκτική γόμωση 

0347 Βλήαατα με διαρρήκτη ή διαρροή 

γόμωσης εξώθησης 


0370 Κειραλές. πυοαύλου. με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης εξώθησης 

0410 Πυροσωλήνες , εκ ρηκτικοί με 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

0^40 Γοιιώσεκ. αοοΦοποιημένες. 

εΰΒ5121Κ££. χωρίς πυροκροτητή 

0444 Γ·8Μώ55ίί,·£ΚβΙ1ΚΙΰ?έ£ ί ^ίί52β^έ£ 
χωρίς πυροκροτητή 


0494 Αεριωθούμενα διεισδυτικά όπλα. 
γρμωμ&Β πετρελαιοπηγών, χωρί 
πυροκροτητή 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Ε 


γόμωση 


με εκρηκτική 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Ρ 
0348 <^)οίητια ηα όπλα, με εκρηκτική 

0211 Κεφαλές ^νρανλρν. με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης 

0427 Βλή ματα, με διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 



Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)1 













2101 

(συνεχ.) 


Κλήση 1 


1 

2 

3 

4 

5 

42° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.40 





0485 

Ύλες, εκρηκτικές. ε.αΑ* 

1.4 0 

Ε 103 

- 

43° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.40 





0066 

Καλώδια ανάολεέτκ 

1.4 0 

Ε 126 

- 


0103 

Πυροσωλήνας ανάφλεξης. 

1.40 

Ε 135 

- 


σωληνοειδής, με μεταλλική 
επένδυση 





0111 

Συσκευές σηματοδότησης, τειρός 

1.4 0 

Ε 150 

12 


0197 

Σηματοδότες, καπνόν 

1.4 0 

Ε 150 

12 


0297 

Πυροματικά. Φωτιστικά, με ή 






χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωνητικής γόμωσης 

1.4 0 

Ε 102 

13,48,49 


0300 

Πυροματικά. εμπρηστικά με ή 
χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.4 0 

Ε 102 



0301 

Πυροματικά. δακουτόνα. με 






ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.4 0 

Ε 102 



0303 

Πυροματικά. καπνού με ή ^ωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης η 
προωθήτικής γόμωσης 

1.4 0 

τ» 

Ε 102 



0306 

Ανιχν?ντές γ« πυρομαγ,ικά 

1.4 0 

Ε 156 

- 


6212 


1.4 Ο 

Ε 115 

- 


0317 

Πυροσωλήνες ανάφλεξης 

1.4 0 

Ε 137 

38 


0320 

Εγχυτές^ σωληνοειδείς 

1.4 0 

Ε 143 

- 


0325 

Αναφλεκτικά συστήματα 

1.4 0 

ε 14! 

- 


0336 

ΠνροτανΑΜ* 

1.40 

Ε 130 

37 


0151 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α,οΐ' 

1.4 0 

Ε 103 

- 


0162 

Πυροματικά. γυμνασίων 

1.4 0 

Ε 102 

13,48,49 


0161 

Πυροματικά. δοκιμαστικά 

1.4 0 

Ε 102 

13, 48, 49 

- 

0401 

Φωτοβολίδες, αέρα 

1.4 0 

Ε 133 

- 


0421 

Βλήματα, αδρανή με ανιγνευτή 

1.4 0 

Ε 106 

49 


0431 

Είδη, κυοοτετνικά για τετνικούς 
σκοπούς 

1.4 0 

Ε 134 

- 


* 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε χεριθωριαχό 2100 (3)). 









5638 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


- 1 -. 

... . 2 _ 

3 

4 

5 

43° 

(συνεχ.) 

0435 

Βλήματα ιιε διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης εξώθησης 

1.4 0 

1 

- 


0452 

ΒοαβΙδεε- νυανασίων. τειοός ή 
όπλου 

1.4 0 


- 


0453 

Πύραυλος σχηματισμού γραμμής 

1.4 Ο 


- 


0493 


—:— |,4 0—— 


43,44, 45 

44° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.4Ε 
(επιφυλασσόμενο) 

1.4 Ε 



45° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Ε 
(επιφυλασσόμενο) 

1.4 1 



46° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.43 





04*1 

Ύλες. εκρηκτικές. ε.α.ο. 2/ 

1.4 3 

Ε 103 

- 

47° 

ΕΙΛΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.43 






ΙίτΙΙΒίίΒ 

1.4 3 

Ε 112 

13 





Ε 112 

13 




1.4$ 


0044 


1.4$ 

Ε 142 

41 


0055 


1.4 5 

Ε 116 

- 


0070 


1.4 3 

Ε 127 

- 

- 

0105 

Πυροσωλήνες ασωαλείαο 

1.4 3 

Ε 136 

32,49 


0110 

ΒομβΚες, γυμνασίων, χειρός ή 
όπλου 

1.4 3 

Ε 138 

” 


&αι 


1.4 3 

Ε 141 

- 


&Ι23 

Συσκευές απελευθέρωσης. 
Εκρηκτικές 

1.4$ 

Ε 145 

" 


0124 


1.4 8 

Ε 145 

- 


0193 

^ΒίηίΏν>5Τκτ»η3ϊκζ , ΤΪ!*ΙΐΤΐΛ' , ΤιΗ 

1] ΙΙΆ'Μ ’ - -; - · ; Ϊλ*ιΜΜΜ^Β 

1.4 8 

Ε 151 

43, 44.45 


0323 


1.4 3 

ε ιΐ4 

- 


0337 

ΜΤρΤ?Τ?7*ΤΪΤϊο· 

1.4 3 

Ε 103 

- 


I 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιος αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 

























2101 Κλήση 1 

(συνεχ.) 


— 

1 

2 

3 

4 

5 

47° 

(συνεχ.) 

034$ 

Βλήματα, αδρανή, με ανιχνευτή 

1.4 8 

Ε 106 

49 


0349 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α,ο* 

1.4 8 

Ε 103 

- 


0366 

Πυροκροτητές για πυρομαγικά 

1.4 8 

Ε 128 

23,36 



Πυροσωλήνες, εκρηκτικοί 

1.4 δ 

Ε 137 

38 



Πυροσωλήνες ανάωλε£ικ 

1.4 8 

Ε 137 

38 




1.4 8 

Ε 150 

12 



Εγγυτές. σωληνοειδείς 

1.4 8 

Ε 143 

- 




1.4 8 

Ε 103 

- 



Φωτοβολίδες, αέρα 


Ε 133 

• 


0405 

0432 



Ε 115 



Είδη, πυροτεχνικά για τεγνικούς 
σκοπούς 

1.4 8 

Ε 134 

- 




1.4 8 

Ε 120 

30,31 



Γομώσεις, εκρηκτικές, ευπορώ 
χωρίς πυροκροτητή 

ί 

1.4 δ 

Ε 156 

- 




1.4 8 

Ε 141 

- 




1.4 8 

Ε 105 

21,22, 24 



ΗϊμίιΙΙιϊΐΐϋιϊϊίϊβϊΏδΑίΐΐίΛ!!»*!^^^· 

1.4 8 

Π ! 1 ·' 

- 


ανατινάξεις 




** 

0460 


1.4 8 

Ε 157 


48° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.50 





0331 

Εκρηκτικά, για ανατινάζεις. τύπου 

Β 

1.5 Ό 

Ε 8/9 

- 


0212 

Εκρηκτικά. για ανατινάζεις, τύπου 

Ε 

1.5 Ο 

Ε 12 

- 


0482 

Ύλες, εκρηκτικές, πολύ λίγο 
ευαίσθ™^ ε.α.ο. 

ΓΥλες. ΕΥΙ. ε.α.ο .) ν 

1.5 0 

Ε 103 


49° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.5Ω 





(επιφυλασσόμενο) 

1.5 0 



50° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.6Ν 





0486 

Είδη, εκρηκτική ε£αωετικά αικρής 





ευαισθησίας (είδη ΕΕΙ) 

1.6 Ν 

Ε 106 

49 




51° 

κενέε συσκευασίες. ακαθάριστες 

- 

- 

- 


2 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 























ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



απεναισΟητοποιηιιένη. ιιε όγι 
λιγότερο από 25% μη-πτητικό 
αδιάλυτο στο νερό αδρανοποιητή 
κατά βάρος 

Δινιτροφαινόλη . ξηρή ή νωπή με 
λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 


254,255 


λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 


], εξύλ&) 


ΕΡ 12(1)) ή 
ΕΡ 12(ο) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ύλες που περιέχουν 
περισσότερο από 40 % υγρούς 
νιτρικούς εστέρες πρέπει να 
ικανοποιούν τον έλεγχο εφίδρωσης 
που ορίζεται στην Προσθήκη Λ. I, 
περιθωριακό 3101 (4) 


τύπον Β 


ΕΡ 16 ή 


τύπον!) 

0118 Εξολίτηο (εΕοτόλη) . ξηρός ή νωπός 
με λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 


(νιχρομαννίττκ), νωπά με ό» 
λιγότερο από 40 % νερό κατά 
βάρος, ή μείγμα αλκοόλης και 
νερού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ύλη, όταν 
περιέχει λιγότερη αλκοόλη ή νερό 
απ'ό,τι καθορίζεται, δεν θα πρέπει 
να μεταφέρεται εκτός εάν υπάρχει 
ειδική άδεια από την αρμόδια αρχή 
(βλ. περιθωριακό 2100 (3)). 


ΕΡ 12(8) 




ΦΕΚ509 


5641 


2101 Κλήση 1 

(συνεχ.) 


1 


2 

3 

4 

5 


0143 

Νιτρογλυκερίνη, 
απευαιαθητοποιηιιένη ιιε όγι 
λιγότερο από 40 % μη-πτητικό 
υδατοδιαλυτό αδρανοποιητή κατά 
βάρος 

1.1 Ω 

ΕΡ 15 

254,255 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1; Αυτή η ύλη . ήταν 
περιέχει λιγότερο αδρανοποιητή 
αχ'ό,τι καθορίζεται , άεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται εκτός εάν υπάρχει ειδική 
άδεια από την αρμόδια αρχή (βλ. 
περιθωριακό 2100(3)). 






ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Λακτόζη ή γλυκόζη 
ή παρόμοια υλικά, μπορούν να 
χρησψοποιούνται ως αδρανσποιητής, 
εφ'όσον η ύλη περιέχει όχι λιγότερο 
από 90% αδρανοποιητή κατά βάρος. 






ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η αρμόδια αρχή 
μπορεί να εγκρίνει την ταξινόμηση 
αυτών των μειγμάτων στην Κλάση 4.1 
βάσει ελέγχου της Σειράς 6 (ο) σε 
τουλάχιστον τρία κόλα που έχουν 
ετοιμασθεί για μεταφορά. 




* 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Μείγματα που 
περιέχουν τουλάχιστον 98% 
αδρανοποιητή κατά βάρος δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας. 






ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Κόλα που περιέχουν 
μείγματα με όχι λιγότερο από 90% 
αδρανοποιητή κατά βάρος δεν 
χρειάζεται να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα προς το υπόδειγμα Νο. 6.1. 


ΕΡ 15 

264 


0144 

Διάλυαα νιτοονλυκεοίντκ σε 
αλκοόλη ιιε περισσότερο από 1% 
αλλά όχι περισσότερο από 10% 
νιτρογλυκερίνη 

1.1 Ο 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 3064 διάλυμα 
νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη με 
περισσότερο από 1% αλλά όχι 
περισσότερο από 5% νιτρογλυκερίνη, 
που μεταφέρεται υπό ειδικούς όρους 
συσκευασίας, είναι ύλη της Κλάσης 3 
(βλέπε περιθωριακό 2301, 6°) 


ΕΡ 12 



0146 

Νιτοάαυλο. £ηρό η νωπό με λιγότερο 
από 20 % νερό κατά βάρος 

1.1 Ο 





5642 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 


2 

3 

4 

5 


0147 

Νιτοο-ουοία 

1.1 Ρ 

ΕΡ 12(ύ) 



0150 

Τετρανιτρικός πενταερυθρίτης. 


ΕΡ 12(8) ή 




ίτετοανιτουαί πενταεουΟοιτόλη. 
ΡΕΤΝ), νωπός αε όγι λιγότερο από 

25 % νερό κατά βάρος, ή 
απευαισθητοποιημένος με όη 
λιγότερο από 15 % αδρανοποιητή 
κατά βάρος 

1.1 Ρ 

ΕΡ 12(ό) 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η όλη. όταν 
περιέχει λιγότερο νερό ή 
αδρανοποιητή απ'ό,τι καθορίζεται, 
δεν θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός 
εάν υπάρχει ειδική έγκριση από την 
αρμόδια αρχή (βλ περιθωριακό 2100 

ο». 





0151 

Πενιολίτης. ζηρός ή νωπός αε 
λιγότερο από 15 % νερό κατά βάρος 

1.1 Ρ 

ΕΡ 12 



0153 

Τρινιτροανιλίνη (πικραμίδιο) 

1.1 Ρ 

ΕΡ 12(Η) ή 






ΕΡ 12(ο) 



0154 

Τρινιτοοψαινόλη (πικοικό οξύ). £ηρή 


ΕΡ 12 

253 



ή νωπή με λιγότερο από 30% νερό 
κατά βάρος 

1.1 Ρ 





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές ποσότητες 
που δεν υπερβαίνουν τα 500 
γραμμάρια ανά κόλο, η ύλη αυτη, με 
όχι λιγότερο από ί 0% νερό κατά 
βάρος, μπορεί επίσης να ταξινομηθεί 
στην Κλάση 4.1, υποκείμενη σε 
ειδικές διατάζεις σχετικά με τη 
σνσκενασία (βλ. περιθωριακό 2401, 

2 η. 





0155 

Τοινιτρογλωοοβενίόλιο ίνλωοιούγο 


ΕΡ 12(Ε) ή 




πικούλιο) 

1.1 Ρ 

ΕΡ 12(ο) 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές ποσότητες 
που δεν υπερβαίνουν τα 500 
γραμμάρια ανά κόλο, η ύλη αυτή, με 
όχι λιγότερο από 10% νερό κατά 
βάρος, μπορεί επίσης να ταξινομηθεί 
στην Κλάση 4.1, υποκείμενη σε 
ειδικές διατάξεις σχετικά με τη 
σοσκενασία (βλ. περιθωριακό 2401, 

2 Π. 





0207 

Τ ετρανιτροανιλίνη 

1.1 Ρ 

ΕΡ 12(Η)ή 






ΕΡ 12(ο) 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΓΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5643 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


! 


2 

3 

4 

5 


0208 

Τ ρινιτροφαινυλομεθυλονιτραμίνη 


ΕΡ 12(5) ή 




ίτετρύλιο) 

1.1 Ο 




0209 

Τρινιτροτολουόλη ίτολίτπο ΤΝΤ1 


ΕΡ 12 

262 



ξηρή ή νωπή με λιγότερο από 30 % 
νερό κατά βάρος 

1.1 0 




- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές ποσότητες 
που δεν υπερβαίνουν τα 500 
γραμμάρια ανά κόλο, η όλη αυτή, με 
όχι λιγότερο από 10% νερό κατά 
βάρος, μπορεί επίσης να ταξινομηθεί 
στην Κλάση 4.1, υποκείμενη σε 
ειδικές διατάξεις σχετικά με τη 
συσκευασία (βλ. περιθωριακό 2401, 
21% 





0213 

Τρινιτρανισόλη 

1! Ο 

ΕΡ 12(6) ή 






ΕΡ 12(ο) 



0214 

ΤοινιτοοΒενίόλκχ £ηοό ή νωπό ιιε 
λιγότερο από 30 % νερό κατά βάρος 

1.1 Π 

ΕΡ 12 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές ποσότητες 
που δεν υπερβαίνουν τα 500 
γραμμάρια ανά κόλο, η όλη αυτή, με 
όχι λιγότερο από 10% νερό κατά 
βάρος, μπορεί επίσης να ταξινομηθεί 
στην Κλάση 4.1, υποκείμενη σε 
ειδικές διατάξεις σχετικά με τη 
συσκευασία (βλ περιθωριακό 240ί, 

21% 





0215 

Τρινιτροβενίοϊκό ο£ύ. £ποό ή νωπό 
με λιγότερο από 30 % νερό, κατά 
βάρος 

1.1 0 

ΕΡ 12 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές ποσότητες 
που δεν υπερβαίνουν τα 500 
γρεηιμάρια ανά κόλο, η όλη αυτή, με 
όχι λιγότερο από 10% νερό κατά 
βάρος, μπορεί επίσης να ταξινομηθεί 
στην Κλάση 4.1. υποκείμενη σε 
ειδικές διατάξεις σχετικά με τη 
συσκευασία (βλ. περιθωριακό 2401, 

21% 





0216 

Τ ρινιτρο-πι-κρεζόλη 

1.1 Ό 

ΕΡ 12{6) ή 

253 





ΕΡ 12(ο) 



0217 

Τ ρινιτροναΦθαλένιο 

1.1 ϋ 

ΕΡ 12(6) ή 






ΕΡ 12(ο) 



5644 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(βτυνεχ.) 


1 


2 

3 

4 

5 


0218 

ρ 

I 

ο 

1 

θ' 

Ι&* 

1.1 Ό 

ΕΡ 12(6) ή 






ΕΡ 12(ο) 



0219 

Τρινιτρορεξορσίνη ίστυφνικό οξύ). 


ΕΡ 12 

253 



ξηρή ή νωπή με λιγότερο από 20 % 
νερό κατά βάρος (ή μείγμα αλκοόλης 
και νερού) 

1.1 Ο 




0220 

Νιτρική ουρία, ξηρή η νωπή με 
λιγότερο από 20 % νερό κατά βάρος 

1.1 Π 

ΕΡ 12 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ποσότητες όχι 
μεγαλύτερες από 11.5 % ανά κόλο, 






αυτή η ύλη, με όχι λιγότερο από 10% 
νερό κατά βάρος, μπορεί επίσης να 
ταξινομηθεί στην Κλάση 4.1, 
υποκείμενη σε ειδικής διατάξεις 
σχετικές με τη σνσκενασία (βλ. 
περιθωριακό 2401, 21°}. 





0222 

Νιτρικό αμμώνιο που πεοιέγει 


ΕΡ 12(6) ή 




περισσότερο από 0.2 % καύσιμων 
υλών, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε οργανικής ύλης 
υπολογιζο^ιένης ως άνθρακας, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε 
άλλη προστιθέμενη ύλη 

ι.ι η 

ΕΡ 12(ε) 



9223 

Λίπασμα νιτοικού αμμωνίου. που 


ΕΡ 12(6) ή 




είναι περισσότερο υποκείμενο σε 
έκρηξη από νιτρικό αμμώνιο με 

0.2 % καύσιμη ύλη, 
συμπεριλαμβανομένης οποιοσδήποτε 
οργανικής ύλης υπολογιζομένης ως 
άνθρακα, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε 
άλλη ύλη 

1.1 Π 

ΕΡ 12(ο) 



0226 

Κυκλοτετοααεθυλε νοτετοα - 
νιτραμίνη. ΠίΜΧ. οκτωττόνο). νωπή 
με όχι λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.1 Ώ 

ΕΡ 12(3) 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ύλη αυτή, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό από το 
καθοριζόμενο, δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται εκτός εάν υπάρχει ειδική 
έγκριση αχό την αρμόδια αρχή (βλ. 
περιθωριακό 2100(3)). 





0241 

Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις, 

1.1 Ό 

ΕΡ 16 ή 

261 για ΕΡ 



τύπου Ε 


ΕΡ 17 

17 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 


0391 


0392 


2 


Μείγαατα 

κ Ί>κλογριμεθυλενοτρινιτρααίνικ 
(κυκλονίτης, εΕονόνο ΚΡ Χ) και 
κυκλοτετραιιεθυλενοτετρα- 
νιτραμίντ^ (ΗΜΧ. οκτογόνο), 
νωπά με όχι λιγότερο από 15 % 
νερό κατά βάρος, ή μείγματα 
κυκλοτοιαεθυλενοτοινιτραμίνης 
(κύκλονίτης, εΕογόνο. ΕΡΧ) καί 
κυκλοτετραμεθυλενοτετρα- 
νιτραμίνης (ΗΜΧ. οκτογόνο) 
απευαισΟητοποιηιιένα με όχι 
λιγότερο από 10 % αδρανοποιητή 
κατά βάρος 


ΕΡ 12(3) ή 
ΕΡ 12 (Η) 


1.1 Π 


5 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Αυτή η ύλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό ή 
αδρανοποιητή απ'ό,τι καθορίζεται, 
δεν Οα πρέπει να μεχαφέρεται εκτός 
εάν υπάρχει ειδική έγκριση από την 
αρμόδια αρχή (βλ. περιθωριακό 
2100(3)). 


ΕΕανιτοοστιλβίνης 


1.1 Ο 


ΕΡ 12(6) ή 
ΕΡ 12 (ε) 


0393 ΕΕοτονάλ η 

0394 Τρινιτρορε&ρσίν η ( στυφνακό οξύ ), 
νωπή με όχι λιγότερο από 20 % 
νερό κατά βάρος (ή μείγμα νερού 
και αλκοόλης) 

0401 Θειούχο διπικρύλιο ξηρό ή νωπό 
με λιγότερο από 10 % νερό κατά 
βάρος 


1.1 ϊ) 


ΕΡ 12(6) 
ΕΡ 12(β) 


1.1 Ο 

1.1 Ό 


ΕΡ 12 


253 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές 
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 
500 γραμμάρια ανά κόλα, η ύλη 
αυτή, με όχι λιγότερο από 10% νερό 
κατά βάρος, μπορεί επίσης να 
ταξινομηθεί στην Κλάση 4 . /, 
υποκείμενη σε ειδικές διατάζεις 
σχετικά με τη συσκευασία (βλ. 
περιθωριακό 2401, 21°). 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5647 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

—-- 

4 

5 1 


0402 

Υπεογλωρικό αιιιιώνιο 

1.1 Ό 

ΕΡ 12(Η) ή 

ΕΡ 12(ο) 

1 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταξινόμηση αυτής της 
ύλης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με 
τα αποτελέσματα των ελέγχων της 
Προσθήκης Α. /. Ανάλογα με το μέγεθος 
των σωματιδίων και τη σνσκευασία της 
ύλης, βλέπε επίσης Κλάση 5.1. 
[περιθωριαχό 2501, 12 0 ύ)] 


ΕΡ 12(1)) ή 

ΕΡ Ι2(ο) 



0411 

Τετρά νιτρικός πενταερυθρίτης 
ΙΤετοανιτρική πενταερυΟριτόλη, ΡΕΤΜ) 
με όχι λιγότερο από 7% κερί, κατά 
βάρος 

1.1 Ο 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αδρανοποιημένη ύλη 

0α πρέπει να είναι σε σημαντικό βαθμό 
λιγότερο ευαίιιθιρη από την ξηρή ΡΕΤΝ. 





0475 

0483 

0484 

Ύλεο. εκρηκτικές. ε.α,Ο.^ 

Κ υκλοτοιιιεθυλενοτ ρινιτ ρα μίνη 
( κυκλονίτης, εΕοϊόνρ, ΚβΧ) 
απευαισΟτηοποιημένη 

Κυκλοτετοαμεθυλενοτετρα-νιτραμίνη 

1.1 Ο 

1.1 Π 

ΕΡ 01 

ΕΡ 12(1)) ή 

ΕΡ 12 (ο) 

ΕΡ 12(1>) ή 
ΕΡ 12(ο) 



ίοκτογόνο, ΗΜΧ) 
απευαισθητοποιηιιένη 

1.1 ϋ 



0452 

Δινιτοογλυκολουούλιο (ΡΙΝΟϋ) 

1.1 ΰ 

ΕΡ 12(6) ή 
ΕΡ 12(ο) 



0490 

Νπροτριαζολόνη (ΝΤΟ) 

ι.ι η 

ΕΡ 12(6) ή 
ΕΡ 12(ο) 



0496 

Οκτωνάλιι 

1.1 υ 

ΕΡ 12(6) ή 
ΕΡ 12 (ο) 


5° 

ΕΙΔΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.10 



1 


0034 

Βόμβες με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ό 

ΕΡ 30 



0038 

0042 

Ενισχυτές, τωρίς πυροκροτητή 

Ι.Ι Ό 

1.1 ϋ 

ΕΡ 30 

ΕΡ 32 



0Μ3 

Διαρρήκτες, εκρηκτικοί 

1.1 0 

ΕΡ 33 



00*8 

Γρμφσεις,για καταστροφές 

1.1 Π 

ΕΡ 30 

| 


·οο$έ 

Γομώσεις. βυθού 

1.1 0 

ΕΡ 30 

ΕΡ 37 

257 


0059 

μοοΦοποιημένες, εμπορικές, 
χωρίς πυροκροτητή 

1.1 0 


V Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 


I 


5648 


ΕΦΗΜΕΡ1ΣΎΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




χωρίς πυροκροτητές, για 
πετρελαιοπηγές 

0124 Αεριωθούμενα διεισδυτικά όπλα. 

γοιιωαένα. πετρελαιοπηγών, χωρίς 
πυροκροτητή 

0137 ΝΑοκεε με εκρηκτική γόμωση 

0168 Βλ ήματα με εκρηκτική γόμωση 

0221 Κεφαλές, τορπίλης , με εκρηκτική 

γόμωση 

0284 Βοιιβίδκ. χειρός ή όπλου, ^ιε 
εκρηκτική γόμωση 


γόμωση 


Ιου, }ΐε εκρηκτική 
ιέ 



εκρηκτικά , ιιε μεταλλική επένδυση 
0374 Συσκευές βολιδοσκόπησης. 


0408 Πυροσωλήνες. εκρηκτικοί με 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

0442 Γ οιιώσεκ. εκρηκτικές. εμπορικέ 


χωρίς πυροκροτητή 

0451 Τορπίλες με εκρηκτική γόμωση 



3 

4 


ΕΡ 32 

1.1 Ο 


1.10 

ΕΡ 39 

ΕΡ 34 

1.1 ϋ 

ΕΡ 01 

1.) Ο 


1.1 0 

ΕΡ 30 

1.1 Ό 

ΕΡ 30 

ΕΡ 30 

1.1 Ώ 

ΕΡ 41 

1.1 Ο 

ΕΡ 30 

1.1 Ω 


1.1 Ο 

ΕΡ 38 


ΕΡ 39 

1.1 Ό 

• 

1.1 Ώ 

ΕΡ 34 


ΕΡ 41 

1.1 Ό 

ΕΡ 37 

1.1 Ό 


1.1 ϋ 

ΕΡ 30 

ΕΡ 30 

1.1 Ω 


1.1 Ω 

ΕΡ 01 



ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.1Ε 

0006 Φυσίννια νια όπλα, με εκρηκτική 
γό}ΐωση 

018) Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέιτε περιθωριακό 2100 (3)]. 

















2101 Κ1άαι\ 1 

(σονεχΟ 


—1 

2 

3 

4 


0329 

Τορπίλες με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ε 

ΕΡ 30 


0464 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο.. 1 ' 

Μ Ε 

ΕΡ 01 

7° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.1 Ρ 

0005 Φυσίγγια για όπλα αε εκρηκτική 
γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


0033 

Βόμβες ιιε εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


0037 

Βάμβες, φωτιστικές 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


Οϋέ 

Νάοκες ιιε εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


0162 

Βλήματα αε εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


0180 

Πύοαυλοι με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


0292 

Βομβίδκ. γειρός ή όπλου, με 
εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 41 



Συσκευές Βολιδοσκόπησης, 
εκρηκτικές 

1.1 Ρ 

ΕΡ 34 


0330 

Τορπίλες με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


0069 

Κε©αλές. πυραύλου, με εκρηκτική 
γόμωση 

1.1 Ρ 

ΕΡ 30 


0465 

2 1 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 

1.1 Ρ 

ΕΡ 01 

8° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ 1.10 




0094 

Πυρίτιδα ανάφλεξης 

1.1 0 

ΕΡ 13 


0476 

V 

Ύλες, εκρηκτικές, ε.α.ο. * 

1.10 

ΕΡ 01 

9° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 1.10 




0049 

Φυσίγγια, ανάφλεξης 

1.1 0 

ΕΡ 35 


0121 

Αναφλεκτικά συστήματα 

1.1 0 

ΕΡ 42 


0192 

Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
γρμμμών. εκρηκτικοί 

1.1 0 

ΕΡ 35 


0194 

Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 

1.1 0 

ΕΡ 35 


0196 

Σηματοδότες, καπνού 

1.1 0 

ΕΡ 35 


0333 

Πυροτεχνήματα 

1.1 ο 

ΕΡ 35 


0418 

Φωτοβολίδες, επιφάνειας 

1.1 0 

ΕΡ 35 


0420 

Φωτοβολίδες, αέρος 

1.1 0 

ΕΡ 35 


2 / 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3) } 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 


0428 [Είδη, πυροτεγνικά για τεχνικούς 
σκοπούς 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ι.Π 


ιων , με 


εκρηκτική γόμοιση 

0399 Βό μβες με άφλεκτο, υγρό, με 
εκρηκτική γόμωση 

0449 Τορπίλες, υ γ ρών καυσίμ ων, με ή 
χωρίς εκρηκτική γόμωση 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΜΕ 
0357 Ύλες. εκρηκτικές. ε,α·Ρ. 2 / 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ 
Είδη, εκρηκτικά, ε,α.α ν 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 1.2Β 

010 7 Πυροσωλήνες, εκρηκτικ οί 
0268 Ενιστυτές. ιιε πυροκροτητή 
0364 Πυροκροτητές, για πυρο μαχικά 
0382 Εξαρτήματα, ΎΡ&ι ιμών εκρηκτικών. 


£· Ρ . Ο : 


V 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ! .20 
(επιφυλασσόμενο) 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 
0281 Κινητήρες πυραύλων 

Φυσίγγια για όπλα, αδραν ά£Μΐία_ια 
Φυσίγγια, συσκευών ισχύος 
Φυσίγγια για όπλα, άσφαιρα 
0414 Ε°μ ώοεΐι: · προωθητικές. για κανάγ ια 

0415 Γομώσεις. πρ οω&ϋϋ& 


0328 

0381 

0413 


ΕΡ 35 


1.1 Ο 


1.1 ί 

II 1 

Μ 1 


II Ε 


1.1 Ε 


1.2 Β 
1.2 Β 
1.2 Β 

1.2 Β 


1.2 Ο 


ΕΡ 01 

ΕΡ 01 

ΕΡ 01 


1.2 0 
1.2 0 

1.2 Ο 
1.2 0 
1.2 0 
1.2 0 


ΕΡ 01 


ΕΡ 01 


ΕΡ 41 
ΕΡ 33 

ΕΡ 33 
ΕΡ 01 


ΕΡ 30 
ΕΡ 30 

ΕΡ 34 
ΕΡ 30 
ΕΡ 30 
ΕΡ 43 
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V Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)] 













ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5651 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 


Ρ436 Πύραυλοι με διαρροή γόμοισης 


ΕΡ 30 



0466 Είδη, εκρηκτική, ε.α.ο. ^ 


ΕΡ 01 


16° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 





(επιφυλασσόμενο) 

1.2 I) 



17° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.21) 





0035 Βόμβες με εκρηκτική γόμωση 

.1.2 Γ) 

ΕΡ 30 


- 

0102 Καλώδια, (πυροσωλήνα), 

εκρηκτικά, με μεταλλική επένδυση 

1.2 0 

ΕΡ 39 
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0138 Νάρκες με εκρηκτική γόμωση 

1.2 Ο 

ΕΡ 30 



0169 Βλήματα με εκρηκτική γόμωση 

1.2 Ο 

ΕΡ 30 



0283 Ενισχυτές χωρίς πυροκροτητή 

0285 ΒοιιΒίδες. χειρός ή όπλου, με 

εκρηκτική γόμωση 

0287 Κεφαλές, πυραύλου, με εκρηκτική 

1.2 0 

1.2 Ο 

ΕΡ 32 

ΕΡ 41 

ΕΡ 30 



γόμωση 

1.2 Ο 

ΕΡ 30 



0346 Βλήματα ιιε διαρρήκτη ή διαρροή 

γόμωσης 

1.2 0 



0375 Συσκευές βολιδοσκόπησης, 
εκρηκτικές 

0409 Πυροσωλήνες, εκρηκτικοί με 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

0439 Γομώσεις, μορωοποιημένες, 
εμποοικές χωρίς πυροκροτητή 

1.2 Ο 

1.2 Ο 

1.2 0 

ΕΡ 34 

ΕΡ 41 

ΕΡ37 

ΕΡ 37 
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χωρίς πυροκροτητή 

1.2 Ο 

ΕΡ 30 



0458 Γομώσεις, εκρηκτικές, με 
πλαστικούς συνδέσμους 

1.2 0 



0467 Είδη, εκρηκτικά. ε.α.ο. 2/ 

1.2 Ο 

ΕΡ 01 


18° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Ε 

0182 Πύραυλοι ιιε εκρηκτική γόμωση 

0321 Φυσίγγια νια όπλα με εκρηκτική 

γόμωση 

1.2 Ε 

1.2 Ε 

ΕΡ 30 

ΕΡ 30 



3 / 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)} 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19° ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Ρ 

0007 Φικτίγνια για όπλα , με εκρηκτική 
γόμωση 


I ·ΊΙ| I I ' 1 1 


1.2 Ε ΕΡ 01 


1.2 Ρ 

1.2 Ρ ΕΡ 34 


0291 ΒόμΒες με εκρηκτική γόμωση 

0293 Βομβί&κ, χειρόςήόιιλου, με 

εκρηκτική γόμωση 

0294 Νάρκες με εκρηκτική γόμωση 

0295 Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 

Ρ324 Βλήιιατα με εκρηκτική γόμωση 

0426 Βλήιιατα με διαρρήκτη ή διαρροή 

γόμωσης εξώθησης 

0469 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 2/ 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 
(επιφυλασσό ^ιενο) 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 


χωρίς διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης 
ή προωθητική γόμωση 

ΠυροιιαΥίκά, καπνού με ή χωρίς 
διαρρήκτη, διαρροή γόμοισης ή 
προωθητική γόμωση 


διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης η 
προωθητική γόμωση 


Πυροιιαηκά. Φωτιστικά με ή χωρίς 
διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητική γόμωση 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέκε περιθωριακό 2100 (3)]. 












ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 


0334 

Πυοοτετνήιιατα 

1.2 0 

ΕΡ 35 



0372 

Βομβίδες. γυμνασίων. γειοός η όπλου 

1.2 0 

ΕΡ 41 



0419 

Φωτοβολίδες, επιφάνειας 

1.2 0 

ΕΡ 35 



0421 

0429 

Φωτοβολία αέβΒ 

1.2 0 

ΕΡ 35 

ΕΡ 35 



σκοπούς 

1.2 0 

ΕΡ 30 



0424 

Βλύαατα ιιε διαορήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 

1.2 0 


22° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Η 





0243 

Πυροιιαγικά. εαποππτικά. λευκού 
φωσφόρου. ιιε διαρρήκτη, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητική γόμωση 

1.2 Η 

ΕΡ 30 



0245 

, 

Πυρομαγικά. καπνού, λευκού 
φωσφόρου, με διαρρήκτη, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητική γόμωση 

1.2 Η 

ΕΡ 30 


23° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.23 


1 

. 


0395 

Κιντπήοες πυραύλων, υγρών 
καυσίιιων 

1.21 

ΕΡ 01 



0398 

Πύραυλοι, υγρών καυσίιιων ιιε 
εκρηκτική γό|ΐωση 

1.21 

ΕΡ 01 



0400 

Βόιιδες ιιε εύολεκτο υνοό. ιιε 
εκρηκτική γόμωση 

1.21 

ΕΡ 01 1 

- 1 


24° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ Ε2Ε 





0358 

2/ 

Ύλες, εκρηκτικές, ε.α.ο. 

1.2 Ε 

ΕΡ 01 


25® 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Ε 





0248 

Συσκευές, ενεργοποιούαενεο ιιε νερό 
με διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητική γόμωση 

1.2 Ε 

ΕΡ 44 

259 


0322 

Κινητήρες πυραύλων ιιε υπεογολΑά 
υγρά με ή χωρίς διαρροή γόμωσης 

1.2 Ε 

ΕΡ 01 



0355 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 2/ 

1.2 Ε 

ΕΡ 01 



0380 

Είδη. πυοΟΦορικά 

1.2 Ε 

ΕΡ 01 



V 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βΧέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάαη I 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

_ 

26° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.30 





0077 

Δινιτροφαινολικά άλατα όλων των 
αλκαλιμετάλλων, ξηρά ή νωπά με 
λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.30 

ΕΡ 14 

253 


0132 

Αναφλέϋιιια μεταλλικά άλατα 
αρωματικών νιτρο-παραγώγων, 

ε.α.ο. * 

1.3 Ο 

ΕΡ 14{» 

253 


0159 

Συσσωματωμένη πυρίτιδα (πάστα ' 


ΕΡ 11 



πυοίτιδαεΣ νωπή αε 6υι λινότεοο 
από 25 % νερό κατά βάρος 

υε 






ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λιηή η ύλη, όταν 
περιέχει λιγότερο νερό απ'ό,τι 
καθορίζεται, δεν Θα πρέπει να 
μεχαφέρεται εκτός εάν υπάρχει 
ειδική έγκριση από την αρμόδια 
αρχή (βλ. περιθωριακό 2100 (3)). 





0161 

Πυρίτιδα* άκαπνη 

1.3 0 

ΕΡ 14(ό) 

256 


0234 

Δινιτοο-ο-κρεζολικό νάτριο, ξηρό 
ή νωπό με λιγότερο από 15 % νερό 
κατά βάρος 

1.3 0 

ΕΡ 14 

253 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές 
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 
τα 500 γραμμάρια ανά κόλο, αυτή 
η ύλη, με όχι λιγότερο από 10% 
νερό κατά βάρος, μπορεί επίσης 
να ταξινομηθεί στην Κλάση 4.1, 
υποκείμενη σε ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τη συσκευασία (βλ 
Περιθωριακό 2401, 22 % 


ΕΡ 14 

253 


023$ 

Πικοααικό νάτοιο. ξποό η νωπό με 
λιγότερο από 20 % νερό κατά 
βάρος 

1.3 € 






0236 

Πικοααικό ξιοκόνιο, ξηρό ή νο>πό 


ΕΡ 14 

253 


>ιε λιγότερο από 20 % νερό κατά 
βάρος 

1.3 0 




V 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)1 





2101 

(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5655 


Κλάση 1 


\ 

2 

3 

4 

5 


0342 

Νιτοοκυτταρίνη. νωπή μιε όνι 
λιγότερο από 25 % αλκοόλη κατά 
βάρος 

1.3 € 

ΕΡ 14(3) 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για νιψοκυτταρίνη 
με όχι λιγότερο από 25 % αλκοόλη 
κατά βάρος και με περιεκτικότητα 
σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12.6 
% κατά βάρος νιτρ οκυτταρ / νης, οπό 
ειδικούς όρους σνσκευασίας, βλέπε 
Κλάση 4.1 (περιθωριακό 2401, 7 °) 





0343 

Νιτοοκυτταοίνη. 

πλαστικοποιημένη με όπ λιγότερο 
από 18 % πλαστικοποιητή κατά 
βάρος 

1.3 0 

ΕΡ 11 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μείγματα 
νιτροκοτταρίνης με όχι περισσότερο 
από 12.6 % άζωτο κατά βάρος επί 
ξηρού με πλαστικοποιητή, υπό 
ειδικούς όρους σνσκευασίας, 
βλέπε Κλάση 4.1 
[περιθωριακό 2401, 24 °(ύ)] 





0406 

Δινιτρωδοβενίόλιο 

1.3 0 

ΕΡ 14(6) 



0477 

Ύλες:, εκοηκτικές. ε.α.ο. 2/ 

1.3 0 

ΕΡ 01 



0495 

Ποοωθπτικά. υγρά 

1.3 0 

ΕΡ 15 

254,255 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί με δοκιμή ότι η 
ευαισθησία τους όταν είναι 
παγωμένα δεν είναι μεγαλύτερη απ ' 
όταν είναι υγρά, τα προωθητικά θα 
πρέπει να παραχώνουν υγρά κατά τη 
διάρκεια κανονικών συνθηκών 
μεταφοράς και να μην ψύχονται σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από -15 
°€. 





0499 

Π οοω Οπτικά, στεοεά 

1.3 Ο 

ΕΡ 14(6) 






27° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.30 





0183 

Πύραηλόμ. μιε αδρανή κεφαλή 

1.3 0 

ΕΡ 30 



0136 

Κινητήρες πυραύλων 

1.3 Ο 

ΕΡ 30 



1 / 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 



Κλήση 1 


2 

3 

4 

0242 Γ ομώσεις. προωΟητικές, για 

■Μ 

ΕΡ 30 

κανόνια 



0272 Γ οαώσεκ. ποοωθητικές 

ΗΗ 

ΕΡ 43 

0275 Φυσίγγια, συσκευών ισγύος 

1.3 0 

ΕΡ 34 


1.30 

ΕΡ 34 

0327 Φυσίγγια για όπλα. άσ©αιοα ή 


ΕΡ 30 




.. 

1.3 0 


ιρηρΗΗΗΡΡΐ··· 


ΕΡ 30 

βλήματα ή φυσίγγια, μικρών όπλων 

1.3 0 


0437 Πύοαυλοι ιιε διαρροή γόμωσης 

1.3 0 

ΕΡ 30 

0447 Δογεία. καυσίιιων. κενά. γιορίς 


ΕΡ 36 

ΏΧλίή 

1.3 0 


04?Ρ Είδη, εκρηκτικά, ε.α,ο. ^ 

1.3 Ο 

ΕΡ 01 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.3Ρ 

1.3 Ρ 


(επιφυλασσόμενο) 



ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.30 




1.3 Ο 

ΕΡ 13 


1.3 0 

ΕΡ 01 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.30 



0010 Πυρομαγικά, εμπρηστικά με ή 


ΕΡ 30 

χωρίς διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης 



ή προωθητική γόμωση 

1.3 0 


0016 Πυρομαγική, καπνού με ή γωρίς 


ΕΡ 30 

διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης ή 



προωθητική γόμωση 

1.3 0 


0019 Πυρομαγικά. δακρυγόνα με 


ΕΡ 30 

διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης ή 



προωθητική γόμωση 

1.3 0 


0050 Φυσίγγια, ανάφλεξης 

1.3 0 

ΕΡ 35 

0054 Φυσίγγια, σηματοδότησης 

1.3 0 

ΕΡ 35 

0092 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 

1.3 0 

ΕΡ 35 

0093 Φωτοβολίδες, αέρα 

1.3 0 

ΕΡ 35 


256 


263 


ν Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Κλάση 1 


2 

3 

4 

0101 

Πυροσωλήνας, μτι-εκρηκτικός 

1.3 ο 

ΕΡ 40 


Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 

1.3 0 

ΕΡ 35 


Τροχιοδεικτικά για πυοοιιαγικά 

1.3 0 

ΕΡ 33 

0240 

Πύραυλοι. σχηματισμού γραμμής 

1.3 Ο 

ΕΡ 30 

0254 

Πυρομαγικά. Φωτιστικά, με ή 
χωρίς διαρρήκτη, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητική γόμωση 

1.3 Ο 

ΕΡ 30 

0299 

Βόμβες. Φωτιστικές 

1.3 0 

ΕΡ 30 

0315 

Αναφλεκτικά συστήματα 

1.3 0 

ΕΡ 42 

0316 

Πυροσωλήνες. ανάφλεξης 

1.3 0 

ΕΡ 41 

0318 

Βομβίδες. γυμνασίων, χειρός ή 
όπλου 

1.3 0 

ΕΡ 33 

0319 

ξγχνγής, ςφληνοειδείς 

1.3 0 

ΕΡ 35 

0335 

Πυροτεχνήματα 

1.3 0 

ΕΡ 30 

0424 

Μίΐ«Λϊβ, αδρανή με ανιχνευτή 

1.30 

ΕΡ 30 

0430 

Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς 
σκοπούς 

1.3 Ο 

ΕΡ 35 

0487 

Σηματοδότες, καπνού 

1.3 0 

ΕΡ 35 

0488 

Πυρομαγικά, γυμνασίων 

1.30 

ΕΡ 30 

0492 

Στμιατοδότες. σιδηροδρομικών 
γραμμών^ εκρηκτικοί 

1.3 Ο 

ΕΡ 35 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.3Η 



0244 

Πυοοιιαγικά. εμπρηστικά, λευκού 
φωσφόρου ^ιε διαρρήκτη, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητική γόμωση 

1.3 Η 

ΕΡ 30 

Ιίϋτΐ 

Πυρομαγικά, καπνού, λευκού 
ωωσφόοου ιιε διαρρήκτη. διαρροή 
γόμωσης ή προωθητική γόμωση 

1.3 Η 

ΕΡ 30 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.31 



0247 

Πυροιιαηκά. εμπρηστικά. υγρά ή 
σε μορφή τζελ, με διαρρήκτη, 
διαρροή γόμωσης ή προωθητική 
γόμωση 

1.31 

ΕΡ 01 

0396 

Κινητύοες πυραύλων, υγρών 
καυσίμων 

1.3 ] 

ΕΡ 01 

0450 

Τορπίλες, υνοών καυσίμων, ιιε 
αδρανή κεφαλή 

1.3 ) 

ΕΡ 01 
















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 




35° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Β 



! 


0255 

Πυροκροτητές. ηλεκτρικοί. για 
ανατινάξεις 

Β 

ΕΡ 31 



0257 

Πυροσωλήνες. εκρηκτικοί 

ΜιΜ 

ΕΡ 41 



0267 

Πυροκροτητές, διηλεκτρικοί για 
ανατινάξεις 

1.4 Β 

ΕΡ 31 



0350 

Είδη, εκρηκτικά. ε.α.ο. 2/ 

1.4 Β 

ΕΡ 01 

1 



0361 

Συνδεσμολογίες πυροκροτητών, 
όγι ηλεκτρικών, για ανατινάξεις 

1.4 Β 

ΕΡ 31 



0^65 

Πυροκροτητές για πυρομαγικά 

1.4 Β 

ΕΡ 33 



0378 

Εγγυτές. τύπου φυσιγγίου 

1.4 Β 

ΕΡ 33 



0383 

γραμμών 

εκρηκτικών, ε.α,ο. ν 

1.4 Β 

ΕΡ 01 


36° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.40 





0407 


ΜΒΛ 

ΕΡ 14(ί>) 






ΕΡ 14(1)) 




2/ 

Ύλες, εκρηκτικές, ε.α.ο. 

ΜΒΜ 

ΕΡ 01 


37° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.40 





0276 

Φυσίγγια, συσκευών ισγύος 

1.4 0 

ί 

ΕΡ 34 



0278 

Φυσίγγια, πετρελαιοπηγών 

1.4 0 

ΕΡ 34 



0338 

Φυσίννια για όπλα, άσαχηοα ή 
φυσίγγια, μικρών όπλων. άσα>αιρα 

1.4 0 

ΕΡ 30 

ί 



11 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 


0339 



ΕΡ 30 



0351 

Είδη, εκοηκτικά. ε.α.ο.^ 

Ηΐ 

ΕΡ0Ι 



0379 


ι.4 ο 

ΕΡ 36 



0438 

Πύραυλος με διαρροή γόμωσης 

1.4 0 

ΕΡ 30 



0446 

Δογεία. καόσιιιων. κενά, τωοίς 
εΐΐΰΐή 

1.4 0 

ΕΡ 36 



0491 

Γομώσεις ποοωθητικές 

1.4 0 

ΕΡ 43 

256 

38° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.40 





0480 

Ύλες. εκοπκτικές. ε.α.ο.^ 

1.4 Ο 

ΕΡ 01 


39° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.40 





0104 

Καλώδια (πυροσωλήνα), 
εκοηκτικά. ήπιου αποτελέσματος, 
με μεταλλική επένδυση 

1.4 Ο 

ΕΡ 39 

258 


0237 

Γομώσεις. μορ©οποιημένες. 
εύκαμπτες. ευθύνοαιιαες 

1.4 Ω 

ΕΡ 38 



0289 

Καλώδια, εκρηκτικά, εύκαμπτα 

1.4 Ώ 

ΕΡ 39 

258 


0344 

Βλήιιατα με εκρηκτική γόμωση 

1.4 Ό 

ΕΡ 30 



0347 

Βλήιιατα ιιβ διαοοήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 

1.4 Ο 

ΕΡ 30 



0352 

Είδη, εκρηκτικά. ε.α.ο. 2/ 

1.4 Ο 

ΕΡ 01 



Μ 

Κειοαλές. πυραύλου, με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης εξώθησης 

1.4 0 

ΕΡ 30 



0410 

Πυοοσωλήνεο. εκρηκτικοί, με 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

1.4 Ω 

ΕΡ 41 



0440 

Γομώσεις. μοοφοποιηαένες. 
εμπορικές, χωρίς πυροκροτητή 

1.4 Ω 

ΕΡ 37 

257 


0444 

Γοιιώσεις. εκοηκτικές. εμπορικές 
χωρίς πυροκροτητή 

1.4 Ω 

ΕΡ 37 



Μ 

Γομώσεις, εκρηκτικές, με 
πλαστικούς συνδέσμους 

1.4 Ο 

ΕΡ 30 



V 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




»ν, χωρίς 


πυροκροτητή 


40° ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Ε 


ι, με εκρηκτική 


γόμωση 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Ρ 


ι, με εκρηκτική 


γόμωση 


0371 Κεωαλέε πυραύλου , με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης 

0427 Βλ ή^ιατα. με διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 


42° ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.40 
9111 Ύλες, εκοτικτικές. ε.α.α. 27 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.40 
0066 Καλώδια ανάφΜικ 
0103 




3 

4 


ΕΡ 01 

1.4 ϋ 



ΕΡ 30 

1.4 Ε 


1.4 Ε 

ΕΡ 01 


ΕΡ 30 

1.4 Ρ 

ΕΡ 30 

1.4 Ρ 

ΕΡ 30 

1.4 Ρ 


1.4 Ρ 

ΕΡ 01 

1.4 Ο 

ΕΡ 01 



σωληνοειδής, με μεταλλική 
επένδυση 


0297 Πυροιιαηκά. Φωτιστικά, με ή 
χωρίς διαρρήκτη, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητική γόμωση 












ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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2101 Κλάσΐ| 1 

(συνεχ.) 


ι 

2 

3 

4 

5 


0303 Πυρομαγικά, καπνού με ή χωρίς 


ΕΡ 30 



διαρρήκτη, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητική γόμωση 

1.4 Ο 




η3Γ)ό ΤροΎΐοδεικτικά νια πυοοιιαχικά 

1.4 Ο 

ΕΡ 33 



0312 Φυσίγγια, σηματοδότησή 

1.4 0 

ΕΡ 35 



0317 Πυροσωλήνες ανάφλεξης 

1.4 0 

ΕΡ 41 



ί)320 Εννυτέε. σωλυνοειδείς 

1.4 0 

ΕΡ 33 



0325 Αναωλεκτικά συστήματα 

1.4 0 

ΕΡ 42 


- 

0 ^^ Πυροτεχνήματα 

1.4 0 

ΕΡ 35 



$151 Είδη, εκρηκτικά. ε.α.ο. 2/ 

1.4 0 

ΕΡ 01 



0362 Πυρομαγικά, γυμνασίων 

1.4 0 

ΕΡ 30 



0363 Πυρομαγικά. δοκιμαστικά 

1.4 0 

ΕΡ 30 



0403 Φωτρβολίδεο αέρα 

1.4 0 

ΕΡ 35 



04?5 βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 

1.4 0 

ΕΡ 30 

/ ' 


0431 Είδη, ηυροτεγνικά για τεχνικούς σκοπούς 

1.4 0 

ΕΡ 35 



0435 Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή 

1.4 0 

ΕΡ 30 



γόμωσης εξώθησης 




0452 βομβίδες. γυμνασίων, χειρός ή όπλου 

1.4 0 

ΕΡ 41 



0453 ρύραυλοι. σχηματισμού γραμμής 

1.4 0 

ΕΡ 30 



0493 Σηματοδότες. σιδηροδρομικών γραμμών. 

1.4 0 

ΕΡ 35.; 

/ 


ςκρηκτικοΐ 



/ 

44 ® 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1 4Ε 
(επιφυλασσό^ιενο) 

1.4 Ε 



45° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1 4Ε 
(επιφυλασσόμενο) 

1.4 1 



46° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.48 

0481 Ύλες, εκρηκτικέ*:, ε.α.ο 21 

1.4 5 

ΕΡ 01 


47° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.48 

ΠΛ1 7 Φυσίγγια για όπλα, αδρανή βλήματα ή 

φυσίγγια, μικρών όπλων 

1.4 5 

ΕΡ 30 





V Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθοψιακό 2100 (3)1 




5662 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 


0014 

Φυσίγγια για όπλα, άσωαιοα η 
φυσίγγια, ιιικρών όπλων, άσιραιρα 

1.4 5 

ΕΡ 30 



0044 

Εγγυτές. τόπου φυσιγγίου 

1.4 5 

ΕΡ 33 



0055 

Θήκες Φυσιγγίων, κενές, αε εγγυτή 

1.4 5 

ΕΡ 36 



0070 

Κοπτήρες καλωδίων, εκρηκτικοί 

1.4 5 

ΕΡ 34 



0105 

Πυροσωλήνας ασφαλείας 

1.4 5 

ΕΡ 40 



0110 

ΒοιιΒίδες. γυμνασίων, γειρός ή 
όπλου 

1.4 5 

ΕΡ 41 



0131 

Αναπτήοεε. πυοοσωλήνων 

1.4 5 

ΕΡ 42 



0173 

Συσκευές απελευθέρωσης, 
εκρηκτικές 

1.4 5 

ΕΡ 35 



0174 

Στελέτη. εκοιικτικά 

1.4 5 

ΕΡ 34 



0)93 

Στηιατοδότες. σιδηοοδοομικών 
νοαιιιιών. εκρηκτικοί 

1.4 3 

ΕΡ 35 



0323 

Φυσίγγια, συσκευών ισγύος 

1.4 5 

ΕΡ 34 



0317 

Πυοοτετνήματα 

1.4 5 

ΕΡ 35 



0345 

Βλήματα. αδρανή, ιιε ανιχνευτή 

1.4 8 

ΕΡ 30 



0142 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο.^ 

1.4 5 

ΕΡ 01 



0366 

Πυροκροτητές για πυοοιιαγικά 

1.4 5 

ΕΡ 33 



ΟΙέΙ 

Πυροσωλήνες, εκρηκτικοί 

1.4 5 

ΕΡ 41 



0368 

Πυοοσωλήνες ανάφλεξης 

1.4 8 

ΕΡ 41 



0373 

Συσκευές σηιιαταδότησης. γειοός 

1.4 5 

ΕΡ 35 



0326 

Εγχυτές. σωληνοειδείς 

1.4 5 

ΕΡ 33 



0384 

Εξαρτήματα, γραμμών 
εκρηκτικών, ε.α. 0 . 2 ^ 

1.4 5 

ΕΡ 01 



0404 

Φωτοβολίδες, αέρα 

1.4 5 

ΕΡ 35 



0405 

Φυσίγγια σηματοδότησης 

1.4 5 

ΕΡ 35 



0432 

Είδη, πυοοτεγνικά για τεχνικούς 
σκοπούς 

1.4 5 

ΕΡ 35 

257 


0441 

Γομώσεις. αοιχαοποιηιιένες. 
ειιποοικές. γωοίς 7η)ροκροτητή 

1.4 5 

ΕΡ 37 


ι/ Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 

3/Κατηγορία και Συμβατική Ομάδα πρέπει να ορίζονται κατά της οδηγίες της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα μι: τις 
αρχές του περιθωριακού 2100 (4). 
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χοιρις πυροκροτητή 
045 4 Α ναφλεκτικά συσ τή ματα 


ανατινάξεις 


ανατινάξεις 


ηλεκτρικοί , για 


ηκοί, για 



ίΙ·2Λ·ίϊίί*Λ!ί!ΐ·υ•ΙΟυΙίαΐ'Λ Οι I 


λεκτρικών. για ανατινάξεις 


ΥΛΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.50 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη 
" ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Η μπορεί να 
χρησιμοποιείται αντί της λέξης 
"ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ" όταν υπάρχει 
έγκριση αχό ι?/ν αρμόδια αρχή 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλέξη 
"ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ"μπορεί να 
χρησιμοποιείται αντί της λέξης 
"ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ" όταν υπάρχει 
έγκριση αχό ο/ν αρμόδια αρχή 


Ύλε^ ΕΥ1. ε.α.ο. 


(επιφυλασσόμενο) 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ Κ6Ν 


ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 


0190 Δέ ματα, έκρηκτνκά ^ πλην 
εκρηκτικών πυροδότησης 


ΚΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
Κενές συσκευασίες . ακαθάριστες 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 

2. Όροι μεταφοράς 


Λ. Κόλα 

/. Γενικοί όροι συσκευασίας 

2102 (I) Όλες οι εκρηκτικές ύλες και είδη, όπως θα έχουν προετοιμασθεί για μεταφορά, 0α πρέπει να 
έχουν ταξινομηθεί σε συμφωνία με τις διαδικασίες που παρατίθενται λεπτομερώς στο περιθωριακό 
2100. 

(2) Όλες οι συσκευασίες για εμπορεύματα της Κλάσης 1 πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε: 

(&) να προστατεύουν τα εκρηκτικά, να αποτρέπουν τη διαφυγή τους και να μην προκαλσύν 
αύξηση του κινδύνου ακούσιας ανάφλεξης ή πυροδότησης όταν υπόκεινται σε κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των προβλέψιμων μεταβολών στην 

θερμοκρασία, υγρασία και πίεση· 

(ό) το πλήρες κόλο να μπορεί να το χειρισθεί κανείς με ασφάλεια σε κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς· 

(ο) τα κόλα να είναι ανθεκτικά σε οποιοδήποτε φορτίο τους επιβληθεί μέσω προβλέψιμης 
στοιβασίας στην οποία θα υποβληθούν κατά τη μεταφορά έτσι ώστε να μην επιδεινώνεται 
ο υφιστάμενος κίνδυνος εξαιτίας των εκρηκτικών, να μην παραβλάπτεται η λειτουργία 
συγκράτησης των συσκευασιών, και να μην παραμορφώνονται κατά τρόπο ή σε βαθμό 
που να ελαττώνεται η αντοχή τους ή να προκαλείται αστάθεια σε στοιβασμένα κόλα. 

(3) Τα κόλα θα συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις των Προσθηκών Α.5 ή Α,6, και ιδίιυς στις 
απαιτήσεις για τον έλεγχο των συσκευασιών στο Τμήμα IV των προσθηκών αυτών, υποκείμενα στα 
περιθωριακά 3500 (12) και 3512 (5). 

(4) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2100 (5), 3511 (2) και 3611 (2), συσκευασίες 
ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας II μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ" θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
ύλες και είδη της Κλάσης I. 

(5) Το μέσο κλεισίματος συσκευασιών που περιέχουν υγρά εκρηκτικά θα πρέπει να εξασφαλίζει 
διπλή προστασία κατά της διαρροής. 

(6) Το μέσο κλεισίματος μεταλλικών βαρελιών θα περιλαμβάνει κατάλληλη φλάντζα· εάν το μέσο 
κλεισίματος περιλαμβάνει σπειρωτό κοχλία, θα πρέπει να αποτρέπεται η παρείσφρυση εκρηκτικών 
υλών εντός του σπειρωτού κοχλία. 

(7) Συσκευασίες για υδατοδιαλυτά εκρηκτικά θα πρέπει να είναι αδιάβροχες. Συσκευασίες για 
απευαισθητοποίησες ή αδρανοποιημένες ύλες θα είναι κλειστές προς αποφυγή μεταβολών της 
συγκέντρωσης κατά τη μεταφορά. 

(8) Όταν η συσκευασία συμπεριλαμβάνει διπλό κάλυμμα γεμάτο με νερό το οποίο μπορεί να 
κατάψύχεται κατά τη μεταφορά, θα πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα αντιψυκτικού παράγοντα 
προς αποφυγή καταψύξεως, Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανπψυκηκό το οποίο θα μπορούσε να 
δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς εξαιτίας της ενυπάρχουσας ευφλεκτότητάς του. 

(9) Καρφιά, συνδετήρες και άλλα μέσα κλεισίματος κατασκευασμένα από μέταλλο που δεν έχουν 
προστατευτική επικάλυψη δεν θα πρέπει να εισχωρούν στο εσωτερικό της εξωτερικής συσκευασίας 
εκτός εάν η εσωτερική συσκευασία προστατεύει επαρκώς τα εκρηκτικά έναντι της επαφής με το 
μέταλλο. 
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Κλάση 1 

2102 (10) Εσωτερικές συσκευασίες, εξαρτήματα και προστατευτικά υλικά και η τοποθέτηση 

(συν.) εκρηκτικών υλών ή ειδών στα κόλα θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποτρέπει την χαλάρωση 
της εκρηκτικής ύλης στην εξωτερική συσκευασία υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Μεταλλικά 
εξαρτήματα ειδών θα αποτρέπονται από την επαφή με μεταλλικές συσκευασίες. Είδη που περιέχουν 
εκρηκτικές ύλες που δεν περικλείονται σε εξωτερικό περίβλημα θα διαχωρίζονται μεταξύ τους προς 
αποφυγήν τριβής και κρούσεως. Επένδυση, δίσκοι, διαχωρίσματα στην εσωτερική ή εξωτερική 
συσκευασία, καλουπώματα ή δοχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. 

(11) Οι συσκευασίες θα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά συμβατά με, και αδιάβροχα από, τα 
εκρηκτικά που περιέχονται στο κόλο, έτσι ώστε ούτε αντίδραση μεταξύ των εκρηκτικών και των υλικών 
συσκευασίας, ούτε διαρροή, να καθιστά το εκρηκτικό ανασφαλές για μεταφορά, ή να μεταβάλλει την 
υποδιαίρεση κινδύνου ή συμβατική ομάδα. 

(12) Η διείσδυση εκρηκτικών υλών στις εσοχές συγκολλημένων μεταλλικών κατασκευών θα 
πρέπει να αποτρέπεται. 

(13) Συσκευασίες πλαστικών δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην παραγωγή ή τη συσσώρευση 
επαρκούς στατικού ηλεκτρισμού έτσι ώστε τυχόν εκφόρτιση να είναι δυνατόν να προκαλέσει την 
πυροδότηση, ανάφλεξη ή ενεργοποίηση των συσκευασμένων εκρηκτικών υλών ή ειδών. 

(14) Μεγάλα και εύρρωστα εκρηκτικά είδη, που κανονικά προορίζονται για στρατιωτική χρήση, 
όταν δεν υπάρχουν τα μέσα πυροδότησής τους ή όταν τα μέσα πυροδότησής τους περιέχουν 
τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά, μπορούν να μεταφέρονται 
ασυσκεύαστα. Οταν τέτοια είδη έχουν προωθητικές γομώσεις ή είναι αυτο-προωθούμενα, τα συστήματα 
ανάφλεξής τους 0α πρέπει να προστατεύονται έναντι ερεθισμών που απαντώνται σε κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς. Αρνητικό αποτέλεσμα στη Σειρά Ελέγχων 4 σε ασυσκεύαστο είδος αποτελεί ένδειξη ότι το 
είδος μπορεί να ληφθεί υπόψη για μεταφορά ασυσκεύαστο. Τέτοια ασυσκεύαστα είδη μπορεί να 
προσαρτώνται σε βάσεις ή να περιέχονται σε κιβώτια ή άλλες κατάλληλες συσκευές χειρισμού. 

(15) Εκρηκτικές ύλες δεν θα πρέπει να συσκευάζονται σε εσωτερικές ή εξωτερικές συσκευασίες 
όπου οι διαφορές ανά^ιεσα σε εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, εξαιτίας θερμικών ή άλλων 
επιδράσεων, μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή θραύση του κόλου. 

(16) Οποτεδήποτε χαλαρές εκρηκτικές ύλες ή η εκρηκτική ύλη μη εγκιβωτισμένου ή μερικώς 
εγκφωτισμένου είδους μπορεί να έλθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια μεταλλικών συσκευασιών 
(1Α2, 1Β2, 4Α, 4Β και μεταλλικών δοχείων), στην μεταλλική συσκευασία θα πρέπει να προστίθεται 
εσωτερική επένδυση ή επίχρισμα (βλ. περιθωριακό 3500 (2)). 

2. Ειδικοί όροι συσκευασίας 

2103 (1) Ύλες και είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένα όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2101, 
Πίνακας I, στήλες 4 και 5, και όπως παρατίθεται με λεπτομέρεια στις παραγράφους (3), Πίνακας 2 και 
(4), Πίνακας 3. 

(2) Παρά τις μεθόδους συσκευασίας εκρηκτικών που απαιτούνται στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 
1,. στήλες (4) και (5), και στην παράγραφο (3) παρακάτω, ο Πίνακας 2, ΕΡ 01 μπορεί εντούτοις να 
υιοθετείται για οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη ή είδος, εφ'όσον το προϊόν όπως έχει συσκευασθεί έχει 
ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης και έχει αποδειχθεί ότι δεν παρουσιάζει 
μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που παρουσιάζεται όταν το προϊόν συσκευάζεται με τη μέθοδο που 
καθορίζεται στον Πίνακα 1, στήλη 4. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση ! 

2103 (3) Πίνακας 2: Μέθοδοι συσκευασίας 

(συνεχ.) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Στον Πίνακα 2, χρησιμοποιούνται οι εξής παραδοχές; 

Μέθοδος συσκευασίας ΕΡ 01 - επιφυλασσόμενη για μεθόδους που απαιτούν έγκριση από την αρμόδια 

αρχή 

Μέθοδοι συσκευασίας ΕΡ 10 έως ΕΡ 29 - επιφυλασσόμενες για εκρηκτικές ύλες. 

Μέθοδοι σνσκευασίες ΕΡ 30 και άνω - επιφυλασσόμενες για εκρηκτικά είδη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οποτεδήποτε σε αυτόν τον Πίνακα αναγράφονται Κουτιά, φυσικού ξύλου, κανονικά 
(4α), Οα μπορεί να χρησιμοποιείται στη θέση αυτού Κουτί, φυσικού ξύλου, τοιχώματα αδιαπέραστα 
(402). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Στεγανές συσκευασίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε σχεδιαστικό τόπο που να έχει 
περάσει από τον έλεγχο στεγανότητας για την Ομάδα Συσκευασίας II. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Ο όρος δοχείο που χρησιμοποιείται στις στήλες Εσωτερικής και Ενδιάμεσης 
συσκευασίας αυτού του πίνακα συμπεριλαμβάνει κουτιά, φιάλες , μεταλλικά κουτιά, κυλίνδρους, κανάτες 
και σωλήνες, συμπεριλαμβανομένου οποιονδήποτε μέσον κλεισίματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Τα εξέλικτρα είναι συσκευές κατασκευασμένες από πλαστικά, ξύλο, φύλλο φάϊμπερ, 
μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό που περιλαμβάνουν κεντρική άτρακτο με, ή χωρίς, πλευρικά 
τοιχώματα στο κάθε άκρο της ατράκτου . Αντικείμενα και ύλες μπορούν να τυλιχθούν στην Ατρακτο και 
είναι δυνατό να συγκροτούνται από πλευρικά τοιχώματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Δίσκοι είναι φύλλα μετάλλου, πλαστικών, ξύλου, φύλλο φάϊμπερ ή άλλου κατάλληλου 
υλικού τα οποία τοποθετούνται στην εσωτερική, ενδιάμεση ή εξωτερική συσκευασία και επιτυγχάνουν 
στενή εφαρμογή σε τέτοια συσκευασία. Η επιφάνεια του δίσκου μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε οι 
συσκευασίες ή τα είδη να μπορούν να εισαχθούν, να στερεωθούν και να διαχωρισθούν μεταξύ τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: Ορισμένοι χαρακτηριστικοί αριθμοί καλύπτουν ύλες που μπορεί να μεταφέρονται 
ξηρές ή νωπές. Όπου είναι απαραίτητο, η επικεφαλίδα της μεθόδου συσκευασίας δείχνει εάν αυτή είναι 
κατάλληλη για την ξηρή, σε σκόνη ή υγρή ύλη. 
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Κλάση 1 


2103 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 01 

Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Όπως έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Το διακριτικό σήμα του Κράτους για 
μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή κυκλοφορία για την χώρα την οποία εκπροσωπεί η αρχή, πρέπει να μαρκάρκται στα 
έγγραφα αποστολής ως ακολούθοις: 

"Σβσκευασία εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της..." 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1.1Α: 0473 
1.18:0461 
1.10:0462,0474 
1ΊΟ; 0124,0463,0475 
1.1Ε: 0464 
1 ΙΕ:0465 
1,10: 0476 

1^0397.0399.0449 
0354, 0357 
).2Β: 0382 
1.20: 0466 
1.20:0467 
1.2Ε: 0468 
Ι.2Ρ: 0469 

1 . 21 : 0395,0398, 0400 
1 2Κ: 0020 

1.21: 0322, 0355, 0358, 0380 
1 30: 0470,0477 
1.30:0478 

1^0247,0396, 0450 
).3Κ: 0021 

1.31:0250,0356,0359 
1.4Β: 0350,0383 
1.40: 0351.0479 
1.4Ρ: 0352.0480,0494 
1.4Ε: 0471 
1.4Ρ: 0472 
υ&0353,0485 
1,4510349,0384, 0481 
1-3Ρ: 0482 
1.6Ν: 0486 
Αλλο: 0190 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 
16 για 0190 


I 
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Κλάση 1 


2103 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 10{β) 

Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

πλαστικοί 

υφασμένοι, με πλαστική επίχριση 

ή επένδυση 

ελαστικοί 

υφασμένοι, με ελαστικό 
υφασμένοι 

Σάκκοι 

πλαστικοί 

υφασμένοι, με πλαστική επίχριση 

ή επένδυση 

ελαστικοί 

υφασμένοι, με ελαστικό 

Δοχεία 

πλαστικά 

μεταλλικά 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΑ2) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Η2) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

Ι,ΙΑ: 0074, 0113,0114, 0129,0130,0135, 0224 

Ειδικές διατάξεις: βλ. περιθωριακό 2102(8} 

Σημειώσεις 

1_Ι_ Οι ενδιάμεσες συσκευασίες πρέπει να κληρούνται με υλικό κορεσμένο στο νε/ιό όπως αννψυκτικό διάλυμα ή νωπή 
επικάλυψη. 

£ Εξωτερικές σνσκενασίες πρέπει να κληρούνται με υλικό κορεσμένο στο νερό όπως αντιψοκτικό διάλυμα ή νωπή 
επικάλυψη. Εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται και να σφραγίζονται ώστε να αποτρέπεται η εξάτμιση 
του υγραντικού διαλύματος, εκτός αν το 0224 μεταφέρειαι ξηρό. 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 10(0) 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Δοχεία 

μεταλλικά 

ξύλινα 

ελαστικά, αγώγιμα 
πλαστικά, αγώγιμα 

Σάκκοι 

ελαστικοί, αγώγιμοι 
πλαστικοί, αγώγιμοι 

Διαχωρισιικά 
μεταλλικά 
ξύλινα 
πλαστικά 
φύλλο φάΐμπερ 

Κοιιτιά 

φυσικό ξύλο, τοίχωμα 
αδιαπέραστο (4€2) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

Ι,ΙΑ: 0074, 0113,0Π4,0129, 0130, 0135, 0224 


Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 

2$ί για 0074,0113,0114, 0129,0130, 0135, 0224 
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Κλάση 1 


2103 

(συνεχή 


| ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 11 

1 Εσωτερικές συσκευασίες και 

1 ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

χάρτινοι, υδατοστεγείς 
πλαστικοί 

υφασμένος με ελαστικό 

Φύλλα 

πλαστικά 

υφασμένα, με ελαστικό 

- — 

Δεν είναι αναγκαίες 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΑ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Β2) 

κόντρα πλακέ (10) 
φύλλο φάΐμπερ (Κί) 
πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΗ2) 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
φυσικό ξύλο, κανονικά (40!) 
κόντρα πλακέ (4Ώ) 
ανασυσταΟέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάΥμπερ (40) 
πλαστικά, διεσταλμένα (4Η1) 
πλαστικά, στερεά (4112) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός· 
1.10:0433 
1.30:0159. 0343 


Ειδικές διατάξεις: βλ. περιθωριακό 2102(7) 

Σημείωση; 

Εσωτερικές συσκευασίες δεν απαιτούνται για το 0159 όταν χρησιμοποιούνται μεταλλικά (1,42 ή !Β2) ή κλαηηκά 
(ΙΗ2) βαρέλια ως εξωτερικές συσκευασίες. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 


Μ ΕΘΟΛΟΣ ΕΡ 12(ι) (στερεό νωπό (,ΙΡ ) 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Σάκκοι 

χάρτινοι, πολλαπλών τοιχωμάτυιν, 

αδιάβροχοι 

πλαστικοί 

υφασμένοι 

υφασμένοι, με ελαστικό 
πλεγμένο πλαστικό 
Δοχεία 
μεταλλικά 
πλαστικά 


Σάκκοι 

πλαστικοί 

υφασμένοι, με πλαστική επίχριση 
ή επένδυση 
Δοχεία 

μεταλλικά 

πλαστικά 


Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
φυσικό ξύλο, κανονικό (40) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, διεσταλμένα (411!) 
πλαστικά, στερεά (4Π2) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΑ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 

(ΙΒ2) 

φάιμχερ (ΙΟ) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Τ12) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

ΜΡ; 0004, 0072,0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0!50, 0151,0154, 0209, 0214,0215, 0219,0220, 0226, 0266, 
0282,0340,0391,0394, 040! 

Ειδικές απαιτήσεις αυσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 

253 για 0004, 0076, 0078, 0154,0219,0394 

Σημειώσεις. 

Ιΐ Ενδιόμεσες σνακενασίες δεν απαιτούνται εάν χρησιμοποιούνται στεγανά βαρέλια ως εξωτερική αυσκενασϊα 
Ενδιάμεσες σνακενασίες δεν απαιτούνται για τα 0072 και 0226. 








ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Κλάση 1 


2103 

( σννε ιώ 


ΜΕΘΟΔΟΓ ΕΡ 12(1») (βτιρβά ξηρά, πλην σκόνης |.|Ρ ) 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Σάκκοι 

χάρτινοι, ΙΐΓίΠ 

χάρτινοι, πολλαπλών τοιχωμάτων, 

αδιάβροχοι 

πλαστικοί 

νφασμένοι 

υφασμένοι, με ελαστικά 
πλεγμένο πλαστικό 


Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Εάκκοι (για 0150 μόνον) 
πλαστικοί 

υφασμένοι, με πλαστική επίχριση 
ή επένδυση 


Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


λάκκοι 

πλεγμένο πλαστικό, αδιαπέραστοι 
(5»12/3) 

πλαστικοί, ταινία (5Μ4) 
υφασμένοι, αδιαπέραστοι (51.2) 
υφασμένοι, αδιάβροχοι (51,3) 
χάρτινοι, πολλαπλών τοιχωμάτων, 
αδιάβροχοι (5Μ2) 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
φυσικό ξύλο, κανονικά (401) 
κόντρα πλακέ (40) 
σνασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, διεσταλμένα(4Η1) 
πλαστικά, τοίίό (4Η2) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 

(1Λ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

φάιμπερ (10) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 

(1Η2) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

°ί 76 ’ °° 7β ’ °° 79 ’ 01,8 « 0146.0147, 0150. 0151,0153,0154,0135, 0207, 0208, 0209 0213 02)4 
ίποί' ηι^ι’ α 2 ' ° 220, ° 222, ° 223, 02661 0282 ’ ° 340,034 *- ° 385 · ° 386 - ° 387 * 038* 0389 0390 

0391,0392,0393,0401,0402,0411,0483,0484,0489,0490,0496 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4)· 

251 για 0004,0076,0078, 0154, 0216, 0219,0386 

262 για 0209 

Χφ/Μάυσ*: Εσωτερικές σοσκενασίες δεν απαιτούνται για τα 0222 και 0223 όταν η εξωτερική σνσκεοασία είναι σάκκος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩί (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 


2103 

(συνεχή 


ΜΕΘΟΛΟλ ΕΡ Ι2(ε) (για στερεή ξηρή σκόνη ,ΜΡ) 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

λάκκοι 

Σάκκοι 

χάρτινοι, πολλαπλών τοιχωμάτων, 

χάρτινοι, πολλαπλών τοιχωμάτων, 

αδιάβροχοι 

αδιάβροχοι, με εσωτερική 

πλαστικοί 

επένδυση 

πλεγμένο πλαστικό 

πλαστικοί 

Δοχεία 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μεταλλικά 

μεταλλικά 

πλαστικά 

ξύλινα 

πλαστικά 


Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Κουτιά 

χαλύβδινα (4 Λ) 
φυσικό ξύλο, κανονικά{4(.Ί) 
κόντρα «λακέ (4Ρ) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 

«λασιικά, στερεά (4Η2) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπιύμενη κεφαλή 
(ΙΑ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Β2) 

φάιμπερ (ΙΟ) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1 10 0004 0076 0078,0079,0118,0146,0151,0153.0154,0155,0207,0208,0209,0213,0214,0215,0216, 

0217! 0218! 0219] 0220, 0222, 0223, 0266,0282,0385,0386, 0387,0388, 0389, 0390,0392, 0401, 0402. 0411, 
0483! 0484,0489, 0490, 0496 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 

253 ηα 0004. 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386 
262 για 0209 

Σιμιαύβας . 

Ιΐ Ενδιάμεσες συσκευασίες δεν απαιτούνται εάν χρησιμοποιούνται βαρέλια ως εξωτερική συσκευασία. 

Ιΐ Αντά τα κόλα κρέπει να είναι αδιαπέραστα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Κλάση 1 


2103 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 13 

Εσαττερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 
χάρην οι 
πλαστικοί 

υφασμένοι, με ελαστικό 

Δοχεία 

φύλλο φάΐμπερ 
μεταλλικά 
πλαστικά 
ξύλινα 

Φύλλα 

χάρτινα, ΙιταΛ 
χάρηνα, με κερί 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
φυσικό ξύλο, κανονικά (4Γ 1) 
φυσικό ξύλο, τοιχώματα 
αδιαπέραστα (402) 
κόντρα πλακέ (4ϋ) 
ανασικτταθέν ξύλο (41) 
φύλλο φάΤμπερ (40) 
πλαστικά, στερεά (4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΑ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

φάιμπερ(ΙΟ) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1,1Ρ: 0027, 0028 
1.10: 0094 
1.30:0305 

Ειδική διάταξη: βλ περιθωριακό 2102{ 16) για 0027 όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές συσκευασίες 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευαοίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4); 

263: για 0094,0305 

Σημειώσεις: 

Ιΐ Εσωτερικές συσκευασίες δεν είναι απαραίτητες για το 0027 όταν χρησιμοποιούνται βαγιέΧια ως εξωτερική 
συαχενασία. 

2ΐ Τα κόλα πρέπει να είναι αδιαπέραστα. 

ΦύΙλα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μόνο για το 0028. 
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ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάσΐ| 1 


2103 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 14(«) (στερεά νωπά) 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εάκκσι 

Σάκκοι 

Κουτιά 

πλαστικοί 

πλαστικοί 

χαλύβδινα (4Λ) 

υφασμένοι 

υφασμένοι, με πλαστική επίχριση 

φυσικό ξύλο, κανονικά (40) 

πλεγμένο πλαστικό 

ή επένδυση 

κόντρα πλχικέ (41>) 

Δοχεία 

Δοχεία 

ανασυσταΟέν ξύλο (4Ρ) 

μεταλλικά 

μεταλλικά 

φύλλο φάΐμπερ (40) 

πλαστικά 

πλαστικά 

πλαστικά, στερεά (4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(«Α2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

κόντρα πλακέ(ΙΟ) 
φάιμπερ (10) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΠΙ2) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 
130: 0077,0234, 0235, 0236, 0342 


Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 

253: για 0077, 0234,0235,0236 

Σημειώσεις- 

/; Εσωτερικές συσκευασίες ί5εν απαιτούνται για το 0342 όταν χρησιμοποιούνται μεταλλικά (ΙΑ2 ή ΙΒ2) ή πλαστικά 
(ΙΗ2) βαρέλια ως εξωτερικές συσκευασίες. 

Ενδιάμεσες σνσκεοασίες δεν απαιτούνται όταν βαρέλια με αποσπώμενη κεφαλή χρησιμοποιούνται <ος εξωτερικές 
συσκευασίες. 
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Κλά«τη 1 


2103 




ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ Ι4(1ι) (στερεό ξηρά) 


Εσωτερικές συσκευασίες και 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 

Εξωτερικές συσκευασίες και 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

χάρτινοι, Κγ& 0 
πλαστικοί 

υφασμένοι, αδιαπέραστοι 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

φυσικό ξύλο, κανονικά (401) 
κόντρα πλακέ (4 Π) 
ανασυσταΟέν ξύλο (ΙΕ) 

πλεγμένο πλαστική, αδιαπέραστοι 
Δοχεία 

φύλλο φάΐμπερ 


φύλλο φάϊμπερ (4(») 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλ ή 

μεταλλικά 

χάρτινα 

πλαστικά 

πλεγμένο πλαστική, αδιαπέραστα 


(»Α2> 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

κόντρα πλακέ (10) 
φάιμπερ (ΙΟ) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
<Π12) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

110: 0160. 0498 

130: 0077, 0132, 0161, 0234, 0235,0236, 0406, 0499 
1,4€: 0407, 0448 

Ειδικές διατάξεις: βλ. περιθωριακό 2102( 16) για 0160 και 0161, όταν μεταλλικά βαρέλια (1Α2 ή 1Β2) 
χρησιμοποιούνται ως εξωτερική συσκεικισία 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθοιριακό 2103(4); 

253: για 0077, 0132, 0234,0235, 0236 

256: για 0160 και 0161, όταν μεταλλικά βαρέλια (ΙΑ2 ή 11)2) χρησιμοποιούνται ως εξωτερική συσκευασία 


Σημείωση Εσωτερικές συσκευασίες όεν απαιτούνται για τα 0160 και 0161 όταν χ/>ησψοκοιούνται βαρέλια ως 
εξωτερική σνσκεναπία 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 


2103 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 15 


Εσωτερικές σνσκευασίες και 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 

Εξωτερικές συσκευασίες και 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

Δοχεία 

Σάκκοι 

Κουτιά 

μεταλλικά 

πλαστικοί σε μεταλλικά δοχεία 

φυσικό ξύλο, κανονικά (1(Ί) 

πλαστικά 

Βαρέλια 

κόντρα πλακέ (40) 


μεταλλικά 

ανασυσταΟέν ξύλο (4Ε) 
φύλλο φάϊμπερ (4<ϊ) 

Βαρέλια 

. χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Λ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(1132) 

κόντρα πλακέ (11)) 
φάιμπερ (1(ΐ) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1.10; 0497 

1ΙΡ: 0075. 0143.0144 
1.30: 0495 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθ<ι>ριακό 2103(4): 

254 για 0075,0143, 0495 και 0497 όταν χρησιμοποιούνται κουτιά ως εξωτερική συσκευασία. 

253 για 0075, 0143,0495 και 0497 όταν χρησιμοποιούνται βαρέλια ο>ς εξωτερική συσκευασία. 

1Μ για 0144 

Σημειώσεις: 

Ιΐ μεταλλικά δοχεία ως εσωτερικές συσκευασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για το 0] 44 

2^ σάκκοι πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσες σνσκευασίες για τα 0075. 0143, 0495 και 0497 όταν κουτιά 

χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές σνσκευασίες. 

βαρέλια πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσες συσκευααίες για τα 0075, 0143. 0495 και 0497 όταν βαρέλια 
χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές σνσκευασίες. 

£ ενδιάμεσες σνσκευασίες δεν είναι απαραίτητες για το 0144. 

$ς_ κοντιά φύλλο φάίμκερ (4(1) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για το 0144 
& βαρέλια αλουμινίου, με ακοσκώμενη κεφαλή (!Β2) δεν επιτρέπονται για το 0144. 
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2103 

(συνεχή 


Κλήση 1 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 16 


Εσωτερικές συσκεύαζες και 
ρυθμίσεις 


Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Σάκκοι 

χάρτινοι, αδιάβ()οχιη έναντι νερού 

και λαδιού 

πλαστικοί 

υφασμένοι, με πλαστική «πίχριση 
ή επένδικτη 

πλεγμένο πλαστικό, αδιαπέραστοι 
Λοχεία 

φύλλο φάίμπερ, αδιάβροχά 

μεταλλικά 

πλαστικά 

ξύλινα, αδιαπέραστα 
Φύλλα 

χάρτινα, αδιάβροχά 
χάρτινα, με κερί 
πλαστικά 


Λεν είναι απαραίτητες 


Σάκκοι 

πλεγμένο πλαστικό (5111 /2/3) 
χάρτινοι, πολλαπλών τοιχωμάτων, 
αδιάβροχοι (5Μ2) 
πλαστικοί, ταινία (5! 14) 
υφασμένοι, αδιαπέραστοι (51.2) 
υφασμένοι, αδιάβροχοι (51.3) 
Κουτιά 

χαλύβδινα (4Λ) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο φυσικό, κανονικά (40!) 
κόντρα πλακέ (-1 ί>) 
ανασυσιαθέν ξύλο {41-') 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, στερεά (4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Α2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

φάίμπερ (10) 

πειστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
( 1112 ) 

Μπιτόνια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(3Α2) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(3 Μ 2) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

ΙΛΡ: 0081, 0082, 0083, 0084, 0241 
1.3Ρ: 0331,0332 

Ειδικές απαιτήσεις συακευασίυς σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 

267: νια 0083 

Σημειώσεις: 

Ιΐ Εσωτερικές συσκευασίες δεν είναι απαραίτητες για ια 0082, 0241. 0331 και 0332 εάν χρησιμοποιούνται στεγανά 
βαρέλια ακοσκώμενης κεφαλής ως εξωτερική σνσκευασία. 

22 Εσωτερικές συσκευασίες <5τν απαιτούνται για ία 0082, 0084, 0241, 0331 και 0332 όταν το εκρηκτικό περιέχεται σε 
υλικό αδιαπότιστο από υγρά. 

Εσωτερικές συσκευασίες δεν απαιτούνται για το 0081 όταν περιέχεται σε άκαμπτο πλαστικό που είναι αδιαπότιστο 
από νιτρικούς εστέρες. 

£ Εσωτερικές συσκευασίες δεν απαιτούνται για το 0331 όταν σάκκοι (51/2). (5/13) ή (51/4) χρησιμοποιούνται ως 
εξωτερικές συσκευασίες. 

ίϊΣάκκοι (5//2) και (5Η3) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τα 0082. 0241. 033/ και 0332. 

Λεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σάκκοι ως εξωτερικές συσκευασίες για το 0081. 
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Κλάση 1 


2103 

(συνεχΟ 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 30 


Εξωτερικές συακευασίες και 
ρυθμίσεις 


Ενδιάμεσες συακευασίες και 
ρυθμίσεις 


Εξωτερικές συακευασίες και 
ρυθμίσεις 


Δεν είναι απαραίτητες 


Δεν είναι απαραίτητες 


Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο φυσικό, κανονικό (40) 
κόντρα πλακέ (4Ρ) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, διεσταλμένα <4Η I) 
πλαστικά, στερεά (4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Λ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

φάιμπερ (ΙΟ) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(II12) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός; 

1.10; 0279, 0280, 0326 

1.1Ρ; 0034, 0038,0048, 0056, 0137, 0.168,0221, 0286, 0451,0457 
1.1Ε: 0006.0181,0329 

1.ΙΡ; 0005, 0033, 0037,0136, 0167, 0180,0330, 0369 
1.20: 0281,0328, 0413,0414. 0436 
1.2Ρ: 0035, 0138, 0169, 0287, 0346, 0458 
1^0182, 0321 

Ι.2Ρ; 0007,0291, 0294, 0295, 0324,0426 
1,20: 0009,0015,0018, 0039, 0171,0238, 0434 
1.2Η: 0243.0245 

1.30: 0183, 0186,0242,0327, 0417, 0437 

ρθ; 0010, 0016, 0019, 0240, 0254,0299, 0424, 0488 

111110244, 0246 

Χ4£ΐ0338, 0339,0438 

Ι.4Ρ. 0344,0347,0370,0459 

1.4Ε: 0412 

14Ε: 0348, 0371,0427 

1 40: 0297,0300, 0301, 0303, 0362, 0363,0425, 0435,0453 
1.45:0012.0014.0345,0460 

Εΐ ^βλ^περιθ<ικιιακό 2102(14) για όλους τους χαρακτηριστικούς αριθμούς, εκτός των 0005, 0007.0012, 0014,0033, 
0037,0136, 0167, 0180,0238, 0240. 0242, 0279, 0291, 0294,0295, 0324, 0326,0327, 0330,0338, 0339. 0348, 
0369* 0371', 0413, 0414,0417, 0426, 0427, 0453, 0457,0458, 0459, 0460 

βλ. περιθωριακό 2102(16)για 0457. 0458,0459,0460 






5680 
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Κλάση 1 


2103 

( συνε 5^· 


ΜΕΘΟΔΟΣΕΡ 31 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χάρτινοι 


χαλύβδινα (4 Α) 

πλαστικοί 


αλουμινίου (4Β) 

Δοχεία 


ξύλο, φυσικό, κανονικό (40) 

φύλλο φάϊμπερ 


κόντρα πλακέ (40) 

μεταλλικά 


ανασικπαθέν ξύλο (4Γ) 

πλαστικά 


φύλλο φάϊμπερ (40) 

ξύλινα 


Βαρέλια 

Εξέλικτρα 


χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
{1Α2) 



αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Β2) 

φάϊμπερ (Κι) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 



(1112) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1.1Β: 0029, 0030,0360 
0255, 0267.0361 
0455. 0456, 0500 

ΣημεκΑσας: 

Ιΐ Σάκκοι &εν κρέκει να χρησιμοποιούνται ως εσωτερικές σνσκευασίες για τα 0029, 026 ? και 0455, 

Τα εξίΛικτρα κρέκει να χρησιμοποιούνται μόνο τος εσωτε/Ηκές συσκευασίες για τα 0030, 0255, 0360,036!, 0456 και 0500 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 32(«) 


Είδη που αποτελούνται από κλειστά μεταλλικά, πλαστικά ή φύλλο φάϊμπερ περιβλήματα που περιέχουν πυροδοτικό 

εκρηκτικό, ή αποτελούνται από πυροδοτικά εκρηκτικά με πλαστικούς συνδέσμους 

Εσωτερικές συσκευασίες και 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 

Εξωτερικές συσκευασίες και 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

Δεν είναι απαραίτητες 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 


χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό (40) 
κόντρα πλακέ (4Ε>) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Γ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, στερεά (4112) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

Ι.1Ρ: 0042, 0060 

Ι.2Ρ: 0283 
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Κλάση 1 


2103 


ΜΕΘΟΑΟΣ ΕΡ 32(6) 

Είδη χωρίς κλειστά περιβλήματα 

Εσωτερικές συσκευααίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευααίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευααίες και 
ρυθμίσεις 

Δοχεία 

φύλλο φάΤμπερ 

μεταλλικά 

πλαστικά 

Φύλλα 

χάρτινα 

πλαστικά 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό [ 4(' 1) 
κόντρα πλακέ (4Ρ) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, στερεά (4112) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 
1.1Ρ: 0042, 0060 
Ι.2Ρ: 0283 

Ειδικές διατάξεις: 

βλ. περιθωριακό 2)02(16) για 0042, 0060 και 0283 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 
Ι ,ΙΒ: 0073,0225, 0377 
Ι.1Ρ: 0043 
12Β 0268, 0364 
1.30: 0212.0319 
1.4Β: 0365. 0378 
1.40: 0306,0320 
1.45: 0044, 0366, 0376 


| ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 33 

Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μεταλλικά 
πλαστικά 
ξύλο 

Βάσεις, εξοπλισμένες με 
διαχωρίσματα 
φύλλο φάϊμπερ 
πλαστικές - 
ξύλινες 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μεταλλικά 
πλαστικά 
ξύλο 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό (40) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσιαθέν ξύλο (4Γ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, στερεά (4112) 


Σημειώβ «ς* 

Βάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως εσωτερικές βνσκειιασίες για τα 0044, 0073, 0319, 0320, 0364. 0365. 
0366,0376, 0377 και 0378. 

2: Λοχεία απαιτούνται ως ε\'διό^ιεσες σνσκεΐιασίες μόνο όταν οι εσωτερικές ονακευααίες είναι δίσκοι 
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Κλάβη I 


2103 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 34 


Εσωτερικές συσκευασίες και 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 

Εξωτερικές συσκευασίες και 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

Λεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

αδιάβροχοι 


χαλύβδινα (4Α) 

Δοχεία 


αλουμινίου (4Β) 

φύλλο φάϊμπερ 


ξύλο, φυσικό, κανονικό (401) 

μεταλλικά 


κόντρα πλακέ (40) 

πλαστικά 


ανασυσταθέν ξύλο (4Ε) 

ξύλινα 


φύλλο φάΐμπερ (40) 

Φύλλα 


πλαστικά, στερεά (4112) 

φύλλο φάϊμπερ, κυματοειδή 


Βαρέλια ; 

Σωλήνες 


χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 

φύλλο φάϊμπερ 


(ΙΑ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Β2) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριοτικός αριθμός: 

ΜΡΐ 0099,0374 
ί .1 Ρ: 0296 

1.20:0381 

1.2Ρ: 0373 

1.2Ρ: 0204 

1.30: 0275. 0277 

1.40: 0276, 0278 

1.45: 0070.0173.0» 74. 0323 
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Κλάση 1 


2103 


>,Χ)ϋΟΜ· 11ΙΙΊ1 II ,, .1·. , III ** ί ■Λ'ίΛ" -1. I—» ■ Μ Ι“ί*ιΓ·1ΙΙ1Ι 1 II .ίίϋ■ , *<■ «'Μ ,· ' ' ' . ι>ν. - ■> ■ " ~ 1Ί|Ι · Π 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 35 

Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

χάρτινο* 

πλαστικοί 

Δοχεία 

φύλλο φάΐμπερ 
μεταλλικά 
πλαστικά 
ξύλινα 

Φύλλα 

χάρτινα 

πλαστικά 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό (40) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασιισταβέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάΐμπερ (40) 
πλαστικά, διεσταλμένα (1111) 
πλαστικά, στερεά (4Η2) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΛ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Β2) 

φάιμπερ(ΙΟ) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(1112) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1,10: 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420, 0428 

1,20: 0313, 0334, 0419, 0421,0429 

1.30: 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487, 0492 

1,40: 0!91,0197,03!2,0336, 0403, 0431,0493 

0193,0337, 0373, 0404, 0405,0432 
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Κλάσΐ{ 1 


2103 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 36 ^ 

Εσωτερικές συ σκεύαζες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

πλαστικοί 

υφασμένοι 

Κουτιά 

φύλλο φάίμπερ 

πλαστικά 

ξύλινα 

Διαχωρίσματα στις εξωτερικές 
συσκευασίες 

Δεν είναι απαραίτητες 

♦ 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4 Λ) 
αλουμινίου <4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό (401) 
κόντρα πλακέ (4Ι>) 
ανασυσταθέν ξύλο (4 Κ) 
φύλλο φάίμπερ (40) 
πλαστικά, στερεά (4Η2) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΛ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

φάιμπερ (ΙΟ) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(1112) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1.3^ 0447 

14&0379,0446 

1.45: 0055 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 37 

Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκεικισίες και 
ρυθμίσεις 

Εξιυτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

πλαστικοί 

Κουτιά 

φύλλο φάίμπερ 

Σωλήνες 

φύλλο φάίμπερ 

μεταλλικοί 

πλαστικοί 

Διαχωρίσματα στις εξωτερικές 
συσκευασίες 

Λεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Λ) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό (401) 
κόντρα πλακέ (4Ρ) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάίμπερ (40) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός:* 

1.ΙΡ: 0059.0442 

1.2Ρ: 0439.0443 

1 !4Ρ: 0440, 0444 

1.45: 0441.0445 


Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 

257: για 0059. 0439. 0440 και 0441 




5686 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση I 


2103 


(συν 



ΜΕΘΟΑΟΕ ΕΡ 38 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξοπερικές συσκευασίες και 
ρι>0μίσεις 

Σάκκοι 

πλαστικοί 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Λ) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό (1(' 1) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Γ) 
φύλλο φάϊμπερ (4(ι) 
πλαστικά, στερεά (4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, ιιποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΛ2) 

αλουμινίου, απυσπώμενη κεφαλή 
(!Β2> 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

Ι,ΙΡ: 0288 

Ι.4Ρ: 0237 


Ειδικές διατάξεις: 

βλ. περιθωριακό 2102(16) για τα 0237 και 0288 


Σημείωση Εάν τα άκρα των ειδών είναι σφραγισμένα, ο: εσωτερικές ανσκενασΐες δεν είναι αχα/κιίτητες 
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Κλάσ?| ! 


2103 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 39 


Εσοπερικές σιχτκευασίες και 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 

Εξωτερικές συσκευασίες και 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

Λεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

πλαστικοί 


χαλύβδινα (4Α} 

Δοχεία 


αλουμινίου (4Β) 

φύλλο φάϊμπερ 


ξύλο, φυσικό, κανονικό (401) 

μεταλλικά 


κόντρα πλακέ (40) 

πλαστικά 


ανασυσταΟέν ξύλο(4Ρ) 

ξύλινα 


φύλλο φάΐμπερ (40) 

Εξέλικτρα 


πλαστικά, στερεά (4112) 

Φύλλα 


Βαρέλια 

χάρτινα 


χαλύβδινα, αποσπώμεΐ'η κεφαλή 

πλαστικά 


(1Α2) 

αλουμινίου, αποαπώμενη κεφαλή 
(1Β2) 

κόνιραπλακέ(ΙΟ) 
φάψπερ (ΙΟ) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
ΟΗ2) 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 


ϊ 1 ■ IΡ: 0065,0290 I 

1 12&0102 1 

Ι.4Ρ: 0104. 0289 



Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με τι» περιθωριακό 2103(4): 


258: νια 0065, 0102, 0104, 0289 και 0290 


Σημείωση: 

Εσωτερικές σνσκευασίες δεν απαιτούνται για τα 0065 και 0289 όταν είναι σι: εξέλικτρα. 
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Κλάση 1 


2103 
(συνεχή 


Μ ΕΘΟΛΟΣ ΕΡ 40 


Εσωτερικές αυσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Σάκκοι 

πλαστικοί 

Εξέλικτρα 

Φύλλα 

χάρτινα, λπιί\ 
πλαστικά 


Ενδιάμεσες συσκεύαζες και 
ρυθμίσεις 


Δεν είναι απαραίτητες 


Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 


Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό(4(Ί) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταθέν ξύλο (4 Η) 
φύλλο φάΐμπερ (4(1) 
πλαστικά, στερεά (4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κ εφαλή 
(1Λ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

φάιμπερ (1(5) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1.30:0101 

1,40: 0066.0103 

1.45:0105 

Ειδικές διατάξεις: 

βλ. περιθιυριακό 2102( 16) για το 0105 
Σημειώσεις 

Ιΐ Εάν τα άκρα του 0/05 είναι σφραγισμένα, δεν απαιτούνται εσωτερικές συσκευασιες 

1_ Γ μ το 0101, η συσκευασία πρέπει να είναι αδιαπέραστη εκτός εάν ο πυροσωλήνας είναι καλυμμένος με χάρτινο 
σωλήνα και αμφόιερα ί α άκρα του σωλήνα είναι καλυμμένα με αποσπώμενες καλύπτρες 
Χάλυβας και αλουμίνιο (κουτιά και βαρέλια) δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για το 0{01 
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Κλήση 1 


2103 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 41 


Εσωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Δοχεία 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

φύλλο φάΐμπερ 


χαλύβδινα (4Α) 

μεταλλικά 


αλουμινίου (4Β) 

πλαστικά 


ξύλο, φυσικό, κανονικό (4Γ!) 

ξύλινα 


κόντρα πλακέ (4Π) 

Βάσεις, εξοπλισμένες με 


ανασυσταθέν ξύλο (4Γ) 

διαχωρίσματα 

- - 

φύλλο φάΐμπερ (4(3) 

πλαστικές 


πλαστικά, στερεά (4Η2) 

ξύλινες 


Βαρέλια 

Διαχωρίσματα στις εξωτερικές 


χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 

συσκευασίες 


(«Λ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(1132) 

φάιμπερ (!(Ί) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Η2) 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 
1.1Β: 0106 
Ι.1Ρ : 0284, 0408 
1.1Γ: 0292 
Ι.2Β: 0107 
1.2Ρ: 0285, 0409 
1.2Ρ: 0293 
1.20: 0372 
1^0316,0318 
1.4Β: 0257 
1.4Ρ: 0410 
1.40: 03 >7. 0452 
1^45: 0110, 0367, 0368 
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Κλάσι\ 1 


2103 


(συνετή 


Εσωτερικές συσκευασίες κα» 
ρυθμίσεις 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 42 


Ενδιάμεσες σιισκευασίες κα» 
ρυθμίσεις 


Εξοπερικές συσκευασίες κιιι 
ρυθμίσεις 


Σάκκοι 

χάρτινοι 

πλαστικοί 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μεταλλικά 
πλαστικά 
ξύλινα 
Φύλλα 
χάρτινα 

Βάσεις εξοπλισμένες με 
διαχοιρίσματα 
πλαστικές 


Δεν είναι απαραίτητες 


Κουτιά 

χαλύβδινα (4Α) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό <40!) 
κόντρα πλοϊκέ (40) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 

. φύλλο φάϊμπερ (4 Γι> 
πλαστικά, στερεά (4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπώμενη κεφαλή 
(1Α2) 

αλουμινίου, οποσπώμενη κεφαλή 

(1Β2) 

φάιμπερ (10) 

πλαστικά, αποσπώμενη κεφαλή 


Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 


( 1112 ) 


1 . 10:0121 
1.20:0314 
1,30: 0315 
1.40: 0323 
1.45:0131.0454 
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ΚλΠίϊ!} 1 


2103 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 43 


Εσωτερικές συσκευασίες κοι 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Σάκκοι 

χάρτινοι, ΙνΓβΠ 

πλαστικοί 

υφασμένοι 

υφασμένοι, με ελαστικό 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μεταλλικά 

πλαστικά 

Βάσεις, εξοπλισμένες με 
διαχωρίσμαιη 
πλαστικές 
ξύλο 

Λεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4Λ) 
αλουμινίου (4Β) 
ξύλο, φυσικό, κανονικό (401) 
κόντρα πλακέ (4ϋ) 
ανασυσταθέν ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
πλαστικά, στερεά(4112) 

Βαρέλια 

χαλύβδινα, αποσπτίιμενη κεφαλή 
(1Λ2) 

αλουμινίου, αποσπώμενη κεφαλή 
(ΙΒ2) 

κόντρα πλτικέ (11)) 
φάιμπερ(ΙΟ) 

πλαστικά, «πησπώμενη κεφαλή 
(Μ12) 

Υποδιαίρεση. Συριστική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1.10: 0271 

1.20: 04 15 

1.30: 0272 

1.40: 0491 


Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4): 

για τα 0271,0272, 0415 και 0491 όταν χρησιμοποιούνται μεταλλικές συσκευασίες 

Σημείωση: 

Αντί για τις καραπάνω εσωτερικές και εξωτερικές συσκευασίες. μπορεί να χρησιμοποιούνται σύνθετες συσκευασίες 
(6 Η Η 2) (πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κουτί από στερεό πλαστικό). 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡ 44 

Εσοηερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Ενδιάμεσες συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Εξωτερικές συσκευασίες και 
ρυθμίσεις 

Δοχεία 

φύλλο φή'ψππρ 

μεταλλικά 

πλαστικά 

Διαχωρίσματο στις εξωτερικές 
συσκευασίες 

Δεν είναι απαραίτητες 

Κουτιά 

χαλύβδινα (4 Α) 

αλουμινίου (4Β) 

ξύλο, φυσικό, κανονικό (4€1) με 

μεταλλική επένδυση 

κόντρα πλακέ (4ϋ) με μεταλλική 

επένδυση 

ανοσυαταΟέν ξύλο (41) με 
μεταλλική επένδυση 
πλαστικά, διεσιαλμένα {41! 1 > 

Υποδιαίρεση, Συμβατική ομάδα και χαρακτηριστικός αριθμός: 

1.21: 0248 

1.31: 0249 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευάσεις σύμφωνα με το περιθωριακό 2103(4); 

239 για τα 0248 και 0249 
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Κλάση 1 

2103 (4) Πίνακας 3: Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας 

(συνεχ.) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τις ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας πον ισχύουν για τα διάφορα είδη και 
ύλες, βλ. περιθωριακό 210 ί, Πίνακας 1, στήλη 5. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι αριθμοί που έχουν καταχωρηθεί στις ειδικές απαιτήσεις είναι οι ίδιοι με 
εκείνους που έχουν καταχωρηθεί στις ειδικές διατάξεις στο Κεφάλαιο 3 των Υποδείξεων περί της 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 


ΑριΟ. 

Ειδική απαίτηση συσκευασίας 

16 

Εκρηκτικά δείγ^ιατα που είναι μη νωπά ή μη απευαισθητοποιημένα θα πρέπει να 
περιορίζονται σε 10σε μικρά κόλα κατά τα καθοριζόμενα από τις αρμόδιες 
αρχές. Εκρηκτικά δείγματα που είναι νωπά ή απευαισθητοποπηιένα θα 
περιορίζονται σε 25 Ιί£. 

253 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από μόλυβδο. 

254 

Οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να κλείνουν με κοχλιωτά καλύμματα 
συγκρατη^ιένα με ταινία και η χωρητικότητα της καθεμιάς να μην υπερβαίνει τα 

5 λίτρα. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι περιστοιχισμένες από μη 
αναφλέξιμα απορροφητικά υλικά επικάλυψης. 11 ποσότητα απορροφητικού 
υλικού επικάλυψης θα πρέπει να επαρκεί ώστε να απορροφά τα υγρά 
περιεχόμενα. Μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με 
επικάλυψη. Το καθαρό βάρος του προωθητικού περιορίζεται στα 30 για κάθε 
κόλο όταν οι εξωτερικές συσκευασίες είναι κουτιά. 

255 

Όταν οι ενδιάμεσες συσκευασίες είναι βαρέλια, θα πρέπει να περιβάλλονται με 
μη αναφλέξιμο υλικό επικάλυψης σε ποσότητα επαρκή ώστε να απορροφά τα 
υγρά περιεχόμενα, Μπορεί να χρησιμοποιείται σύνθετη συσκευασία 
αποτελούμενη από πλαστικό δοχείο σε μεταλλικό βαρέλι αντί για τις εσωτερικές 
και ενδιάμεσες συσκευασίες. Ο καθαρός όγκος προωθητικού σε κάθε κόλο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120 λίτρα. 

256 

Οι μεταλλικές συσκευασίες θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε ο κίνδυνος 
έκρηξης, λόγω αύξησης της εσωτερικής πίεσης από εσοιτερικές ή εξωτερικές 
αιτίες, να αποτρέπεται. 

257 

Όταν οι μορφοποιημένες γομώσεις είναι συσκευασμένες κατά μόνας, η κωνική 
κοιλότητα θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω και το κόλο θα πρέπει να 
μαρκάρεται ’ΤΗΙ$ $ΙΡΕ ΌΡ". Όποτε οι μορφοποιημένες γομώσεις είναι 
συσκευασμένες κατά ζεύγη, οι κωνικές κοιλότητες θα πρέπει να είναι 
στραμμένες προς τα μέσα ώστε να ελαχιστοποιείται το προωθητικό αποτέλεσμα 
σε περίπτωση τυχαίας πυροδότησης. 











5694 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 1 


2103 

(συνεχ.) 


Νο. 

Ειδική απαίτηση συσκευασίας 

258 

Τα άκρα του καλωδίου πυροδότησης 0α πρέπει να είναι σφραγισμένα, για 
παράδειγμα, *ιε πώμα στέρεα εφαρμοσμένο έτσι ώστε το εκρηκτικό να μην 
μπορεί να διαφύγει. Τα άκρα του "καλωδίου, πυροδοτικού, εύκαμπτου" θα 
πρέπει να είναι καλά δεμένα. 

259 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να προστατεύονται έναντι της διείσδυσης νερού. 

Οταν οι "συσκευές, ενεργοποιοιηιενες από το νερό" μεταφέρονται 
ασυσκεύαστες, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα προστατευτικά 
στοιχεία που να αποτρέπουν την διείσδυση νερού.. 

260 · 

Η μέθοδος συσκευασίας ΕΡ 17 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για εκρηκτικά 
του 0082 τα οποία είναι μείγματα νιτρικού αμμωνίου ή άλλων ανόργανων 
νιτράτων με άλλες αναφλέξιμες ύλες που δεν είναι εκρηκτικά συστατικά. 

Τέτοια εκρηκτικά δεν θα πρέπει να περιέχουν νιτρογλυκερίνη, παρόμοια υγρά 
οργανικά νιτράτα, ή χλωράτα. 

261 

| ϊ μέθοδος συσκευασίας ΕΡ 17 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για εκρηκτικά 
του 0241 τα οποία αποτελούνται από νερό ως βασικό συστατικό καθώς και 
υψηλές αναλογίες νιτρικού αμμωνίου ή άλλων οξειδωτικών, μερικά ή όλα από 
τα οποία είναι σε διάλυμα. Τα άλλα συστατικά μπορεί να περιλαμβάνουν 
υδρογονάνθρακες ή σκόνη αλουμινίου, αλλά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
νιτροπαράγωγα όπως τρινιτροτολουόλη. 

262 

Σάκκοη αδιαπέραστοι (5Η2) συνιστώμενοι για ΤΝΤ σε νιφάδες ή ψημένοι στην 
ξηρή κατάσταση και με μέγιστο καθαρό βάρος 30 Κβ. 

263 

Δεν θα πρέπει να συσκευάζονται περισσότερα από 50 § ύλης σε εσωτερική 
συσκευασία. 

264 

Θα πρέπει να εισάγεται απορροφητικό υλικό επικάλυψης. 

265 

Οι παρακάτω προϋποθέσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται: 

(β) καμμία εσωτερική συσκευασία δεν θα περιέχει περισσότερο από 50 £ 
εκρηκτικής ύλης (ποσότητα που αντιστοιχεί σε ξηρή ύλη), 

(6) κανένα διαμέρισμα ανάμεσα στα διαχωριστικά τμήματα δεν πρέπει να 
περιέχει περισσότερες της μίας εσωτερικές συσκευασίες, σταθερά 
τοποθετημένες, 

(ο) η εξωτερική συσκευασία μπορεί να είναι διαχωρισμένη σε έως 25 τμήματα 

267 

Οποιαδήποτε εκρηκτικά, ανατινάξεως, τύπου Ο που περιέχουν χλωράτα 0α 
πρέπει να διαχωρίζονται από εκρηκτικά που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο ή άλλα 
άλατα του αμμωνίου. 
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Κλάση 1 


3. Μεικτή συσκενασία 

2104 (I) Ύλες και είδη που καλύπτονται από τον ίδιο χαρακτηριστικό αριθμό* 7 , με την εξαίρεση των υλών 
και ειδών της Συμβατικής Ομάδας Ε και των υλών και ειδών που είναι καταχωρημένα σε μία ε.α.ο. 
καταχώρηση ή στην καταχώρηση 0190 Δείγματα, Εκρηκτικά του 51 μπορούν να συσκευάζονται μαζί. 

(2) ΓΊλην όπου άλλως ειδικά ορίζεται παρακάτω, ύλες και είδη που έχουν διαφορετικούς 
χαρακτηριστικούς αριθμούς δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί. 

(3) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί με ύλες άλλων Κλάσεων ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(4) Είδη των συμβατικών ομάδων Ο, Ό και Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί. 

(5) Είδη των συμβατικών ομάδων Π ή Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον 
πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο μέσον έχει τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά που παρεμποδίζουν την έκρηξη ενός είδους σε περίπτωση τυχαίας 
λειτουργίας του μέσου πυροδότησης. 

(6) Είδη των συμβατικών ομάδοιν Ο ή Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με τα δικά τους μέσα 
πυροδότησης που δεν έχουν δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (δηλ. μέσα 
πυροδότησης καταχωρημένα στην συμβατική ομάδα Β), υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη γνώμη της 
αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης, η τυχαία λειτουργία του μέσου πυροδότησης δεν προκαλεί την 
έκρηξη ενός είδους υπό κανονικές συνθήκες [ΐεταφοράς. 

(7) Ύλες και είδη της συμβατικής οκτάδας Ε δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί *ιε έναν 
διαφορετικό τύπο ύλης ή είδους εκείνης της συμβατικής ομάδας, 

(8) Είδη μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι 
το μέσον ανάφλεξης δεν θα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(9) Εμπορεύματα με τους χαρακτηριστικούς αριθμούς που εμφανίζονται στον πίνακα 4 μπορούν να 
περιλαμβάνονται στο ίδιο κόλο υπό τις συνθήκες που υποδεικνύονται. 

Επεξηγήσεις του πίνακα 4; 

Α. Ύλες και είδη με αυτούς τους χαρακτηριστικούς αριθμούς μπορούν να περιλαμβάνονται 
στο ίδιο κόλο χωρίς οποιονδήποτε ειδικό περιορισμό βάρους. 

Β. Ύλες και είδη με αυτούς τους χαρακτηριστικούς αριθμούς μπορούν να περιλαμβάνονται 
στο ίδιο κόλο μέχρι ενός συνολικού βάρους 50 Κβ εκρηκτικών υλών. 

(10) Για μεικτή συσκευασία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μία δυνατή τροποποίηση της ταξινόμησης 
των κόλων σε συμφωνία με το περιθωριακό 2100. 

(11) Για την περιγραφή εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς στην περίπτωση της μεικτής 
συσκευασίας υλών και ειδών της Κλάσης 1, βλέπε περιθωριακό 2110 (4). 


^ . Χαρακτηριστικός αριθμός της ύλης ή του είδους σύμφωνα με τις Υποδείξεις των Ηνωμένων 
Εθνών περί της Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (βλέπε περιθωριακό 2101 , υποσημείωση 1/). 

1 Για τους αριθμούς 0015, 0016 και 0303, μόνο είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες 
διαβρωτικές όλες σύμφωνα με τα κριτήρια της Κλάσεως 8. 


Πίνακας 4 : Ειδικοί όροι για μεικτή συακευασία [βλ. περιθωριακό 2104 (9)] 
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Κλάση I 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) 

Μαρκάρισμα 

2105 (I) Τα κόλα θα πρέπει να φέρουν τον χαρακτηριστικό αριθμό και μία από τις ονομασίες της ύλης ή 

τους είδους που υπογραμμίζοντας στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλη 2. Για ύλες και είδη 
καταχωρημένα σε μία ε.α.ο. καταχώρηση ή στην καταχώρηση 0190 Δείγματα, εκρηκτικά του 5Γ, καθώς 
και για άλλα είδη των 25° και 34°, η τεχνική ονομασία των εμπορευμάτων θα πρέπει να δίνεται επιπλέον 
της ονομασίας της ε.α.ο. καταχώρησης ή της καταχώρησης 0190 Δείγματα, εκρηκτικά του 51 Για ύλες 
της 4°, Αριθμ. 0081, 0082, 0083, 0084 και 0241, και ύλες της 48°, ΑριΟμ. 0331 και 0332, η εμπορική 
ονομασία του συγκεκριμένου εκρηκτικού θα πρέπει να καθορίζεται επιπλέον του τύπου. Γία άλλες ύλες 
και είδη, η εμπορική ή τεχνική ονομασία μπορεί να προστίθεται. Το μαρκάρισμα, που Θα πρέπει να είναι 
καθαρά ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, θα πρέπει να είναι σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευσης 
και επίσης εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλλικά ή 
γερμανικά, εκτός εάν οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στη επιχείρηση 
μεταφοράς ορίζουν αλλιώς. 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη των 01° έως 34° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 1. Ο κωδικός ταξινόμησης σύμφωνα με το περιθωριακό 2101, Πίνακα 1, στήλη 3, θα 
πρέπει να φαίνεται στο χαμηλότερο μέρος της ετικέτας. Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη των 35° έως 
47° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 1.4 και κόλα που περιέχουν ύλες της 
48° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγ^ια Αριθμ. 1.5 και όσα περιέχουν είδη του 
είδους 50° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 1.6. Η συμβατική ομάδα 
σύμφωνα με το περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλη 3, θα πρέπει να φαίνεται στο χαμηλότερο μέρος 
της ετικέτας. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες και είδη των 
01*. Αριθμ. 0224 

4°, Αριθμ. 0076 και 0143 (μείγματα με λιγότερο από 90% (βάρος) αδρανοποιητή), 

21°, Αριθμ. 0018, 

26°, Αριθμ. 0077, 

30°, Αριθμ. 0019 και 
43°, Αριθμ. 0301 

θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

Κόλα που περιέχουν είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες διαβρωτικές ύλες σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Κλάσης 8, των 

21 Αριθμ. 0015 και 0018, & 

30°, Αριθμ. 0016 και 0019 ^και 
43°, Αριθμ. 0303 και 0303 & 

θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

2106- 

2109 


V Για τους αριθμούς 0015, 00)6 και 0303, μόνο τα είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες διαβριοτικές ύλες σύμφωνα με 

τα κριτήρια της Κλάσης 8. 
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Β. Εγγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 

2110 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο ^ιεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από 

τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που υπογραμμίζο νται στο περιθωριακό 2101, 
Πίνακας 1, στήλη 2. Για ύλες και είδη καταχώρησα σε μία ε.α.ο. καταχώρηση ή στην καταχώρηση 
0190 Δείγματα, εκρηκτικά του 51°, καθώς και για άλλα είδη των 25° και 34°, η τεχνική ονομασία των 
εμπορευμάτων θα πρέπει να δίνεται επιπλέον της ονομασίας της ε.α.ο. καταχώρησης ή της καταχώρησης 
0190 Δείγματα, εκρηκτικά του 51°. Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από τον 
κωδικό ταξινόμησης και Αριθμ. Είδους (περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλες 3 και 1) και να 
σ υμπληρώνεται από το καθαοό Ράιχ* σε Ι<£ ττκ εκρηκτικής ύλης και τααρ χικΑί^ΡΚ’ 1 (ή "ΒΙΟ”) (π χ : 
0160 Πυρίτιδα, άκαπνη, 1.1 0,2°, 4 600 λ* ΑΟΚ). 

(2) Για ύλες της 4°, Αριθμ. 0081, 0082, 0083, 0084 και 0241 και για ύλες της 48°, Αριθμ. 0331 και 
0332, η εμπορική ονομασία του εκρηκτικού θα πρέπει να καθορίζεται καθώς και ο τύπος του 
εκρηκτικού. Για άλλες ύλες και είδη, η εμπορική ονομασία ή τεχνική ονομασία μπορεί να προστίθεται. 

(3) Για πλήρη φορτία, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κόλων, το βάρος 
κάθε κόλου σε κιλά και το συνολικό καθαρό βάρος σε κιλά της εκρηκτικής ύλης. 

(4) Για μεικτή συσκευασία δύο διαφορετικών εμπορευμάτο>ν, η περιγραφή των εμπορευμάτων στο 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2101, Πίνακας I, στήλη 2 και των δύο υλών ή ειδών. Ρ-άν 
περισσότερα από δύο διαφορετικά εμπορεύματα περιέχονται στο ίδιο κόλο σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 2104, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να αναφέρει κάτω από την περιγραφή των 
εμπορευμάτων τους χαρακτηριστικούς αριθμούς όλων των υλών και των ειδών που περιέχονται στο 
κόλο, στη μορφή, "Εμπορεύματα με Αριθμ. 

(5) Για τη μεταφορά υλών και ειδών καταχωρημένων σε μία ε.α.ο. καταχώρηση ή στην καταχώρηση 
0190 Δείγματα, Εκρηκτικά ή συσκευασμένων σύμφωνα με την Μέθοδο Συσκευασίας ΕΡ 01, ένα 
αντίγραφο της έγκρισης της αρμόδιας αρχής με τους όρους μεταφοράς θα πρέπει να επισυνάπτεται στο 
έγγραφο μεταφοράς. Θα πρέπει να είναι σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας αποστολής και επίσης, εάν 
εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά εκτός εάν 
συμφωνίες, εάν υπάρχουν, που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρούν που εμπλέκονται στην επιχείρηση 
μεταφοράς ορίζουν αλλιώς. 

(6) Εάν κόλα που περιέχουν ύλες και είδη των συμβατικών ομάδων Β και ϋ φορτώνονται μαζί στο 
ίδιο όχημα σε συμφωνία με τις διατάξεις του περιθωριακού 11 403 (I), το πιστοποιητικό έγκρισης του 
προστατευτικού εμπορευματοκιβωτίου / χωριστού διαμερίσματος σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 11 403 
(!), υποση^ιείωση 1/, 0α πρέπει να επισυνάπτεται στο έγγραφο μεταφοράς. 

(7) Οταν εκρηκτικές ύλες ή είδη μεταφέρονται σε συσκευασίες σύμφωνα με την Μέθοδο 
Συσκευασίας ΕΡ 01, το έγγραφο μεταφοράς θα φέρει την επιγραφή "Συσκευασία εγκεκριμένη από την 
αρμόδια αρχή τ..." (βλ. περιθωριακό 2103, μέθοδος συσκευασίας ΕΡ 01). 


2111 - 

2114 

Ο.. Κενές συσκευασίες 

2115 (1) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 91 ° θα πρέπει να είναι με ασφάλεια κλεισμένες και να είναι 
στεγανές στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες. 
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Κλάση 1 

2115 (2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 91 0 Οα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες 
(συνεχ.) κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η καταχώρηση στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι: "Κενές συσκευασίες, 1, 91° ΑΓ)Κ" ή 
"Κενές συσκευασίες, 1, 91° ΚΙΘ". 

Π. Ειδικές διατάξεις 

2116 (1) Ύλες και είδη της Κλάσης I, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ενός Κράτους Μέλους, που ήταν 
συσκευασμένες πριν από την 1 Ιανουάριου 1990 σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΑϋΚ που ίσχυε τότε, 
μπορούν να μεταφέρονται μετά την 1 Ιανουάριου 1990 υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευασίες 
διατηρούν την ακεραιότητά τους και δηλώνονται στο έγγραφο μεταφοράς ως στρατιωτικά εμπορεύματα 
συσκευασμένα πριν από την 1 Ιανουαρίου 1990. Οι άλλες διατάξεις που εφαρμόζονται από την 1 
Ιανουάριου 1990 για αυτήν την Κλάση, θα πρέπει να τηρούνται. 

(2) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 που έχουν συσκευασθεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1990 και της 
31ης Δεκεμβρίου 1996 σε συμφωνία με ης διατάξεις της ΑΟΚ που ίσχυε τότε μπορούν να μεταφέρονται 
μετά την 1η Ιανουαρίου 1997 εφ'όσον οι συσκευασίες διατηρούν την ακεραιότητά τους και δηλώνονται 
στο έγγραφο μεταφοράς ως εμπορεύματα συσκευασμένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1997, 


2117- 

2199 
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ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ 
1. Κατάλογος Υλών 

2200 (1) Μεταξύ το>ν υλών και ειδών που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 2, μόνον τα απαριθμούμενα 
στο περιθωριακό 2201 ή όσα καλύπτονται από συγκεντρωτική καταχώρηση εκείνου του περιθοιριακού 
υπόκεινται στους όρους που παρατίθενται στα περιθωριακά 2200 (2) έως 2250 και στους όρους του 
παρόντος Παραρτήματος και του Παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της 
Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; / Ία τις ποσότητες των υλών και για τα είδη που απαμιθμουνται στο περιθωριακό 220], 
τα οποία δεν υπόκεινται στις διατάζεις για την Κλάση αυτή, είτε στο παρόν Παροφηημα είτε στο 
Παράρτημα Β, βλ. περιθωριακό 2201α. 

(2) Αέριο είναι ύλη η οποία: 

(α) στους 50°Ο έχει τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 ΚΡο (3λ»ατ), ή 

(δ) είναι πλήρως αεριώδης στους 50°Ο στην κανονική πίεση των 101.3 ΚΡβ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 1052 Υδροφθόριο θα πρέπει μολαταύτα να ταξινομείται στην Κλάση 8, είδος 6 ° 

(3) Ο τίτλος της Κλάσης 2 καλύπτει τα καθαρά θώρια, μείγματα αερίων, μείγματα ενός ή 
περισσοτέρων αερίων με μία ή περισσότερες άλλες ύλες και είδη που περιέχουν τέτοιες ύλες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ένα καθαρό αέριο μπορεί να περιέχει άλλα συστατικά που απορρέουν από την 
διαδικασία παραγωγής του ή προστίθενται για να διαφυλάξουν την σταθερότητα του προϊόντος, 
εφ'όσον το επίπεδο αυτών των συστατικών δεν μεταβάλλει την ταξινόμησή τ ον ή τους όρους 
μεταφοράς του, όπως τον λόγο πλήρωσης, την πίεσΐ} πλήρωσης, ή την πίεση ελέγχου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι καταχωρήσεις ε.α.ο. στο περιθοψιακό 2201 καλύπτουν τα καθαρά αέρια 
καθώς και τα μείγματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Γ Ία την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) βλ. επίσης περιθωριακό 2002 (8) και παραγράφους (6) και (7) του παρόντος 
περιθωριακού. 

(4) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 2 ταξινομούνται ως κάτωθι: 

1° Πεπιεσμένα αέρια: αέρια που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των 20°Ο. 

2° Υγροποιημένα αέρια: αέρια που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία 20°Ο ή άνω. 

3° Κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια: αέρια τα οποία όταν μεταφέρονται είναι μερικώς υγρά 
λόγω της χαμηλής τους θερμοκρασίας. 

4° Αέρια διαλυμένα υπό πίεση: αέρια τα οποία όταν μεταφέρονται διαλύονται σε διαλύτη. 

5° Διανεμητές αεροζόλ και δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου). 

6° Αλλα είδη που περιέχουν αέριο υπό πίεση. 

7° Μη πεπιεσμένα αέρια που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις (δείγματα αερίου). 

8° Κενά δοχεία και κενές δεξαμενές. 
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Κλάση 2 

2200 (5) Οι ύλες και τα είδη που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2201, 
(συν.)καταχ(ορούνται σε μία από τις ακόλουθες ομάδες αναλόγως των επικίνδυνων ιδιοτήπυν τους, όπως 
παρακάτω : 

Α ασφυξιογόνα 
Ο οξειδωτικά 
Ρ εύφλεκτα 
Τ τοξικά 
ΤΡ τοξικά, εύφλεκτα 
ΤΟ τοξικά, διαβρωτικά 
ΤΟ τοξικά, οξειδωτικά 
ΤΡΟ τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά 
ΤΟΟ τοξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά 

Για αέρια και μείγματα αερίων που παρουσιάζουν, κατά τα κριτήρια, επικίνδυνες ιδιότητες που 
συνδέονται )ΐε περισσότερες από μία ομάδες, οι ομάδες που χαρακτηρίζονται από το γράμμα Τ 
προηγούνται όλων των άλλων ομάδων. Οι ομάδες που χαρακτηρίζονται από το γράμμα Ρ 
προηγούνται των ομάδων που χαρακτηρίζονται από τα γράμματα Α ή Ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαβρωτικά αέρια Θεωρούνται τοξικά, και συνεπώς καταχωρούνται στην ομάδα 

ΤΟ, ΤΡΟ ή ΤΟΟ βλ. παράγραφο (7). 

(6) Εάν μείγμα της Κλάσης 2, που αναφέρεται ονομαστικά σε έναν αριθμό είδους και μία ομάδα 
ανήκει σε διαφορετικό αριθμό είδους και/ή ομάδα βάσει κριτηρίων που αναφέρονται στις 
παραγράφους (4) και (7), το μείγμα αυτό θα ταξινομείται κατά τα κριτήρια και θα καιαχωρείται σε 
κατάλληλη ε.α.ο. καταχώρηση. 

(7) Ύλες και είδη που δεν αναφέρονται ονομαστικά στο περιθωριακό 2201 θα πρέπει να 
ταξινομείται σύμφωνα με τις παραγράφους (4) και (5). 

Αναλόγως των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, θα ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

Αοφυξιογόνα αέρια 

Αέρια που είναι μη οξειδωτικά, μη εύφλεκτα και μη τοξικά και τα οποία διαλύουν ή αντικαθιστούν 
το οξυγόνο κανονικά στην ατμόσφαιρα. 


' Στις Υποδείξεις τ(ον Ηνωμένων Εθ\·ών περί της Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, τον Κώδικα ΡιεΟνών 

Θαλασσίων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΙΜΙ)Ο) και τις Τεχνικές Οδηγίες γ\ς ΚΆΟ για την Ασφαλή Εναέρια Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, τα αέρια καταχωρούνται σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες, βάσει του πρωτεύοντος 
κινδύνου: 

Κατηγορία 2.1: εύφλεκτα αέρια (αντιστοιχούν στις ομάδες που χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Γ) 

Κατηγορία 2.2: μη εύφλεκτα, μη τ οξικά αέρια (αντιστοιχούν στις ομάδες που χαρακτηρίζονται από τα κεφαλαία 

γράμματα Α ή Ο) 

τοξικά αέρια (αντιστοιχούν στις ομάδες που χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Τ (δηλ. Τ, ΤΓ, 
Τα, ΤΟ, ΤΕΟ και ΤΟΟ)) 


Κατηγορία 2.3: 
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2200 

(συνεχ.) 


Κλάση2 


Εύφλεκτα αέρια 

Αέρια τα οποία στους 20°€ και την κανονική πίεση των 10! .3 ΙίΡβ: 

(β) είναι αναφλέξιμα όταν βρίσκονται σε }ΐείγμα με 13% ή λιγότερο κατ'όγκο με τον αέρα, ή 

(ί>) έχουν εύρος ευφλεκτότητας με τον αέρα τουλάχιστον 12 ποσοστιαίων μονάδων ανεξαρτήτων 
του κατώτερου ορίου ευφλεκτότητας. 

Η ευφλεκτότητα θα καθορίζεται με ελέγχους ή δι'υπολογισμού σύμφωνα με μεθόδους που έχουν 
υιοθετηθεί από την 180 (βλ. 180 10156:1990). 

Όπου υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για την χρησιμοποίηση αυτών των μεθόδων, έλεγχοι με 
συγκρίσιμη μέθοδο που αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούνται. 


Οξειδωτικά αέρια 

Αέρια, τα "τοία μπορεί, γενικά διά παροχής οξυγόνου, να προκαλούν ή να συμβάλλουν στην καύση 
άλλων υλικών περισσότερο από ό,τι ο αέρας. Η οξειδωτική ικανότητα καθορίζεται είτε από ελέγχους 
είτε από μεθόδους υπολογισμού που έχουν υιοθετηθεί από την 180 (56€ 180 10156:1990). 


Τοξικά αέρια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αέρια που πληρούν τα κριτήρια τοξικότητας μερικώς ή πλήρως λόγο) της 

διαβρωχικότητάς τους πρέπει να ταξινομούνται ως τοξικά. Βλ. επίσης τα κριτήρια νπο την επικεφαλίδα 
"Διαβρωτικά" για πιθανό δεντερεΰοντα κίνδυνο διαβρωυκότητας. 

Αέρια τα οποία: 

(») είναι γνωστό ότι είναι τόσο τοξικά ή διαβρωτικά για τον άνθρωπο ώστε να αποτελούν κίνδυνο 
για την υγεία, ή 

(6) θεωρούνται τοξικά ή διαβρωτικά για τον άνθρωπο διότι έχουν τιμή 1-€50 οξείας τοξικότητας 
ίση }ΐε ή μικρότερη από 5 000 «τιΙ/ηι 3 (ρριυ) όταν ελέγχονται σύμφωνα με το περιθωριακό 
2600(3). 
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Κλάση 2 

2200 Στην περίπτωση μειγμάτων αερίων (συμπεριλαμβανομένων ατμών υλών από 

(συνεχ.) άλλες κλάσεις) μπορεί να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 


[Χ 50 Τοχίο(πιίχΙιΐΓ 6 ) = I / Σ{ | η (Γ(/Τ|) 


όπου 

ή = γραμμομοριακό κλάσμα της ί-συστατικής ύλης του μείγματος 

Τ( = δείκτης τοξικότητας της ί-συστατικής ύλης του μείγματος. Ο Τ, ισούται με 
την τιμή του ΙΧ 50 όπως βρίσκεται στο 150:10298:1995. Οταν δεν είναι 
καταχωρημένη τιμή ΙΧ 5 ο στο 150:10298:1995, Οα χρησιμοποιείται τιμή 
1X250 που υπάρχει στην επιστημονική βιβλιογραφία. Όταν η τιμή ΙΧ '50 ε * ναι 
άγνοχττη, ο δείκτης τοξικότητας καθορίζεται χρησιμοποιώντας την 
κατώτατη τιμή ΙΧ 5 ο υλών 1 ιε παρόμοιες φυσιολογικές και χημικές 
επιδράσεις, ή μέσω ελέγχου εάν αυτή είναι η μοναδική πρακτική 
δυνατότητα. 

Λιαβρωτικά αέρια 

Αέρια ή μείγματα αερίων που ικανοποιούν τα κριτήρια τοξικότητας πληροίς λόγοι της 
διαβρωτικότητάς τους θα ταξινομούνται ως τοξικά |ΐε δευτερεύοντα διαβρωτικό κίνδυνο. 

Μείγμα αερίων που θεωρείται τοξικό εξαιτίας των συνδυασμένων επιδράσεων διαβροιτικότητας και 
τοξικότητας έχει δευτερεύοντα κίνδυνο διαβρωτικότητάς όταν το μείγμα είναι γνοιστό από την 
ανθρώπινη εμπειρία ως καταστροφικό για το δέρμα, τα μάτια ή τις μεμβράνες του βλεννογόνου ή 
όταν η τιμή ΙΧ 5 η των διαβροιτικών συστατικών του μείγματος είναι ίση με ή μικρότερη από 5 000 

ιηΐ/ηι 3 (ρριυ) όταν το ΙΧ 5 ο υπολογίζεται από τον τύπο: 

1.050 0θΓΓθ5Ϊνε(πιίχΙυΓβ) = I ^ Σ| ] >η (Γ ς (ΛΓ ε {) 


όπου 


ή.; = γραμμομοριακό κλάσμα της ϊ-διαβροιτικής συστατικής ύλης του μείγματος 

Τ £ι = δείκτης τοξικότητας της ί-διαβρωτικής συστατικής ύλης του μείγματος. Ο Τ α 
ισούται με την τιμή του ΙΧ 50 όπως βρίσκεται στο 150:10298:1995. Όταν δεν 
είναι καταχωρη}ΐένη τιμή IX 50 στο 150:10298:1995, θα χρησιμοποιείται τιμή 
ΙΧ 50 που υπάρχει στην επιστημονική βιβλιογραφία. Όταν η τιμή IX 5 ο είναι 
άγνωστη, ο δείκτης τοξικότητας καθορίζεται χρησιμοποιώντας την κατώτατη τιμή 
ΙΧ 50 υλών με παρόμοιες φυσιολογικές και χημικές επιδράσεις, ή μέσω ελέγχου 
εάν αυτή είναι η μοναδική πρακτική δυνατότητα. 

(8) Χημικώς ασταθείς ύλες της Κλάσης 2 δεν θα παραδίδονται προς μεταφορά, εκτός εάν έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να προληφθεί κάθε ενδεχόμενο επικίνδυνης αντίδρασης π.χ. 
αποσύνθεσης, αυτοξειδοαναγωγής ή πολυμερισμού υπό κανονικές συνθήκες κατά τη μεταφορά. Γ ια 
τον σκοπό αυτό Οα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία και οι 
δεξα^ιενές δεν περιέχουν οποιεσδήποτε ύλες είναι δυνατόν να προαγάγουν αυτές τις αντιδράσεις. 
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2201 1° Πε πιεσμένα αέρια : αέρια που ένουν κρ ίσιμη θε ρμοκρασία κ άτωτων 2020 

Αέρια με κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των 20°€ θεωρούνται πεπιεσμένα αέρια για τους σκοπούς 
αυτής της Οδηγίας. 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

1°Α 

Ασφυξιογόνα αέρια (ή αέρια που δεν παρουσιάζουν δευτερευοντα κίνδυνο) 


1002 

ΑΕΡΑΣ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ 


1006 

ΑΡΓΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1046 

ΗΛΙΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1056 

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1065 

ΝΕΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1066 

ΑΖΩΤΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1979 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1980 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1981 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1982 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 14, 



ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ) 


2036 

ΞΕΝΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2193 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 116. 



ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ) 


1956 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣ 

7/ /; Μείγματα κον περιέχουν περισσότερο από 21% οξυγόνο κατ'όγκο θα πρέπει να 

ταξινομούνται ως οξηδωτικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ο αέρας και όύάα μείγματα αναπνοής δεν θεωρούνται ασφυξιογόνα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Μείγματα με χαρακτηριστικούς αριθμούς 1956, 1979 . 1980 ή 1981 δεν θα πρέπει να 

περιέχουν περισσότερο από 10% ξένον. 

ι°ο 

Οξειδοηικά αέρια 


1014 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα με χαρακτηριστικό αριθμό 1014 δεν θα πρέπει να 



περιέχουν περισσότερο από 30 % διοξείδιο του άνθρακα. 


1072 

ΟΞΥΓΟΝΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


3156 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 
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Κλήση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

ΓΚ 

Εύφλεκτα αέρια 

1049 ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1957 ΔΕΥΤΕΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1962 ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1971 ΜΕΘΑΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ή 

1971 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ, με υψηλή περιεκτικότητα σε μεθάνιο 

2034 ΜΕΙΓΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2203 ΣΙΛΑΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2203 ΣΙΛΑΝΙΟ , ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ θεωρείται ότι είναι αντόματα 
αναφλέζιμο (πυροφορικό). 

1964 ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ, Ε.Α.Ο. 

1954 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. 

1 β Τ 

Τοξικά αέρια 

1612 ΜΕΙΓΜΑ ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΗΑΑΪΘΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 

1955 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

1°ΤΡ 

Τοξικά, εύφλεκτα αέρια 

1016 ΜΟΝΟΗΕΙΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1023 ΦΩΤΑΕΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1071 ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1911 ΔΙΒΟΡΑΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2600 ΜΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ (συνθετικό αέριο, υδραέριο, αέριο Ρΐ$οΙιβΓ ΤτορεοΗ) 

1953 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. 

1°ΤΟ 

Ταξικά, θιαβρωτικά αέρια 

1008 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1859 ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΠΥΡΙΤΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2198 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ 

2417 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

3304 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε Α.Ο. 


Κλάση 2 


2201 

(συνεχ.) 


--—-- 

είδος και 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

ομαοα 

1°ΤΟ 

Τοξικά, οξειδωτικά αέρια 

2451 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1101 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤ1ΚΟ, Ε.Α.Ο. - 

1°ΤΓΟ 

Τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά αέρια 

3305 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚ ΤΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Λ. 

1 °ΤΟΟ 

Ταξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά αέρια 

1045 ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1660 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ (μονοξεΚύο του αζώτου, 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ) 

2,90 ΔΙΦ0ΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

| 3306 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΙΤΔΩΤΙΚΟ^ΑΒΚ^Λ ΕΑ α- 


2» έ^ν^Μΐη Ο^δΕΜ™ 22_ 0< · : ή- άν ® 

Αέρια *ου έχουν κρίσ,μη θερμοκρασία 20°Ο ή *» «-ρούντατ ον υχροκου,μένα «έρ,α Η« ^ 
σκοπούς αυτής της Οδηγίας. 


Ασφυξιογόνα αέρια 

,009 ΒΡΩΜΟΤΡ1ΦΟΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ Ι3Β1) 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕ1ΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 115) 

1-ΧΛΩΡΟ-1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ 13) 
ΔΙΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 12) 
ΛΙΧΛΩΡΟ ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 2 1)- 
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Κλά<τη 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

“ —-—... 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 


1058 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ μη εύφλεκτα, φορτισμένα με άζωτο, διοξείδιο του 
άνθρακα ή αέρα 


1080 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ 


1858 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 1216) 


1952 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑ! ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ, με όχι περισσότερο από 9% οξείδιο του αιθυλενίου 


1958 

1,2-Δ1ΧΛΩΡΟ-1,1,2,2-ΤΕΤΡΛΦΘΟΡΟΛΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 114) 


1973 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΛΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ με σταθερό σημείο βρασμού, με 
περίπου 49% χλωροδκρθορομεθάνιο (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 502) 


1974 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΒΡΩΜΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 12ΒΙ) 


1976 

ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΟ 318) 


1983 

ί-ΧΛΩΡΟ-2,2,2-ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 1338) 


1984 

ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 23) 


2422 

ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΒΟΥΤ-2-ΕΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 1318) 


2424 

ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 218) 


2599 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ, 

ΑΖΕΟΤΡΟΠ1ΚΟ ΜΕΙΓΜΑ, με περίπου 60% χλωροτριφθορομεθάνιο 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 503) 


2602 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ, 
ΑΖΕΟΤΡΟΓΙΙΚΟ με περίπου 74% διχλωροδιφθορομεθάνιο (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 500) 


3070 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ με όχι περισσότερο από 

12,5% οξείδιο του αιθυλενίου 


3159 

Μ,1,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 134») 


3220 

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 125) 


3296 

ΕΠΤΑΦΘΟΡΟΓΤΡΟΠΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ. 227) 


3297 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ με όχι περισσότερο από 8,8% οξείδιο του 
αιθυλενίου 


3298 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟΥ 
με όχι περισσότερο από 7,9% οξείδιο του αιθυλενίου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 


χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 


3299 ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟ ΑΙΘΛΝΙΟΥ, 

με όχι περισ σότερο από 5,6% οξείδιο του αιθυλενίου __ 

1078 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο. 

όπως μείγματα αερίων, συμβολιζόμενα με το γράμμα Κ τα οποία ως: 

ΜΕΙΓΜΑ Π, έχουν τάση ατμών στους 70Τ που δεν υπερβαίνει τα 1.3 ΜΡ» 

(13 Τ»βγ) και πυκνότητα στους 50°Ο όχι χαμηλότερη από εκείνη του 
διχλοιροφθορομεθανίαυ (1.30 Κ§/1), 

ΜΕΙΓΜΑ Ρ2, έχουν τάση ατμών στους 70°Ο που δεν υπερβαίνει τα 1.9 ΜΙ 8 
(19 δω) και πυκνότητα στους 50°€ όχι χαμηλότερη από εκείνη του 

διχλωροδιφθορο}ΐεθανίου (1,21 Κβ/Ι) 

ΜΕΙΓΜΑ Ρ3, έχουν τάση ατμών στους 70°Ο που δεν υπερβαίνει τα 3 ΜΡ« (30 
Εηγ) και πυκνότητα στους 50°Ο όχι χαμηλότερη από εκείνη του 
χλωροδιφθορομεΟανίου (Γ09 )<&/!)· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τ ριχλωροφθορομεθάνιο (ψυκτικό Κ 11), 

1 , 1 , 2 -τριχλωρο- 1 ,2,2-τριφθοροαιΟάνιο (ψυκτικό Κ 113), 

1,1 , 1 -τριχλωρο- 2 , 2 , 2 -τριφθοροαιθαίνιο (ψυκτικό Κ Η3α), 

Ι-γλωρο-1,2,2-τριφθοροαιθάνιο (ψυκτικό ΚΙ 33) και 

I-χλωρό-1, 1,2-τριφθοροαιθάνιο (ψυκτικό Κ 1331)) δεν είναι ύλες της Κλασης λ 
Είναι δυνατόν, όμθ)ς, να εισαχθούν στη σύνθεση των μειγμάτων Π εως I 3. 

1968 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο. 

3163 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο._____- 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2455 Ν1ΤΡΩΔΕΣ ΜΕΘΥΛΙΟ δεν πρόκειται να γίνεται δεκτό προς μεταφορά. 



Οξειδωτικά αέρια 

1070 ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

3157 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΞΕΙΔΩ ΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

ομάδα 



2°Ρ 

Εύφλεκτα 



1010 

1,2-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ή 


1010 

1,3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ή 


1010 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ 1,3-ΒθΥΤΑΔΙΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΗ, 
που έχουν τάση ατμών στους 70 °0 που δεν υπερβαίνει τα 1.1 ΜΡα (11 βατ) και 
πυκνότητα στους 50 °0 όχι χαμηλότερη από 0.525 Ιι§/1. 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε δοχεία κου περιέχουν / ,2-βονταδιένιο, η συγκέντρωση 
οξυγόνου στην αέρια φάση δεν 0α πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ηιΐ/ηι 3 . 


1011 

ΒΟΥΤΑΝΙΟ 


1012 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΒΟΥΤΥΛΕΝίΩΝ ή 


1012 

1-ΒΟΥΊΎΛΕΝΙΟ ή 


1012 

ΤΚΑΝ5-2-Β0ΥΤΥΑΕΝ10 ή 


1012 

018-2-ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ 


1027 

ΚΥΚΑΟΓΤΡΟΠΑΝΪΟ 


1030 

1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 11 1 52η) 


1032 

ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 


1033 

ΔΙΜΕΘΥΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ 


1035 

ΑΙΘΑΝΙΟ 


1036 

ΑΙΘΥΛΑΜ1ΝΗ 


1037 

ΑΙΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ 


1039 

Α1ΘΥΛΟΜΕΘΥΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ 


1041 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ, με περισσότερο από 9% οξείδιο του αιθυλενίου αλλά όχι 
περισσότερο από 87% 


1055 

ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 


1060 

ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟΥ, 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

όπως μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιενίου με υδρογονάνθρακες, που 
ως: 

ΜΕΙΓΜΑ Ρ1, περιέχει όχι περισσότερο από 63% μεθυλακετυλένιο και 
προπαδιένιο κατ’όγκο και όχι περισσότερο από 24% προπάνιο και προπυλένιο 
κατ’όγκο, με ποσοστό 0 4 -κορεσμένων υδρογονανθράκων όχι μικρότερο από 

14% κατ’όγκο, και ως 



ΜΕΙΓΜΑ Ρ2, περιέχει όχι περισσότερο από 48% μεθυλακετυλένιο και 
προπαδιένιο κατ’όγκο και όχι περισσότερο από 50% προπάνιο και προπυλένιο 
κατ’όγκο, με ποσοστό 04 -κορεσμένων υδρογονανθράκων όχι μικρότερο από 

5% κατ’όγκο, 

καθώς και μείγματα προπαδιενίου με 1 έιος 4% μεθυλακετυλένιο 


1061 

ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 


1063 

ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 40) 


1077 

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 


1081 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


1083 

ΤΡΙΜΕΘΥΛΛΜΙΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 


1085 

ΒΙΝΥΛΟΒΡΩΜ1ΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


1086 

Β1ΝΥΛΟΧΑΩΡΙΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ή ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 


1087 

Β1ΝΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ, ΑΔΡΑΝΗΣ 


1860 

ΒΙΝΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


1912 

ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛ£ΝΙΟΧΛΩΡΙΔ10\ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποτε αυτό το μείγμα είναι μη εύφλεκτο, θα πρέπει να 
ταξινομείται οπό το 2°Α, χαρακτηριστικός α/αΟμός 3163. 


1959 

1,1 -ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 1132η) 


1969 

ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ 


1978 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ 


2035 

1,1,1 -ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 143η) 


2044 

2,2-ΔΙΜΕΘΥ ΛΟΠΡΟΠ ΑΝΙΟ 


2200 

ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


2419 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 
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είδος και χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

ομάδα __ 


2452 ΑΙΘΥΛΑΚΕΊΎΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

2453 ΑΙΘΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 161) 

2454 ΜΕΘΥΛΟΦΘΟΡ1 ΔΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 41) 

2517 1-ΧΛΩΡΟ-Ι,Ι-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ^ΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 142Η) 

2601 ΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ 

3153 ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ(ΜΕΘΥΛΟΒΙΝΥΛΑΙΘΕΡΑΣ) 

3154 ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ(ΑΙΘΥ ΛΟΒΙΝ Υ ΛΟΑ1ΘΕΡΑΣ) 

3252 ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ32) 

, 965 ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, Ε.Α.Ο. 

όπως μείγματα, τα οποία ως: 

ΜΕΙΓΜΑ Α, έχουν τάσι] ατμών στους 70°Ο που δεν υπερβαίνει τα 1.1 ΜΡβ 
(11 &8γ) και πυκνότητα στους 50°0 όχι χαμηλότερη από 0.525 Κβ/1, 

ΜΕΙΓΜΑ Α0, έχουν τάση ατμών στους 70°Ο που δεν υπερβαίνει τα 1.6 ΜΡ& 

(16 1ϊ3γ) και πυκνότητα στους 50°Ο όχι χαμηλότερη από 0.495 1ί§/1, 

ΜΕΙΓΜΑ Α1, έχουν τάση ατμών στους 70°Ο που δεν υπερβαίνει τα 2.1 ΜΡε 
( 21 βει) και πυκνότητα στους 50°€ όχι χαμηλότερη από 0.485 λ^/1, 

ΜΕΙΓΜΑ Β, έχουν τάση ατμών στους 70°Ο που δεν υπερβαίνει τα 2.6 ΜΡ9 
(26 βει·) και πυκνότητα στους 50°Ο όχι χαμηλότερη από 0.450 Κβ/1, 

ΜΕΙΓΜΑ Ο, έχουν τάση ατμών στους 70°Ο που δεν υπερβαίνει τα 3.1 ΜΡ3 
(31 1)3γ) και σχετική πυκνότητα στους 50°Ο όχι χαμηλότερη από 0.440. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Στην περίπτωση των προαναφερθέντων μειγμάτων, η χρήση των 
παρακάτω ονομάτων που συνηθίζονται στο εμπόριο επιτρέπεται για την 
περιγραφή των υλών αυτών; για το μείγμα Α και Α0 ΒΟΥΤΑΝΙΟ, για το μείγμα ^ 
ΠΡΟΠΑΝΙΟ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1075 ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική καχαχώρηση για το 1965 ΜΕΙΓΜΑ 
ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, Ε.Α.Ο. για μεταφορά 
πριν ή μετά την θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά. 

3161 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο._ 


Τοξικά αέρια 

1062 ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΛΙΟ 

1581 ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΪΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ 

1582 ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΪΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡ1ΔΙΟΥ 
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Κλάση2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 


219! 

ΣΟΥΛΦΟΥΡΥΛΟΦΘΟΡΪΔΙΟ 


1967 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 


3162 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

2°ΤΕ 

Τοξικά,εύφλεκτα αέρια 


1026 

ΚΥΑΝΟΓΟΝΟ 


1040 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ή ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΑΖΩΤΟ 
μέχρι συνολικής πιέσεως 1 ΜΡ& (10 Εβγ) στους 50°(. 


1053 

ΘΕΙΟΥΧΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ 


1064 

ΜΕΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΛΝ! I 


1082 

ΤΡΙΦΘΟΡΟΧΛΩΡΟΛΙΘΥΛΕΝίΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


2188 

ΑΡΣΙΝΗ 


2192 

ΓΕΡΜΑΝΙΟ 


2199 

ΦΩΣΦΓΝΗ 


2202 

ΣΕΛΗΝΙΟΥΧΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΑΝΥΔΡΟ 


2204 

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ 


2676 

ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥΧΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ 


3300 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ με περισσότερο από 87% οξείδιο του αιθυλενίου 


3160 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2192 ΓΕΡΜΑΝΙΟ και 2199 ΦΩΣΦΙΝΗ Θεωρούνται αυτόματα αναφλέξιμα (πνρυφορικά). 


2°Τ€ Τοξικά, διαβρωτικά αέρια 


1005 ΑΜΜΩΝΙΑ, ΑΝΥΛΡΗ 

1017 ΧΛΩΡΙΟ 

1048 ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

1050 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

1069 ΝΙΤΡΟΔΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ 

1076 ΦΩΣΓΕΝΙΟ 

1079 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

1589 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΥΑΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 


1741 

ΤΡΙΧΛΩΡΪΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ 


2194 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ 

2°ΤΓ 

2195 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ 

(συνεχ.) 

2196 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ 


2197 

ΥΔΡΟΪΩΔΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 


2418 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ 


2420 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΑ ΚΕΤΟΝΗ 


3057 

ΧΛΩΡΙΟΥ ΧΟ ΤΡΙΦΘΟΡΟ ΑΚ ΕΤΥ ΛIΟ 


3308 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΔΙΛΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Λ.Ο. 

2°ΤΟ 

Τοξικά, οξειδωτικά αέρια 


3083 

ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΥΠΕΡΧΛΩΡΥ ΛΙΟ 


3307 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΪΛΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

2°ΤΕΟ 

Τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά αέρια 


2189 

ΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΪΟ 


2534 

ΜΕΘΥ ΛΟΧΛ ΩΡΟΣΙΛ ΑΝΙΟ 


3309 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

2°ΤΟΟ 

Τοξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά αέρια 


1067 

ΤΕΤΡΟΞΕ1ΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΤΟΥ (ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ) 


1749 

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟ 


1975 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΑΖΩΤΟΥ (ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ) 


2548 

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ 


2901 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ 


3310 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΛΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2421 ΤΡΙΟΞΕΙΑΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 6εν πρόκειται να γίνεται δεκτό για μεταφορά. 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 

3° Κατεψυγ μένα υγροποιημένα αέρια: αέρια τα οποία όταν ιιετ αφέ ρονται είναι μ ε ρικώς υγρά 

λάγω της ναμηλήο τοι»: θερμοκρασίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατεψυγμένα αέρια, τα οκοία δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε έναν χαρακτηριστικό 
αριθμό του είδους αυτού δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά. 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

3°Α 

Ασφυξιογόνα αέρια 


1913 

ΝΕΟΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


1951 

ΑΡΓΟΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


1963 

ΗΛΙΟΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


1970 

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


1977 

ΑΖΩΤΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


2187 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


2591 

ΞΕΝΟΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


3136 

ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


3158 

ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. 

3°0 

Οξειδωτικά αέρια 


1003 

ΑΕΡΑΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ! ΥΓΡΟΣ 


1073 

ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΑΤΕΜΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


2201 

ΠΡΩΤΟΗΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓ ΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


3311 

ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

3°Ε 

Εύφλεκτα 

αέρια 


1038 

ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


196! 

ΑΙΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


1966 

ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


1972 

ΜΕΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓ ΜΕΝΟ 
ΥΓΡΟ, με υψηλή περιεκτικότητα σε μεθάνιο 


3138 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, που περιέχει τουλάχιστον 71.5% αιθυλένιο με όχι 
περισσότερο από 22.5% ακετυλένιο και όχι περισσότερο από 6% προπυλένιο 


ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. 


3312 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

3°ΤΓ 

Τοξικά, διαβρωτικά αέρια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2186 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ δεν πρόκειται να γίνεται δεκτό για 
μεταφορά 


4° Αέρια πο υ διαλύοντ αι υπ ό πίεση: αέρια που ότ αν μεταφέρ ονται διαλύονται σε διαλύτη 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αέρια που διαλύονται υπό πίεση, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε έναν 
χαρακτηριστικό αριθμό αυτού του είδους, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά 


είδος 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

4°Α 

Ασφυξιογόνα αέρια 

2073 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, πυκνότητα λιγότερη από 0.880 ^β/1 στους 15°(' στο 

νερό, με περισσότερο από 35% αλλά όχι λιγότερο από 50% αμμωνία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2672 Διάλυμα αμμωνίας που περιέχει όχι λιγότερο από 10% αλλά όχι περισσότερο από 35% 
οηιμωνία είναι ύλη της Κλάσης 8 [βλ περιθωριακό 2801, 43°(ΐ')]. 

4°Ρ 

Εύφλεκτα αέρια 

1001 ΑΚΕΊΎΛΕΝίΟ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ 

4°τε 

Τοξικά, διαβρωτικά 

3318 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, πυκνότητα λιγότερη από 0.880 Κβ/1 στους 15°Γ στο 

νερό, με περισσότερο από 50% αμμωνία 


5° Διανεμητέ ς αεροΕόλ και δονεία. μικρά που περιέγο υν αέριο (φυσίγγια αερ ίου) 

(βλ. επίσης περιθωριακό 22013) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα αεροζόλ, δηλ, οι διανεμητές αεροζόλ, είναι οποιαδήποτε μη εκαναπληρώσφα 
δοχεία που περιέχουν, υπό πίεση, αέριο ή μείγμα αερίων που απσριθμοννται στο περιθωριακό 2207 
(3), με ή χωρίς υγρό, πάστα ή σκόνη, και εξοπλισμένα με συσκευή αφέσεως που επιτρέπει στα 
περιεχόμενα να εκτοξευθούν ως στερεά ή υγρά σωματίδια αιωροόμενα σε αέριο, ως αφρός, πάστα ή 
σκόνη ή σε υγρή κατάσταση ή σε αέρια κατάσταση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου) είναι οποιαδήποτε μη 
επαναπληρώσιμα δοχεία που περιέχουν, υπό πίεση, αέριο ή μείγμα αερίων που απαριΟμαύνται στο 
περιθωριακό 2207 (3) και (4) . Μπορεί να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Αεροζόλ και δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο Θα καταχωρούνται. αναλόγως του 
κινδύνου των περιεχομένων, στα γράμματα Α έως ΤΟΟ, Τα περιεχόμενα θεωρούνται εύφλεκτα εάν τα 
περιεχόμενα περιλαμβάνουν περισσότερο από 45% κατά βάρος, ή περισσότερο από 250 εύφλεκτων 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


συστατικών. Εύφλεκτα συστατικά είναι αέρια που είναι εύφλεκτα στον αέρα σε κανονική πίεση ή ύλες ή 
παρασκευάσματα σε υγρή μορφή που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο από ή ίσο με 100°€. 


είδος 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

5°Α 

Ασφυξιογόνα αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓ ΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 

5°0 

Οξειδωτικά αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓ ΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 

5°Ρ 

Εύφλεκτα αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 

5°Τ 

Τοξικά αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χοιρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 

5°ΤΓ 

Τοξικά, εύφλεκτα αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 

5°τε 

Τοξικά, διαβρωτικά αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεοις, μη επαναπληρώσιμα 

5°ΤΟ 

Τοξικά, οξειδωτικά αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και ηεριγραφή 

. - 

5°ΤΡΟ 

Τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά αέρια 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 

5°ΤΟΟ 

Τοξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά αέρια , 

1950 ΑΕΡΟΖΟΛ 

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ), χωρίς 

συσκευή αφέσεως, μη επαναπληρώσιμα 


6° Αλλα είδη που πε ριέχουν αέριο υπό πίεση 


είδος 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

6°Α 

Ασφυξιογόνα αέρια 


1044 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ με πετπεσμένο ή υγροποιημένο αέριο 


2857 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, που περιέχουν μη εύφλεκτο, μη τοξικό υγροποιημένο 
αέριο ή διαλύματα αμμωνίας (χαρακτηριστικός αριθμός 2672) 


3164 

ΕΙΔΗ, ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΡΟΣ (περιέχουν μη εύφλεκτο αέριο) ή 


3164 

ΕΙΔΗ, ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (περιέχουν μη εύφλεκτο αέριο) 

6°Γ 

Εύφλεκτα αέρια 


1057 

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ή ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ (σιγαρέττα), που 
περιέχουν εύφλεκτο αέριο 


3150 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ, ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΥΔΡΟΓ ΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, 
με συσκευή απελευθέρωσης ή 


3150 

ΕΠΑΝ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, με συσκευή απελευθέρωσης 


7° Αέριο εκ τόε πιέσεωο που υπόκεινται σε ειδικές απαι τήσειςί^μ^α^ίουΧ 


ι 


είδος 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 


7°Ε 

Εύφλεκτα αέρια 

3167 ΔΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο., όχι 

κατεψυγμένο υγρό 
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Κλάση 2 

2201 

(συνεχ.) 


είδος και 
ομάδα 

χαρακτηριστικός αριθμός, ονομασία και περιγραφή 

7°Τ 

Τοξικά αέρια 

3169 ΔΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ Π1ΕΣΕΩΣ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο., όχι κατεψυγμένο 

υγρό 

7°ΤΓ 

Τοξικά, εύφλεκτα αέρια 

3168 ΔΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΠΙΕΣ ΕΩΣ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο., όχι 

κατεψυγ/ιένο υγρό 


8° Κενά δοχεία και κενέο δεδοηιενές 


είδος 

ονομασία και περιγραφή 

8° 

ΚΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ κατά το περιθωριακό 22II, 

ΚΕΝΑ Ο X Η Μ ΑΤ Α-Δ ΕΞ ΑΜ ΕΝ ΕΣ συμπεριλαμβανομένου 

ΚΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ, 

ΚΕΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, 

ΚΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΛ-ΔΕΗΑΜΕΝΕΣ, 
ακαθάριστα που περιείχαν ύλες της Κλάσης 2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Λοχεία και δεζα/ιενές που αφού εκκενώθηκαν από ύλες αυτής της Κλάσης εξακολουθούν 
να περιέχουν μικρά υπολεψματικά ποσά θεωρούνται ως κενά δοχεία ή κενές δεξαμενές, ακαθόριστες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κενά δοχεία, ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες αυτής της Κλάσης δεν υπόκεινται στις 
απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξουδετέρωση οποιοσδήποτε 
κινδύνου. Οι κίνδυνοι εξουδετερώνονται εάν έχουν ληφθεί μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων των 
κλάσεων 1 έως 9 


2201α (1) Αέρια που περιέχονται στις δεξα^ιενές οχημάτων, που εκτελούν μεταφορική εργασία σύμφωνα 

με τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προώθησή τους ή για την 
λειτουργία του ειδικού εξοπλισμού τους (π.χ. του ψυκτικού εξοπλισμού) δεν υπόκεινται στις 
απαιτήσεις τις σχετικές με αυτήν την Κλάση που διατυπώνονται στο παρόν Παράρτημα και στο 
Παράρτημα Β. 

(ά) Αέρια που περιέχονται στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την λειτουργία των 
οχημάτων (π.χ. πυροσβεστήρες ή φουσκωμένοι τροχοί με αεροθάλαμο, ακόμη και ως 
ανταλλακτικοί τροχοί ή ως φορτίο). 

(β) Αέρια που περιέχονται στον ειδικό εξοπλισμό οχημάτων και είναι αναγκαία για την 
λειτουργία αυτού του ειδικού εξοπλισμού κατά τη μεταφορά (ψυκτικά συστήματα, 
ιχθυοδεξαμενές θερμαντήρες, κ.λπ.) καθώς και ανταλλακτικά δοχεία για τέτοιον 
εξοπλισμό ή ακαθάριστα κενά δοχεία ανταλλαγής, μεταφερόμενα στην ίδια μεταφορική 
μονάδα. 

(Γ) Ακαθάριστες κενές σταθερές δεξαμενές πίεσης που μεταφέρονται υπό τον όρο να είναι 
ερμητικά κλειστές. 
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2201 

(συνεχ.) 


Κλάση 2 

( 8 ) Είδη του 5°Α, 5°0 και 5°Ρ }ΐε χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 50 ου 

(Η) 2857 Ψυκτικές μηχανές του 6°Α, που περιέχουν λιγότερο από 12 αέριο του 2°Α ή 

2073 διαλύματα αμμωνίας του 4°Α, και παρόμοιες συσκευές που περιέχουν λιγότερο 
από 12 αέριο του 2°Ρ. Οι μηχανές αυτές θα πρέπει να είναι προστατευμένες και 
στοιβασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται βλάβη στο σύστημα ψύξης. 

(ϊ) Αέρια του 3°Α, που προορίζονται για την ψύξη π.χ. ιατρικών ή βιολογικών δειγμάτων, 
εάν εμπεριέχονται σε δοχεία διπλών τοιχωμάτων, που είναι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του περιθοιριακού 2206 (2)(β) 

(|) Τα ακόλουθα είδη του 6°Α, κατασκευασμένα και πληρωμένα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του κράτους κατασκευής, συσκευασμένα σε ενισχυμένη εξωτερική 
συσκευασία: 

1044 Πυροσβεστήρες με προστασία έναντι ακούσιας εκκένωσης. 

3164 Είδη, υπό πίεση αέρα ή υδραυλική, σχεδιασμένα να αντέχουν σε τάσεις 
μεγαλύτερες από την εσωτερική πίεση αερίου λόγοι μετάδοσης δύναμης, 
εσωτερικής αντοχής ή κατασκευής. 


(!ς) Αέρια που περιέχονιαι σε τρόφιμα ή ποτά. 

(3) Τα αέρια και είδη που απαριθμούνται παρακάτω, πλην αυτών που προ βλέπονται στα {1) και 
(2), συσκευασ^να σε περιορισμένες ποσότητες και μεταφερόμενα σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις δεν υπόκεινται ούτε στις λοιπές διατάξεις αυτής της Κλάσης που περιέχονται σιο παρόν 
Παράρτημα ούτε σε εκείνες που περιέχονται στο Παράρτημα Β: 

(η) Αέρια του 1°Λ, 2°Α, 3°Α και 4°Α σε δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 2202 με 
μέγιστη χωρητικότητα 120 ιυΐ. 

(6) Είδη του 5°Τ, 5°ΤΡ, 5°ΤΟ, 5°ΤΟ, 5°ΤΡΟ και 5°ΤΟΟ με μέγιστη χωρητικότητα 120 ηιΐ, 
σύμφωνα με το περιθωριακό 2202. 

(ο) Είδη του 5°Α, 5°0 και 5°Ρ με μέγιστη χωρητικότητα 1 000 ηιΐ τα οποία ικανοποιούν 
τους όρους των περιθωριακών 2202, 2207 και 2208. 

Αυτά θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(ί) σε εξωτερικές συσκευασίες οι οποίες κατ’ελάχιστον θα ικανοποιούν τους όρους του 
περιθωριακού 3538. Το συνολικό μεικτό βάρος ταυ κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τα 30 Ιι^ ή 

(Π) σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής. Το συνολικό μεικτό βάρος του κόλου 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 201τβ. 

Οι "Γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθωριακού 3500(1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις 
απαιτήσεις του περιθωριακού 2226 και να περιέχουν τις λέξεις "περιορισμένη ποσότητα". 

Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο με σαφήνεια κύι διάρκεια με τον χαρακτηριστικό 
αριθμό των εμπορευμάτων που εμφανίζεται στο έγγραφο μεταφοράς, με πρόταξη των γραμμάτων 

"ΙΪΝ". 
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Κλάση 2 

2. Διατάξεις 
Α. Κόλα 

/. Γενικοί όροι συσκεοασίας 

2202 (I) Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα δοχείο και τα πώματά τους, και όλες οι ύλες που 
θα μπορούσαν να έλθουν σε επαφή με τα περιεχόμενα δεν θα πρέπει να είναι ευπαθή σε προσβολή 
από τα περιεχό|ΐενα ή να σχηματίζουν βλαβερές ή επικίνδυνες ενώσεις μαζί τους. 

(2) Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κλείστρων τους, θα πρέπει να είναι επαρκώς 
άκαμπτες και ανθεκτικές σε όλα τους τα μέρη για να αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλάρωση κατά τη 
μεταφορά και να ικανοποιούνται οι κανονικές απαιτήσεις μεταφοράς, Όποτε προβλέπονται 
εξωτερικές συσκευασίες, τα δοχεία θα είναι σταθερά στερεωμένα σε αυτές. Εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά στο τμήμα *ιε τίτλο “Ειδικοί όροι για τη συσκευασία ορισμένων υλών ή ειδών , 
εσωτερικές συσκευασίες μπορούν να περικλείονται σε εξωτερικές συσκευασίες είτε μεμονωμένα 
είτε σε ομάδες. 

(3) Τα δοχεία θα πρέπει να περιέχουν μόνο το αέριο ή τα αέρια για τα οποία το δοχείο έχει 
εγκριθεί. 

(4) Τα δοχεία θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που είναι δυνατόν 
να αναπτυχθεί από την ύλη λόγω θερμοκρασιακών αλλαγών κατά την κανονική μεταφορά. 

(5) Είδη του 5° και 6° και δοχεία που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1 2°, και 4° και 

7°, θα πρέπει να είναι κλεισμένα και στεγανά έτσι ώστε να αποτρέπεται διαφυγή των «ερίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικοί όροι συσκευασίας για κάθε αέριο απσριΟμοννται στο περιθωριακό 2250. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για την μεταφορά υλών της Κλάσης 2 σε οχήματα-δεξαμενές, 
αποσυνσρμολογοΰμενες δεξαμενές, εμπορενματοκιβώτια-δεξα^ιενές, βλ. ΓΙαραρτημα Β. 

2. Ειδικοί όροι για τη συσκευασία 

&. Φύση των δοτείων 

2203 (I) Τα ακόλουθα υλικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται: 

(ε) ανθρακούχος χάλυβας για τα αέρια των ! °, 2°, 3°, 4° και τα είδη του 5 . 

(θ) κράμα χάλυβα (ειδικοί χάλυβες), νικέλιο, κράμα νικελίου (όπως μονέλ) για τα αέρια του 
1 2°, 3°, 4° και τα είδη του 5°. 

(ο) χαλκός για τα: , 

(ί) αέρια του 1° Α, 1 Ό, Γ Ρ και 1° ΤΡ, των οποίων η πίεση πλήρωσής για 

θερμοκρασία αναφοράς 15°0 δεν υπερβαίνει τα 2 ΜΡ& (20 6 βγ). 

(Η) αέρια του 2°Α, καθώς και 1079 διοξείδιο του θείου του 2 ο Τ0, 1033 διμεθυλικός 
αιθέρας του 2°Ρ 1037 αιθυλοχλωρίδιο 2°Ρ 1063 μεθυλοχλωρίδιο του 2°Ρ 1086 
βινυλοχλωρίδιο του 2°Ρ 1085 βινυλοβρωμίδιο του 2°Ρ και μείγμα οξειδίου του 
αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα με περισσότερο από 87% 3300 οξείδιο 
του αιθυλενίου του 2°ΤΡ. 
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2203 

(συνεχ.) 


Κλάση 2 

(ίϋ) αέρια του 3°Α, 3°0 και 3°Ρ 
((1) κράμα αλουμινίου: βλ. πίνακα στο περιθωριακό 2250. 

(€) μεικτό υλικό για αέρια του I 2°, 3°,. 4° και είδη του 5°. 

(0 συνθετικά υλικά για αέρια του 3° και είδη του 5°. 

ίβ) γυαλί για τα αέρια του 3°Α πλην 2187 διοξειδίου του άνθρακα ή μείγματα αυτού, και 
αέρια του 3°0. 


(2) Οι απαιτήσεις του περιθωριακού αυτού θεωρούνται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι 
ακόλουθες προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται]. 

2204 (!) Δοχεία για το 1001 διαλυμένο ακετυλένιο του 4°Ρ θα πρέπει να πληρούνται ολοσχερώς με 
πορώδες υλικό, ομοιόμορφα διανεμημένο, τύπου εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή, το οποίο: 

(η) δεν προσβάλλει τα δοχεία ή σχηματίζει βλαβερές ή επικίνδυνες ενώσεις είτε με το 
ακετυλένιο είτε με τον διαλύτη. 

(5) είναι ικανό να αποτρέπει την εξάπλωση της αποσύνθεσης του ακετυλενίου στην 
ποσότητα. 

(2) Ο διαλύτης δεν θα πρέπει να προσβάλλει τα δοχεία. 

(3) Οι απαιτήσεις του παρόντος περιθωριακού θα θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι 
ακόλουθες προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται]. 

2205 (1) Μεταλλικά καψύλια μπορούν να χρησιμοποιούνται για να περιέχουν τα ακόλουθα αέρια, υπό 
τον όρο το βάρος του υγρού ανά λίτρο χωρητικότητας να μην υπερβαίνει είτε το *ιέγιστο βάρος 
περιεχομένων που αναφέρεται στο περιθωριακό 2250 είτε τα 150 § ανά καψύλιο: 

{&) αέρια του 2°Α 

(ύ) αέρια του 2 Ρ πλην μεθυλοσιλανιο ή μείγματα αυτών, καταχωρημένα στον 
χαρακτηριστικό αριθμό 3161 

(ε) αέρια του 2°Ί Ρ πλην 2188 αρσίνης, 2202 υδροσελήνιο και μείγματα αυτών 

(ώ) αέρια του 2° ί Ο πλην 1589 χλωριούχου κυανίου ή μείγματα αυτών 

(β) αέρια του 2°ΤΡ€ πλην 2189 διχλωροσιλάνιο, διμεθυλοσιλάνιο, τριμεθυλοσιλάνιο ή 
μείγματα αυτών, καταχώρησα στον χαρακτηριστικό αριθμό 3309. 

(2) Τα καψύλια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελατταηιατα που είναι δυνατόν να βλάψουν 
την αντοχή τους. 

(3) Η στεγανότητα του κλείστρου θα πρέπει να εξασφαλίζεται με πρόσθετη συσκευή (πώμα, θήκη, 
σφράγισμα, σύνδεση, κ.λπ.) ικανή να αποτρέπει τυχόν διαρροή του συστήματος κλεισίματος κατά 
την μεταφορά 

(4) Τα καψύλια θα πρέπει να τοποθετούνται σε εξωτερική συσκευασία με επαρκή αντοχή. Το 
κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 }ί§. 


5722 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση2 

2206 (1) Αέρια του 3° θα πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστά δοχεία από μέταλλο ή συνθετικό η μεικτό 

υλικό τα οποία είναι μονωμένα έτσι ώστε να μη μπορούν να επικαλυφθούν με δροσιά ή πάχνη. Τα 
δοχεία θα πρέπει να είναι εξοπλυηιένα με βαλβίδες ασφαλείας. 

(2) Αέρια του 3°Α πλην 2187 διοξειδίου του άνθρακα και μείγματα αυτών και αέρια του 3°0 
μπορούν επίσης να περικλείονται σε δοχεία τα οποία δεν είναι κλειστά αλλά είναι εξοπλισμένα με 
συσκευές που αποτρέπουν το υγρό από το να εκτιναχθεί προς τα έξω και οι οποίες είναι. 

(π) γυάλινα δοχεία διπλών τοιχωμάτων με περιβλήματα κενού περιβεβλημένα 
απορροφητικό μονωτικό υλικό αυτά τα δοχεία θα πρέπει να προστατεύονται με 
κάνιστρα από σιδερένιο σύρμα και να τοποθετούνται σε μεταλλικές θήκες ή 

(β) δοχεία από μέταλλο, συνθετικό ή μεικτό υλικό προστατευμένα έναντι της μεταβίβασης 
θερμότητας με τρόπο ώστε να μην μπορούν να επικαλυφθούν με δροσιά ή πάχνη. 

(3) Οι μεταλλικές θήκες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2)(β) και τα δοχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο (2X5) θα πρέπει να εξοπλίζονται με μέσα χειρισμού. Τα ανοίγματα 
των δοχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (2) θα πρέπει να εξοπλίζονται *ιε συσκευές που 
επιτρέπουν στα αέρια να διαφύγουν, αποτρέποντας τυχόν εκτίναξη προς τα έξω του υγρου, και 
στερεωμένα έτσι ώστε να μην μπορούν να πέσουν προς τα έξω. Στην περίπτωση του 1073 οξυγονου, 
κατεψυγμένσυ υγρού του 3°0 και μειγμάτων αυτού, οι συσκευές που αναφέρονται παραπανω και το 
απορροφητικό μονωτικό υλικό που περιβάλλει τα δοχεία το οποίο αναφέρεται στην υποπαραγραφο 
(2)(β) θα πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. 

(4) Στην περίπτωση δοχείων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° Ο, οι ύλες που 
χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν τη στεγανότητα των συνδέσμων ή για την συντήρηση των 
κλείστρων θα πρέπει να είναι συμβατές με τα περιεχόμενα. 

2207 (1) Διανεμητές αεροζόλ (1950 αεροζόλ) και 2937 δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια 

αερίου) του 5° θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(&) διανεμητές αεροζόλ (1950 αεροζόλ) που περιέχουν μόνο αέριο ή μείγμα αερίων, και 
2037 φυσίγγια αερίου, θα πρέπει να κατασκευάζονται από μέταλλο. Αυτή η απαίτηση 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε δοχεία του 5° με μέγιστη χωρητικότητα 100 ηιΐ για 
Ι0Π βουτάνιο του 2°Ρ. Οι λοιποί διανεμητές αεροζόλ (1950 αεροζόλ) 0α πρέπει να 
κατασκευάζονται από μέταλλο, συνθετικό υλικό ή γυαλί. Δοχεία κατασκευασμένα από 
μέταλλο και με εξωτερική διάμετρο όχι μικρότερη από 40ιτιπι 0α πρέπει να έχουν κοίλο 

πυθμένα 

(ί>) δοχεία κατασκευασμένα από υλικά τα οποία ενδέχεται να ΟρυμματισΟούν, όπως γυαλί ή 
ορισμένα συνθετικά υλικά, θα πρέπει να περικλείονται σε συσκευή (πυκνό μεταλλικό 
πλέγμα εύκαμπτο κάλυμμα κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό, κ λπ.) που να 
παρέχει προστασία έναντι των θραυσμάτων και της διασποράς τους. Δοχεία των οποίων 
η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τα 150 ιυί και τοιν οποίων η εσωτερική πίεση στους 

20°Ο είναι χαμηλότερη από 150 (1.5 ϊ>*γ) εξαιρούνται από αυτήν την απαίτηση 

(ο) η χωρητικότητα δοχείων κατασκευασμένων από ^ιέταλλο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 1000 γπΙ εκείνη των δοχείων που είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό ή 
γυαλί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ιτιΙ 
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κάθε πρωτότυπο δοχείου θα πρέπει, προτού τεθεί σε λειτουργία, να ικανοποιεί 
τον έλεγχο υδραυλικής πίεσης που γίνεται σύμφωνα με την Προσθήκη Α.2, περιθωριακό 
3291. Η εσιυτερική πίεση που πρέπει να εφαρμόζεται (πίεση δοκιμής) θα πρέπει να είναι 
1.5 φορές η εσωτερική πίεση στους 50°€, με ελάχιστη πίεση 1 ΜΡπ (10 ίυυ) 


(«) 

οι βαλβίδες απελευΟέρυκτης και συσκευές διασποράς των διανεμητών αεροζόλ (1950 
αεροζόλ) και οι βαλβίδες των 2037 φυσιγγίοιν αερίου 0α πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα 
δοχεία θα είναι κλειστά έτσι ώστε να είναι στεγανά και θα πρέπει να είναι 
προστατευμένες έναντι τυχαίου ανοίγματος. Βαλβίδες και συσκευές διασποράς που 
κλείνουν μόνο διά της δράσεως της εσωτερικής πίεσης δεν πρόκειται να γίνονται δεκτά. 


(2) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (I) θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

για διανεμητές αεροζόλ (1950 αεροζόλ) του 5°: 

Παράρτημα στην Οδηγία του Συμβουλίου-75/324/ΕΕΟ ~ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία της 
Επιτροπής 94/] /ΕΟ 3/ 

για 2037 φυσίγγια αερίου του 5° Ρ που περιέχουν 1965 μείγματα αερίων υδρογονανθράκων, 
υγροποιημένων: προδιαγραφή ΕΝ 417: 1992. 

(3) Τα ακόλουθα αέρια 0α πρέπει να γίνονται δεκτά ως προωΟητικά, ως συστατικά προωΟητικών, 
ή ως αέρια πλήρωσης, για διανεμητές αεροζόλ (1950 αεροζόλ): αέρια του 1° Α και Γ Ρ πλην 2203 
σιλάνιο αέρια του 2°Α και 2°Ρ, πλην μεΟυλοσιλάνιο καταχωρημένης στον χαρακτηριστικό αριθμό 
3161 και 1070 πρωτοξείδιο του αζώτου του 2 0 Ο. 

(4) Όλα τα αέρια που αναφέρονται στο (3) κας επιπλέον, τα ακόλουθα αέρια 0α πρέπει να 
γίνονται δεκτά ως αέρια πλήρωσης για 2037 φυσίγγια αερίου 

1062 μεθυλοβρωμίδιο του 2°Τ 

1040 οξείδιο του αιθυλενίου, 1064 μεθυλομερκαπτάνη, 3300 μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου 
και διοξειδίου του άνθρακα με περισσότερο από 87% οξείδιο του αιθυλενίου του 2°ΤΡ. 

2208 (1) Η εσωτερική πίεση στους 50°Ο ειδών του 5° δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ούτε τα δύο τρίτα 

της πίεσης ελέγχου του είδους ούτε τα 1.32 ΜΡβ (13.2 ί) 3 Γ). 

(2) Είδη του 5° θα πρέπει να έχουν πληρωθεί έτσι ώστε στους 50°0 η υγρή φάση να μην 
υπερβαίνει το 95% της χωρητικότητάς τους. Η χωρητικότητα των διανεμητών αεροζόλ (1950 
αεροζόλ) είναι ο διαθέσιμος όγκος σε κλειστό διανεμητή εξοπλισμένο με το στήριγμα της βαλβίδας, 
την βαλβίδα και τον σωλήνα εμβάπτισης. 


Οδηγία ταυ Συμβουλίου 75/324/ΕΕΟ της 20ης Μαΐον 1975 περί της προσεγγίσεως των νόμων των 
Κρατών Μελών σχετικά με διανεμητές αεροζόλ, δημοσιευμέντ] στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
ΚοινοτήτωνΛριθ. 1)47 της 9ης Ιουνίου 1975. 

Οδηγία της Επιτροπής 94/1/ΕΟ της 6ης Ιανουσρίον 1994, που προσαρμόζει μερικές τεχνικές 
λεπτομέρειες της Οδηγίας του Συμβουλίου 75/324/ΕΕΟ περί της προσεγγίσεως των νόμων των Κρατών Μελών 
σχετικά με τους διανεμητές αεροζόλ, δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθ. 123 της 28ης Ιανουαρίου 1994. 
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(3) Είδη του 5“ θα πρέπει να ικανοποιούν έλεγχο στεγανότητας σύμφωνα με την 
Προσθήκη) Α2, περιθωριακή 3292. 

(1) Είδη του 5», θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξύλινες θήκες ή σε κουτιά απή εν,σχ,.μένο φύλλο 
ωάΐμπερ ή μέταλλο διανεμητές αεροζόλ (1950 αεροζόλ) κατασκευασμένοι από γυαλί η συνθετικό 
ϊλικό και υποκείμενοι σε Θρυμματισμό θα πρέπει να διαχωρίζονται μετάξι» τους με εμβόλιμα φυλλι 
φάϊμπερ ή άλλου κατάλληλου υλικοί). 

(2) Ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 50 λ 8 εάν χρησιμοποιούνται κουτιά από 
φύλλο φάϊμπερ ή περισσότερο από 75 εάν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευασιες. 

(3) Στην περίπτωσΐ) μεταφοράς πλήρους φορτίου, μεταλλικά είδη του 5° μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται ο»ς εξής: τα είδη θα ομαδοποιούνται σε μονάδες πάνω σε δίσκους και 
συγκροτούνται με κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα αυτές οι μονάδες 0α πρέπει να στοιβάζονται και να 
ασφαλίζονται κατάλληλα σε παλέτες. 

{1) Οι ακόλουθες απαιτήσεις εφαρμόζονται σε είδη του 6°Ρ: 

( Ά ) 1057 αναπτήρες και 1057 ανταλλακτικά αναπτήρων 0α πρέπει να συμφωνουν με τις 

διατάξεις της χώρας στην οποία πληρώθηκαν. Θα πρέπει επίσης να έχουν προστασία 
έναντι ακούσιας εκκένωσης. Το υγρό μέρος του αερίου δεν 0α πρέπει να υπερβαίνει το 
85% της χωρητικότητας του δοχείου στους 15 “Ο. Τα δοχεία, συμπεριλαμβανομένων 
των κλείστρων, 0α είναι ικανά να αντέχουν εσωτερική πίεση του υγροποιημένου αέριου 
πετρελαίου στους 55 “Ο. Οι μηχανισμοί των βαλβίδων και συσκευές ανάφλεξης θα 
έχουν σφραγισθεί με ασφάλεια, κολληθεί με ταινία ή δεθεί με άλλο τροπο, η 0α έχουν 
σχεδιασθεί έτσι ώστε να αποτρέπουν λειτουργία ή διαρροή των περιεχομένων κατα την 
μεταφορά. Οι αναπτήρες ή τα ανταλλακτικά αναπτήρων θα πρεπει να είναι 
συσκευασμένα σφικτά έτσι ώστε να αποτρέπετα. ακούσια λειτουργία των συσκευών 

απελευθέρωσης, ■ , 

Οι αναπτήρες δεν θα πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 10 % υγροποιημένου αέριου 

Τά ^ανταλλακτικά αναπτήρων δεν θα πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 65» 
υγροποιημένου αερίου πετρελαίου. 

Οι αναπτήρες και τα ανταλλακτικά αναπτήρων θα πρέπει να συσκευάζονται στις 
ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες: κουτιά από φυσικό ξύλο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3527, κουτιά από κοντραπλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 35^.8 η κουτιά 
από ανασυσταθέν ξύλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3529 με μέγιστο μεικτό βάρος 
75 ή κουτιά από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530 με μέγιστο 
μεικτό βάρος 40 λβ. Οι συσκευασίες θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρινονται σε 
συμφωνία με την Προσθήκη Α.5 για την Ομάδα Συσκευασίας Π. 

(Μ 3150 συσκευές, μικρές, κινούσες με αέριο υδρογονάνθρακα και 3150 ανταλλακτικό 
αέριου υδρογονάνθρακα για μικρές συσκευές θα πρέπει να συμφωνουν με τις διατάξει», 
της χώρας στην οποία πληρώθηκαν. Οι συσκευές και τα ανταλλακτική θα πρεπει να 
συσκευάζονται σε εξωτερικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 353 ( 
ηλεγμένες και εγκεκριμένες σύμφωνα με την Προσθήκη Α.5 για την Ομ 
Συσκευασίας Η. 

(2) Αέρια του V θα πρέπει να είναι σε πίεση που αντιστοιχεί στην ατμοσφαιρική πίεση 
περιβάλλοντος κατά τον χρόνο που το σύστημά ανάσχεσης είναι κλειστό και αυτί) δεν θ 
πρέπει να υπερβαίνει τα 105 ΙιΡβ (απόλυτη). 
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Τα αέρια θα πρέπει να περιέχονται σε ερμητικά κλειστές γυάλινες ή μεταλλικές 
εσωτερικές συσκευασίες με μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά κόλο 5 λίτρων για αέρια του 7°Ρ 
και 1 λίτρου για αέρια του 7°Τ και 7°ΤΡ. 

Οι εξωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για συνδυασμένες 
συσκευασίες σε συμφωνία με το περιθωριακό 3538(Η) και θα πρέπει να ελέγχονται και να 
εγκρίνονται σε συμφωνία με την Προσθήκη Α.5 για την Ομάδα Συσκευασίας III. 

δ. Όρο ι που «φορούν τα δοχε ία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι όροι δεν εφαρμόζονται στα μεταλλικά, καψνλια που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2205, στα δοχεία πον αναφέρονται στο περιθωριακό 2206 (2), στους διανεμητές αεροζόλ 
(1950 αεροζόλ) ή 2037 φυσίγγια αερίου που αναφέρονται στο περιθωριακό 2207 ή στα είδη τον 6°Γ 
και τα δοχεία για αέρια τον 7° τον περιθωριακού 2210. 

I. Κατασκευή και εξαρτήματα 

Γίνεται διάκριση ανάμεσα στους ακόλουθους τύπους δοχείων: 

(1) Κύλινδροι αυτοί είναι μεταφερόμενα δοχεία πίεσης με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 
150 λίτρα, 

(2) Σωλήνες αυτοί είναι μεταφερό}ΐενα δοχεία πίεσης χωρίς ραφή με χωρητικότητα που 
υπερβαίνει τα 150 λίτρα και όχι μεγαλύτερη από 5 000 λίτρα 

(3) Βαρέλια πίεσης αυτά είναι μεταφερόμενα δοχεία πίεσης με ραφή με χωρητικότητα που 
υπερβαίνει τα 150 λίτρα και όχι μεγαλύτερη από I 000 λίτρα, (π.χ. κυλινδρικά δοχεία εξοπλισμένα 
με κυλιόμενα τσέρκια, δοχεία σε πέλματα και δοχεία σε πλαίσια) 

(4) Κρυογονική δοχεία αυτά είναι μεταφερόμενα δοχεία πίεσης με θερμομόνωση για 
υγροποομιένα αέρια βαθιά κατεψυγμένα με χωρητικότητα όχι περισσότερη από 1000 λίτρα. 

(5) Δέσμες κυλίνδρων (επίσης γνωστές ως πλαίσια) αυτές είναι μεταφερόμενες 

συνδεσμολογίες κυλίνδρων που διασυνδέονται με σωληνώσεις και συγκρατούνται σταθερά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περιορισμούς χωρητικότητας και χρήσης των διαφορετικών τύπων δοχείων, βλ. τον 
πίνακα στο περιθωριακό 2250. 

(1) Τα δοχεία και τα κλείστρα τους θα πρέπει να σχεδιάζονται, να υπολογίζονται, να 
κατασκευάζοντας να ελέγχονται και να εξοπλίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν όλες τις 
συνθήκες στις οποίες 0α υποβάλλονται κατά την κανονική τους χρήση και κατά κανονικούς όρους 
μεταφοράς. 

Στον σχεδίασμά δοχείων πίεσης, πρόκειται να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες 
όπως: 


εσωτερική πίεση" 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος και λειτουργίας συμπεριλαμβανόμενος κατά την μεταφορά 
δυναμικά φορτία. 

Κανονικά, το πάχος του τοιχώματος θα πρέπει να καθορίζεται με υπολογισμό, συνοδευόμενο, εάν 
χρειάζεται, από πειραματική ανάλυση τάσεων, Το πάχος του τοιχώματος μπορεί να καθορίζεται με 
πειραματικά μέσα. 

Κατάλληλοι σχεδιαστικοί υπολογισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το περίβλημα και τα 
στοιχεία υποστήριξης για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τοιν εν λόγω δοχείων. 
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2212 Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος για να αντέχει στην πίεση θα πρέπει να υπολογίζεται 
(συνεχ.) λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτέρως: 

τις πιέσεις υπολογισμού που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από την πίεση ελέγχου 
τις θερμοκρασίες υπολογισμού με πρόβλεψη κατάλληλων περιθωρίων ασφαλείας 
τις συγκεντρώσεις μέγιστων τάσεων και τάσεων αιχμής όπου είναι αναγκαίο 
κατάλληλους κοινούς παράγοντες για τις ιδιότητες των υλικών. 

Χαρακτηριστικά των υλικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είνας όταν εφαρμόζονται για 
παράδειγμα: 


τάση διαρροής 
εφελκυστική αντοχή 
αντοχή εξαρτώμενη από τον χρόνο 
στοιχεία κοπώαεως 

μέτρο του Υοαηβ (μέτρο ελαστικότητας) 
κατάλληλο ποσό πλαστικής παραμόρφωσης 

κρουστική αντοχή 
θραυστική αντοχή. 


Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θεωρείται ότι τηρούνται εάν εφαρμόζονται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές, όπου είναι σχετικές: 


για χαλύβδινους κυλίνδρους χωρίς ραφή: Παράρτημα I, Μέρη 1 έως 3 της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 84/525/ΕΕΓ^ 1 


για χαλύβδινους κυλίνδρους με ραφή: Παράρτημα I, Μέρη I έως 3 της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 84/527/ΕΕίΓ^ 


για κυλίνδρους αλουμινίου χωρίς ραφή: Παράρτημα I, Μέρη I έως 3 της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 84/526/ΕΕΟ^ 


(2) Δοχεία που δεν είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
απαριθμούνται στην παράγραφο (!) θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις τεχνικού κώδικα αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή. Μολαταύτα θα πρέπει να 

ικανοποιούνται οι παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

(λ) Για μεταλλικά δοχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211(1),(2),(3) και (5), στην πίεση 
ελέγχου η καταπόνηση στο μέταλλο στο εντονότερα καταπονούμενο 


Ί Οδηγία του Συμβουλίου 84/525/ΕΕΟ της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 κερί της προσεγγίσεως των νομών των 
Κρατών Μελών σχετικά με κυλίνδρους αερίου χωρίς ραφή, αχό χάλυβα δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΑριΟ. 1300 της 19ης Νοεμβρίου 1984. 


1 Οδηγία του Συμβουλίου 84/527/ΕΕΟ της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 περί της προσεγγίσει<κ των νομών των 
Κρατών Μελών σχετικά με συγκολλημένους κυλίνδρους αερίου από χάλυβα χωρίς προσμει,,ε,ς. δημοσιευμένη 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Λριθ. 1300 της 19ης Νοεμβρίου 1984. 

4 Οδηγία του Συμβουλίου 84/526/ΕΕΟ της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 περί της προσεγγίσεως των νόμων των 
Κρατών Μελών σχετικά με κυλίνδρους αερίου χωρίς ραφή από αλουμίνιο χωρίς 

Αλουμινίου, δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ,Ο. I 300 της 19ης 
ΝοεμβρίοΌ 1984. 
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σημείο του δοχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 77% της εγγυημένης 
ελάχιστης τάσης διαρροής (Κβ). 

Ως "τάση διαρροής" εννοείται η τάση στην οποία έχει παραχθεί μόνιμη επιμήκυνση 2 
τοις χιλίοις (δηλ. 0.2%) ή, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% του μήκους του μετρητή επί 
του δοκιμίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση μετάλλου σε φύλλο ο άξονας τ ου εφελκυόμενου δοκιμίου 
θα ιφέπει να είναι σε ορθή γωνία με την διεύθυνση κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση κατά 
την Θραύση . (1=5(1) θα πρέπει να μετράται σε δοκίμιο κυκλικής δίστομης στο οποίο το 
μήκος μετρητή I ισονται με πέντε φορές την διόηιετρο ά εάν χρησιμοποιούνται δοκίμια 
ορθογωνικής δίστομης, το μήκος μετρητή I θα πρέπει να υπολογίζεται από τον τύπο: 

I - 5.65 5ηπ(Ρ(}) 

όπου με Ρο συμβολίζεται το αρχικό εμβαδό της δίστομης τον δοκιμίου 

Τα δοχεία και τα κλείστρα τους θα πρέπει να κατασκευάζονται από κατάλληλα υλικά 
που θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ψαθυρή θραύση και σε ρηγμάτωση διαβρωτικής 
τάσης }ΐεταξι> -20 °0 και +50 °0. 

Για δοχεία με ραφή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται }ΐόνο υλικά τέλειας 
συγκόλλησηιότητας των οποίων η επαρκής κρουστική αντοχή σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -20 °0 μπορεί να είναι εγγυημένη, ειδικά στις ραφές συγκολλήσεων και 
στις ζώνες που εφάπτονται σε αυτές. 

Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να είναι επιδέξια κατασκευασμένες και να παρέχουν την 
πληρέστερη ασφάλεια. 

Τυχόν πρόσθετο πάχος για την πρόβλεψη διάβρωσης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στον υπολογισμό του πάχους των τοιχωμάτων. 

(Η) Για μεικτά δοχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211(1),(2),(3) και (5) στα οποία 
γίνεται χρήση μεικτών υλικών δηλ. που συμπεριλαμβάνουν περιτυλιγμένα με στεφάνη 
ενίσχυσης ή πλήρως περιτυλιγμένα με υλικό ενίσχυσης, η κατασκευή θα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε ο ελάχιστος λόγος διάρρηξης (πίεση διάρρηξης διαιρεμένη με την πίεση 
ελέγχου) να είναι 

1.67 για δοχεία περιτυλιγμένα με στεφάνη 
2.00 για πληροίς περιτυλιγμένα δοχεία. 

(ο) Οι ακόλουθες απαιτήσεις εφαρμόζονται στην κατασκευή δοχείων του περιθωριακού 
2206 (I), που προορίζονται για αέρια του 3° : 

1. Τα υλικά και η κατασκευή των μεταλλικών δοχείων θα πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Προσθήκης Α,2, περιθωριακά 3250 έως 3254. Όλα τα μηχανικά 
και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιμοποιείται θα διαπιστώνονται για 
κάθε δοχείο στην αρχική επιθεώρηση σχετικά \\£ την κρουστική αντοχή και τον 
συντελεστή κάμψεως, βλ. Προσθήκη Α.2, περιθωριακά 3265 έως 3285 

2. Εάν χρησιμοποιούνται άλλα υλικά, θα πρέπει να ανθίστανται στην ψαθυρή θραύση 
στην ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας του δοχείου και των εξαρτημάτων του 
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3. Τα δοχεία θα πρέπει να εξοπλίζονται με βαλβίδα ασφαλείας που θα πρέπει 

να είναι ικανή να ανοίγει στην πίεση λειτουργίας που φαίνεται επάνω στο δοχείο. Οι 
βαλβίδες θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν τέλεια ακόμη και 
στην ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας τους. Η αξιοπιστία τους <ος προς την λειτουργία 
σε αιιτήν την θερμοκρασία θα πρέπει να διαπιστώνεται και να ελέγχεται δοκηιάζοντας 

κάθε βαλβίδα ή δείγιια βαλβίδων του ίδιου τύπου και κατασκευής 

4. Οι αεραγωγοί και βαλβίδες ασφαλείας των δοχείων θα πρέπει να σχεδιάζονται 
έτσι ώστε να αποτρέπουν το υγρό από εκτίναξη προς τα έξω 

5. Δοχεία των οποίων η πλήρωση μετράται κατ’όγκο θα πρέπει να έχουν δείκτη 
στάθμης' 

6. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι θερμομονωμένα. Η θερμομόνωση θα πρέπει να 
προστατεύεται έναντι κρσύσεως μέσω συνεχούς θήκης. Εάν ο χώρος μεταξύ του 
δοχείου και της θήκης δεν έχει αέρα (μόνωση στο κενό), η προστατευτική θήκη 
θα σχεδιάζεται ώστε να αντέχει χωρίς παραμόρφωση εξωτερική πίεση 
τουλάχιστον 100 ΚΡ9 (I ^γ). Εάν η θήκη είναι κλεισμένη έτσι ώστε να είναι 
αεροστεγής (π.χ. στην περίπτωση μόνωσης στο κενό), 0α παρέχεται συσκευή για 
την πρόληψη της ανάπτυξης οποιοσδήποτε επικίνδυνης πίεσης στο μονωτικά 
στρώμα σε περίπτωση ανεπαρκούς αεροστεγανότητας του δοχείου ή των 
εξαρτημάτων του. Η συσκευή θα πρέπει να αποτρέπει την διείσδυση υγρασίας 
μέσα στη μόνωση. 

(1) Εκτός από ανθρωποθυρίδα η οποία, εάν υπάρχει, θα πρέπει να κλείνεται με αποτελεσματική 
κλείστρο καθώς και από τις αναγκαίες οπές για την απομάκρυνση των ιζημάτων, τα δοχεία σύμφωνα 
με το περιθωριακό 22! 1(3) δεν θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με περισσότερα απο δυο ανοιγ^ιατα 
για πλήρωση και εκκένωση αντίστοιχα. 

Τα δοχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 221! (!) και (3), προοριζόμενα για τη μεταφορά 
αερίων του 2°Ρ μπορούν να έχουν άλλα ανοίγματα προ οριζόμενα κυρίως για την επαλήθευση της 
στάθμης του υγρού και της πίεσης μετρητή. 

(2) Οι βαλβίδες (στρόφιγγες) θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά προστατευμένες από βλάβη που 
θα μπορούσε να προκαλέσει απελευθέρωση αερίου εάν το δοχείο πέσει, και κατα την μεταφορά και 
στοίβασία. Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι τηρείται όταν ικανοποιούνται ένας ή περισσότεροι απο 

τους ακόλουθους όρους: 

(«) Οι βαλβίδες τοποθετούνται στο εσωτερικό του λαιμού του δοχείου και προστατεύονται 
από πώμα με σπειρωτό κοχλία' 

(Μ Οι βαλβίδες προστατεύονται από πώματα. Τα πώματα θα πρέπει να έχουν οπές 
αεραγωγού με επαρκές εμβαδό διατομής για να εκκενώσουν τα αέρια ε«ν συμβει 

διαρροή στις βαλβίδες 

(ς) Οι βαλβίδες προστατεύονται με καλύμματα ή προφυλακτήρες 

(ϋ) Οι βαλβίδες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η ικανότητα τους να 
αντέχουν σε βλάβη χωρίς διαρροή του προϊόντος να έχει καταδειχθεί 

(ε) Οι βαλβίδες τοποθετούνται μέσα σε προστατευτικό πλαίσιο 

(ί) Τα δοχεία μεταφέρονται σε προστατευτικά κουτιά ή πλαίσια. 
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2213 Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θεωρείται ότι τηρούνται εάν ικανοποιούνται οι 
(συνεχ.) ακόλουθες προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται]. 

(3) Για δοχεία εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

(&) Εάν οι κύλινδρο» που αναφέρονται στο περιθωριακό 221! (!) είναι εξοπλκηιένοι με 
συσκευή που εμποδίζει την κύλιση, η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να είναι ενιαία με το 

πώμα της βαλβίδας 

(ό) Δοχεία σύμφοινα με το περιθωριακό 22 Π (3), που είναι ικανά να κυλίονται θα πρέπει 
να εξοπλίζονται με κυλιόμενα τσέρκια ή να προστατεύονται διαφορετικά έναντι βλάβης 
λόγω κυλίσεως (π.χ. με μέταλλο ανθεκτικό στην διάβρωση ραντισμένο επάνω στην 

επιφάνεια του δοχείου) 

Δοχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211 (3) και (4) που δεν είναι ικανά να 
κυλισθούν, θα πρέπει να εξοπλίζονται με συσκευές (πέλματα, δακτυλίους, ιμάντες) που 
να εξασφαλίζουν ότι μπορεί να γίνει ασφαλής χειρισμός τους με μηχανικά μέσα και να 
είναι διευθετημένες έτσι ώστε να μην βλάπτουν την αντοχή του τοιχώματος του δοχείου 
ούτε να προκαλούν μη αποδεκτές καταπονήσεις σε αυτό 

(ο) Οι δέσμες κυλίνδρων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211 (5) θα πρέπει να 
εξοπλίζονται με κατάλληλες συσκευές που να εξασφαλίζουν ότι μπορεί να γίνεται 
ασφαλής χειρισμός τους. Κύλινδροι εντός της δέσμης και της σωλήνωσης θα πρέπει να 
είναι κατάλληλοι για τον τύπο αερίου και η σωλήνωση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 
την ίδια πίεση ελέγχου όπως οι κύλινδροι. Η σωλήνωση και η κύρια στρόφιγγα θα 
πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε βλάβης. 
Δέσμες κυλίνδρων για την μεταφορά ορκηιένων αερίων που υπόκειντα» στην ειδική 
απαίτηση "Γ στον πίνακα του περιθωριακού 2250 θα πρέπει να έχουν σε κάθε κύλινδρο 
βαλβίδα που να μπορεί να κλείνει ανεξάρτητα, η οποία Οα πρέπει να είναι κλειστή κατά 
τη μεταφορά. 

(4) ( 3 ) Δοχεία, που περιέχουν πυροφορικά αέρια ή πολύ ταξικά αέρια («έρια με 1 X 50 

χαμηλότερο από τα 200 ρριυ) 0 α πρέπει να έχουν τα ανοίγματα της βαλβίδας ή των 
βαλβίδων τους εξοπλισμένα με αεροστεγή πώματα ή περικόχλια πωμάτων που θα 
πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό που δεν υπόκειται σε προσβολή από τα 
περιεχόμενα του δοχείου. 

(Ι>) Πυροφορικά αέρια και πολύ τοξικά αέρια υπόκεινται στην ειδική διάταξη V στον 
πίνακα του περιθωριακού 2250. 

(ο) Όταν αυτά τα δοχεία έχουν σωληνωθεί σε δέσμη, κάθε δοχείο θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένο με βαλβίδα που θα είναι κλειστή κατά τη μεταφορά. 

Η απαίτηση υπό το (η) θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην κύρια στρόφιγγα. 


2. Έλεγχος και έγκριση δοχείων. 

2215 (!) Η συμμόρφωση των δοχείων, με γινό^ιενο πίεσης ελέγχου και χωρητικότητας άνω των 300 

ΜΡ&Χλίτρα (3000 & 8 ΓΧλίτρα) με τις διατάξεις αυτής της Κλάσης, θα πρέπει να εκτιμάτσι με μία από 
τις ακόλουθες μεθόδους: 
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(&) Μεμονωμένα δοχεία θα πρέπει να εξετάζονται, να ελέγχονται και να εγκρίνονται 

από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας 
προέλευσης, στη βάση της τεχνικής πιστοποίησης και της δήλωσης του κατασκευαστή 
περί συμφωνίας με τις σχετικές διατάξεις αυτής της Κλάσης. 

Η τεχνική πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη καθορισμό του σχεδιασμού 
και της κατασκευής, και πλήρη πιστοποίηση περί της παραγοιγής και του ελέγχου ή 

(6) Η κατασκευή των δοχείων θα πρέπει να ελέγχεται και να εγκρίνεται από φορέα ελέγχου 
και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης, στη βάση 
της τεχνικής πιστοποίησης περί συμφωνίας με τις σχετικές διατάξεις αυτής της Κλάσης. 

Τα δοχεία επιπλέον θα πρέπει να σχεδιάζοντας να κατασκευάζονται και να ελέγχονται 
σύμφωνα με πλήρες πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας για τον σχεδιασμό, την 
παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τον έλεγχο. Το πρόγραμμα διασφάλισης 
ποιότητας θα πρέπει να εγγυάτάι την συμμόρφωση των δοχείων με ας σχετικές 
απαιτήσεις αυτής της Κλάσης και θα πρέπει να εγκρίνεται και να επιβλέπεται από φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή 

(ε) Ο τύπος σχεδιασμού των δοχείων θα πρέπει να εγκρίνεται από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Οποιοδήποτε 
δοχείο αυτού του σχεδιασμού θα πρέπει να παράγεται και να ελέγχεται σύμφωνα με 
πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας για την παραγιυγή, τελική επιθεώρηση και έλεγχο, 
που θα εγκρίνεται και επιβλέπεται από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης εγκεκριμένα 
από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή 

(ά) Ο τύπος σχεδιασμού των δοχείιον θα πρέπει να εγκρίνεται από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Οποιοδήποτε 
δοχείο αυτού του σχεδιασμού θα πρέπει να ελέγχεται υπό την επίβλεψη φορέα ελέγχου 
και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης στη βάση 
δήλωσης του κατασκευαστή περί συμφωνίας με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και τις 
σχετικές διατάξεις αυτής της Κλάσης. 


(2) Η συμμόρφωση των δοχείων με γινόμενο πίεσης δοκιμής και χωρητικότητας άνω των 
100 ΜΡδΧλίτρα (1000 όβΓΧλίτρα) και όχι μεγαλύτερης από 300 ΜΡ&Χλίτρα (3000 1>8ΓΧλίτρα) με 
τις διατάξεις αυτής της Κλάσης θα πρέπει να εκτιμάται με μία από τις ^ιεθόδους που περιγράφονται 
στο (1) ή με μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 


(β) Τα δοχεία 0α πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να ελέγχονται σύμφωνα 
με πλήρες πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την 
τελική επιθεώρηση και τον έλεγχό τους, εγκεκριμένο και επιβλεπόμενο από φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή 

(6) Ο τύπος σχεδιασμού του δοχείου θα πρέπει να εγκρίνεται από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Η συμφωνία 
οποιουδήποτε δοχείου με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό θα πρέπει να δηλώνεται γραπτά 
από τον κατασκευαστή στη βάση του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας για τελική 
επιθεώρηση και έλεγχο των δοχείων, εγκεκριμένο και επιβλεπόμενο από φορέα ελέγχου 
και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή 
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2215 (ο) Ο τύπος σχεδιασμού του δοχείου θα πρέπει να εγκρίνεται από φορέα ελέγχου και 

(συνεχ.) πιστοποίησης εγκεκρηιένο από την αρμόδια αρχή της χο'ιρας προέλευσης. Η συμφωνία 

οποιουθήποτε δοχείου |ΐε τον εγκεκριμένο σχεδίασμά θα πρέπει να δηλώνεται γραπτά 
από τον κατασκευαστή και όλα τα δοχεία αυτού του τύπου Οα πρέπει να ελέγχονται υπό 
την επίβλεψη φορέα ελέγχου και πιστοποίησης εγκεκρηιένου από την αρμόδια αρχή της 
χώρας προέλευσης. 

(3) Η συμφωνία των δοχείων που έχουν γινόμενο πίεσης ελέγχου και χωρητικότητας όχι 
μεγαλύτερο από 100 ΜΡεΧλίτρα (1000 &8ΓΧλίτρα) με τις διατάξεις της παρούσας Κλάσης θα 
αξιολογείται με μία από τις μεθόδους που περιγράφονιαι στο (1) ή (2) ή με μία από τις ακόλουθες 
μεθόδους: 

{&) Η συμφωνία οποιουδήποτε δοχείου με σχεδιασμό που καθορίζεται πλήρως στα τεχνικά 
έγγραφα θα πρέπει να δηλώνεται γραπτά από τον κατασκευαστή και όλα τα δοχεία 
αυτού του σχεδιασμού 0α πρέπει να ελέγχονται υπό την επίβλεψη φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή 

(Η) Ο τύπος σχεδιασμού των δοχείοιν 0α πρέπει να εγκρίνεται από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Η συμφωνία 
όλοιν των δοχείων με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό θα πρέπει να δηλαινετσι γραπτά από 
τον κατασκευαστή και όλα τα δοχεία αυτού του τύπου θα πρέπει να ελέγχονται ένα προς 
ένα. 


(4) Οι απαιτήσεις των παραγράφων (1) έως (3) θα θεωρείται ότι τηρούνται: 

(η) όσον αφορά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 
(1) και (2), εάν συμφωνούν με την σχετική Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή της σειράς ΕΝ 
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(6) στο σύνολό τους, εάν τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης ομοιομορφίας της 
Απόφασης του Συμβουλίου 93/465/ΕΕΟ 1 


(ί) για τα δοχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο (1) τα στοιχεία Ο, Η με έλεγχο 
σχεδιασμού, Π σε συνδυασμό με Γ) και Β σε συνδυασμό με Ρ 

(ϋ) για τα δοχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο (2) τα στοιχεία II, Β σε 
συνδυασμό με Ε και Β σε συνδυασμό με το επηυξημένο στοιχείο € (Ο I) 

(Ηί) για τα δοχεία που απαριθ}ΐούνται στην παράγραφο (3) τα στοιχεία Αά και Β σε 
συνδυασμό με Ο 


(5) Απαιτήσεις για τους κατασκευαστές 


Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι τεχνικά ικανός και να κατέχει όλα τα κατάλληλα μέσα που 
απαιτούνται για την ικανοποιητική κατασκευή των δοχείων αυτό αφορά ιδίως το προσωπικό που 
είναι ειδικευμένο 


7 Απόφαση Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά με τα σιοάιιίεε για τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών 
αξιολόγησης ομοιομορφίας και των κανόνων για την επικόλληση και χρήση τον μαρκαρίσματος ομοιομορφίας 
€Ε, που προορίζονται για χρήση στις τεχνικές οδηγίες εναρμόνισης. Δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ. I. 220 της 30ης Αύγουστον 1993. 


5732 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2215 

(συνεχ.) 


2216 


Κλάση2 

(α) στην επίβλεψη της όλης διαδικασίας κατασκευής· 

(1)) στην διενέργεια της σύνδεσης των υλικών 
(ο) στην διενέργεια των σχετικών ελέγχων. 

Ο έλεγχος ικανότητας του κατασκευαστή θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διενεργείται από 
ψορέα ελέγχου και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

11 συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης που σκοπεύει να εφαρμόσει ο κατασκευαστής Οα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη. 


(6) Απαιτήσεις για τους φορείς ελέγχου και πιστοποίησης 

Οι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης θα είναι ανεξάρτητοι από κατασκευαστικές επιχειρήσεις και 
τεχνολογικά καταρτισμένοι στον βαθμό που απαιτείται. Λυτές οι απαιτήσεις θα θεωρείται ότι 
τηρούνται εάν οι φορείς έχουν εγκριθεί βάσει διαδικασίας διαπίστευσης σύμφαννα με την σειρά 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΕΝ 45 000. 


(1) Τα δοχεία θα υποβάλλονται σε αρχική επιθεώρηση σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

Επί επαρκούς δείγματος δοχείων: 

(λ) Έλεγχος του υλικού κατασκευής σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την τάση διαρροής, την 
εφελκυστική αντοχή, και την μόνιμη επιμήκυνση θραύσης 

(1>) Μέτρηση του πάχους των τοιχωμάτων στο λεπτότερο σημείο, και υπολογισμός της 
τάσης 

(ε) Έλεγχος της ομοιογένειας του υλικού για κάθε παρτίδα κατασκευής, και επιθεώρηση 
της εξωτερικής και εσωτερικής κατάστασης των δοχείων 

Γία όλα τα δοχεία: 

(ό) Έλεγχος υδραυλικής πίεσης σε συμφωνία με τις διατάξεις του περιθωριακού 2219 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη συμφωνία τον φορέα ελέγχου και πιστοποίησης που έχει εγκριθεί 
από την αρμόδια αρχή, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικαθίσταται με έλεγχο 
διά χρήσεως αερίου, όπου μια τέτοια ενέργεια δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο. 

(ε) Επιθεώρηση του μαρκαρίσματος στα δοχεία, βλ. περιθοιριακό 2223 (1) έως (4) 

(0 Επιπλέον, δοχεία που προορίζονται για την μεταφορά 1001 ακετυλενίου, διαλυμένου, 
του 4°Ρ θα πρέπει να έχουν επιθεώρηση της φύσεως του πορώδους υλικού και της 
ποσότητας του διαλύτη. 

Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θα θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι ακόλουθες 

προδιαγραφές: (επιφυλάσσεται]. 

(2) Ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται για δοχεία κράματος αλουμινίου για ορισμένα αέρια, (βλ. 

Προσθήκη Α.2). 
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Κλάση 2 

2216 Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου Οα θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι 
(συνεχ.) ακόλουθες προδιαγραφές: 

.,ι , 

Παράρτημα 1, Μέρος 3, και Παράρτημα II της Οδηγίας του Συμβουλίου 84/526/Εγ,Ο 

(3) Τα δοχεία θα πρέπει να αντέχουν την πίεση δοκιμής χα>ρίς να υφίστανται μόνιμη 
παραμόρφωση ή να επιδεικνύουν ρηγμάτωση. 

2217 (1) Επαναπληρούμενα δοχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικές επιΟειορήσεις υπό την 
επίβλεψη φορέα ελέγχου και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες προδιαγραφές: 

(ε) Έλεγχος των εξωτερικών συνθηκιόν του δοχείου και επαλήθευση του εξοπλισμού και 
το>ν εξωτερικών μαρκαρισμάτων 

(6) Έλεγχος των εσωτερικών συνθηκών του δοχείου (π.χ, με ζύγιση, εσωτερική 
επιθεώρηση, έλεγχο του πάχους των τοιχωμάτων) 

(ς) Έλεγχος υδραυλικής πίεσης και, εάν είναι αναγκαίο, επαλήθευση τιυν χαρακτηριστικών 
του υλικού με κατάλληλους ελέγχους 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Με την συμφωνία του φορέα ελέγχου και πιστοποίησης που έχει εγκριΟεί 
από την αρμόδια αρχή, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικαθίσταται από έλεγχο 
διά χρήσεως ιχερίου, όπου μια τέτοια λειτουργία δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο, ή από 
ισοδύνα+ιη μέθοδο βασισμένη στους υπερήχους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Με τφν συμφωνία του φορέα ελέγχου και πιστοποίησης που έχει εγκριθεί 
από την (ψμόδια αρχή, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης των δοχείων σύμφωνα με το 
περιθωριακό 2211 (I) και (2) μπορεί να αντικαθίσταται από ισοδύνεηιη μέθοδο βασισμένη 
στις ακουστικές εκπομπές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3; Με την συμφωνία της αρμόδιας αρχής, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης 
κάθε συγκολλημένου δοχείου από χάλυβα του περιθωριακού 2211 (I) που προορίςιπαι για 
την μεταφορά αερίων του 2° Ε, χαρακτηριστικός αριθμός 1965. με χωρητικότητα κάτω 
των 6,5 1 μπορεί να αντικαθίσταται με άλλη δοκιμή που να εξασφαλίζει ισυδύνεμιο επίπεδο 
ασφάλειας. 

Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι ακόλουθες 

προδιαγραφές: [επιφυλασσόμενο]. 

(2) Εάν ειδικές απαιτήσεις για ορισμένες ύλες δεν εμφανίζονται στον πίνακα του περιθωριακού 
2250, θα διενεργούνται περιοδικές επιθεωρήσεις; 

(η) Κάθε 3 έτη στην περίπτωση δοχείων που προορίζονται για την μεταφορά των αερίων 
του 1° και 2° των ομάδων ΤΟ, ΤΡΟ, ΤΟΟ 

(5) Κάθε 5 έτη στην περίπτωση δοχείων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1° 
και 2° των ομάδων Τ,'ΓΡ και ΤΟ και αερίων 4° 

> Οδηγία τ ου Συμβουλίου 84/526/ΕΕΟ της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 πυρί της προσεγγίσεις των νόμων των 
Κρατών Μελών σχετικά με κυλίνδρους αερίου χωρίς ραφή από καθαρό αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου, 
δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ.. I. 300 της Ι9ης Νοεμβρίου 1984. 


Α1 ,ϋ,Μ! 
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2217 

(συνεχ.) 


2218 


2219 


Κλάση 2 

(ο) Κάθε 10 έτη στην περίπτωση δοχείων που προορίζονται για την μεταφορά 
αερίων του 1°, 2° και 3° των ομάδων Λ, Ο και Ρ 

Κατ’εξαίρεση αυτής της παραγράφου, η περιοδική επιθεώρηση δοχείων που χρησιμοποιούν σύνθετα 
υλικά (σύνθετα δοχεία) θα πρέπει να διενεργείται σε διαστήματα που θα καθορίζονται από την 
αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους που έχει εγκρίνει τον τεχνικό κώδικα για τον σχεδίασμά και την 

κατασκευή. 

(3) Για δοχεία που προορίζονται για την μεταφορά 1001 ακετυλενίου, διαλυμένου, του 4°Ρ, μόνο 
η εξωτερική κατάσταση (διάβρωση, παραμόρφωση), και η κατάσταση της πορώδους μάζας 
(χαλάρωση, καθίζηση) 0α πρέπει να εξετάζεται. 

Εάν μονολιθικό υλικό χρησιμοποιείται ως πορώδης μάζα, το διάστημα μεταξύ περιοδικών 
επιθεωρήσεων μπορεί να επεκτείνεται στα 10 έτη. 

Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θα θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται). 

(4) Κατ’εξαίρεση του περιθωριακού 2217 (1) (ο) κλειστά δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 
2206 (1) 0;. πρέπει να υποβάλλονται σε εξωτερική επιθεώρηση και σε έλεγχο σιεγανότητας. Ο 
έλεγχος στεγανότητας θα πρέπει να διενεργείται με το αέριο που περιέχεται στο δοχείο ή με αδρανές 
αέριο. Ο έλεγχος θα πρέπει διενεργείται μέσω μετρητή πίεσης ή με μέτρηση κενού. 11 θερμομόνωση 
δεν χρειάζεται να αφαιρείται. 

Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θα θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται]. 

(5) Τα δοχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211 μπορούν να μεταφέρονται μετά το πέρας 
του χρονικού ορίου που έχει ορισθεί για την προβλεπόμενη περιοδική επιθεώρηση για τον σκοπό της 
διενέργειας της επιθεώρησης. 


ο. Πίεση ελέγτου. βαθμόε πλιίρωστκ, και περιο ρισιμ^αςχωρτ^ 

Οι ακόλουθες απαιτήσεις εφαρμόζονται σε δοχεία που αναφέρονται στο περιθίοριακό ^211. 

(δ) Η ελάχιστη πίεση ελέγχου που απαιτείται για δοχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211 
(I), (2), (3) και (5) είναι 1 ΜΡβ (10 Βλγ) 

(ί>) Για αέρια του 1° που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των -50°Ο η εσωτερική πίεση (πίεση 
ελέγχου) που πρέπει να εφαρμόζεται στον έλεγχο υδραυλικής πίεσης 0α πρέπει να είναι 

τουλάχιστον μιάμιση φορά η πίεση πλήρωσης στους 15°0 

(ο) Για αέρια του 1° που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία -50°Ο ή υψηλότερη και για υγροποιημένα 
αέρια του 2° που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των 70°Ο, ο βαθμός πλήρωσης θα είναι 
τέτοιος ώστε η εσωτερική πίεση στους 65°0 να μην υπερβαίνει την πίεση ελέγχου των 
δοχείων. 

Για αέρια και μείγματα αερίων με ανεπαρκή στοιχεία, ο μέγιστος επιτρεπόμενος βαθμός 
πλήριοσης (ΡΟ) θα καθορίζεται ως ακολούθως: 
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2219 

(συνεχ.) 


Κλάση 2 

ΓΌ <= 8.5x1 Ο* 4 <ί 8 Ρ β 

όπου ΡΠ = μέγιστος επιτρεπόμενος βαθμός πλήροοσης (σε Ιι^/Ι) 

<1 Β = πυκνότητα αερίου (στους 15°€, 1 β<ΐΓ)(σε Κ§/γπ ) 

Ρ β = ελάχιστη πίεση ελέγχου (σε Ηθΐ) 

Εάν η πυκνότητα του αερίου είναι άγνωστη, ο μέγιστος επιτρεπόμενος βαθμός πλήρωσης θα 
πρέπει να καθορίζεται ως ακολούθως: 

ΡΡ <~ [Ρ ε .ΜΜ.10 3 ]/[Ρ..338] 


όπου ΡΓ3 = μέγιστος επιτρεπό{ΐενος βαθμός πλήρωσης (σε Ρ§/ί) 

Ρ ε ” ελάχιστη πίεση ελέγχου (σε Ηβγ) 

ΜΜ = μοριακό βάρος (σε §/πιοΙ) 

Κ - 8.3Η51 ' ΊΟ" 2 ΒβγΧΙΧπιοΓ'ΧΚ' 1 (σταθερά αερίων) 

(Για μείγματα αερίων πρέπει να λαμβάνεται το μέσο μοριακό βάρος, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συγκεντρώσεις το>ν διαφόρων συστατικών) 

(ά) Για αέρια του 2° που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία 70°Ο ή μεγαλύτερη, το }ΐέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος των περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας (συντελεστής πλήρωσης) 
ισούται με 0.95 φορές την πυκνότητα της υγρής φάσης στους 50°Ο επιπλέον, η φάση ατμών 
δεν θα πρέπει να εξαφανίζεται κάτω των 60°0. Η πίεση ελέγχου θα είναι τουλάχιστον ίση με 
την τάσι] ατμών του υγρού στους 70°€, μείον 1 00 ΚΡβ ( 1 Ηβγ). 

Για καθαρά αέρια με ανεπαρκή στοιχεία ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης 0« πρέπει να 
καθορίζεται ως ακολούθως: 

ΙΌ <= (0.0032.ΒΡ - 0.24). <1, 

όπου Ρϋ = μέγιστος επιτρεπόμενος βαθμός πλήρωσης σε 1ί§/! 

ΒΡ = σημείο βρασμού (σε Καΐνΐη) 

άι ~ πυκνότητα του υγρού στο σημείο βρασμού (σε Κ$/!) 

(υ) Για αέρια του 3°Λ και 3°0 ο βαθμός πλήρωσης, στην θερμοκρασία πλήρωσης και σε πίεση 0. ι 
ΜΡβ (1 03γ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 98% της χοιρητικότητας. 

Για αέρια του 3°Ρ ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να διατηρείται κάτω του επιπέδου στο οποίο, 
εάν τα περιεχό}ΐενα αναβιβάζονταν σε θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών θα ήταν ίση ]ΐε 
την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας εκτόνωσης, ο όγκος θα έφθανε το 95% της χωρητικότητας 
σε εκείνη την θερμοκρασία. 

Γ ια δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 2206 (1) η πίεση ελέγχου ισούται με 1.3 φορές την 
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας, επαυξημένη κατά I Ηβγ για δοχεία με μόνωση κενού 

(ί) Για το 1001 ακετυλένιο, διαλυμένο του 4°Ρ, εφόσον έχει επιτευχθεί ισορροπία στους 15°0, η 
πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που προβλέπεται από την αρμόδια αρχή 
για την πορώδη μάζα, βλ. περιθωριακό 2223 (1) (Η). Η ποσότητα του διαλύτη και η ποσότητα 
του ακετυλενίου Οα πρέπει ομοίως να ανταποκρίνεται στους αριθμούς που καθορίζονται στην 
έγκριση. 

Οι απαιτήσεις αυτού του περιθωριακού θα θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται]. 
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Κλάση 2 

2219 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πίεση ελέγχου, ο βαθμός πλήρωσης και ο περιορισμός της χωρητικότητας 

(συνεχ.) δοχείων του περιθωριακού 2211 για τα διαφορετικά αέρια, καθώς και οι περιορισμοί που αφορούν 
τοξικά αέρια με 1€ ί() μικρότερο από 200 ρριιι δίνονται στον πίνακα που περιέχεται στο περιθωριακό 

2250. 

2220 - 

2221 

3. Μεικτή συσκευασία 

2222 (1) Υλες και είδη αυτής της Κλάσης μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε εξωτερική συσκευασία 

εάν δεν αλληλεπιδρούν επικίνδυνα. 

(2) Ύλες και είδη αυτής της Κ.λάσης μπορούν να συσκευάζονται μαζί στην ίδια εξωτερική 
συσκευασία με ύλες και/ή εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας, εάν 
δεν αλληλεπιδρούν επικίνδυνα. 

(3) Ύλες και είδη αυτής της Κλάσης μπορούν να συσκευάζονται μαζί στην ίδια συνδυασμένη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με ύλες και είδη άλλοιν κλάσεων - εφόσον η >ιεικτή 
συσκευασία επιτρέπεται και για τις ύλες και τα είδη εκείνων των κλάσεων - εάν δεν αλληλεπιδρούν 
επικίνδυνα. 

(4) Οι ακόλουθες αντιδράσεις θεωρούνται επικίνδυνες: 

(β) καύση και/ή απόδοση σημαντικού ποσού θερμότητας 
(δ) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι απαιτήσεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και του 2202 θα πρέπει να ικανοποιούνται. 

(6) Ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 όταν χρησιμοποιούνται κουτιά από 
ξύλο ή φύλλο φάϊμπερ. 

4 . Μαρκαρίσματα και ετικέτες στα κόλα (βλ. Προσθήκη Α. 9) 

2223 Μαρκάρισμα 

(1) Επαναπληρούμενα δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 2211 θα πρέπει να φέρουν τις 
ακόλουθες εγγραφές σε ευανάγνωστους και ανθεκτικούς χαρακτήρες: 

(») Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή 

(Η) Τον αριθμό έγκρισης (εάν ο σχεδιαστικός τύπος του δοχείου είναι εγκεκριμένος 
σύμφωνα με το περιθωριακό 2215) 

(ο) Τον αύξονια αριθμό του δοχείου που έχει παρασχεθεί από τον κατασκευαστή 

((1) Το απόβαρο του δοχείου χωρίς εξαρτήματα και παρελκόμενα, όταν ο έλεγχος του 

πάχους των τοιχωμάτων που απαιτείται στο περιθωριακό 2217 (1) (ύ) γίνεται με ζύγιση 

(β) Την πίεση ελέγχου (βλ. περιθωριακό 2219) 

(0 Την ημερομηνία (μήνα και έτος) της αρχικής επιθεώρησης και της πιο πρόσφατης 
περιοδικής επιθεώρησης 
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2223 

(συνεχ.) 


Κλάση2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μήνας δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται για αέρια για τα οποία 
το διάστημα μετάξι > περιοδικών επιθεοψήσεων είναι 10 έτη ή μεγαλύτερο (βλ. 
περιθοιριακό 2217 (2) και περιθωριακό 2250). 


(β) Την σφραγίδα του ειδικού που διεξήγαγε τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις 

(Η) Στην περίπτωση του 1001 ακετυλενίου, διαλυμένου του 4°Ρ: την επιτρεπόμενη πίεση 
πλήρωσης [βλ. περιθωριακό 22)9 (0] και το σύνολο του βάρους : του κενού δοχείου, 
των εξαρτημάτο>ν και παρελκομένων, του πορώδους υλικού και του διαλύτη 

(ί) Την χωρητικότητα νερού σε λίτρα 

(]) Για αέρια του 1° πληρωμένα με πίεση, την μέγιστη πίεση πλήρωσης στους Ι5°Γ που 
επιτρέπεται για το δοχείο' 

Αυτά τα σήματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα αμετακίνητα, π.χ. χαραγμένα, είτε σε ενισχυμένο 
μέρος του δοχείου, είτε σε δακτύλιο, είτε σε αμετακίνητα τοποθετημένα προσαρτήματα. 

Μπορούν επίσης να χαράσσονται απευθείας στο δοχείο, εφόσον μπορεί να υποδειχθεί όα η αντοχή 
του δοχείου δεν βλάπτεται από το μαρκάρισμα. 


(2) Επαναπληρούμενιι δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 221! θα πρέπει επιπλέον να φέρουν τις 
ακόλουθες εγγραφές σε ευανάγνωστους και ανθεκτικούς χαρακτήρες: 

(η) τον χαρακτηριστικό αριθμό και το πλήρες όνομα του αερίου ή του μείγματος των 
αερίων, όπως δίνονται στο περιθοιριακό 220! 

Στην περίπτωση αερίων ταξινομημένων σε καταχώρηση Ε.Λ.Ο., μόνο ο 
χαρακτηριστικός αριθμός και η τεχνική ονομασία ' του αερίου χρειάζεται να 
αναγράφονται 

Στην περίπτωση μειγμάτων, χρειάζεται να αναγράφονται όχι περισσότερα από δύο 
συστατικά που κατεξοχήν συντελούν στους κινδύνους 

(6) I ια αέρια του 1 0 πληρωμένα κατά βάρος και για υγροποιημένα αέρια, είτε το μέγιστο 
βάρος πλήρωσης και το απόβαρο του δοχείου με τα εξαρτήματα και παρελκόμενα που 
έχουν τοποθετηθεί κατά την πλήρωση, είτε το μεικτό βάρος 

(ο) Γην ημερομηνία (έτος) της επόμενης περιοδικής επιθεώρησης. 

Αυτά τα σήματα μπορούν είτε να χαράσσονται είτε να αναγράφονται σε ανθεκτικό πληροφοριακό 
δίσκο ή ετικέτα προσαρτημένη στο δοχείο, είτε να αναγράφονται με 


9 Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι η τρέχουσα ονομασία που χ])ησιμοποιείται σε. επιστημονικά και τεχνικά 
εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα Λεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπορικές ονομασίες για αυτόν τον σκοπό 
Αντί για την τεχνική ονομασία επιτρέπεται η χρήση μιας από τις παραπάτα) ονομασίες: 

Για το ]078 ψυκτικό αέριο, Ε.Α.Ο., του 2°Α: μείγμα Π, μείγμα Ρ2, μείγμα Ρ3 
Για 1060μείγματα ακετυλενίου και προπαδιενίου, σταθιφοποιημένα, του 2°Ρ: μείγμα VI, μείγμα Ρ2 
Για 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένων, Ε.Α.Ο., τον 2°Ρ: μείγμα Λ ή 
βουτάνιο, μείγμα Α0 ή βουτάνιο, μείγμα ΑΙ, μείγμα Β, μείγμα Ο ή προπάνιο. 
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Κλάση 2 

2223 προσκολλώμενο και καθαρά ορατό μαρκάρισμα όπως με χρωματισμό ή οποιαδήποτε 
(συνεχ.) ισοδύναμη διαδικασία. 

(3) Ο. απαιτήσεις των παραγράφων < I) κα, (3) θεωρείται ότ, ικανοποιούνται εάν τηρούνται ο, 
ακόλουθες προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται], 

(4) Μη επαναπληρώσιροι κύλινδροι κατά το περιθωριακό 2211 (I) Οα πρέπει να φέρουν τις 
ακόλουθες εγγραφές σε ευανάγνωστους και ανθεκτικούς χαρακτήρες. 


(») Γην ονομασία ή το σήμα του κατασκευαστή 

(Β) Τον αριθμό έγκρισης (εάν ο σχεδιαστικός τύπος του δοχείου εγκρίνεται κατά το 
περιθωριακό 2215) 

(ο) Τον αύξοντα αριθμό ή αριθμό δέσμης το» δοχείου που έχε, παρασχεθεί από τον 
κατασκευαστή 

(<]) Την πίεση ελέγχου (βλ. περιθωριακό 221 θ) 


(?) Την ημερομηνία (μήνα και έτος) κατασκευής 


(0 Γην σφραγίδα του ειδικού που διενήργησε την αρχική επιθεώρηση 

(&) Τον χαρακτηριστικό αριθμό και την πλήρη ονομασία του αερίου ή μείγματος αέριων, 
όπως δίνονται στο περιθωριακό 220) 

Στην περίπτωση αερίων ταξινομημένων σε καιαχώρηση Ε.Α.Ο., ^ μόνο ο 
χαρακτηριστικός αριθμός και η τεχνική ονομασία 13 " του αερίου χρειάζεται να 

αναγράφονται 

Ιτην περίπτωση μειγμάτων, χρειάζεται να αναγράφονται όχ, περισσότερα από δύο 
συστατικά που κατεξοχήν συντελούν στους κίνδυνους 


(ίι) Τις λέξεις "1)0 ΝΟΤ ΚΕΡΙΪ1Λ αυτό το μαρκάρισμα Οα έχει ελάχιστο ύψος 6 πυυ. 

Τα σήματα που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο, πλην του ( 8 ) θα «ρέπει να ονιη αμετακίνητα 
τοποθετημένα, π.χ χαραγμένα, είτε σε εν,σχυμένο μέρος του δοχείου, σε δακτύλιο. ε,τε σε 
αμετακίνητα τοποθετημένα προσαρτήματα. 

Μπορούν επίσης να χαράσσον,α, απευθείας στο δοχείο, εφόσον μπορεί να «ποδε,ιχθεί ότ, δεν 
βλάπτεται η αντοχή του δοχείου από το μαρκάρισμα. 

Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θεωρείται ότ, ικανοποιούνται εάν τηρούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: [επιφυλάσσεται] 

( 5) Κάθε κόλο που περιέχει δοχεία που φέρουν αέρια του 1° έως 4°, 6°Ρ, 7° ή δοχεία, μικρά, που 
περιέχουν αέριο^ ίφυσίγγια αγρίου") του 5» θα πρέπει να μαρκάροντα, καθαρά με τον χ«Ρ«πηί-^ 
αρΛμό των εμπορευμάτων που Οα καταχωρηθούν στο έγγραφο μεταφοράς, με προταςη . 
γραμμάτων 'ΊΙΝ'ζ με την προσθήκη: "Ο»» Τ'. 

Αυτή η απαίτηση δεν χρειάζεται να τηρείται εάν τα δοχεία κα, τα μαρκαρίσματά τους είναι ευδιάκριτα. 

(6) Κόλα που περιέχουν διανεμητές αεροζόλ του 5» θα πρέπει να μαρκάροντα, καθαρά ως 
ακολούθως: 1950 ΑΕΚΟΪΟΙΛ 
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Κλήση 2 

2224 Ετικέτες κινδύνου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον σκοπό της επισημανσι^ς, κόλο είναι οποιαδήποτε. σνσκευασϊα περιέχει δοχεία, 
διανεμητές αεροζόλ ή δοχεία μικρά, παν περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου), ή οποιοδήποτε δοχείο 
αναφέρεται στο περιθωριακό 22 Π χωρίς εξωτερική σνσκευασϊα 

(1) Κόλα που περιέχουν ύλες και είδη αυτής της Κλήσης 0« πρέπει να φέρουν τις ετικέτες που 
αναγράφονται παρακάτω: 

Υλες καί ε]δη κατ αχω ρημέ ν α Λριθ)ιοί υποδείγματος ετ ικέτ ας 

στους διάφορο υς αρ ιθμούς ειδών 
στις ακόλ ουθες ο μάδες 


Α 

. 2 

Ρ 

3 

0 

2 4 05 

Τ 

6.1 

ΊΡ 

6.1 + 3 

π: 

6.1 ι 8 

το 

6.1 -4 05 

ΤΡΓ 

6.1 4-3 4 8 

100 

6.! 4 05 4 8 


(2) Κάθε κόλο που περιεχει αέρια του 3 1 · Οα πρεπει επιπλέον να φέρει, σε δύο αντίθετες πλευρές, 
ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα ΛριΟ. II. 

(3) Ετικέτες σε κυλίνδρους αερίου του 22Π (1) μπορούν να προσαρτώνται στην αναβαθμίδα των 
κύλινδροιν και μπορούν να έχουν κατάλληλα μικρότερες διαστάσεις, εφόσον παραμένουν 
ευδιάκριτες. 

2225 


Β. Εγγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς Οα πρέπει να είναι σύμφωνη ^ιε έναν 
από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που έχουν τυπωθεί με κεφαλαία 
γράμματα στο περιΟοιριακό 2201. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται ονομαστικά αλλά είναι καταχωρημένη 
σε καταχώρηση Ε.Α.Ο. η περιγραφή των εμπορευμάτων Οα πρέπει να αποτελείται από τον 
χαρακτηριστικό αριθμό της ύλης και τον χαρακτηρισμό Ε.Α.Ο., ακολουθούμενα από την χημική ή 
τεχνική ονομασία Ί . 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από εγγρα φές της κλάσ η ς, του αριθ μού 
είδους, της ομ άδας, και των αργικών^ΑΡΙΓ (ή ΚΙΠ), π.χ. "2, 2°Ρ , ΑΟΚ’. 

Για την μεταφορά μειγμάτων (βλ. περιθωριακό 2200 (3)] που περιέχουν πολλαπλά συστατικά που 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι, γενικά, απαραίτητο να γίνεται αναφορά 
σε περισσότερα από δύο συστατικά που κατεξοχήν συντελούν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των 
μειγμάτιον. 


10 // τεχνική ονομασία Οα πρέπει να είναι τρέχουσα ονομασία που χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και τεχνικά 
εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα Εμπορικές ονομσσίικς δεν θα πρέπει να χ/ιησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. 
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2226 

(συνεχ.) 


2227- 

2236 


2237 


Κλάση 2 

Γιο την μεταφορά μειγμάτων | βλ. περιθωριακό 2200 (3)] σε δεξαμενές 

(αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, σταθερές δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές η στοιχεία 
οχημάτων συστοιχίας), η σύσταση του μείγματος ως ποσοστό του όγκου η ως ποσοστο του βάρους 
θα πρέπει να δίνεται. Συστατικά κάτω του 1% δεν χρειάζεται να αναγράφονται. 

Αντί για την τεχνική ονομασία, επιτρέπεται η χρήση μιας από τις ακόλουθες ονομασίες: 

Για 1078 ψυκτικό αέριο, Ε.Α.Ο., του 2°Α: 

μείγμα Ρ!, μείγμα Γ2, μείγμα Η 

Για 1060 μείγματα μεΟυλακετυλενίου και προπαδιενίυυ, σταθεροποιημένα, του 2 Ρ. 
μείγμα Ρ ϊ, μείγμα Ρ2 

Για ! %5 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένο, Ε.Λ.Ο., του 2Τ: 

μείγμα Λ ή βουτάνιο, μείγμα Λ0 ή βουτάνιο, μείγμα ΑΙ, μείγμα Β, μείγμα Ο ή 
προπάνιο. 

Για μεταφορά σε δεξαμενές οι εμπορικές ονομασίες "βουτάνιο" και "προπάνιο" μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά 

Για την καταχώρηση 1010 του 2° Ρ: 

μείγματα του 1,3-βουταδιενίου και υδρογονανθράκων, αδρανή 
Για αυτά τα μείγματα η σύνθεση δεν χρειάζεται να αναγράφεται. 

(2) Για την μεταφορά δοχείων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211 υπο τους ορούς του 
περιθωριακού 2217 (5), η ακόλουθη καταχώρηση 0α πρέπει να συμπεριλαμβανεται στο έγγραφο 
μεταφοράς: 

"Μεταφορά σύμφωνα με το κεριθτοριακό 2217 (5) . 


1, Κενές συσκευασίες 

1) Ακαθάριστα κενά δοχεία και δεξαμενές το» 8" θα πρέπα να κλείνονται με τον ίδιο τρόπο όπως 
άν ήταν γεμάτες. 

2) Ακαθάριστα κενά δοχεία και δεξαμενές του 8° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικετες κίνδυνου 
ίπως εάν ήταν γεμάτες. 

3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνη με μία από τις ονομασίες 
ίου έχουν τυπωθεί με κεφαλαία γράμματα στο είδος 8°, και θα πρέπει να ακολουθούνται από το , 
ϊο Αί)1Γ π χ . -Κενό δοχείο, 2, 8<\ ΑΟΙΓ. Για κενά δοχεία με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 1000 

’ και ’ν 1(Ι κενά οχήματα-δεξαμενές (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων συστοιχιών), 
ΐποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και ε^σρευματοκιβώτια-δεξαμενές, ακαθάριστα, η περιγραφή 
ιυτή θα ηρέΖ X ολοκληρώνεται προσθέτοντας τις λέξεις "Τελευταίο φορτίο , μαζί με τον 

χαρακτηριστικό 
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Κλάση 2 

2237 αριθμό της ύλης, την ονομασία, τον αριθμό είδους και την ομάδα εμπορευμάτων που 
(συνεχ.) φορτώθηκε τελευταία, π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 1017 χλώριο, 2°Τ(7". 

(4) Τα δοχεία του 8" που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211 μπορούν να μεταφέρονται μετά την 
παρέλευση του χρονικού ορίου για την περιοδική επιθεώρηση που ορίζεται στο περιθωριακό 2217 
για τον σκοπό της διενέργειας της επιθεώρησης. 

2238 

Π. Μεταβατικές διατάξεις 

2239 (1) Λοχεία κατασκευασμένα πριν την 1η Ιανουάριου 1997 και τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος με εφαρμογή από την Ιη Ιανουάριου 1997 αλλά η μεταφορά 
των οποίων επιτρεπόταν }ΐε τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Λ της Οδηγίας με εφαρμογή έως την 
31η Δεκεμβρίου 1996 μπορούν να συνεχίσουν να μεταφέρονται μετά από εκείνη την ημερομηνία εάν 
τηρούνται οι απαιτήσεις περιοδικού ελέγχου στο περιθωριακό 2 217, 

(2)' Οι κύλινδροι που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211 (1) που έχουν υποβληθεί σε αρχική 
επιθεώρηση ή περιοδική επιθεώρηση πριν την 1η Ιανουάριου 1997 μπορούν να μεταφέρονται κενοί 
ακαθάριστοι χωρίς ετικέτα μέχρι την η^ιερομηνία της επόμενης επαναπλήρωσης ή της επόμενης 
περιοδικής επιθεώρησης. 


2240- 

2249 

Ε. Πίνακας αερίων και ειδικών διατάξεων 

2250 Κατάλογος αερίων αναφορικά προς τις κύριες διατάξεις των περιθωριακών 2211 έως 2219 και προς 
ειδικές απαιτήσεις για συγκεκριμένες ύλες. 

Κατάλογος αερίων: βλ. πίνακες 

Υπόμνημα για τις "ειδικές απαιτήσεις” 

8 : Κράματα αλουμινίου δεν επιτρέπεται να έλθουν σε επαφή με αέριο. 

Η : ' Βαλβίδες από χαλκό δεν γίνονται δεκτές. 

ο : Μεταλλικά μέρη σε επαφή ^ιε τα περιεχόμενα δεν θα πρέπει να περιέχουν περισσότερο 

από 70% χαλκό. 

ά: Κανένα δοχείο δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από 5 1^ της ύλης. 

ε: Τα στόμια των βαλβίδων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με πώματα ή περικόχλια 

καλύπτρας που να εξασφαλίζουν αεροστεγανότητα (βλ. 2213(4)]. 

μ ©α πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επικίνδυνες 
αντιδράσεις (π.χ. πολυμερισμός, αποσύνθεση...) κατά τη μεταφορά, ίίάν είναι 
απαραίτητο, απαιτείται σταθεροποίηση ή προσθήκη αναστολέα. 

£: Η χρήση πιέσεων ελέγχου διαφορετικών από αυτές που αναγράφονται επιτρέπεται 

εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες του περιθωριακού 2219(ο). 
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(συνεχ.) 


Κλάβη 2 

Η: Εάν μονολιθικό υλικό χρησιμοποιείται ως πορώδης μάζα, το διάστημα μεταξύ 

επιθεωρήσεων μπορεί να επεκτείνεται στα 10 έτη. 

ϊ: Μεγίστη πλήρωση κατά τους αριθμούς που καθορίζονται στην έγκριση. 

]: Η πίεση ελέγχου και ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα προς τις 

απαιτήσεις του περιθωριακού 2219. 

: Το διάστημα μεταξύ ελέγχων μπορεί να επεκτείνεται στα 10 έτη όταν τα δοχεία είναι 

από κράματα αλουμινίου. 

1 : Κάθε κύλινδρος σε πλαίσιο (δέσμη) 0α πρέπει να είναι εξοπλισμένος με αυτόνομη 

βαλβίδα που να είναι κλειστή κατά την μεταφορά. 

ηι : Το διάστημα μεταξύ επιθεωρήσεων για χαλύβδινους κυλίνδρους του περιθωριακού 
2211(1) μπορεί να επεκτείνεται στα 15 έτη: 

(3) με την συμφωνία της αρμόδιας αρχής (των αρμοδίων αρχίόν) της χώρας (των 
χωρών) όπου λαμβάνουν χώρα η περιοδική επιθεώρηση και η μεταφορά, και 

(!>) σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός τεχνικού κώδικα ή μιας προδιαγραφής που 
αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή, ή της προδιαγραφής ΕΝ 1440:1996 
"Μεταφερόμενοι επαναπληρούμενοι κύλινδροι από χάλυβα με ραφή 
συγκόλλησης για υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (Ι-ΡΟ) - Περιοδική 
επαναξιολόγηση". 

η : Στην περίπτωση δοχείων για την μεταφορά αερίων σε θέση Ε.Λ.Ο.. 0α πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες απαιτήσεις όπου έχουν εφαρμογή: 

1. Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα δοχεία και τα κλείστρα τους δεν 
θα πρέπει να είναι ευπαθή σε προσβολή από τα περιεχόμενα ή να σχηματίζουν βλαβερές 
ή επικίνδυνες ενώσεις μαζί τους. 

2. Η πίεση ελέγχου και ο βαθμός πλήρωσης πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2219. 

3. Τοξικά αέρια και μείγματα αερίων με 1 X 50 μικρότερη από 200 ρριη δεν 
επιτρέπεται να μεταφέρονται σε δοχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 221! (2) και 
(3). 

4. Οι βαλβίδες δοχείων για τοξικά αέρια και μείγματα «ερίων με ΙΧ^ο μικρότερη 
από 200 ρρηι ή στην περίπτωση πυροφορικών αερίων ή εύφλεκτων μειγμάτων αερίων 
που περιέχουν περισσότερο από 1% πυροφορικών ενώσεων θα πρέπει να είναι 
εξοπλκηιένες με αεροστεγή σφικτά πώματα ή περικόχλια καλύπτρας. Όταν αυτά τα 
δοχεία έχουν σωληνωθεί σε δέσμη, κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο 
με αυτόνομη βαλβίδα που θα πρέπει να είναι κλειστή κατά τη μεταφορά. 

5. Θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέπονται επικίνδυνες 
αντιδράσεις (π.χ. πολυμερισμός, αποσύνθεση) κατά τη μεταφορά. Εάν είναι 
απαραίτητο, απαιτείται σταθεροποίηση ή προσθήκη αναστολέα. 

6. Άλλα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πλήρωση κυλίνδρων από 
συγκολλημένο χάλυβα που αναφέρονται στο περιθαιριακό 2211 (!) που προορίζονται 
για την μεταφορά υλών του 2° Ρ, χαρακτηριστικός αριθμός 1965: 
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2250 

(συνεχ.) 


Κλάση2 

(β) με Ή] συμφωνία χο>ν αρμοδίων αρχών ιοον χοιρών όπου διενεργείται η 
μεταφορά και 

(6) τηρώντας τις διατάξεις εθνικού κώδικα ή προδιαγραφής αναγνωρισμένης 
από τις αρμόδιες αρχές, ή της προδιαγραφής ΕΝ 1439:1996 
"Μεταφερόμενοι επαναπληρούμενοι κύλινδροι από συγκολλημένο χάλυβα 
για υγροποιημένα αέρια Πετρελαίου (ί,ΡΟ) - Διαδικασίες ελέγχου πριν, 
κατά και μετά την επαναπλήρωση." 

Όταν τα κριτήρια για την επαναπλήρωση είναι διαφορετικά από εκείνα του 
περιθωριακού 2219, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την δήλωση 
"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2250, ειδική απαίτηση η και την 
ένδειξη της θερμοκρασίας αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
συντελεστή πλήρωσης. 
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Ε0ΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2250 

(συνεχ.) 



Χαρα¬ 

Ονομιιβίυ ύλης ή είδους 

κτηρι¬ 

στικός 

Αριβ 


>002 

ΑΕΡΑΣ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ 

>006 

ΑΡΓΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1046 

ΗΛΙΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1056 

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1065 

ΝΕΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

>066 

ΑΖΩΤΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

>979 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1980 

ΜΕΊΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1981 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ, 
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1982 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΜΟΘΑΝΚ). ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ !4. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ) 

2036 

ΞΕΝΟΝ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2193 

ΕΞΛΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 116, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ) 

1956 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. Ε Λ Ο 

>014 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1072 

ΟΞΥΓΟΝΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

3156 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΓΡΙΟ, ΟΞΕΙΔΟΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

>049 

ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1957 

ΛΕΥΤΕΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1962 

ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1971 

ΜΕΘΑΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ή 

1971 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ με «ψηλή 
περιεκτικότητα οε μεθάνιο 

2034 

ΜΕΙΓΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ, 
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


























































































































Ονομιισία ύλης ή ίίίοος 


Είδους ντηρι- 

ΚίΛ σχιχύς 




2203 ΣΙΛΛΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ **/ 


1964 ΜΕΙΓΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΙΧΎΠΚΕ, 
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ, Ε Λ.Ο. 


1954 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΎΦΛΕΚΤΟ, Ε Α.Ο 


1612 ΜΕΙΓΜΑ ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ 

ΕΞΑΛΙΘΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΙί ΣΜΗΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
- ΜΙΧΤΌΚΕ 


ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, Ε.Α Ο 


ΜΟΝΟΗΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, 
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


ΦΩΤΑΕΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


ΛΙΒΟΡΑΝΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


ΜΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟΞΕ1ΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ- 


ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
Ε Α Ο 


ΤΡ1ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1859 ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΜΥΡΓΜΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2198 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ. 
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ 


2417 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΑΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


3304 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε Λ.Ο 


• "ΤΟ 2451 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ 


3303 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 
ΟΕΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε Λ Ο. 


ΣΎΣΚΕΎλΙΙλ 


ΤΥΠΟΙ ΑΟΧΗΟν 


(«ριΟωρΜ*·* 22)Μ 


0).(2).(3).{5) 


(Ι).(2),(3},(5) 


(Ί),(2),(3),ί5) 


(Ι>.(2>.(3),(5) 


I Ι-.ιδινϊς 
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Κλάπη 2 


2250 

(συν^χ.) 






























































2250 


ΛρίΟ Χαρα- 

Είδυυς κιτρι¬ 
κή! στικής 

Ομάδα Αρ*β 
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Ονομππία όλης ή είδους 


ΣΥΣΚΕΥΛΧΙΑ 




_ ΔΙΑΒΡΩΏΚ Ο. Η Α.Ι). 

ΗΜ5 ΦΘΟ ΡΙΟ, Γ|[-ΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1660 ΟΞΕΙΔ ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2190 ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

3306 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

_ ΟΞΕ1ΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΛΙ3ΡΩΤΙΚΟ, Ε Α Ο. 


(Ι)-(2),(3),(ί 

ί) 

ίί>,(5> 


(Ο.Ο) 


(1).(5> 



(Ι).(2),(3Μ5) Μ 


1009 ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ (0(2) (3) (5) 
ΑΕΡΙΟ ΚΙ3ΒΙ) 

(0,(2).(3).<5) 

(Ι),(2).(3).(5) 


1013 ΔΙΟΞΕΙΛίΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1015 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

1018 ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ (ΊΎΚΤΙΚΟ 
_ ΑΕΡΙΟ 8 22) 

1020 ΧΛΩΡΟΙ ΙΕΝΤΑΦΘί >ΡΟΑ»ΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ ||5> 

102! Ι-ΧΑΩΡΟ -1,2,2,2-ΐΕΤΡΑΦΘΟΡθΑΙΘΑΝΚ) 
(ΨΥΚΤΙΚΟ Α ΕΡΙΟ Κ 124) 

1022 ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


1858 ΕΞΑΦΘΟΡΟΠΡΟΓ!ΥΛΕΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΓΡΙΟ 
_Κ 1216) 

2*Α 1952 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 

(σιηΐχ.) ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΘΥΛΕ-ΝΙΟΥ 


με όχι *φΐοσόιε|ΐο «κό 9% οξείδιο τοί) 
αιθυλενίου 


(Ι).(2),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),<5) 


(Ι).(3).(5) 


(Ι).<2),(3),{5) 

<Ι>,(2),(3),<5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(Ι),{2).(3).(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(0.<2),(3).<5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(Ι).{2).(3),(5) 

Π).(2),{3),(5) 


1958 ΔΙΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ (Ι)(2)(3)(5) 
ΑΕΡΙΟ II 114) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(συνεχ.) 

| Λ ριθ | 

Χάρο- 

Ονομπνϊη ι'ϊλπς 6 είδους 

ςυςκευλςιλ 

.. ΔΟΚΙΜΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗ 1 

Ειδικές 



ΓΥΓίΓΐΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 

11ΙΡΣ11 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΜΕί 

ΒΑΘΜΟΙ. 


κ-τηρι- 






ΓΤΛΜΡ 

1|ΐ/| <ί ΜΡ· 

ή νρί'»_ 

Λϋαπή- 
υεπ; 1 


οηκός 

Αμιβ 


■ερΑΜνκΔ 57111 

X 

ΠΙΕΣΗ 
ΠΛΙΟ'._ 

ΜΡ* 



3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΡ Τ ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ. 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. Ε ΑΟ. 

(1).(2).(3Ϊ.<5) 

Η 

Η 

3 

2/3 1 Ρ 

η | 

I 

Μ 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(1).(5) 


20 0 

5 

2 8 ΜΡη 


ϋϋ 

1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(1).(5) 

1.5 


3 

2/3 1 Ρ 

. 

11 

■ 

2190 

ΑΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(1)35) 


20 0 

3 

2 8 ΜΡιι 

8,ΐ).£ 1 


1306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΗ1ΚΟ, 

(1).(2).(3),<5) 

15 


3 

2/3 Τ Ρ 

η 



ΟΞΗΙΔΩΓΙΚΟ, ΛΙΑΟΡΟΤΙΚΟ. 1: Α Ο 


_ 


-„- 

-—- 

— 

■Η 

1009 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΓ.ΟΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

(11.(2), (3), (5) 


4 2 

10 

1 13 




ΑΓΡΙΟ κ 13Β1) 

(!),(2),(3),(5) 


12 0 

10 

1 44 





(Ι).{2),(3).(5) 


250 

10 

1 60 

8 1 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚ Α 

(1),(2),(3),(5) 


190 

10 

0.66 

% 1 




(1).(2).(3).(5) 


25 0 

10 

0 75 

-— 

8 1 


1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

<Ι),(3),(5) 


25 0 

— 

10 

0 75 

8 1 


1018 

ΧΛΩΡΟΛ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝ10 (ΊΎΚ ΓΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(η.(2),{3),(5) 


Β 

10 

1 03 



1020 

ΧΛΩΡΟΜΕΝΤΑΦΘΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 

(|),{2),(3).(5) 



10 

1 08 

1 

■ 

1021 

1 -ΧΛΩΡΟ ■· 1,2,2,2-Τ Γ’Γ ΡΛΦΘΟΡΟ Λ1 θΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(1),(2),(31.(5) 


1 2 

10 

1.2 

_ 


1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΓΘΛΝ10 (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(1).(2).<3),(5) 


10 0 

10 

- 

0 83 

2 

- 


1973 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΛΩΡ011ΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝ10Υ με «αθερό 
■τημείο βρασμού, με περίπου 49% 
χλωροδιφΟυρομεΟΔνιο 

(1 >.(2),(3),{5) 


1 


1 05 



I 

(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ρ 502) 



1 

I 




Ϊ974 

ΧΛΩΡΟΛΙΦΘΟΡΟΜΡΠΜΟΜΕΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 12ΒΙ) 

(1),(2).(3>.!5) 


1 0 

10 

1.61 

_ 


1976 

ΟΚΤΑΨΘΟΡΟΚΥΚΛΟΒΟΥ ΓΛΝΙΟ (ΨΥΚ1ΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ ΚΟ 318) 

(1),{2),{3).(5) 


11 

10 

1 34 



1983 Ι-ΧΛΩΡΟ-2,2,2·ΤΡ1ΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΚ) 

(!),(2).(.3).{5) 


1.0 

)0 

118 

1 

! 

1 

1 

(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ρ 133*) 




























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5749 



Αριθ Χαρα- 


Είδοιις κτηρι- 

και στικτός 

Ομάδα , Α .ρι& 


ΟνομοσΙα ή)ης ή σίδοτκ; 


ΙΥΓ.ΚΡΥαΙΙΑ 


(*φΛωρΜκό2?ϋ) | X I ΜΡ2 
ΠΙΕΙΗ I 


Ι'ΤΡΓ 3305 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ί ΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, <1),(2),{3).(5) )5 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 


Ι^ΤΟΟ 1045 ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΈΝΟ 


1660 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2190 Δ1ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 


3306 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚ' >. Ε Α Ο 


1009 ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ (Ι),(2),(3),(5) 

^ ΑΕΡΙΟ Ε Ι3ΒΙ) 


1013 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1015 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΊΌΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


1018 ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙο (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 22) 


1020 ΧΛΩΡΟΓΙΕΝΤΑΊΚ-Κ )ΡΟΑΙΘΛΝ ΙΟ (Ψ Υ Κ ΠΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 


1021 I-ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


1022 ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΗΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


1914 ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 23) 


2422 ΟΚΤ ΑΦΘΟΡΟΒΟΥΤ-2-ΕΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 1318) 


2424 ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
Κ 218) 


2599 ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ Κ ΛΙ 

ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ. ΑΖΕΟΓΡΟΠΙΚΟ 
ΜΕΙΓΜΑ )ΐε χερίχου 60% 
χλωροτρι φθορομεθάνιο 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 503) 



<0.<2),<3),(5) 

(ΐ1(2),(3),(5) 
























































































5750 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάβη 2 


2250 


Αριθ 

Χοφα- 

Ονομι ιαί(? (ίλης ή οδούς 

Ρ.ίίους 

και 

Ομάδα 

κτηρι- 

στικΑς 

Αρι» 


ΓΤΕ(Γ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙ Π, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΛΙΑΒΡΩΓΙΚΟ, Ε Α Ο. 

Β99 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

■1 

1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2190 

ΔΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

■ 

3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΓΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΛΩΤΙΚΟ, ΛΙΑΚΡΩΤΙΚΟ, Γ Α Ο 

2°Λ 

1009 

Ι3ΡΩΜΟΤΡ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΚ) (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΡΙΤΟΒ 13Β1) 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


10(5 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕ1ΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΒΑΝΙΟ (ΨΥΚ ΠΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 


1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Ρ 115) 


1021 

1 -ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΊ ΡΛΦΘΟΡΟΛΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


1022 

ΧΛΩΡΟ ΓΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


2602 

ΔΙΧΛΩΡΟΛΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ ΚΑΙ 
Ι,Ι-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ, Α7.ΕΟΤΡΟΠΙΚ0 
ΜΕΙΓΜΑ }ΐε χερίχου 74% 

διχλωροδιφθορομεΟύνιο 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Λ 500) 


3070 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΛΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟΥ 

ΜΙΧΤΝΚΕ )ΐε όχι κεριοοότερο πκό 12,5% πί/ΙΛιο 
του αιθυλενίου 


3159 

1,1,1,2-ΤΕΤΡΛΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 134») 


ΙΥΙΚΕΥΑΣΙΑ 
τυιιοι ΔΟΧΕΙΟΥ 

(*ρριβϊίΐρΐιικ6 2211) 

(]).(?->.ί3υ5) 

(»).(*> 

(!)■(*) 

<»).(?) __ 

ίΙ),(2).(3),(5) 

(!),(2),(3>,{5) 

< 11,(2>.(3).(5) 
(».(2),(3).<5) 

(Ι).(2Μ3),{5> 
(Ι),(2),(3),(5) 
(1 ),<3).{ί) 

(Ι),{2).(3).(5) 

( 1 ),< 2 ),< 3 ),( 5 ) 

(1>.12),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(!),(2),<3).(5) 

11).(2).(3),Ι1) 



















































































ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2250 


Κλάση 2 


(βυνεχ.) 


Αριθ 

Χβρα- 

Ονομασία ύλης ή είδους 

ΣΫΕΚΕΥΑΙΊΑ 

ΔΟΚΙΜΗ 

ΙΙΛΜΡΩΪΗ 

-- 

Είδοιις 

και 

«τηρι- 

στικός 


ΓΥΤΙΟΪ ΛΟΧΟΟΥ 

ΠΙΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΜΕΓ' 

ΒΛβΜΟΣ 

Ειδικές 

Ομάδα 

Λρι8 


■ («εριθωριακό 221 I) 

X 

ΙΙΙΚΕΗ 

ΜΛΙΙΡ 

ΜΡβ 


Π ΑΗΡ 

1»Λ η ΜΡι 
ή νοΓΊ 

Απαιτή¬ 

σεις 

ΓΤΡ€ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
Δ1ΑΒΡΩΓ1ΚΟ, Ε.Α.Ο 

(Ι).(2),(3),(5) 

15 


3 

2/3 Τ Ρ 

Π 

ι-πχ; 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(0,(5) 


20 0 

5 

2.8 ΜΡχ 

Μ,ε,Ι 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(Ι),(5) 

! 5 


3 

2/3 Τ Ρ 

4- 


2190 

ΔΙΦΘΟΡΙΟΫ ΧΟ ΟΞΥΙ ΟΝ<) 

(Ι),<5) 


200 

3 

2 8 ΜΙ‘3 

Μ,ε.Ι 


3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΗΙΊΛΟΤΙΚΟ, ΔΙΛΒΡίΠΤΚΟ. Ε.Α Ο 



■ 

3 



2°Α 

1009 

Β ΡΩΜΟΤ ΡΙΦΘΟΡΟΜ1 :θΑ ΝΙ() (Ψ Υ Κ ΤΙ Κί) 
ΑΕΡΙΟ Κ Ι3ΒΙ) 

(Π.{2).!.)).(5) 


4 2 

10 

1 13 

8 




<Ι).(2),(3).<5) 


120 

10 

1 44 

* 




(1),(2),(3),(5) 


25 0 

10 

1 60 



1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(Ι),(2),{3),(5) 


19.0 

10 

0 66 

8 




(Ι).(2),(3).(5) 


25 0 

10 

0 75 

Ε 


1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΜΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

0),(3>.(5) 


25 0 

10 

0 75 

8 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΚ) (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(1 ).(2),(3),(5) 



10 

1 03 



1020 

X ΛΩΡΟΙ! ΕΝΤΑΦΘΟΡί )Α ΙθΛΝΚ) (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Η 115) 

(Π,(2),(3),(5) 


8 

10 

1 08 



1021 

1 -ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΙ ΤΡΛΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η 124) 

(Ι).(2),(3),|5) 


— 

1.2 

10 

1 2 



1022 

ΧΛΩΡΟΊΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(Ι).(2).(.)),{5) 


100 

10 

0 83 

8 


3220 

ΓΙΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
125) 

(1 ),{2).{3).(5) 


Η 

10 

0 95 

8 


3296 

ΕΠΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΙΙΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
227) 

(Ι).(2).(3),(5) 

■ 

1.5 

10 

! 

^ 1 

_ 1 


2°Λ 

(<ηινεχ.) 

3297 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟΥ, με όχι 
περισσότερο αχό 8.8% οξείδιο ίου αιθυλενίου 

Π),(2Μ3),(5) 

■ 

1 0 

10 

— 

1.16 



3298 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΗΕΝΤΑΦΘΟΡΟΛΙθΛΝΙΟΥ, με όχι περισσότερο 
αχό 7,9% οξείδιο του αιθυλενίου 

(Ι).(2).<3),(5) 


26 

10 

1 02 



3299 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΓΡ ΑΦΘΟΡΟΛ ΙΘΛΝΙΟΥ, )ΐε όχι περισσότερο 
από 5,6% οξείδιο του αιθυλενίου 

<1).(2),(3),(5) 


1 7 ' 

10 

1 03 






























































































ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλ0 ΓΓ>) 2 



«ηρι- 

υτικός 

Αρ<0 


ΤΥΠΟΣ ΛΟΧΕΙΟΥ 

2211) 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΠΤΙΚΟ. Ε Α Ο 

(!>.(2).(ϊ),(5) 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

0).<5> 

1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΓΟΥ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

0).(5) 

2190 

ΛΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥί ΟΝΟ 

(0.(5) 

3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ( ΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΡΩΤΙΚΟ. Ε Λ Ο 

<15, (2), (33.(5) 

1009 

Π ΡΩΜΟΓΡΙΦΘΟΡΟΜ Ε(·) ΑΝ Κ > (ΨΥΚΤΙΚΟ 

άγριο κ ΐ3ηη 

(»),(2),(3).<5) 

<Ι),(2),(3).(5) 



(1).{2),(3).(5) 

1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ Ί ΟΥ ΑΜΟΡΛΚΛ 

<Ι).(2).(3).(5) 



(Ι).(2).(3).(5) 


1015 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΛ1 (Ι>.(3>.(5> 

ΠΡΩΤΟΞΠΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜί'ΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

{Ι),(2),(3).(5) 

1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΕΧ ιΙΌΑΐβΑΝΙΟ (ΨΥΚΊ1ΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 

(Ι),(2).(3).(5) 

1021 

1-ΧΛΩΡΟ-1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΟΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(Ι),{2),(3).(5) 

1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡ1 )ΜΙ ΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(Ι),(2),(3),(5) 

1078 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ. Ε Α Ο. 

·{ Ι),(2),(3),(5) 


ΜΕΙΓΜΑ ΓΙ 

(Ι)-(2>.(3).(5) 


ΜΕΙΓΜΑ Ρ2 

(1),(2).(3),(5) 


ΜΕΙΓΜΑ Ρ3 

(Ι).(2),(3),(5) 

1968 

ΑΕΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚ ΓΟΝΟ, Ε Λ Ο 

(1).(2).(3),(5> 

3163 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε Α Ο. 

<Ι),(2).(3),(5) 


1070 ΙΙΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ | {1).(2).0),<5) 



(1).(2),<3),(5) 

<Ι),(2),<3).(5) 
















































































ΦΕΚ509 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5753 


2250 



Κλάση 2 


Ονομασία ίιλης ή ίΐίίους 

! ΕΥΪΚΕΥΛΕΙΑ 

ΔΟΚΙΜΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗ 


[ ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ 

ι 

ΠΙΕΣΗ 

1 ΠΕΝΟΔΟΣ 

ΜΕΓ 

ΒΑΘΜΟΣ 


22Π) 

X 

ΠΙΕΣΗ 

ΠΛΗΡ. 

ΜΡ« 

• 

ΠΛΗΡ 

Ιι*1*ΜΡ» 

*νοΐν. 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔίΑΒΡίϊΤΙΚΟ. Ε.Α.Ο. 

(Ι).{2),<3),(5) 

1.5 


3 

2/3 Τ.Ρ. 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

0),(5) 



5 

2 8ΜΡ« 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(Ι).(5) 

1.5 


3 

2/3 Τ Ρ 

ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(1).(5) 


20.0 

3 

2.8 ΜΡ* 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤ1ΚΟ, ΔΙΑΗΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

(Ι),(2),(3).(5) 

15 


3 

2/3 Τ.Ρ 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΗΘΑΝΙΟ {ΨΥΚΤΙΚΟ - 

(1),(2),(3),(5) 


4 2 

10 

1 13 

ΑΕΡΙΟ Κ Ι3Β1) 

(Ι),(2),(3),(5) 

■ 

120 

10 

1 44 


(!).(2),(3),<5) 


25 0 

10 

1 60 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(1),(2),(3),(5) 


190 

10 

0.66 


(]),(2),(3) > (5) 


250 

10 

0 75 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

(Ι),(3),(5) 


25.0 

10 

0.75 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(Ι).(2),(3).(5) 


29 

10 

1 03 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤ ΑΦΘΟΡΟΑΙ θ ΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115} 

(Ι),(2).(3).(5) 


25 

10 

1 08 

1-ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(Ι),(2),(3),(5) 


1.2 

10 

12 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(1),(2),(3),(5) 


10.0 

10 

083 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΕΕΙΔΩΤΙΚΟ, 

Ε.Α 0. 

(Ι),(2),(3),(5) 



10 


1.2-ΒΟΥΤΑΔ1ΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ή 

(1),(2).(3).(5) 

■ 

10 

10 

0.59 

1 3'ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ή 

(Ι).(2),(3),(5) 

■ 

10 

10 

0.55 ] 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ 1,3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΗ 

(Ι),(2),<3),(5) 



10 

05 

ΒΟΥΤΑΝΙΟ 

(Ι),(2),(3),(5) 



10 

0.51 

ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΩΝ ή 

(Ι),(2),(3),(5) 

I 


10 

05 

Ι-ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ ή 

(Ι),(2),(3),(5) 



10 

0.53 

(Ί5-2-ΒΟΥΤΕΝΙΟ ή 

(Ι),<2>.(3),(5) 

■ 


10 

0 55 

ΤΚΛΝ5-2-ΒΟΥΤΥΛΗΝΙΟ 

(Ι),(2).(3),(5) 

■ 

1.0 

10 

0 54 

Κ ΥΚ ΛΟΠΡΟΠ ΑΝΙΟ 

(Ι),(2),(3),(5) 


20 

10 

0 53 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κλάση 2 


2250 


Αρτβ. 

Χορβ· 

Ονομασία ύλης ή ίΐδους 

Είδους 

ΜΗ 

Ομάδα 

κτηρν 

σηκός 

Αρ*θ 


1“ΤΡΟ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ. ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

ι°τοο 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2190 

Δ1 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 


3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤ1ΚΟ, Ε.Α.Ο 

2°Α 

1009 

Β ΡΩΜΟΤ ΡΙΦΘΟΡΟΜ ΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ Ι3Β1) 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜ ΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 


1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 


1021 

1-ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑ1ΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΪΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


1030 

1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 152·) 


1032 

ΔΙΜΕΘΥΛΑΜ1ΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 


1033 

ΔΙΜΕΘΥΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ 

2·ρ 

(ουνεχ.) 

1035 

Α1ΘΑΝΙΟ 


1036 

ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ 


1037 

ΑΙΘ ΥΛΟΧΛΩΡΙ ΔΙΟ 


1039 

ΑΙΘΥΛΜΕΘΥΛΑ1ΘΕΡΛΣ 
























































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5755 


Κλάση 2 


2250 


(<™νεχ.) 


1 Αριθ™* 

Χαρα· 

Ονομαβία ύλης 6 είδους 

ΙΥΤΚΕΥΑΣ1Α 

ΔΟΚΙΜΗ 

""πληρωΪΪΓ 


Είδους 

και 

κτημ¬ 

ατικός 


ΤΥΠΟΙ ΛΟΧΕΙΟΥ 

ΠΙΕΣΗ 

ητ9*α&οϊ 

ΜΕί 

ΒΑβΜΟΕ 

Ειδικές 

Ομάίο 

Αρτθ 


(**ρ·β»4Ηθ>:Λ 7211) 

X 

ΠΙΕΖΗ 

ΠΛΗΡ 

ΜΡβ 


ΠΛΜΡ 

Ιΐ||Λ ή ΜΡ* 
ή νοί% 

Ακαιτή- 

οεις 

ΓΤΡΟ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞ1ΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

(1),(2),(3),(5) 

1.5 


3 

2/3 Τ Ρ 

■ 

ι β πχ: 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(1),(5) 



5 

2 8 ΜΡ* 

Μ,6,1 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(1).(5) 

15 

ΜΙ 

3 

2/3 Τ Ρ 

Β· 


2190 

Δ1 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(Ι).(5) 



3 

2.8 ΜΡ* 

Ι.ά.6,1 


3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α Ο 

(1 ).(2),{3),(5) 

15 


3 

2/3 Τ Ρ 

ΤΙ 

2°Α 

1009 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (’ΡΥΚΤΙΚΟ . 

(!),(2),(3),(5) 


4.2 

10 

113 

8 



ΑΕΡΙΟ Κ 13ΒΙ) 

(Ι).(2),(3),(5) 


! 2.0 

10 

1 44 

8 




(Ι).(2),(3),(5) 


250 

10 

1 60 

Β 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(Ι).(2),(3),(5) 


19.0 

10 

066 

8 




(Ι),(2),(3),(5) 


25 0 

10 

0 75 

8 _ 


1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΛί 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

0),(3>,(5) 


Η 

10 

0.75 

Β 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Ρ 22) 

(1),(2).(3),(5) 


Β 

10 

1 03 



1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑ1ΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 

(Ι),(2),(3>,(5) 


2.5 

10 

1 08 

Η 


1021 

1-ΧΛΩΡΟ -Μ.2.2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑ1ΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(!),(2).<3).(5) 


1.2 

10 

1.2 



1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(0,(2),(3),(5) 


100 

10 

0 83 

8 


1041 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 

(Ι},(2).(3),(5) 

■§91 

19 

10 

066 

β 



ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, με χεριασότερυ 
αχό 9% οξεΐ&α του αιθυλενίου αλλά όχι 
κερισσότερο αχό 87% 

(1).(2),(3),(5) 

I 

25 

10 

0.75 

Β 


1055 

ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ 

(1>,<2),<3),<5) 


10 

10 

0.52 



1060 

ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

0).(2),<3),<5) 

■ 


10 


οΤϋ 



Προχαδιέν» με 1% έι»ς 4% μεθυλακετυλένιο 

(1).<2),(3),(5) 

■ 

2 2 

10 

0 50 

ς,Γ 



ΜΕΙΓΜΑ ΡΙ 

(1),(2).(3).(5) 


3.0 

10 

0 49 

ς,Γ 



ΜΕΙΓΜΑ Ρ2 

(1),(2) > (3),(5) 


2.4 

10 

0 47 

ς,Γ 


1061 

ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 

(Ι),(2),(3),(5) 


1.3 

10 

0 58 

6 































































































5756 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 2 



ΔΙ ΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.____ 


] 045 ΊιΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1660 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2190 ΔΙΦβΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 


3306 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤ1ΚΟ, Δ1 ΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α Ο. 


1009 ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ II Ι3Β!) 



1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(Ι),(2),(3),(5) 



(Ι),(2).(3).(5) 

1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

(1 ).(3),(5) 

10(8 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(1),(2),(3),(5) 

1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 

(Ι).(2),(3),(5) 

1021 

1-ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2- ΓΕΓΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(Ι),(2).(3),(5) 

1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΡΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(Ι),(2),(3),(5) 

1063 

ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡ1ΔΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 40) 

(1),(2),(3),(5) 

1077 

ΙΙΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 

(!).(2).(3),(5) 

!081 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

(|),(2),(3),(5) 

1083 

ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜ1ΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 

(Ι).(2).(3),<5) 

1085 

ΒΙΝΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

(Ι),<2),(3),(5) 

1086 

ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

(Ι),(2),(3).(5) 

1087 

ΒΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ, ΑΔΡΑΝΗΣ 

(1),(2),(3),(5) 

3860 

ΒΙΝΥΛΟΦΘΟΡ1ΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

(Ι),(2),(3),(5) 

1912 

ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡ1ΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ 

(Ι),(2).(3),(5) 











































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5757 


Κλάση 2 

2250 

(σννεγ.)_ 


Α(«θ 

Χαρα- 

Ονομασία ύλης ή ίίδοας 

ΓΥΣΚΕΥΑΕ1Α 

Είδονς 

«1*4- 


ΤΥΠΟΙ ΑΟΧΕΙΟΥ 

ΙΟΒΙ 

σηκός 



Ομάδα 

Αριβ 


ί«ρι&»**ικίι 1211) 

1ΤΡΟ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
Δ1ΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

(Ι),(2),(3),(5) 

ΓΤΟΟ 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(1),(5) 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(0.(5) 


2190 

ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(Ι).(5) 


3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΗΕ1ΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΓΙΚΟ, Ε Α Ο. 

(0,(2),(3),(5) 


ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

(•«Λ/ 


1009 ΒΡΠΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ. 13Β1) 


1013 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1015 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΕΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


1018 ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΓΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 22) 


1020 X ΛΩΡΟΙ ΙΕΝΤΛΦΘΟΡΟΑIΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΊΊ ΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 


1021 Ι-ΧΛΩΡΟ-1.2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


1022 ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


1959 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΛΙΘΥΛΕΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ ΙΙ32β) 


1969 ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ 


1978 ΠΡΟΠΑΝΙΟ 


2035 1,1,1 -ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘ ΑΝΙΟ 

(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Β (43α) 


2044 2,2-ΔΙΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ 


2200 ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


2419 ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΛΙΘΥΛΕΝΙΟ 

















































































































5758 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 


2250 

(σνν£γ.) 


Λριθ 

Χαρα- 

ΟνομαβΙα ύλης ή Είδους 

Είδους 

και 

Οΐιώία 

κτηρι- 

Αρκβ 


Ι β ΤΡΟ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΕ1ΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
Δ1ΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε Α Ο. 

1“ΤΟΟ 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2190 

ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 


3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞ1ΚΟ, 

ΟΕΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α Ο. 

2*Α 

1009 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Λ Ι3ΒΙ) 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 


1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 113) 


1021 

1-ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


2453 

Λ1ΘΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 161) 


2454 

ΜΕΘΥ ΛΟΦΘΟΡΙ ΔΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΙ) 


2517 

1 -ΧΛΩΡΟΊ, 1-ΔΙΦΘΟΡΟΑ1ΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Ρ Ι42Ι>) 


2601 

ΚΥΚΛΟΒΟ ΥΤΑΝΙΟ 


3153 

ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ (ΜΕΘΥ ΛΟΒΙΝ ΥΛΑΙΘΕΡΑΣ) 


3154 

ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ (ΑΙΘΥΛΟΒ1ΝΥΛΑ1ΘΕΡΑΣ) 


3252 

ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ρ 32) 


1965 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, 


ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, Ε.Λ.Ο. 


2 



(1>.<5) 

(»),( 5 ) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(Ι)Χ2),(3Μ5) 

(1).{2).<3),(5) 

(1),(2),(3).(5) 


ίΙ),(2),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(1),(3),{5) 

(!>,{2),(3).(5) 

(1),{2),(3).(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(1),(2),(3),(5) 

(1),(2),(3).<5) 

(|),(2),(3).(5) 

(1).(2),(3),{5) 

(0,(2),(3),(5) 

(1)·(2),(3),(5> 

(*),(2),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

<Ι),(2),(3),<5) 








































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5759 


Κλάοη 2 


2250 


Αρ*β 

Χάρο- 

Ονομασία ύλης ή είδους 

ΣΥΣΚΕΥΛΣ1Λ 

ΔΟΚΙΜΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗ 


ΕΙδονς 

«ηρ*- 

στικός 

Αρι6 


ΤΥΠΟΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 

ΠΙΕΣΗ 

περίοδοι: 

ΜΕΓ 

ΒΑΘΜΟΙ 

Ε&κίς 

0)ΐ6δα 


(**ρ«Β«ριακύ 22 11) 

X 

ΠΙΕΣΗ 

ΠΛΗΡ 

ΜΡ* 


ΠΛΗΡ 

1ί*Λ η ΜΡ» 
ή ΥαίΝ 

Λικητή- 

σ«Κ 

ΓΤΡ€ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞ1ΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤ1ΚΟ, Ε.Λ.Ο. 

(Ι).(2),<3),(5) 

Β 


3 

273 Τ.Ρ. 

1 

ΓΤΟΟ 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(0.(5) 


20 0 

5 

2 8 ΜΡ* 

*,<!,«,1 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(Ι>,<5) 

1.5 


3 

2/3 Τ.Ρ 

6.1 


2190 

ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(0.(5) 


20.0 

3 

2.8 ΜΡβ 



3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 

ΟΞΕ1ΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο 

(0,(2),(3),(5) 

1.5 

■ 

3 

2/3 Τ.Ρ. 

η 

2 β Α 

1009 

" 

8 ΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜ ΕΘ ΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13Β1) 

(0.(2),(3),(5) 

I 

42 

10 

113 

β 




(Ι).(2),(3).(5) 


12.0 

10 

1.44 

8 




(1),(2),(3),(5) 


25.0 

10 

1 60 

8 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(Ι).(2).(3).(5) 

Η 

190 

10 

Β 

Β 




(0.(2),(3),(5) 

■ 

25.0 

10 

■Β 



1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΊΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΗΕΙΔΙΟΥ ΊΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

(0.(3),(5) 


β 

10 


8 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(Ι),(2),(3),(5) 



10 

1 03 

|| 


1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 

(Ι),(2),(3),(5) 


Β 

10 

1 08 


- 

1021 

! -ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ. 124) 

(1).(2),(3),(5) 


12 

10 

12 



1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(Ι).(2),(3),(5) 

Β 

100 

10 

083 

8 



ΜΕΙΓΜΑ Α 

(0,(2),(3),(5) 

Β 

1.0 

10 

0 50 




ΜΕΙΓΜΑ Λ0 

(0.(2),(3).(5) 

1 

15 

10 

0 47 




ΜΕΙΓΜΑ Α! 

(0.(2),(3),(5) 


20 

10 

046 




ΜΕΙΓΜΑ Β 

(Ι).(2),(3),(5) 

Β 

2.5 

10 

043 




ΜΕΙΓΜΑ Ο 

(Ι>,(2),(3).(5) 

Β 

30 

10 

042 



3161 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε Α Ο. 

(Ι).(2),(3),(5) 



10 


η 

2'Τ 

1062 

ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜ1ΔΙΟ 

(0.(2).(3),(5) 


1.0 

5 

1.51 

η· 


15(1 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠ1ΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜ1ΑΙΟΥ 

(0.(2),(3).{5) 


1.0 

5 

1.51 

■ 


1512 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΥΛΟΧΑΩΡΙΔΙΟΥ 

(0.(2).(3),{5) 

■ 

1.7 

5 

081 

■ 


2191 

ΣΟΥ ΛΦΟΥΡ Υ ΛΟΦΘΟΡΙ ΔΙΟ 

<1),(2).(3),(5) 


Β 

5 

1 10 

► 1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 2 


2250 

(συνεχΟ 


ΑρΛ. 

Χαρα- 

Ονομασία ύλης ή είδους 

ΣΥΣΚΕΥΑΙ1Α 

ΔΟΚΙΜΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗ 


Είδους 

και 

ιηηρ»- 

σπκύς 


ΤΥΠΟΣ ΛΟΧΕ ΙΟΥ 

ΠΙΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

(Ληΐ:/ 

ΜΕΓ 

ΒΑΘΜΟΙ 

Ειδικές 

ΠμΛΛο 

Αριθ 


(πιριθο>ρ«ΐίό 2111) 

X 

ΠΙΕΣΗ 

ΠΛΗΕ 

ΜΡβ 


ΠΛΗΡ 
ή ΜΡ· 

. 4Υ«Ι* 

Αχαιτή- 

σβις 

Γττε 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

(0.(2).(3).(5) 

1.5 

- .. 

3 

2/3 Τ.Ρ 

η 

ι·τοε 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(1),(5) 


20.0 

5 

2 8 ΜΡβ 

Β,ίΙ,ί,Ι 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(Π.(5) 

1.5 


3 

2/3 Τ.Ρ. 

ε,Ι 


2190 

ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(0.(5) 


20.0 

3 

2 8ΜΡ» 

Μ,ε,Ι 


3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Δ1ΑΒΡΩΤΓΙΚΟ, Ε.Α Ο. 

(Ι),(2),(3),(5) 

1.5 


3 

2/3 Τ.Ρ 

Π 

2 β Α 

1009 

ΒΡΩΜΟΤΡ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟΡ Ι3Β1) 

(Ι).(2),(3),(5) 


4 2 

10 

113 

8 




(1).(2),(3),(5) 


120 

10 

1.44 

8 




(Ι),(2),(3),(5) 


250 

10 

1.60 

Β 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(1),<2),(3),(5) 


190 

10 

066 

8 




(Ι),(2),(3).(5) 


25.0 

10 

0 75 

8 


1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΠΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

(·).(3),(5) 


25.0 

10 

0.75 

8 


1011 

X ΛΩΡΟΔ 1 ΦΘΟΡΟΜ ΕΘ ΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(Ι),{2),(3),(5) 


29 

10 

1 03 



1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑ1ΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ ΚΙ 15) 

(Ι),(2),(3).(5) 


2.5 

10 

1 08 



1021 

1-ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑ 1ΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(Ι),(2),(3),(5) 


1.2 

10 

1.2 



1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Λ 13) 

(Ι),(2),(3),(5) 


100 

10 

0.83 

8 


1967 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, Ε.Α Ο. 

(Ι),(2>,(3),(5) 



5 


η 


3162 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α Ο. 

(1)ι(2),(3),(5) 



5 


η 

2ΤΡ 

1026 

ΚΥΑΝΙΟ 

(1),(2},(3),(5) 


100 

5 

0 70 

.. .... .. .. 


1040 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ή ΟΞΕΙΔΙΟ 
ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΑΖΩΤΟ μέχρι συνολικής 
πίεσης 1 ΜΡβ (10 6βγ) στους 50*0 

(1),(2),(3),(5) 


15 

5 

07* 

Γ 


1053 

ΘΕΙΟΥΧΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ 

(1),(2),(3),(5) 


5 5 

5 

0.67 

Κ 


1064 

ΜΕΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΛΝΗ 

(Ι),(2).(3),(5) 


10 

5 

0.78 

... _ 

Ιι 

2®ΤΡ 

(συνεχ.) 

Γ0Ι2 

ΤΡΙΦΘΟΡΟΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

(1),(2),(3),(5) 


1.9 

5 

1.13 

(Μ 


21» 

ΑΡΣΙΝΗ 

(Ι),(5) 


4.2 

5 

(.10 

ο,Ι 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5761 


Κλάση 2 

2250 

(<™νεγ.) 




Ωναμαπίιι ύλης ή Είδους 


ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤίΚΟ, Ε.Α.Ο. 


ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


Δ1ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΕΥΙ ΟΝΟ 


ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 
ΟΞΕ1ΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 


ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13ΒΙ) 


ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΙΪΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 22) 


ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΛΦΘΟΙΌΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 


I -ΧΛΩΡΟ -1^,2.2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


ΓΕΡΜΑΝΙΟ "/ 


ΦΩΣΦΙΝΗ "/ 


ΣΕΛΜΝΙΟΥΧΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΑΝΥΔΡΟ 


ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ 


ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ 


ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ με περισσότερο 
από 87% οξεί&α του αιθυλενίου 


ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 
ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε Α.Ο 


ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΛ 

ΤΥΠΟΣ ΛΟΧΡΙΟΥ 
(«εριβωριακώ 2211) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(0.(5) 

(0.(5) 

(0.(5) 

(Ι),{2),(3).(5> 

(0.(2),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 
(0.(2),(3),(5> 


(0,(2),(3),(5) 

()),(2),<3),(5) 

(0.(3).(5) 

(0.(2),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 

(0,(2),(3).(5) 

(1),(2),(3),(5) 

(0.(5) 

(0,(5) 

(0.(5) 

(0.(5) 

(0,(2),(3),(3) 

(0.(5) 

(0,(2).(3),{5) 


(1).(2).(3),(5) 










































































































Κλάση 2 


Χάρο- 

Ονομασία ύλι>ς ή Αδους 

ΣΥΓΚΗΥΑΣΙΑ 

«τηρ*- 

«τηκύς 

Λρ«β 


ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ 

1«ρΛ#™ΐ> 221Ι> 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ. ΕΥΦΛΕΚΤΟ. 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

(Ι),(2),(3),(5) 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(0,(5) 

1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

0),(5) 

2190 

ΛΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(0.(5) 

3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. Ε.Α Ο 

(Ι),{2>,(3),(5) 


1009 ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝIΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΛΠΗΟΤΙ ηηΐ) 


1013 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1015 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


(1),(2),(3).(5) 

<Ι),(2),(3),(5) 

<1),(2),<3),(5) 


(1).(2),(3),(5) 

(|),(2),(3).(5) 


(Ι),(3),(5) 


1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(1),(2),(3).(5) 

1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΛΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ ΚΙ 15) 

(Ι),(2).(3),(5> 

102} 

1-ΧΛΩΡΟ -1,2.2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(Ι),(2),(3).(5) 

1022 

ΧΛΩΡΟΤΡ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(1).(2),<3),(5) 

1005 

ΑΜΜΩΝΙΑ, ΑΝΥΔΡΗ 

(1),(2),(3),(5) 

1017 

ΧΛΩΡΙΟ 

(Ι).(2),(3),(5) 

1048 

ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

Π).{2),(3),(5) 

1050 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

(Ι),(2),(3),<5) 



(Ι),(2),(3),(5) 



(Ι),(2),<3),(5> 



(1),(2),{3),(5) 

1069 

ΝΙΤΡΟΔΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ 

(»),(5) 

1076 

ΦΩΣΓΕΝΙΟ 

(Ι),(3),(5) 

1079 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

(1),(2).(3),(5) 

1589 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΥΑΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

(!),(5) 




























































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5763 


Κλήση 2 


2250 


(συνεχ.) 


Αριθ 

Χάρο- 

Ονομασία όλης ή είδους 

ΣΥΙΚΕΥΛΠΑ 

δοκιμή 

ΠΛΗΡΟΙΗ 


Είδονς 

και 

«ηρΐ- 

οτικός 


ΤΥΠΟΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 

ΠΙΕΣΗ 

ΠίΡίΟΛΟΣ 

(*τη>ν 

ΜΕΓ. 

ΒΑΘΜΟΙ 

Ειδικές 

Ομάδα 

Αριθ 


{ΜρΙ&υ^ΜβκΡ 22! 1) 

X 

ΙΙΙΙΐϋΙ 

ΙΙλΚΓ 

ΜΡβ 


ΠΛΗΡ 
ή ΜΡ< 
ή ΥοΚν 

Ακαιτή- 

σεις 

Ι*ΤΡΟ 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

(Ι),(2),(3),{5) 

1.5 


3 

2/3 Τ.Ρ. 

Η 

1°ΤΟ€ 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(»),(5) 


200 

— 

2 Β ΜΡβ 

β,ό,ε,Ι 


1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(0,(5) 

15 


3 

2/3 Τ.Ρ 

«.Ι 


2190 

ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

(»).(5) 


20 0 

3 

2 8 ΜΡβ 

8,(1,0.1 


3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΪΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. Ε.Α.Ο 

(Ι),(2),(3),(5) 

15 


3 

2/3 Ί Ρ 

π 

2*Α 

1009 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13ΒΙ) 

(Ι),(2Μ3),(5) 


4 2 

10 

1 13 

8 




(!),(2),(3),(5) 


120 

10 

1 44 

8 




(!),<2),{3),(5) 


250 

10 

1 60 

■ 


1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(Ι),(2),(3),(5) 

■ 

| 

10 

0.66 

8 




(1),(2),(3),(5) 


1 

10 

0.75 

8 


1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΪΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

(1),(3),(5) 


25.0 

,0 

0.75 

8 


1011 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(1),(2),<3),(5) 

1 

29 

10 

1 03 

Β 


1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΛΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Η 115) 

(1),(2),(3),(5) 

■ 

2 5 

10 

1 08 

Β 


102! 

1 -ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(Ι),{2),(3),(5) 


1.2 

10 

1.2 



1022 

XΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝ10 (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ ΚΙ 3) 

(!),(2),(3),(5) 

■ 

100 

10 

Β 

■ 


174! 

ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ 

(Ι),(2),{3),(5) 


1.0 

3 

119 



2194 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ 

<Ι).<5) 


200 

3 

1.3 

«4.1 


2195 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ 

(1),(5) 


2.0 

3 

10 

β,Ι 


2196 

ΕΞΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ 

(0.(5) 


10 

3 

2.70 



2197 

ΥΔΡΟΪΩΔΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

(0.(2),(3),(5) 


ΚΒ 

3 

2 25 

» 


2418 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ 

(0,(5) 


3 

3 

091 

«,Ι 


2420 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ 

(Ι),(2),(3),(5) 


2 2 

3 

1 08 



3057 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΥΛΙΟ 

(0.(2).(3),(5) 


17 

3 

1.17 


2»ΤΟ 

3308 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

(Ι),(2),(3),(5) 

■ 


3 


η 

(ουνεχ.) 


ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 







2ΤΟ 

3083 

ΥΠΕΡΧΛΩΡΥΛΟΦΘΩΡΙΔΙΟ 

(Ι).(2),(3),{5) 


3.3 

5 

121 

ε,Ιί,Ι 




























































































































— 

104.5 

ΦΘΟΡΙΟ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(!>,(5) 

1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(0,(5) 

2190 

ΔΙΦΟΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΙ ()ΝΟ 

(0.(51 

3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Τ< 

ΟΞΕΙΔΩΤ1ΚΟ, ΔΙΑΙΜΌΠΕ* *. Τ Λ Ο 


1009 

ΗΡΩΜΟΤΡΙΦβΟΡΟΜΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13131) 

<!).(2Μ3>,0) 



(!),(2),(3) 1 <5) 



(1),(2).(3),(5) 

1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(!),(2).(3).<5) 



(1).(2),{3),(5) 

10! 5 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

(!).(3).(5) 

Ι01& 

ΧΛΩΓΟΛΙΦβΟΡΟΜΡ.ΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(Ι),(2).(3),<5) 

1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Β 115) 

(!),(2),(3),(5) 

1021 

1 -ΧΛΩΡΟ -1,2.2,2-ΤΕΤΡΛΦΟΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ρ 124) 

(!),<2),(3).(5) 

1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΛΕΓΙΟΚ 13) 

(Ι),(2),(3),(5) 

3307 

ΥΓ ΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 
ΟΕΕ1ΔΩΤ1ΚΟ, Ε.Α.Ο. 

(1),(2),(3),(5) 

2119 

ΔΙΧΛΩΡΟΕΙΛΑΝΙΟ 

(1).<2).{3),(5) 

2534 

ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΠΛΑΝΙΟ 

(1),{2),(3),(5) 

3309 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, 
ΕΥΦΛΕΚΤΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α Ο. 

(Ι)»(2),(3),(5) 

1067 

ΤΕΤΡΟΞΕ1ΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙ ΑΖΩΤΟΥ {ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ), 

(1),(3),(5) 

1749 

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ 

(1),(2),(3),(5) 

•1975 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΤΡΟΗΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΑΖΩΤΟΥ (ΜΕΙΓΜΑ 
ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ) 

(Ι),(2),(3),(5) 


130 ε,Ι 

I 40 β 

*ϋ.> 












































































ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κλάση 2 


5765 





Χηρα- 

ΙΓΤΤ>Ρ»· 

βπκός 

Αριθ 

Ονομασία ύλ»)ς ή ίΐδοιχ; 

ΙΥΐΚΕΥΑΙΙΛ 

ΤΥΠΟΓ ΑΟΧΪΙΟΥ 

(«ριθωρΜχΑ 2210 

3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞ1ΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Λ.Ο 

(Ι),(2),(3),(5) 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 

(1).(5) 

1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΓΙΕΙ ΠΕΣΜΕΝΟ 

(0,(5) 

2190 

Δ1Φ€Κ)ΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΙ ΟΝΟ 

(0.(5) 

3306 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΙΟΗΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Λ1ΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε Λ Ο 

(1),(2).(3),(5) 

1009 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ (Τ ΥΚΤΙΚΌ 

(0,(2),(3),(5) ■ 


ΑΕΡΙΟ Κ 13ΒΟ 

<0,<2).(3),(5) 

(1 ),(2),(3),(5) 

1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

(!),(2).(3),<5) 

(Ι),(2),(3).(5) 

1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Κ ΑΙ 
Γ1ΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΓΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

(0.(3),(5) 

1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚί) 

ΑΕΡΙΟ Κ 22) 

(11,(2),(3).|5) 

1020 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 115) 

(1),(2),(3).(5) 

1021 

1 -ΧΛΩΡΟ -1.2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡί ΙΛΙθΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

(0.(2),(3),(5) 

1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 13) 

(Ι).(2).(3).<5) 

2548 

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ 

ΟΙ (Μ 

2901 

ΧΛΩΡΙΟΥ ΧΟ ΒΡΩΜΙΟ 

<0.(2),<3).|5» 

3310 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, [ΟΞΙΚΟ. 
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Δ1ΑΒΡΩΤ1ΚΟ, Ρ Α Ο 

(Ι).(2).(3).(5) 

1913 

ΝΕΟΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

(4) 

1951 

ΑΡΓΌΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

(4) 

1963 

ΗΛΙΟΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

(4) 

1970 

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΚΛΤΕΨ ΥΙ ΜΕΝΟ ΥΓ ΡΟ 

(4) 

1977 

ΑΖΩΤΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

(4) 

2187 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

(4) 


ΥΓΡΟ 

< 



























2/3 I Γ 



2 8 ΜΡ» 8.<3.ϋ.Ι 


2/3 'Γ.Ρ ε.Ι 

2 8 Μ 1*8 *,(Ι,ί.Ι 


2/3 Τ Ρ η 


I 13 ρ 

I 41 8 

\ 60 8 








I 49 ί ί I 


1 5 











































































































































































































ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5767 





1013 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 22) 


ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΛΦΘΟΡΟΑ1ΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 113) 


1 -ΧΛΩΡΟ -1,2,2,2-ΤΕΤΡ ΑΦΘΟΡΟΑIΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


ΧΛΩΡΟΤΡ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 13) 


ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 


ΜΕΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ή 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, με 
υψηλή περιεκτικότητα σε μεθάνιο 


ΜΕΙΓΜΑ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, χου 
περιέχει τουλάχιστον 715% αιθυλένιο με όχι 
περισσότερο αχό 22 5% ακετυλένιο και όχι 
περισσότερο αχό 6% προπυλένιο 


•3312 ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 
ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε Λ.Ο. 


2073 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, σχετική πυκνότητα 
μικρότερη από 0 88 στους Ι5°0 


ΣΥΧΚΕΥΑΣΙΛ 


ΤΥΠΟΣ ΛΑΧΕΙΟΥ 


4«ψιβ»ς«χ6 21Ι!) 


ΙΤΡΟ 3305 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, (Ι),(2).(3),(5) 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο 


1045 ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


1660 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2190 Δ1ΦΘΟΡΙΟ ΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 


3306 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο 


1009 ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ Ι3Β1) 
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Κ λάση2 


Χαρα- 

Ονομασία «λικ ή ('ίιους 

κτηρι- 


στικός 


Αμιθ 


3305 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤ1ΚΟ, Ε.Α.Ο. 


104.5 ΦΘΟΡΙΟ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ__ 

1660 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 


2190 ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ _ 


3306 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. ΤΟΠΙΚΟ. 

ΟΗΕΙΔΩΤ1ΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε Α Ο 


1009 ΒΡΩΜΟΙΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ ΒΒ1) 


ΣΛΊΧΕΥΑίΙΑ 


ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ 
(κρ'β&φΐακ6 22 Μ } 


(0,(5) 


(0.(5) 


(0.(5) 


<Ι),(2).(3>,(5) 


(Ί)λ2),(3).{5) 

(Ι),(2},(3),(5) 

(Ι).(2),(3),(5) 


ΔΟΚΙΜΗ 


ΠΙΕΣΗ 


ΜΡβ 


ΠΕΡΙΟΑΟΕ 

«ιηΚ' 


3 

2/3 Τ Ρ 

5 

2 8 ΜΡπ 

3 

2/3 Τ Ρ 

3 

2 8ΜΡ» 

3 

2/3 ΐ Ρ 


1013 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1015 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ! 
ΠΡΩΤΟΞΕ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _ 

1018 ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΓΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡ ΙΟ Κ 22) ____ - 

1020 ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ ΚΙ 13) _ 

1021 I -ΧΛΩΡΟ-1.2,2,2-ΊΈΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 

(ΨΥΚΤΙΚ Ο ΑΕΡΙΟ Κ 124) __ 

1022 ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΠΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Β 13) 

με περισσότερο από 35% και όχι περισσότερο από 
40% αμμωνία 

με περισσότερο από 40% και όχι περισσότερο από 
50% αμμωνία __ 


1001 ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ 


3318 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, σχετική πυκνότητα 
μικρότερη από 0.880 στους 15°€ στο νερό, με 
περισσότερο από 50% αμμωνία 


(Ι),(2).(3).<5) 

(Ι),(2),(3),(5) 


(1),(3),(5) 


(1),{2),(3).(5) 


(Ι).(2),(3),(5) 


(Ι),(2),(3).(5) 


<1),(2).(3),(5) 

(1),(2),(3),(5) 

(Ι),(2),(3),(5) 


(0.(5) 


(|),(2),(3),(5) 


10 

0 66 

10 

075 

10 

0 75 

10 

1 03 

10 

1 08 

10 

1.2 
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Κλάση 4.1 

ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 
1. Κατάλογος υλών 

2300 (I) Ανάμεσα σης ύλες και τα μείγματα που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 3, εκείνα που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2301 ή που υπάγονται σ’ ένα συγκεντρωτικό τίτλο εκείνου του 
περιθωριακού και είδη περιέχοντα τέτοιες ύλες, υπόκεινται στους όρους που ορίζονται στα 
περιθωριακά 2300 (2) έως 2322 και στις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος και του Παραρτήματος Β και 
είναι συνεπώς ύλες αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2301, οι οποίες δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση, είχε σ 'αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε 
περιθωριακό 2301α. 

(2) Ο τίτλος της Κλήσης 3, καλύπτει ύλες και είδη που περιέχουν ύλες αυτής της Κλήσης, οι οποίες: 

είναι υγρά σύμφωνα με το περιθωριακό 2000(6), 

έχουν στους 50° Ο τάση ατμών όχι ^ιεγαλύτερη από 300 ΚΡ» (3 όοτ) και δεν είναι εντελώς 
αέρια στους 20° Ο και στην κανονική πίεση των 101.3 ΚΡε και 

έχουν σημείο ανάφλεξης όχι υψηλότερο από 61 °€. 

Ο τίτλος της Κλάσης 3, καλύπτει επίσης εύφλεκτες υγρές ύλες και τετηγμένες στερεές ύλες ^ιε σημείο 
ανάφλεξης υψηλότερο από 6Ι°0 και οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφο-ρά ενώ 
θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους. 

Ύλες }ΐε σημείο ανάφλεξης πάνω από 35 °0, μη-τοξικές και μη-διαβρωτικές, οι οποίες, κάτω από τους 
δεδομένους όρους ελέγχου, δεν υφίστανται ανάφλεξη (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3304) δεν 
συμπεριλαμβάνονται. Εάν όμως αυτές οι ύλες παραδίδονται για ^ιεταφορά και μεταφέρονται ενώ 
θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες με ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους, είναι ύλες αυτής της 
Κλάσης. 

Εύφλεκτα υγρά τα οποία, λόγω πρόσθετων επικίνδυνοί ιδιοτήτων, αναφέρονται σε, ή προορίζονται για 
άλλες κλάσεις, επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Το σημείο ανάφλεξης θα καθορίζεται όπως υποδεικνύεται 
στην προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3300 έως 3302. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Για γκαζόιλ, πετρέλαιο καύσιμο, καύσιμο θέρμανσης (ελαφρύ) (χαρακτηριστικός αριθμέ 
1202) με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °0 βλέπε, παρ ολα αυτά, ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό περιθωριακό 2301, 
31* (Ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ύλες με σημείο ανάφλεξης κάνω από 61 οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται 
για μεταφο/ιά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους, βλέπε παρ ’ όλα αυτός περιθωριακό 2301, 61 ° (ε). 

(3) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 3, υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Ύλες }ΐε σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 μη τοξικές, μη διαβρωτικές. 

Β. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και τοξικές. 

Ο. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και διαβρωτικές. 

Ο. Ύλες με ση^ιείο ανάφλεξης κάτω από 23 °Γ, τοξικές και διαβρωτικές και είδη περιέχοντα 

εκείνες τις ύλες. 
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Κλάση 4.1 

Ε. Ύλες με ση*ιείο ανάφλεξης >ιεταξύ 23 X και 61 X συ^ιπεριλαμβανομένων, 
οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ελαφρώς τοξικές και/ή ελαφρώς διαβρωτικές. 

Ρ. Ύλες και παρασκευάσματα χρησηιοποιού|.ιενα ο>ς παρασιτοκτόνα, με σημείο ανάφλεξης κάτω 
από 23 X. 

Ο. Ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 X οι οποίες ^ταφέρονται ή παραδίδονται για 
μεταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους. 

Η. Κενές συσκευασίες. 

Ύλες και είδη της Κλάσης 3, εκτός εκείνων των 6°, 12°, 13°, και 28° ταξινομημένα υπό τους διάφορους 
αριθμούς είδους του περιθωριακού 2301, θα πρέπει να κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που 
διακρίνονται με το γράμμα (β), (ί>) ή (ο) σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου τους: 

γράμμα (β): ^ ολή επικίνδυνέ ύλες : εύφλεκτα υγρά με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι 
μεγαλύτερο από 35 X, και εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 X, τα οποία είναι είτε 
εξαιρετικά τοξικά σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2600 είτε εξαιρετικά διαβρωτικα 
σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2800, 

γράμμα (6): επικίνδυνεε ύλεο : εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 X τα οποία δεν 
κατατάσσονται στο γράμμα (»), με εξαίρεση τις ύλες του περιθωριακού 2301, 5° (ε), 

γράμμα (ο): ύλεο που παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο : εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης από 23 ϋ 
έως 61 X συμπεριλαμβανομένου και ύλες του περιθωριακού 2301, 5° (ο). 

(4) Εάν ύλες της Κλάσης 3, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, μεταπηδήσουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες που αναφέρονται ειδικά στο περιθοιριακό 2301 ανήκουν, αυτά τα 
μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να κατατάσσονται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν στη βάση 
του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την κατάταξη των διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και 

απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8), 

(5) Στη βάση των διαδικασιών ελέγχου σε συμφο>νία με την Προσθήκη Λ.3, περιθωριακά 3300 έο>ς 
3302, 3304 και 3310, και τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην (2), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση 
ενός διαλύματος ή ενός μείγματος ειδικά αναφερόμενου ή περιέχοντος μία ειδικά αναφερόμενη ύλη είναι 
τέτοια ώστε το διάλυμα ή μείγμα να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση. 

(6) "Υγρά υψηλής τοξικότητας κατά την εισπνοή, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23° ύ 
είναι ύλες της Κλάσης 6.1 (περιθωριακό 2601, 1° έως 10°)". 

(7) Ύλες της Κλάσης 3 οι οποίες είναι υποκείμενες στο σχηματισμό υπεροξειδίων εύκολα (όπως 
συμβαίνει με τους αιθέρες ή με ορισμένες εταιροκυκλικές οξειδωμένες ύλες) θα γίνονται δεκτές για 
μεταφορά, μόνον εάν το περιεχόμενά του σε υπεροξείδια, υπολογιζόμενο ως υπεροξείδιο του υδρογονου 
(Η 2 0}), δεν υπερβαίνει το 0.3 %. Το περιεχόμενο σε υπεροξείδια θα καθορίζεται όπως ορίζεται στην 
προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3303. 

(8) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της Κλάσης 3 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνο εάν έχουν ληφθεί τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα βεβαιώνεται ειδικά ότι τα δοχεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε υλη 
υποκείμενη σε τέτοιες δράσεις. 
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Κλάση 4.1 

2301 Α. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 μη τοξικές, μη διαβρωτικές. 

1° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) )ΐε τάση ατμών στους 50 °(1' 
μεγαλύτερη από 175 λΡβ(Ι.75 1>βτ): 

(β) 1089 ακεταλ δεΟδη (αιθανάλη), 1108 1 -πεντάνιο (η- αμυλέ νιο). 1144 κρ ο τονυλένιο (2- 

βουτίνιο), 1243 μυ ρμηκ ικός [ΐεθυλεστέοαν 1 265 πεντάνια , υγρό (ισοπεντάνιο), 1 267 αργ ό 

πετρέλαιο . 13 03 γλωριούΐο _β ινυλιδέννο. αδρανές ( 1.1 -δΐϊλωροαιθυλένιο. αδρανέ ς), 

1308 ζιρκόνιο σ ε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό . 1863 καύσιμο στροβιλοκινητήρ ων 
αεροπορίαν 23 71 ισοπεντένια , 2389 φουρά νιο , 24 56 2-γλωροπροπένιο , 

2459 2-ιιεθυλ ο-Ι-βουτένιο. 2561 3-μεθυλο-1 -βουτένι ο (1-ισοαμυλένιο) (ισοπροπυλαιθυλένιο), 
2749 γ^τραμε&υλοσιλάντο . 

1268 κλάσματα πετρελαίου, ε.α .ρ. ή 1 268 προϊόντα πετ ρελαίου, ε.α.ο. , 

1993 εύφλεκτο ϋνοό. ε.α.ο. 

2° Ύλες, διαλύματα και (ΐείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 
μεγαλύτερη από 110 ΚΡβ (1. 10 1>3 γ) αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 ΚΡ3 (1.75 όετ): 

(ά) 1 155 διαι&υλαιθέρας (αιθυλαιθέβας), 1167 διΒ ιν υλαιθέρας αδρανής . 1218 ισοπρ ένιο. αδρανές , 

1267 αργό πετρέλα ιο. 1 280 οξείδιο του προπυλενίου, 1 302 βινυλαιθυλαιθέ ραν αδρανής . 

1308 ζιρκόν ιο σ ε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό . 1863 καύσιμο, στροβιλοκινητήρων 
αεροπορίαν 2356 2-τλωροπροπάνιο . 2363 αιθυλομερκαπτάνη . 1268 κλάσματα πετρελαίου, 
ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο, , 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε. α.ο.. 

1993 εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. . 

(Η) 11 64 διμεθυλοσουλωίδιο . 1234 α εθυλάλη (διμαιθοξυμεθάνιο), 1 265 πεντάνια , 

υγρό (η-πεντάνιο), 1267 αργό πετρέλαιο . 1278 1 - τλωροπροπάνιο (προπυλοχλωρίδιο), 
1308 ζιρκόνιο σε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό . 1863 καύσιμο στροβιλοκινητήρ ων 
αεροπορίαν 2246 κύκλο πεντένιο . 2460 2-με6υλο-2-βουτένιο . 2612 μεβυλο προπυλαιθέρας , 

1 987 αλκοόλεν εύφλεκτες. ε,α.ο, . 

1989 αλδεΰδεν εύφλεκτες, ε.α.ο. . 

1268 κλάσιιατα πετοελαίου, ε.α,ο. ή 1268 πρ οϊόντα πετρελαίου, ε . α.ο., 

3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο. , 

1993 εύφλεκτο υγρό ε.α.ο. 

3° Ύλες διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 °Γ 
όχι μεγαλύτερη από 110 ΚΡλ (1.10 1>8γ): 

(1>) 1203 οινόπνευμα κινητήρων . 1267 αργό πετρέλαιο , 18 63 καύσιμο στροβιλοκινη τήρων 
αεροπορίας . 

1268 κλάσματα πετρελαίου. Ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα π ε τρελαίου, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ σε ορισμένες κΧιμαχολογικές συνθήκες το πετρέλαιο (γκαζολίνη) μπορεί να έχει τάση αγιών 
στους 50 μεγαλύτερη από 110 ΚΡα (1.10 δαε) αλλά όχι μεγαλύτερη από 150 έΡα (1.50 ί>αε). θα πρέπει να συνεχίσει 
να κατατάσσεται κάτω από αυτόν τον αριθμό είδους. 

Υδρογονάνθρακες: 

1114 ΒενΕόλιο . 1136 κλάσματα λιθανθρακόπισσας . 1145 κυκλοεξάνιο , 1146 κυκλοπεντάνιο, 
11 75 αιθυλοβενΕόλιο , 1 206 επτάνια. 1208 εξά νια. 1216 ισοοκτένια , 1262οκτάνια, 

1288 ασφαλτούνος σχιστόλιθον 1294 τολουόλ ιο. 130 0 υποκατάστ ατο τερεβινθίνης (ννΗίΐε 
ερΪΓΪΙ), 1307 Ξυλένια 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4.1 

(ο-ξυλένιο, διμεθυλοβενζόλια), 2050 διϊσοβουτυλέν ΐό. ισομερικές ενώσεις, 

2057 τριποοπυλένιο (προπυλένιο τριμερές), 2241 κυκ λοεπτάνιο, 2242 κυκλ οεπτένιο, 

2251 δικυκλο-^2.2.1 1 -επτα-2.5-διένιο, αδρανές (2,5-νορμπορναδιένιο, αδρανές), 

2256 κυκλοεΕέ νιο. 2263 διαεθολοκυκλοεΕάνια , 2 278 η-επτ ένιο, 2287 ισοετπένια , 

2288 ισοεδένια . 2296 αεθυλοκυκλοεΕάνιο . 2298 μεθ υλοκυκλοπεντάνιο, 2309_ ο κταδ ιέγια , 
2358 κυκλοοκτ α τετρ αένιο, 2370 1-εΕέν ιο, 2457Λ3^ιΑ>λοβΰυτάνιρ, 2458_εξαδιένια, 
2461 μεθυλοπενταδιένια , 

3295 υδρογον άνθρακες, υ γροί, ε.α .α, 

Αλογονωμένες ύλες: 

11 07 αμυλοΥλωρίδια . 1126 1-βοωιιοβουτάνιο , (η-βουτυλοβρωμίδιο), ΙΙΙΙαλω ροβουτάνι α 
(βουτυλοχλωρίδια), 1150 1,2-δίΎλω ρ οαιθυλέν ιρ, 12 79 1,2-διχλωροπρ οπάνιο, 2047 
διγλωροπροπένια . 2338 βεν£οτρκρθορίδιο , 2339 2-βρωμοβουτάνιο, 

2340 2 -βοωμοαιΒυλαιθυλ αιθέρας. 2342 βρωρο μεθυλοπροπήνια, 2343 2- β ρωμοπεντάνιο , 
2344 βρωμοποοπάνια , 2345 3-βρωιιοπροπίνιο , 2362 Ι ,Ι-διχ λωροαι θά νιο 
(αιθυλιδενοχλχορίδιο), 2387 Φθορρβενζό λιρ, 23^.(βΟρροτολουόλια, 23902^οδρβουτάνιρ, 
2391 ιωδουεΟυλοπρ οπάνια, 2154 μεΟολαλλυλοχλωρίδιο. 


Αλκοόλες: 

1105 ααυλοπνεύαατα , 1120 βουτανόλες . 1148 διακ ετοναλκοόλη τεχνική, 11 70 αιθανόλη 
( αιθυλικό αλκοόλη) ή 1170 αιθανόλη (αιθυλική αλκοό λη) σε υδατικό δώλυ^ περιέχον 
περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ’ όγκο, “““ * ' ,1ν ' ,Λ/,1τ 


ι. κανονική) . 3 065 αλκοολούχα πο τά περιέχοντα 


περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ’ όγκο, 
1987 αλκοόλες. εύωλεκτες. ε.α.ο, , 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λλκοολούχα ποτά περιεχοντα περισσότερο από 24 % και όχι περισσότερό απο 
70 % αλκοόλη κατ’όγκο, είναι ύλες της 31° (α). 


Αιθέρες: 

1088 ακετάλΐ ) (1,1 -διαιθοξυαιθάνιο), 1159 διϊσοπρ οπυλαιθέρας, 1165 διοξάν ιο, 

1166 διοξολάνιο , 1.1 7 9 αιθυλοβουτυλαιθέρας , 1304 βινυλοϊσοβουτυλαιθερ ας, αδρανής, 
7 056 τετοαϋδοοΦουοάνιο . 2252 1,2-διιιεθοΕυαιθάνιο , ΙΙΟΙ^ιεθυλοίβρυράνιρ, 

7)50 βουτυλομεθυλαιθέοας. 352 βουτυλ οβινυλαι θέρ ας , αδρα νής, 2371διαιθρ4υΜ£θάνιρ, 
7 374 3 3-διαιθοΕυποοπένιο . 2376 2.3-διθδροπυράνη . 2377 1,1-διμεθοξυαιθάν ιρ, 

2384 δι-η-ποοπυλαιθέοαι 2398 τοιτοτανής ιιεθυλοβ ουτυλαιθέρας, 

2536 ιιεθυλοτετοαΟδροφουοάνιο. 2615 αιθυλοπροπυλα ι&έρας, 270 7 διμε0υλοδιοξάνια , 
3022 1.2-Βουτυλενο£είδιο.<τταθεροποιτιμένο , 3271αιθ έρες, ε : α. α. 


Αλδεύδες: 

1 129 βουτυράλδεθδπ , ) 178 2-αιθυλοβουτυραλδεΰδ τκ 1275 προπιρναλδεΰ δη, 
7045 ^πηβουτυραλδεΟδη (ισοβουτυλαλδεθδη), 20511. αλερ ιανα λδ ε.ΰ δη, 

7367 π-|.ρΟι>λο βαλεοιαναλδεΰδιι . 19 89 αλδεθδες. εύφ λεκτες, ε^ο,. 
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2301 Κετόνες: 

(συνεχ.) 

1090 ακετόνη, 1156 διαιΟυλοκετ όνη. 1193 μεθυλαιΟυλοκετόνη ( αιΟυλομεΟ υ λοκετό νη). 

1245 αεΟ υλοϊσοβουτυλοκετόνη . 1246 με θυλοϊσοπροπενυ λοκετόνη. αδοανήε . 

1249 μεΟυλοπροπυλοκετόνη . 2346 Οουτανοδιό νη (διακετυλική), 

2397 3-μ€8ι>λοβουταν-2-6νη . 1224 κετόνες, ε.α.ο. . 

Εστέρες: 

1123 οξικοί βουτυλεστέρες . 1128 η- μυρμηκικός βουτυλεστέρασ - 1161 καρβονικόε 
διμεθυλεστέρ ας. 1173 οξικόζ αιθυλεστέρ αι:. 1176 βορικόο αιθυλεστέραο . 1190 μυρμηκικός 
αιθυλεστξρας, 1195 προγονικός αιθυλεστέρας. 1213 οξικός ισοΟουτυλεστέρας . 1220 οδικόε 
ισοπρρ*νλ$ρτ5ρας, 1231 οξικός_μ£θυλεστέρας . 1237 Βουτυρικόε μεθυλεστερας . 

.ί.247 μρνρμερές του μεθα κρυλίκρι) μεθυλεστέρα. αδρανέε . 1248 ποοπιονικόε ιιε&υ λεστέ ρπΓ 
}276 η-οόικός προπυλεστέρας. 1281 μυρμηκικός ποοπυλεστέρας. 1301 οδικός 
βινυλεσ τ|ρος, ρδρανι^ 1862 κροτονικός αιθυλεστέρας. 1917 ακουλικόο αιθυλεατέρ α^. 
αδρανής. 1919 ακουλικόε μεθυλεστέο^ αδρανής. 2277 ιιεθακουλικόε αιθυλεστέρας . 

238 5 ιρρβοντυρικός αιθυλεστέρας . 2393 μυρμηκικός ισοβουτυλεστέρας . 23 94 προπιονικός 
ισρβοντυλέστέρμς, 2400ισοβαλεοιανικός μεθυλεστέρας . 2403 οδικός ισοποοπενυλεστέραε . 
240$_ισοβοντυρικός ισοπροπυλεστέρας , 2409 ποοπιονικόε ισοπροπυλεστέρας . 2416Βορικόε 
τριμεθυλεστέρ ας. 26 ϋ βορικόε τριϊσοπροπυλεστέοας . 2838 Οουτυοικός βι νυλεστέρα^ 
αδρανής. 3272 εστέοεε, ε.α.ο. . 

Ύλες περιέχουσες θείο: 

11 11 ΡϋίνλομίΡκατΓτάνες . 2347 βοντυλομερκαπτάνεε . 2375 διαιθυλοσουλφίδια . 

2381 διμε Ουλοδισουλφίδια . 2402 προπανοθειόλες (προπυλομερκαπτάνες), 

2412 τετραΟδροΟεοΐφέναα (θειολάννιολ 2414 θειοφέν ιο. 2436 θειοδεικό ο£ύ . 

Ύλες περιέχουσες άζωτο: 

11 13 νατοώδες αμύλιο . 1222 νιτοικό ισοπροπύλιο . 1261 νιτρομεθάνιο . 1282 πυριδίνη . 

1648 ακετονιτρίλιο (μεθυλοκυανίδιο), 1865 η-νιτρικό προπύλιο . 2351 νιτράδη άλατα του 
βοντυλίδν, 2372 1,2 5ι-(διμεθυλαμινο)αιθάνι ο (τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη), 241 0 1.2. 3. 
6-τετραϋδροπυριδΙν η. 

Αλλες εύφλεκτες ύλες και μείγματα και παρασκευάσματα περιέχοντα εύφλεκτα υγρά: 

]0?) ρκετφνέλοΜ, 1251 ζ υ μέλα». 1293 Ράμματα, φαρμακευτικά . 1308 ζιρκόνιο σε 
εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό. 2385 διμεθυλοδιαιθοξυσιλάνιο . 1993 εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ιξώδεις ύλες, μείγματα και παρασκευάσματα, βλέπε 5°. 

4“ Διαλύματα νιτροκυτταρίνης σε μείγματα των υλών της Γ έως 3° περιέχοντα περισσότερο από 20 % 
αλλά όχι περισσότερο από 5 5 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 
12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού): 


• (») 2059 διάλυμα νίτρο κυτταρίνης εύφλεκτο , 

(ύ) 2059 διάλυμα νίτρο κυτταρίνη εύφλεκτο . 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μείγματα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 %' και περιέχοντα 
περισσότερο αχό 55 % νιτροκυπαρίνη, ασχέτως της περιεκτικότητάς της σε άζωτο ή περιέχοντα όχι 
περισσότερο αχό 55 % νιτροκυπαρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12,6% (κατά βάρος επί 
ξηρού), είναι ύλες της Κλήσης I (βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0340 > ή 26°, 
χαρακτηριστικός αριθμός 0342), η της Κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 24 ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Μείγματα περιέχοντα 20 % ή λιγότερο νιτροκυπαρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο 
όχι μεγαλύτερη από 12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού) είναι όλες της 5°. 

1° Υγρά ή ιξώδη μείγματα και παρασκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν 20 % η 
λιγότερο νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερο από 12.6 % (κατά βάρος επι 
ξηρού): 

(») με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 υπό την προϋπόθεση 
6η, δεν βρίσκονται κάτω από την (ο): 

Η33 κόλλες . 1 139 διάλυιια επικάλυψης, (συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών 
κατεργασιών ή επικαλύψεων που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς η άλλους σκοπούς, 
όπως όχημα κάτω από επικάλυψη, επένδυση βαρελιού), 1169 εκχυλίσματα, αρωματικά, 
υγρ ά. 1197 εκγυλίσματα. γευστικά, υγρά . 1210 μελάνη τυπογ ραφίας, 1263 χρώμα 
(συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό 
πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σχετιζόμεν ο με χρ ώμα 
(συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προ ϊόντα 
αρωματοποιίας , 1286 ρητινέλαιο . 128 7 διάλυμ α κα ουτσούκ, . 1866 διάλυμά ρητίνη ς, 

(ί>) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °€ υπό την προϋπόθεση ότι, 
δεν βρίσκονται κάτω από την (ο): 

1133 κόλλες . 1139 επικαλυπτικό διάλυιια . (συμπεριλαμβανομένοιν επιφανειακών 
κατεργασιών ή επικαλύψεων που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς ή άλλους σκοπούς, 
όπως όχημα κάτω από επικάλυψη, επένδυση βαρελιού), ΙΓβ^εκχυ λίσματα ^αρωματικά, 
υγρά . 1197 εκνυλίσιιατα. γευ σ τικά, υγρά , 1 210 μελ άνη. τυπογραφ ίας, 1 263 χρώμα 
(συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό 
πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1 2 6 3 υλικό , σ χ ετιζόμενο ,μ^χρώμα 
(συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προι ' όν τ_(χ 
αρωματοποιίας. 1286 ρητινέλαιο . 1287 διάλυ μα καουτσούκ, 11Μ συντηρητικά ξύλου, 

18 66 διάλυιια ρητίνης, 1999 πίσσες, υγ ρές συμπεριλαμβάνοντας άσφαλτο δρόμων και 
οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 3269 κιτ πολυεστερικής^ριχτίνης, 

(ο) 1133 κόλλες . 1139 επικαλυπτικό διάλυιια. (συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών 

κατεργασιών ή επικαλύψεων που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς ή άλλους σκοπούς, 
όπως όχημα κάτω από επικάλυψη, επένδυση βαρελιού), 1169 εκχυλίσματα, αρωματικ ά, 
υγ ρά, 1197 εκνυλίσιιατα. γευστικά, υγρά , 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώ μα 
(συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό 
πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1 263 υλικό σχετιζόμενο με χρώμα 
(συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προϊόντα 
αοωιιατοποιΐας . 128 6 ρητινέλαιο . 1287 διάλυιια καουτ σούκ, 1306 συνπίΡΙΙΙϋ^ύλοιη^α, 
1866 διάλυιια ρ ητίνης. 1999 πίσσες, υγρές συμπεριλαμβάνοντας άσφαλτο δρόμων και 
οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 3269 κιτ πολυε στερικής ρητίνης, . 1993 εύφλε κ το υγρό, 

ε.α.ο. 

Ταξινόμηση υπό το γράμμα (ς) είναι μόνο δυνατή εάν καλύπτονται οι παρακάτω απαιτήσεις. 
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2301 

(συνεχ.) 


1. ότι το ύψος του διαχωρισμένου στρώματος διαλύτη είναι λιγότερο από 3 % του 
ολικού ύψους στον έλεγχο διαχωρισμού του διαλύτη, 17 και 

2. ότι το ιξώδες 27 και το σημείο ανάφλεξης είναι σε συμφωνία με τον παρακάτω πίνακα: 


Κινηματικό ιξώδες 
(εκτιμού^ιενο) (σε σχεδόν 

μηδενικό βαθμό διάτμησης) 
γπιπ 2 /8 στους 23 °0 

Χρόνος ροής ί σε 
συμφωνία με 180 2431:1984 

Σημείο ανάφλεξης 

σε °0 

σε 5 

Δώμιετρος αναβλυστήρα 
σε γπ γπ 

20 < § £ 80 

20 < 1 <, 60 

4 

πάνω από 17 

80 < β <; 135 

60 <1 ί 100 

4 

πάνω από 10 

135 < β ^ 220 

20 <1 £ 32 

6 

πάνο> από 5 

220 < £ 5 300 

32 <1 £ 44 

6 

πάνω από -1 

300 < 8 ^ 700 

44 <ί £ 100 

6 

πάνω από -5 

700 < β 5 

100 <1 

6 

- ... 

-5 και κάτω 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20% αλλά όχι περισσότερο από 55% 
νηροκυπαρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12.6 % κατά βάρος επί ξηρού, είναι 
ύλες της 4°. 

Μείγματα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °€ και περιέχοντα: 

περισσότερο από 55% νιτροκντταρίνη, ασχέτως ττεριεκτικότητσς σε, ή 

όχι περισσότερο από 55 % νιτροκντταρίνη με περιεκτικόνμα σε άζωτο πάνω από 12.6 % 
κατά βάρος επί ξηρού, 

είναι ύλες της Κλάω}ς 1 (βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, Αριθμ. 0340, ή 22°, Αριθμ . 0342) ή της Κλάσης 
4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 24°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Καμία ύλη αυτής της Οδηγίας αναφερόμενη με την ονομασία της κάτω από άλλες 
εγγραφές δεν μπορεί να μεταφέρεται κάτω από την εγγραφή 1263 Χρώμα ή 1263 Υλικό σχετιζόμενο με 
χρώμα . Ύλες οπό χαρακτηριστικό αριθμό 1263 μπορούν να περιέχουν όχι περισσότερο από 20 % 
νιτροκντταρίνη υπό την προϋπόθεση ότι, η περιεκτικότητα σε άζωτο δεν υπερβαίνει το 12.6 % κατά 
βάρος επί ξηρού. 


1 Έλεντ/χ διαχωρισμού του διαλύτη : αητός ο έλεγχος διεξάγεται στους 23 Τ’ με τη χρήση ενός βαθμονομημένου μετρητικού 
κυλίνδρου των 100 ηιΐ πωματισμένου τόπου συνολικού ύψους περίπου 25 αη και ομοιόμορφης εσωτερικής διαμέτρου περίπου 3 ατι 
πάνω από το διαβαθμισμένο τμήμα. Η όλη ανακινείται μέχρι να αποκτήσει ομοιόμορφη πυκνότητα και χύνεται μέσα στον μετρητικό 
κύλινδρο έως το σημάδι των 100 «/. Το πώμα μπαίνει και ο κύλινδρος μένει χωρίς ανακίνηση για 24 ώρες Μετά από 24 ώρες το 
ύψος του υπερκείμενου διαχωρισμένου στρώματος μεχράται και υπολογίζεται το ύψος του στρώματος ως ποσοστό του συνολικού 
ύψους του δείγματος. 


2 Προσδιορισμός του ιξώδους : Εάν η συγκεκριμένη όλη είναι μη-Νευτώνκχ, ή εάν η μέθοδος προσδιορισμού του ιξώδους από ροή 
είναι ακατάλληλη, χρησιμοποιείται για την ύλη ένα ιξωδόμετρο μεταβλητού ρυθμού διάτμησης, στους 23 Τ', για έναν αριθμό ρυθμών 
διάτμησης, οι λαμβανόμενες τιμές σημειώνονται σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό διάτμησης και στη συνέχεια παρεκτεΐνυνται για 
μηδενικό ρυθμό διάτμησης. Το δυναμικό ιξΐύδες που λαμβάνεταί με αυτόν τον τρόπο, διαψοίψενο με τη πυκνότητα, δίνει το 
φαινομενικό κινηματικό ιξώδες σε μία περιοχή κοντά στο μηδενικό ρυθμό διάτμησης. 
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Κλάση 4.1 

2301 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 : 3269 Τα κιτ πολυεστερικής ρητίνης έχουν δύο συστατικά: ένα βασικό 

(συνεχ.) προϊόν [ΚΛΑΣΗ 3, Ομάόαφ) ή (α)], και έναν ενεργοποιητή (οργανικό νπεροξείδιο),το καθένα 

συσκευασμένο ξεχωριστά σε μία εσωτερική σνσκευασια. Το οργανικό νπερο^ειδιο θα πρεπει να είναι 
των τύπων Ο, Ε ή Ε, χωρίς να απαιτεί ρύθμιση της θερμοκρασίας και περιορισμένο σε 125 ηιί υγρό και 
500 % στερεό ανά εσωτερική σνσκευσσία. Τα συστατικά μπορούν να τοποθετούνται στην ίδια εξωτερική 
σνσκευσσία, υπό την προϋπόθεση ότι, δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους σε περίπτωση διαρροής.. 

6° 3064 διάλυμα νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη με περισσότερο από 1 % αλλά όχι περισσότερο από 5 % 

νιτρογλυκερίνη, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ειδικοί όροι συσκενασίας εφαρμόζονται για αυτή την ύλη (βλέπε περιθωριακό 2303), 
βλέπε επίσης κλάση I, περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0144. 

7° (β) 1204 διάλυμα Κιτρο γλυκερίνηο σε αλκοόλ η *ιε όχι περισσότερο από 1 % νιτρογλυκερίνη. 

Β. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °Γ' και τοξικές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Υγρά υψηλής τοξικότητας κατά την εισπνοή, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23° (' 
(περιθωριακό 2601, 1° έως 10°) και ταξικές ύλες με σημείο ανάφλεξης ίσο προς ή μεγαλύτερο από 
23° Ο αποτελούν όλες της Κλάσης 6.1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Για κριτήρια τοξικότητας, βλ. περιθωριακό 2600 (3). 

11 β Νιτρίλια ή ισσνιτρίλια (ισοκυανίδια): 

(β) 1093 ακρυλονιτοίλιο. αδραν ές, 3 079 ιιεθακρυλονιτρίλιο. αδρανές , 3273 νιτρίλια, 

εύφλεκτα, τοξικά, ε,α,ο, , 

(5) 2284 ισοβουτυοονιτοίλιο . 2378 2-διιιεθυλο-ααινακετονιτρίλιο , 2404 προπιονιτρίλιο, 

2411 βουτυοονιτοίλιο . 3273 νιτοίλια, εύφλεκτα, τοζικά, ε ; α.& 

12° 1921 «ροπυλενιιιίνη, αδρανής . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι συσκενασίας εφαρμόζονται για αυτή την ύλη (βλέπε περιθωριακό 
2304). 

13° 2481 Ισοκυανικόςαιθυλεστέρας . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι συσκενασίας εφαρμόζομαι για αυτή την ύλη (βλέπε περιθωριακό 
2304). 

14° Αλλοι ισοκυανικοί εστέρες: 

(6) 2483 ισοκυανικός ισοπροπυλεστέοας , 2605 ισοκ υανικός μ εθοξυμεθυλεστ έ μ α ς , 

(ύ) 2486 ισοκυανικός ισοΒουτυλεστέρας. 

7478 ιποκυανικοί εστέρες εύολεκτοι τοπικοί ε,εα . ή 2478 διάλυμα .ι σ οκυανικ ων 
εστέρων. εύ φλεκτο. τοπικό, ε.α,ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαλύματα ισοκυανικών εατέρων με σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 X, 
είναι ύλες της Κλάσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601, 18° ή 19°). 
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2301 15° Άλλες ύλες περιέχουσες άζωτο: 

(συνεχ.) 

(β) 1194 νιτρώδε ς αιθύλιο, διάλυμ α. 

16° Αλογονωμένες οργανικές ύλες: 


(®) 1099 αλλυλοβ ρωμίδια 1100 αλλυλογλωρ(διο . 1991 γλ ωροπρένιο. αδρανές . 

(5) λΙΜ^Ιΐλω^ιρύχο^αιΟυλένιο (1,2-διχλωροαιθάνιο), 2354 ΥλωρομεΟυλαιΟυλαιθέοας . 
17° Οξυγονωμένες οργανικές ύλες: 


00 2336 μυρμηκικός αλλυλεστέρας 2983 κείγαα αιΟυλενοξείδιου και προπυλ ενοξείδιου. με 

όχι περισσότερο από 30 % αιθυλενοξείδιο, 

1986 αλκοόλες, εύφλεκτες τοπικές, ε.α.ο. . 


ε.α.ο.. 


(6) 1230 μ^Ομνόλη, 2333 οξικός αλλυλεστέρας , 2335 αλλυλαιθυλαιθέρας . 2360 

διαλλυλαιθέρας . 2396 αεθακρυλαλδεύδη. αδρανή ς. 2 622 νλυκιδαλδεΰδη . 
3986 αλκοόλες, εύφλεκτες, τοξικές. ε.α.ο. . 

1988 αλδβΰδεε. εύφλεκτες. τοπικές. ε.α.ο. 


18° Οργανικές ύλες περιέχουσες θείο: 


(®) 1131 διθειούγος άνθρακας (θειούχος άνθρακας), 

(β) 1228 μερκαπτάνες, υγρέ*:, εύφλεκτες. τοπικές, ε.α. ο.. ή 

]228 ιιείηια ^ιερκαπτάνης. υνρό. εύφλεκτο, τοξικό. ε. α.ο. 

19° Ύλες διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), με σημείο ανάφλεξης κάτω 
από 23 °0 και τοξικά τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν υπό άλλο συγκεντρωτικό τίτλο: 

( 8 ) 1992 εύφλεκτο υγρό. τοΕικό. ε.α.ο. . 

(6) 2603 κυκλοεπτατριένιο. 

3248 φάρμακο, υγ ρό, εύφλεκτο, το6κό, ε.α. ο.. 

1992 εύφλεκτο υγρό, τοξικό. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φιφμακευτικά προϊόντα έτοιμα για χρήση, πχ καλλυντικά, ναρκωτικά και φάρμακα, 
τα οποία είναι ύλες που παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε σνσκενασίες, τί>που που προορίζεται 
για λιανική πώληση ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κατανάλωση, τα οποία θα ήταν αλλιώς όλες 
του είδους 19° (δ), όεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

Ο. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και διαβρωτικές 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Αιαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφλεξης 23 °0 ή παραπάνω είναι ύλες της 

Κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: Ορισμένα εύφλεκτα δισβραπικά υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23°0 και 

σημείο βρασμού πάνω από 35°0, είναι άλες της Κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2800 (7) (α)]. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ3: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλ. περιθωριακή 2800 (3). 

21 0 Χλωροσιλάνια: 

( 3 ) 1250 οεθυλο τρ ιγλωροσιλάνιο , 1305 βινυλοτριγλωοοσιλάνιο, αδ ρανές, 

(ή) 1162 διιίΕ&υλοδίΎλωοοσιλάνιο . 1 196 αιθυλοτοινλωροσιλάν ιο, 1298 τρ ι μεθυλογλω ροσίλάνιο, 

2985 γλωοοσιλάνια, εύφ λεκτ α, διαβρωτικά, ε. α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Χλωροσιλάνια τα οποία παράγουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό, είναι όλες της 

Κλάσης 4.3, 1° (α) [βλέπε περιθωριακό 2471, Γ (α)} 

22° Αμίνες και διαλύματα τους: 

(β) 12 21 ισοπροπυλααίνη . 1297 υδατικό διάλυαα τοιιιεθυλαμίντκ , περιέχον 30 % έως 50 % 

τριμεθυλαμίνη (κατά βάρος), 2733 αάίνες, εύφλεκτες , $(αβ ρ ω τ ικέ ς ν ε : α,ο, ή 
2733 «ολυαιιίνε£ εύφλεκτες, διαβρωτικές, ε.α,ο, , 

(ή) 1106 αμυλααίνες (η-αμυλαμίνη, τριτοταγής-αμυλαμίνη), ϋϋπιβουτυλαμίνη, 

1154 διαιθυλα πίνη. 1158 διϊσοποοπυλααίνη , Η60 υδρτικφ διάλυμα διμεθυλαμίνης, ϋ]4 
ισοβουτυλααίνη, 1235 υδατικό διάλυαα ί&Ονλαμίνης , 1?77 κρρ^υλαμίνη, 

1 296 τριαι&υλααίνη . 1297 υδατικό διάλυαα τριαε&υλαμίνης, *ιε όχι περισσότερο από 30 % 
τριμεθυλαμίνη κατά βάρος, 2266 Ν.Ν-διαεθυλοπροπυλ^μίν η (διμεθυλο-Ν-προπυλαμίνη), 
2270 υδατικό διάλυαα αιΟυλααιντκ με όχι λιγότερο από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 
70 % αιθυλαμίνη (κατά βάρος), 2379 1. 3- διιιεθυλοβουτυλαμίνη . 2333 διπροπυλαμίνη, 

2945 Ν-αεθυλ ο βουτυλααίντΊ . 2733 αμίνες. εύφλεκτες. διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 2733 
πολυ αμίνες. εύφλεκ τες , διαβρωτικές. ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1032 δφεΟνλθυλφνη, άνυδρη, 1036 αιθνλεψίνη, 1061 μεθυλτηάνη, άνυδρη, και 

1083 τριμεθυλαμίνη, άνυδρη, είναι όλες της Κλάσης 2 (βλ. περιθωριακό 2201, 2° Ε). 

23° Αλλες ύλες περιέχουσες άζωτο: 

(6) 1922 πυρρολιδ ίνη. 2386 1-αι&υλοπιπεοιδίνη . 23 99 1-με0υλοπιπ εριδίνρ, 240Ι_πυιεριδίχη, 2493 
εδα^ιεθυλενοϊιιίνη . 2535 4-ιιε&υλομορφολ(νη (Ν-μεθυλομο ρφολΙνη)· 

24° Διαλύ|ΐατα αλκοολικοδν αλάτων: 

(6) 1289 διάλυμα ιιεθυλικού νατρίου σε αλκοόλη, 

3274 διάλυμ α αλκοολικών αλάτων, ε.α.ο. σε αλκοόλη. 

25° Αλλες αλογονωμένες διαβρωτικές ύλες: 

(1>) 1717 ακετυλογλωρίδιο . 1723 αλλυλοΐω δίδιο , 1815 π ροπιονυλο γ.λωβίδιρ, 2353 

βουτυρυλονλ ωρίδιο, 2395 ι σοβουτυρυλογλω βίδιο. 

26® Ύλες, διαλύματα και μείγ^ιατα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης κάτω 

από 23 και εξαιρετικά διαβρωτικά, διαβρωτικά ή λίγο διαβρωτικά, τα οποία δεν μπορούν να 

ταξινομηθούν κάτω από άλλο συλλογικό τίτλο: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5779 


2301 

(<τυνεχ.) 


Κλάση 4.1 

(») 2924 εύφλεκ το υ γρό, διαβρωτικό. ε.α.ο. . 

(6) 2924 εύφλεκτο υγρό, δι αβρωτικό. ε.α.ο. 

Ο, Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0, τοξικές και διαβρωτικές και είδη περιέχοντα 
εκείνες τις άλες 

27° (3) 3286 εύφλεκτ ο υνρό. τοξικό. διαβρω τικό. ε.α.ο.. 

(β) 2359 διαλλυλα ιιίνη. 

3286 εύφλεκτο υγρ ό, τοξικό. διαβατι κό, ε.α.ο. 

28° 3165 δεξοηιενή καυ σίμου μονάδα ς υδραυλική ς ισχύ ο ς αεροσκάφους περιεχον μείγμα άνυδρης 
υδραζίνης και ^ιεΟυλυδραζίνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζονται για αυτές τις δεξοφιενές (βλέπε περιθωριακό 
2309). 

Ε. Ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων οι οποίες 0α 
μπορούσαν να είναι λίγο τοξικές ή λίγο διαβρωτικές 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά διαλύματα και ομογενή μείγματα με σημείο ανάφλεξης 23 
°0 ή παραπάνω (ιξώδεις ύλες, χρώματα ή βε/ινίκια, εκτός από ύλες ττεριέχουσες περισσότερο από 
20 % νιτροκυτταρίνη) συσκευασμένα σε δοχεία με λιγότερο από 450 λίτρα χωρητικότητα, υπόκεινται 
μόνο στις απαιτήσεις τον περιθωριακού 2314 εάν, στον έλεγχο διαχωρισμού τον διαλύτη, όπτυς 
περιγράφεται στην υποσημείωση 1 στην 5°, το ύψος τον διαχωρισμένου στρώματος διαλύτη είναι 
μικρότερο από 3 % του ολικού ύψους, και εάν οι ύλες στους 23 °0 έχουν, στο πώμα ροής σύμφωνα με 
το 150 2431:1984 με αναβλυστήρα διαμέτρου 6 πνη, χ/ώνο ροής: 

(α) όχι μικρότερο από 60 δευτερόλεπτα, ή 

(ύ) όχι μικρότερο από 40 δευτερόλεπτα και περιέχουν όχι περισσότερο από 60 % ύλες της 
Κλάσης 3. 

31° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με στμιείο ανάφλεξης ^ιεταξύ 
23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων, όχι λίγο τοξικά και όχι λίγο διαβρωτικό: 

(ο) 1202 πετρέλαιο κα ύ σιιιο ή 1202 γκαζό ιλ ή 12 02 καύσιμο θέρμανσης (ελαψ ρύ). 12 23 

κ ηροζήνη . 1267 αργό πετρέλαιο . 1863 καύσιιιο στο οβιλομηχανών αεροπορίας . 1268 
κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετοελαίου, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με έκπτωση από το περιθωριακό 2300 (2), το πετρέλαιο καύσιμο, το 
γκαζόιλ και το καύσιμο θέρμανσης (ελαφρύ) με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °€, Οα 

θεωρούνται ύλες της 31° (ε), χαραχνφιστικός αριθμός ύλης 1202. 
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Υδρογονάνθρακες: 

1136 κλάσματα λιθανθρακόπισσαν 1147 δεκαϋδροναφθαλένιο (δεκαλίνη), 128 8 
ασ φαλτούγοε σχιστόλιθοι 1299 τερεβινθίνη . 1300 υποκατάστατο τερεβινθίντ κ(^Ηί!6 
3 ρίπΙ), 1307 Ξυλένια (ιυ-ξυλένιο, ρ-ξυλένιο, διμεθυλοβενζόλια), 1918 
ισοπροπυλοΒενΕάλιο (κουμένιο), 1920 εννεάνια . 1999 πίσσες, υγρές συμπεριλαμβάνοντας 
άσψαλτο δρόμων και οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 2046 κυιιένια (ο-,ιυ-,ρ-) 
(μεθυλισοπροπυλοβενζόλια), 2048 δικυκλοπενταδιένιο . 2049 διαιθυλοβενζόλια (ο-,πι-,ρ-), 
2052 διχεντένιο (λιμονένιο), 2055 στυοένιο αονομερές. αδρανές (βινυλοβενζόλιο 
μονομερές αδρανές), 2057 τριπροπυλενιο (προπυλένιο τριμερές), 2247 η-δεκάνιο , 

2286 πενταμεΟυλοεπτάνιο (ισοδωδεκάνιο), 2303 ισοπροπενυλοβεν05λιο , 2324 
τριΐσοβουτυλένιο . 2325 1,3.5-τριμεθυλοβενζόλιο (μεσιτυλένιο), 2330 ενδεκάν ιο, 2364 η- 
π ροπυλοβενΕόλιο . 2368 α-πινένιο , 2520 κυκλοοκταδιένια . 2541 τερπινολένιο . 2618 
βινυλοτολουόλια. αδρανή (ο-,ηα-,ρ-), 2709 βουτυλοβενΕόλια . 2850 προπυλένιο τετραμερές 
(τετραπροπυλένιο) . 

2319 τερπενικ Ρί υδ ρο γ ονάνθρ ακες,. ε,α,ο ,, 

3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο, . 

Λλογονωμένες ύλες: 

1134 τλωοοβενζόλιο (φαινυλοχλωρίδιο), 1152 δΐϊλωοοπεντάνια . 2047 διγλωροπροπένια , 
2234 Υλωρο Βεν ζοτριφθορίδια (ο-,ηα-,ρ-), 2238 γλωροτολουόλια (ο-.ΐΏ-,ρ-), 23 41 1-βρωμο- 
3-μεθ»λοβουτάν ιο. 2392 ιωδοπροπάνια . 2514 βρωιιοβενζόλιο . 

Αλκοόλες: 

1105 αμυλαλκοόλες. 1120 βουτανόλες . 1148 διακετονική αλκοόλη χημικώς καθαρή, 

1170 διάλυιια αιθανόλης ( διάλυμα αιθυλικτκ αλκοόλης) περιέχον περισσότερο από 24 % 
και όχι περισσότερο από 70 % αλκοόλη, 1171 μονοαιθυλαιθέρας ττκ αι&υλενογλυκόλικ 
(2-αιθοξυ-αιθανόλη), 11 88 μονοοεθυλαιθέρας της αίθυλενογλυκέλη ς (2-μεθοξυ- 
αιθανόλη), 1212 ισοβουτανόλτι (ισοβουτυλική αλκοόλη), 1274 η-προπανόλη , (προπυλική 
αλκοόλη, κανονική) . 2053 ιιεθυλοϊσοβουτυλικη καρβινόλη (μεθυλαμυλική αλκοόλη), 

2244 κυκλοπεντανάλη . 2275 2-αιθυλοβουτανόλη . 2282 εξανόλες , 2560 2- 
μεθυλοκντανόλη-2 . 2614 μεΟαλλυλική αλκοόλη , 26 1 1 με^υλρκνκλο εξ ανό λες, εύφλεκτες, 
3065 αλκοολούγα ποτά περιέχοντα όχι περισσότερο από 24 % και όχι περισσότερο από 
70 % αλκοόλη κατ’ όγκο, 3092 1 -μεθοξυ-2-ποοπανόλ π, 

1987 αλκοόλες, εύφλεκτες, ε.α.ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Υδατικά διαλύματα αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολονχα ποτά 

περιέχοντα όχι περισσότερο από 24 % αλκοόλη καχ ' όγκο, δεν νπόκεινται στις διατάζεις αυτής 
της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλκοολονχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 24% και όχι 

περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ’ όγκο, υπόκειμαι στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας μόνο 
εάν μεταφέρονται σε δοχεία με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 250 λίτρα ή σε οχήματα- 
δεζοφιενές, εμπορενμστοκιβώτια-δεζαμενές ή αποσυναρμολογούνιενες δεζα^ιενές. 

Αιθέρες: 

1149 διβο υτ υλαιθέρας. 1153 διαιθυλαιθέρας τικ αιθυλεγογλυκόλης (1.2- 
διαιθοξυαιθάνιο), 2219 αλλυλικός γλυκιδυλαιθέρας , 2222 ανισόλη 
(φαινυλομεθυλαιθέρας), 2707 διαεθυλοδιοΕάνια , 2752 1,2-επο Ευ-3-αιθο£υπροπάνιο, 3271 
αιθέρες^ε.α.α . 
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Κλήση 4.1 


ΑλδεΟδβς: 

1191 οκτυλαλδεϋδ ες (αιθυλεξαλδεΰδες) (2-αιθυλεξαλδεΟδη) (3-αιθυλεξαλδεύδη), 

1 207 ε ξ &λδεΟδη , .1264 τιαραλδεθδη. 2498 1.2.3.6-τετρα6δοβε\£αλδεΰδη - 2607 ακοολεΐνη 
διμερής, σταθε ρο π οιημένη . 3056 η-επταλδεΟδη . 1989 αλδεΰδες, εύφλεκτες , ε.α.ο ·. 

Κετόνες: 

1110 η-αμυλομεθυλοκετόνη , 1157 διϊσοβουτυλοκετόνη . 1229 ιιεσιτυλο£είδιο . 

1915 κυκλοεξανόν η. 2245 κυκλοπεντανόνη . 2271 αιθυλοαμυλοκετόνες . 

2293 4-μεθο£υ-4 μεθυλοπεντανόνη -2. 2297 αεθυλοκυκλοεΕανόνες . 

2302 5-μεθυλοε£ανόνη · 2 . 2621 ακετυλομεθυλοκαρ β ινόλ η. 2710 δ ιπρο πυλοκετόνη. 

1224 κετόνες, ε.α.ο .. 

Εστέρες: 

1104 οξικός αμυλεστέρας, 1109 μυρμηκικός αμυλεστέρας . 1123 οΕικός βουτυλεστέρας . 

1172 οξικός μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (2-οξικός αιθοξυαιθυλεστέρας ), 

1177 οξικός αιθυλοβουτυλεστέοας , 1180 βουτυρικός αιθυλεστέρας. 1189 οξικός 
μονομεθυλαιθ έρα; της αιθυλενογλυκόλης , 1,192 γαλακτικός αιθυλεστέρας . 1233 ο £ικός 
μεθρλακνλεστέρας, 1292 πυριτικός τετρααιθυλεστέρας . 1914 προπιονικοί βουτυλεστέρες . 
2227 π-μεθακρυλικός βουτυλεστέρας. αδρανής . 2243 οξικός κυκλοεΕυλεστέρας . 2283 
^1£θ^κρυλικός.ισρβοϋ^ν?λε^^τέρα^ αδρανής. 2323 φωσφορώδες τοιαιθύλιο . 

2 329 οκΰΡΦορώδες τριμεθύλιο , 2348 ακρυλικοί βουτυλεστέρες. αδρανεί . 2366 
καρβοηκός διαιθυλεστέρας (καρβονικός αιθυλεστέρας), 2405 βουτυρικό ς 
ί2 9* Ε0ΐ νλέστέ ρας, 2413 ορθοτιιανικός τετραποοπυλεστέρας . 2524 ορθομυρμηκικός 
αιθυλεστέρας . 2527 ακρυλικός ισο βουτυλεστέρας αδρανής . 2528 ισοβουτυ οικός 
ισρβουτυλεστέρας . 2616 βορικός τριϊσοπροπυλεστέρας . 2620 βουτυρικός ααυλεστέρας - 
2933 2-ϊλωροπροπιονικός μεθυλεστέρας . 2934 2-γλωοοπροπιονικ6ς ισοπροπυλεστέρας . 
2935 2-τλωροπροπίονικός αιθυλεστέρας . 2947 τλωρο£ικός ισοπροπυλεστέρας . 

3272 εστέρας. ε.α. ο.. 

Ύλες περιέχουσες άζωτο: 

1112_νιτρικό αμύλιο, 2054 μορφολίνη . 2265 Ν.Ν-διιιεθυλοωοοααιιίδιο . 2313 πικολίνες 
(μεθυλοπυριδίνες) 2332 οξίμη ακεταλδεθδτκ. 2351 νιτρώδη βουτύλια . 260 8 
νιτροπροπάνια. 2 840 βουτυραλδοΕίμη . 2842 ν ιτ ροαιθάνιο . 2943 
τετραθδροφουρφουρυλαμίνη . 

Ύλες περιέχουσες θείο: 

3054 κυκλοεΕυλομερκαπτάνη . 
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Κλσση 4.1 

Αλλες εύφλεκτες ύλες, μείγματα και παρασκευάσματα περιέχοντα εύφλεκτα υγρά: 


Π ,10 καμ<οοοέλαιο . 1133 κόλλες 1139 διάλυιια επικάλυψης εοΐυΐίοη, 
(συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών κατεργασιών ή επικαλύψεων που 
χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς ή άλλους σκοπούς, όπως όχημα κάτω από 
επικάλυψη, επένδυση βαρελιού), 1169 ε κ χυλίσματα, «οωαστικά, υγρά , 1]91εκχυλίδματα, 
γευστικά, υνοά . 1201 Ευιιέλαιο . 1210 μελάνη τυπογ ραφίας, 1263_χβώμ3 
(συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφη, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό 
πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σ ϊετιΕόιιενο με χρώμα 
(συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης χρώματος), 1 266 προϊόντ α 
αρωματοποιί ας, 1272 έλαιο πεύκου . 1286 ρη τινέλαιο . 1287 διάλυμα καουτσούκ , 1 , 2 93 
βάμματα, φαρμακευτικά. 1306 συντηρητικά ξύλου, υγρ ά. (308 ζιρκόνιο_ σε εναιώρημα σε 
εύφλεκτο υγ ρό. 186 6 διάλυιια ρητίνης. 32 69 πολυ εστερικ ής ρητίνης, 

199β εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μείγματα περιέχοηα περισσότερο από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 

55 % νηροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12.6 % (κατά βάρος επι 
ξηρού), είναι ύλες του 34° (ο). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για 3269 εξαρτήματα πολνεστερικήςρητίνης, βλέπε 5° ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

3. 


32° Ύλες, διαλύματα και μιείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) μιε σημείο ανάφλεξης 
μιεταξύ 23 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων, λίγο τοξικά: 


(ο) 


2841 δι-η-αμυλαμίνη . 

1228 ιιεοκαπτάνες. υνοές. εύωλεκτες. τοξικές, ,Β,α, ρ, ή 122 8 μείγμα μερ καπτάνης^υγ ρό , 


εύφλεκτο, τοπικό, ε.α.ο., 

1986 αλκοόλες εύφλεκτε;:· τοΕικές, ε.α.ο, , 

1988 αλδεύδες εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο. , 

2478 ισοκυανικά άλατα, εύφλεκτα, τοέικά. ε.α.ο. ή 2478 διάλυμα ισοκυανικών αλάτων, 
εύφλεκτο. τοΕικό. ε.α.ο. , 


3248 φάραακο. υγρό, εύφλεκτο, τοξικό, 

■>. τοπικό, ε.α.ο.. 2310 πεντα-2,4-διόνη 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προϊόντα φαρμακοποιίας έτοιμα για χρήση, κ.χ. καλλυντικά, ναρκωτικά και 
φάρμακα, τα οποία είναι ύλες που παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε συσκευασίες, τύπον 
που προορίζεται για λιανική αγορά ή διανομή για προσωπική ή οικιακή καταναλωτής, οι οποίες 
θα μπορούσαν αλλιώς να είναι ύλες της 32° (ο), δεν νπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας. 

33° Ύλες διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 
23 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων, λίγο διαβρωτικά: 

(ο) 1106 αμυλαιιίνη (εεο-αμυλαμίνη), 1198 διάλυμα (ρο ρι ια λδ εθδης, εύφλ εκτο, 1289 διάλυμα 

με&υλικού ν ατρίου σε αλκοόλη, 1297 υδατικό διάλ υμα.τβ ίμε&υλαμίνη ς^ (όχι περισσότερο 
από 30 % τριμεθυλαμίνη, κατά βάρος), 2260 τριπροπυλαΰί ντη 2276 2-αιθ υ λεξυλαμίνη , 
2361 διϊσοΒουτυλαίΐίνη , 2526 α>ουοα>ουρυλαιιίνπ , 2529^ου;η>βΐκόο4ύ, 2510 
ισοβουτυοικός ανυδρίδιο . 2610 τοιαλλυλαιιίνη . 2684 διαιθυλαμινο προπυλαρίνη, 

27Ί3 αμίνε.ί. εύολεκτες. διαβοωτικές. ε.α.ο. ή 2733 πολυαμίνες, ε ύφλε κτες , διαβ ρωτικές 

ΐα,α. 

2924 εύολεκτο υγ ρό, διαβρωπκΑ^α 
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Κλάση 4.1 

2301 34° Διαλύματα νιτροκυτταρίνης σε μείγματα υλών της 31° (ο) περιέχοντα περισσότερο 

(συνεχ.) από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι 
ΐιεγαλύτερη από 12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού): 

(ο) 2059 διάλιηια νίτ ρ ο κυττα ρ ίνης, εύφλεκ το. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μάγματα, περιέχοντα περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη, ασχέττος της 
περιεκτικότητας της σε άζωτο, ή περιέχοντα όχι περισσότερο από 55% νιτροκυτταρίνη με 
περιεκτικότητα σε άζευτο πάνω από 12.6 % (κατά βάρος επί ζηρού), είναι ύλες της Κλάσι^ς 1 
(βλέπε περιθωριακό 210}, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0340 ή 26°, χαρακτηριστικός αριθμός 
0342) ή της Κλήσης 4. / (βλέπε περιθωριακό 2401, 24°). 

Ύλες και παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνο με σημείο ανάφλεξης κάτω των 
23° Ο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Εύφλεκτες υγρές ύλες και παρασκευάσματα, χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνο, 
που είναι πολύ τοζικά, τοξικά ή ελαφρώς τοζικά και έχουν σημείο ανάφλεξης 23° Ο ή μεγαλύτερο 
είναι ύλες της Κλάσης 6.1 (βλ. περιθωριακό 2601, 71° έως 73°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ο πίνακας στο περιθωριακό 2601, 71 0 έως 73°, περιέχει κατάλογο κοινών 
παρασιτοκτόνων και αναφορά στους χαρακτηριστικούς αριθμούς που είναι καταχωρημένοι στις 
ονομασίες τις σχετικές με τη γενική χημική ομάδα (π.χ. παρασιτοκτόνο οργανοφωσφόρου) στην 
οποία ανήκει το συγκεκριμένο παρασιτοκτόνο. Η περιγραφή που χρησιμοποιείται στην μεταφορά του 
παρασιτοκτόνου θα πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία που έχει επιλεγεΙ από τις αναφερόμενες 
βάσει του ενεργού συστατικού, της φυσικής κατάστασης του παρασιτοκτόνου και τυχόν 
δεντερευόντων κινδύνων που μπορεί να παρουσιάζει, συμπληρωμένη από την ένδειξη τον ενεργού 
συστατικού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο καπιχωρημενα 
στον αριθμό είδους 41° θα πρέπει να ταξινομούνται στο (α) ή (6) ανσλόγοκ; του σημείου βρασμού τους και 
του βαθμού τοξικότητάς τους. Η ταξινόμηση σε 'πολύ τ οξικές 1 , 'τοξικές' και 'ελαφρώς χοξικές' όλων των 
ενεργών υλών και των παρασκευασμάτων τους που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα θα πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με το περιθωριακό 2600 (3). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ4: Εάν είναι γνωστή μόνο η τιμή ΙΟμ της ενεργής ύλης και όχι εκείνη των 
παρασκευασμάτων της ενεργής ύλης, τα παρασκευάσματα μπορούν να καταταγούν υπό τις 41° έως 57° 
εξαιρετικά τοξικά, ταξικά και βλαβερά χρησιμοποιώντας τους παρακάτω πίνακες, όπου οι τιμές που 
εμφανίζονται στις στήλες "εξαιρετικά τοξικά", "τοξικά" και "λίγο τοξικά" της 41 0 έως 57° 
αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της ενεργής παρασιτοκτόνον ύλης στα παρασκευάσματα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Γ ία τις 62ες οι οποίες δεν ονομάζονται στον κατάλογο, και για τις οποίες μόνο η τιμή 
ΙΟί» της ενεργής ύλης είναι γνωστή και όχι η τιμή Ιϋ 5ίΙ των διαφόρων παρασκευασμάτων, η κατάταξη 
ενός παρασκευάσματος μπορεί να καθοριστεί από τον πίνακα στο περιθαψιακό 2600(3), 
χρησιμοποιώντας μία τιμή ίΟ\ 0 λχηιβανόμενη από πολλαπλασιασμό της τιμής ΙΩ$ο της ενεργής ύλης επί 
100/Χ, όπου χ είναι το ποσοστό της ενεργής όλης κατά βάρος, σίψφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

τιμή της ΙΟ 50 της ενεργούς ύλης χ 100 

Τιμή 1050 -____ 

ποσοστό της ενεργούς ύλης κατά βάρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Η κατάταξη σύμφωνα με τις παραπάνω ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 και 5 δεν Οα 
χρησιμοποιούνται όταν τα παρασκευάσματα περιέχουν πρόσθετα τα οποία ετπγρεάζονν την τοξικότητα, 
της ενεργής όλης ή όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει πεγησσότερο από μία ενεργή ύλη. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις η κατάταξη θα βασίζεται στην τιμή τον συγκεκριμένου παρασκευάσματος, σύμφωνα 
με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600 (3). Εάν η τιμή ΙΟ μ δεν είναι γνωστή, η ύλη θα κατατάσσεται 
στα εξαιρετικά τοξικά της 41° έως 57°. 
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Κλάση 4.1 

2301 41° Παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης κάτω των 23° <3 

(™νεχ.) 

Στο είδος αυτό, ύλες καν παρασκευάσματα που απαριθμουνται παρακάτω πρέπει να 
ταξινομούνται στο γράμμα (β) ή (6) ως ακολούθως: 

(β) ύλες και παρασκευάσματα με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείου βρασμού που 
δεν υπερβαίνει τους 35° Ο και/ή υψηλής τοξικότητας 

(Β) ύλες και παρασκευάσματα {ΐε σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού που 
υπερβαίνει τους 35° Ο και τοξικές ή ελαφροις τοξικές. 

27 58 καρβαμικό π αρ ασιτοκτόνο, υνοό. εύφλεκτο, τοξικό , σημείο ανάφλεξης κάτω των 
23° Ο 

2760 παρ ασιτοκτ όνο αρσε νικού, υγρό, ε ύφλεκτο, τοξικό , σημείο ανάφλεξης μικρότερο 
από 23° Ο 

2762 παρα σιτοκ τόνο οργανογλ ωοίο υ, υγρό, εύ φλεκτο, _τρξικό, σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° Ο 

2 764 παρα σιτοκτόνο τριαζίνης, υγρό, εύφλεκτο, τοΕικό . σημείο ανάφλεξης μικρότερο 
από 23° Ο 

2 766 <οαινο£ ικό παρασιτο κτόνο, υγρό, εύφ λεκτο, τοπικό , σημείο ανάφλεξης μικρότερο 
από 23° € 

2768 παρ ασιτο κτόνο ψα ινυλικής ουρίαν υγρό, εύ φλεκτο, τοξικό, σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° Ο 

2770 παρ ασιτοκτόνο βεν ζοΐκού παρανώγου, υγ ρό, εύφλεκτο, το ξικό, σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° € 

2772 διθειοκαρβααικό παρασιτοκτόνο, υγρά, εύφλεκτο, τοξικό , σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° Ο 

2774 παρασ ιτ οκτόνο παραγωγ ό φ θαλιμίδης, υ γ ρό, εύφλεκτο, τοξικό , σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° (3 

2776 παρασ ιτοκτ όνο ^ιε β άσ η τον ταλκό, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό , σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° Ο 

2778 παρασιτοκτό νο ιιε Βάσ η τον υδράργυ ρο, υγ ρό, εύφλεκτο, τοξικό , σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° (3 

2780 παρασ ιτοκτ όνο υποκατάσ τα του νιτροφα ινόληο υγ ρό, εύφλεκ το, τοξικό, σημείο 
ανάφλεξης μικρότερο από 23° (3 

2782 Παρα σιτ οκτόνο διπυριδιλίου. υγρό, εύφλε κτο, τοξικό, σημείο ανάφλεξης μικρότερο 
από 23° Ο 

2784 παρ ασιτ οκτόνο ορ ν ανοφωο φ όρου, υ νοό. εύφλεκτο, τ οξικό, σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° (3 

2787 οογανοκασσιτερικό παρασιτοκτόνο, υγρό, εύφλεκτ ο, τοξικό , σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23° Ο 
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2301 3024 παρασιτοκτ ό νο παρ ά γωνο κουμ αρίνης, υ γρό, εύφλεκτο , το ξικά . σημείο ανάφλεξης 

(συνεχ.) μικρότερο από 23° Ο 

3 021 παρ ασι τοκτ όν ο, υγ ρό, εύφλε κτ ο, τοζικό , ε,α .ο.. σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 
23° α. Μ 

Η. Κενές συσκευασίες 

71 0 Κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά 
χύμα . (ΙΒΟ), κενές ογήματα-δεΕαμενές, κενές αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. κεν ά 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές , ακαθάριστα που περιείχαν ύλες της Κλάσης 3. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, περιλαμβανομένων κενών ενδιά+ιεσων 

εμπορευματοκιβωτίων για χύμα μεταφορά (ΙΒ€), τα οποία περιείχαν ύλες αυτής της Κλάσης δεν 
υπόκεινται στους όρους αυτής της Οδηγίας εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξουδετέρωση 
οποιονδήποτε κινδύνου. Οι κίνδυνοι_ εξουδετερώνονται εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την 
εξουδετέρωση όλων των κινδύνων των Κλάσεων I έως 9. 

2301α Ούτε οι διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχανται στο παρόν Παράρτημα ούτε εκείνες που 
περιέχονται στο Παράρτημα Β, εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (7) παρακάτω, έχουν 
εφαρμογή στα: 

(1) Ύλες των 1 ° έως 5°, 21° έως 26° και 31 ° έως 34° και λίγο τοξικές ύλες των 41 ° που μεταφέρονται σε 
συμφωνία με τους παρακάτω όρους: 

(η) Ύλες ταξινομημένες υπό την (δ) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 500 ηιΙ ανά εσωτερική 
συσκευασία και όχι περισσότερο από I λίτρο ανά κόλο. 

(Β) Ύλες ταξινομημένες υπό την (6) κάθε είδους εκτός της 5° (6) και αλκοολούχοιν 

ποτών της 3° (Ιο): όχι περισσότερο από 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι 
περισσότερο από 12 λίτρα ανά κόλο. 

(ο) Αλκοολούχα ποτά της 3° (Β): όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία. 

(ά) Ύλες ταξινομημένα υπό την 5° (6): όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσοιτερική συσκευασία 
και όχι περισσότερο από 20 λίτρα ανά κόλο. 

(β) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ο) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική 
συσκευασία και όχι περισσότερο από 45 λίτρα ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες των υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα 
τουλάχιστον με τους όρους του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση ομογενών μειγμάτων περιεχόντων νερό, οι ορισμένες ποσότητες σχετίζονται 
μόνο με την όλη αυτής της κλάσης που περιέχεται σε εκείνα τα μείγματα. 

(2) Ύλες ταξινομημένες στο (Β) και (ο) των 2° έως 5°, 2Ρ έως 26°, 31° έως 34° και 41°, που 
περιέχονται σε εσωτερικές συσκευασίες από μέταλλο ή πλαστικό και μεταφερόμενες σε δίσκους 
με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής ως εξωτερικές συσκευασίες σε συμφωνία με τις ακόλουθες 
διατάξεις: 

(β) Ύλες ταξινομημένες στο (Β) κάθε είδους, εκτός από το 5° (Η) και αλκοολούχα ποτά του 3° 
(Β): όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά μεταλλική εσωτερική συσκευασία ή 500 ιτιΙ ανά 
πλαστική εσωτερική συσκευασία, και όχι περισσότερο από 12 λίτρα ανά κόλο 

(Β) Αλκοολούχα ποτά του 3° (Β): όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά μεταλλική εσωτερική 
συσκευασία ή 500 ιηΐ ανά πλαστική εσωτερική συσκευασία 
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2301» 

(συνεχ.) 


(ς) Ύλες ταξινομημένες στο 5° (ύ): όχι περισσότερο από I λίτρο ανά μεταλλική εσωτερική 
συσκευασία ή 500 ιηΐ ανά πλαστική εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο 

από 20 λίτρα ανά κόλο 

(ά) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική 
συσκευασία, 


Το ολικό μεικτό βάρος του κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 Κβ σε οποιαδήποτε 
περίπτωση. 

Οι "γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθιοριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση ομοιογενών μειγμάτων που περιέχουν νερό, οι καθοριζόμενες 
ποσότητες σχετίζονται μόνο με την ύλη της παρούσας Κλάσης που περιέχεται σε εκείνα τα μείγματα. 

(3) Αλκοολικά ποτά της 3 Γ (ο) σε συσκευασίες περιέχουσες όχι περισσότερο από 250 λίτρα. 

(4) Καύσιμο που περιέχεται στις δεξαμενές οχήματος που εκτελεί μεταφορική εργασία και 
προορίζεται για την προώθησή του ή για την λειτουργία οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού 
του. 

(5) Καύσιμο που περιέχεται στις δεξαμενές οχημάτων ή άλλων μέσων μεταβίβασης (όπως σκαφών) 
που μεταφέρονται ως φορτίο, όπου προορίζεται για την προώθησή τους ή την λειτουργία 
οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού τους. Οποιεσδήποτε στρόφιγγες καυσίμου μεταξύ του 
κινητήρα ή του εξοπλισμού και της δεξαμενής καυσίμων θα πρέπει να είναι κλειστές κατά τη 
μεταφορά εκτός εάν είναι αναγκαίο για τον εξοπλισμό να παραμείνει σε λειτουργία. Οπου 
χρειάζεται, τα οχήματα ή άλλα μέσα }ΐεταβίβασης θα πρέπει να φορτώνονται όρθια και να 
εξασφαλίζονται έναντι πτώσεως. 

(6) Το καύσιμο που αναφέρεται στην παράγραφο (4) και (5) παραπάνω μπορεί να μεταφέρεται σε 
σταθερές δεξαμενές καυσίμου, άμεσα συνδεδεμένες με τον κινητήρα και/ή τον βοηθητικό 
εξοπλισμό του οχήματος, οι οποίες τηρούν τις τεχνικές απαιτήσεις (εφόσον αυτές αφορούν 

δεξαμενές καυσίμων) του Κανονισμού ΕΟΕ 34 όπως έχει τροποποιηθεί ή της Οδηγίας 
70/221/ΕΕΟ^ ή μπορεί να μεταφέρεται σε φορητά δοχεία καυσίμου (όπως μπιτόνια). Η ολική 
χωρητικότητα των σταθερών δεξα(.ιενών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 λίτρα ανά 
μεταφορική μονάδα και η χωρητικότητα δεξαμενής προσαρμοσμένης σε ρυμουλκούμενο δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 500 λίτρα. Κατά μέγιστον 60 λίτρα ανά μεταφορική μονάδα μπορούν να 
μεταφέρονται σε φορητά δοχεία καυσίμου. Αυτοί οι περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σε οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

”(7) Για *ιεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) και (2) παραπάνω η περιγραφή των εμπορευμάτων 
στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2314 και να 
περιλαμβάνει τις λέξεις "περιορισμένη ποσότητα". Κάθε κόλο θα πρέπει να μαρκάρεται καθαρά 
και ανθεκτικά με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο έγγραφο 
μεταφοράς, με πρόταξη των γραμμάτιον ΊΙΝ'. 


4 Ο Κανονισμός Αριθ. 34 (Ενιαίες διατάζεις που αφορούν την έγκριση οχημάτων ως προς την πρόληψη κινδύνων πνρκαϊάς), 
(στην τελεΌταία τον τροποποιημένη μορφή) ως παράρτημα της Συμφωνίας που αφορά την υιοθέτηση ενιαίων όρων έγκρισης και 
αμοιβαίας αναγνώρισης έγκρισης για εξοπλισμό και μέρη μηχανοκίνητων οχημάτων που σννήφθη στην Γ'ενεύη την 20ή Μαρτίου 

1958. . 

5 Οδηγία του Συμβουλίου 70/22 ί/ΕΕΟ της 20ής Μαρτίου 1970 περί της προσεγγίσεως των νόμων των Κρατών Μελών σχετικά 
με δεξαμενές υγρού καυσίμου και οπίσθιες προστατευτικές συσκευές για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενο αυτών, 
δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. 176 της 6ης Απριλίου 1970. 
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2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

/. Γενικοί όροι συσκευασίας 

2302 (!) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους του Παραρτήματος Α.5, εκτός εάν ορίζονται 

ειδικοί όροι για τη συσκευασία ορκηιένων υλών στα περιθωριακά 2303 έως 2310. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (1Β€) θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους 
της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2300 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2), οι παρακάτω θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται: _ . 

Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας 1, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Χ\ προκειμένου 
για πολύ επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες στο γράμμα (β) κάθε είδους. 

Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Υ” ή "X", ή ΙΒ<: 
της ομάδας συσκευασίας II, μαρκαρισμένα με το γράμμα “Υ”, για τις επικίνδυνες ύλες που 
ταξινομούνται στο γράμμα (ύ) κάθε είδους. 

Συσκευασίες της ο^ιάδας συσκευασίας III, II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα Ζ , Υ ή X , 
ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας III ή II, μαρκαρκηιένα με το γράμμα "Ζ" ή "Υ”, για τις 
λιγότερο επικίνδυνες ύλες που ταξινομούνται υπό το γράμμα (ε) κάθε είδους. 
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Κλήση 4.1 

2302 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά των υλών της Κλήσης 3 σε οχήμαχα-δεξαμενές, 

(συνβχ.) αποσννσρμολογοόμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές, βλέπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικοί όροι για τη σνσκευασία ορισμένων υλών 

2303 Διάλυμα νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη, της 6° θα πρέπει να συσκευάζεται σε μεταλλικούς τενεκέδες με όχι 
μεγαλύτερη από 1 λίτρο χωρητικότητα ο καθένας, υπερσυσκευασμένοι σε ξύλινα κιβώτια ικανά να 
περιέχουν όχι περισσότερο από 5 λίτρα διαλύματος. Οι μεταλλικοί τενεκέδες θα πρέπει να είναι πλήρως 
περιτυλιγμένοι με απορροφητικό επικαλυπτικό υλικό. Τα ξύλινα κιβώτια θα πρέπει να είναι πλήρως 
επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό αδιαπέραστο από το νερό και τη νιτρογλυκερίνη. 

Τα κόλα αυτού του είδους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για συνδυασμένες 
συσκευασίες σε συμφωνία με την προσθήκη Λ.5 για ομάδα συσκευασίας II. 

2304 (1) Προπυλενιμίνη της ! 2° 0α πρέπει να συσκευάζεται: 

(β) σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους, τα οποία θα πρέπει να κλείνονται με σπειρωτό πώμα ή 
τάπα στεγανή και προς το υγρό και προς τον ατμό }ΐε κατάλληλη φλάντζα. Τα δοχεία θα 
πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση όχι 
μικρότερη από 0.3 ΜΡβ (3 6βγ) πίεση πιεζομέτρου σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 έως 
2217. Κάθε δοχείο θα πρέπει να ασφαλίζεται με απορροφητικά επικαλυπτικά υλικά σε γερή 
στεγανή προστατευτική μεταλλική συσκευασία. Η προστατευτική συσκευασία θα πρέπει να 
κλείνεται ερμητικά και το κλείσιμό της θα πρέπει να ασφαλίζεται έναντι οποιουδήποτε 
ανοίγ^ιατος από αμέλεια. Η μάζα του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.67 Κμ 
ανά λίτρο χωρητικότητας. Ένα κόλο δε θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 Κμ. Κόλα 
που ζυγίζουν περισσότερο από 301<μ, εκτός εκείνων που αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο, θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένα }ΐε μέσα χειρισμού, ή 

(1)) σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους, τα οποία θα πρέπει να κλείνονται με σπειρωτό πώμα 
και σπειρωτή προστατευτική κάψουλα ή ισοδύναμο μέσο στεγανό και προς το υγρό και προς 
τον ατμό. Τα δοχεία θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να 
ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡ& (10 Ββγ) πίεση πιεζομέτρου σε συμφωνία με τα 
περιθωριακά 2215 έως 2217. Η μάζα του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
0.67 Ιιμ ανά λίτρο χωρητικότητας. Ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 Κμ. 

(ο) Δοχεία σε συμφωνία με τα (β) και (6) θα φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διάρκειας 
χαρακτήρες: 

την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, 
τη λέξη "προπυλενιμίνη", 

το απόβαρο του δοχείου και το ^ιέγιστο επιτρεπό^ιενο βάρος του όταν είναι γεμάτο 

την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου 
στον οποίο υπεβλήθη, 

τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 

(2) Ισοκυανικός αιθυλε στέρας της 13° ,θα πρέπει να συσκευάζεται: 

(β) σε ερμητικά κλειστά δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και με χωρητικότητα όχι 
μεγαλύτερη από 1 λίτρο, τα οποία δεν θα πρέπει να γεμίζονται πέρα από το 90 % της 
χωρηπκότητάς τους. Τα δοχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται, όχι 
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περισσότερα από 10 σε ένα κιβώτιο, με κατάλληλο προστατευτικό υλικό σε ξύλινο 
κιβώτιο. Τα κόλα αυτού του είδους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για 
συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 για ομάδα συσκευασίας I και 
δεν θα πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 30 ή 

(5) σε δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρότερο από 
5 γπγπ ή σε δοχεία ανοξείδωτου χάλυβα. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι πλήρως συγκολλημένα 
και θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση 
τουλάχιστον 0.5 ΜΡ» (5 βατ) πίεση πιεζομέτρσυ σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 έως 
2217. θα πρέπει να κλείνονται έτσι ώστε να είναι στεγανά με δύο πώματα, το ένα πάνω στο 
άλλο, ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι σπειρωτό ή να ασφαλίζεται με έναν ομοίως 
αποτελεσματικό τρόπο. Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερος από 90 %. 

Βαρέλια που ζυγίζουν περισσότερο από 100 θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα |ΐε τσέρκια 
κύλισης ή πλευρά ενίσχυσης. 

(ο) Δοχεία σε συμφωνία ^ιε τα (δ) θα φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστα και διάρκειας χαρακτήρες: 
την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, 
τη λέξη "ισοκυανικός αιθυλεστέρας". 

Το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπό^ιενο βάρος του όταν είναι γεμάτο, 

την η[ΐερομηνία (μήνα και έτος ) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου 
στον οποίο υπεβλήθη, 

τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 

Ύλες που ταξινομούνται υπό την (β) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(ε) σε χαλύβδινα βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(δ) σε αλουμινένια βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) σε χαλύβδινα ή αλουμινιένα μπιτόνια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 
60 λίτρα ή πλαστικά μπιτόνια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3526, ή 

(β) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3 5 3 7, ή 

(0 σε συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό υλικό ή 
ΐιέταλλο, σύμφωνα *ιε το περιθωριακό 3538. 

(1). Ύλες ταξινομημένες υπό τα (ί>) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(») σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 
(ύ) σε βαρέλια αλουμινίου σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 
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(ο) σε χαλύβδινα ή αλουμινιένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ό) σε πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(©) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύ^ιφωνα με το περιθωριακό 3538. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στα (α), β), β) και (ά): Νιτρομεθάνιο της 3° β) δεν θα πρέπει να μεταφέρεται σε 
συσκευασίες με μετακινούμενη κεφαλή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στα (α), β), (α) και (ά): Απλοποιημένοι όροι εφαρμόζονται στα βαρέλια ή μπιτόνια 
κινούμενης κεφαλής για ιξεοδεις ύλες με ιξώδες πάνω από 200 τηπι /$ στοάς 23 € (βλέπε 

περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3561). 

(2) Ύλες ταξινομημένες υπό την (6) των 3°, 15°, 17°, 22°, 24° και 25° όπως επίσης και οι λίγο τοξικές 
ύλες που ταξινομούνται υπό την (6) των 41 0 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σύνθετες συσκευασίες 
(γυαλί, πορσελάνη ή πυρίμαχα) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

(3) Ύλες ταξινομημένες υπό την (Β) των διαφόρων ειδών με εξαίρεση το νιτρομεθάνιο της 3 (6) οι 
οποίες έχουν τάση ατμών στους 50 °€ όχι μεγαλύτερη από ΠΟΚΡβ (110 Β3 γ) μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε >ιεταλλικά 1ΒΟ σύμφωνα *ιε το περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά 1ΒΟ σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3625. 

(1) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ε) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(ε) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(Β) σε βαρέλια αλουμινίου σύμφωνα με το περιθωριακό 3521* ή 

(ε) σε χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(φ σε πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(0 σε σύνθετες συσκευασίες σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3538, ή 

(β) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή πυρίμαχα) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), β), (ο) και (ά): Απλοποιημένοι όροι μπορούν να εφαρμοστούν στα βαρέλια και 
μπιτόνια κινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 πιηι Α στους 23 ί 
(βλέπε περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3561). 

(2) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ο) των διαφόρων ειδών μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε 
μεταλλικά ΪΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒ€ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 
1ΒΟ του τύπου 3ΙΗΖ2 θα πρέπει να πληρώνονται σε τουλάχιστον 80% του όγκου του εξωτερικού 
περιβλήματος. Επιπλέον, ΙΒΟ του τύπου 31ΗΖ2 θα πρέπει πάντοτε να μεταφέρονται σε κλειστές 
μεταφορικές μονάδες. 

(1) Αιθυλική αλκοόλη και υδατικά διαλύματά της και αλκοολούχα ποτά των 3° (Β) και 31 0 (ο) μπορούν 
επίσης να συσκευάζονται σε ξύλινα βαρέλια τύπου-πώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3524. 

(2) Αλκοολούχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 24 % αλκοόλη αλλά όχι περισσότερο από 70 /» 
κατ’ όγκο, όταν μεταφέρονται ως μέρος της διαδικασίας παραγωγής, μπορούν να 
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2308 μεταφέρονται σε ξύλινα βαρέλια χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 500 λίτρα, αποκλίνοντας 
(συνεχ.) από τους όρους της προσθήκης Α.5 υπό τους παρακάτω όρους: 

(&) τα βαρέλια θα πρέπει να ελέγχονται και να δένονται πριν το γέμισμα, 

(Β) Επαρκές συμπλήρωμα (όχι λιγότερο από 3 %) 0α πρέπει να αφήνεται ώστε να επιτρέπει τη 
διαστολή του υγρού, 

(ο) τα βαρέλια θα πρέπει να μεταφέρονται με το πώμα προ τα πάνω και, 

(ά) τα βαρέλια θα πρέπει να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Διεθνούς Συνεδρίου για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (€80),^ όπως έχει διορθωθεί. 
Κάθε βαρέλι θα πρέπει να ασφαλίζεται σε επί τούτου κατασκευασμένες βάσεις και να 
σφηνώνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η μετακίνησή του καθ’σποιονδήποτε 
τρόπο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(3) Ύλες των 3° (Β), 4° (Β), 5° (Β) και (ο), 31 0 (ο), 32° (ο), 33° (ο), 34° (ο) και οι λίγο τοξικές ύλες που 
είναι ταξινομη|ΐένες υπό την (Β) των 41° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικές συσκευασίες 
ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. Απλοπουηιένοι όροι μπορούν να 
εφαρμοστούν στις μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περιτυπώματος μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις 
ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 Γπιυνδ στους 23°€ και για ύλες της 5° (ε). (Βλέπε περιθωριακά 3512 
και 3552 έως 3554). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νιτρομεθάνιυ της 3° (Η) δεν 0α πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες μετακινούμενης 

κεφαλής.. 

(4) Οι παρακάτω ύλες: 1133 κόλλες, 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώμα, 1263 υλικά σχετιζόμενα 
με χρώμα, 1866 διάλυμα ρητίνης και 3269 εξάρτημα πολυεστερικής ρητίνης των 5° (Β), 5° (ς) και 31° (ο) 
μπορούν να μεταφέρονται σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα σε μεταλλικές ή πλαστικές 
συσκευασίες σύμφωνα μόνο με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (I), (2) και (5) έως (7), υπό τον όρο 
ότι, οι συσκευασίες ασφαλίζονται πάνω σε παλέτες με ιμάντες, }ΐε συρρικνσύμενο ή εκτεινόμενο υλικό 
περιτυλίγματος ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, ή υπό τον όρο ότι, οι συσκευασίες είναι εσωτερικές 
συσκευασίες μίας σύνθετης συσκευασίας με μέγιστο ολικό μικτό βάρος 40 Οι πληροφορίες στο 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περιθωριακό 2314 (1) και (3). 

2309 Οι δεξαμενές καυσίμου της μονάδας υδραυλικής ισχύος των αεροσκαφών της 28° αναγνωρίζονται ως 
υποκείμενες σε καθέναν από τους παρακάτω όρους. 

(α) η μονάδα θα πρέπει να συνίσταται σε ένα αλουμινένιο δοχείο πίεσης που έχει κατασκευαστεί 
από σύστημα σωληνώσεων και έχει συγκολλημένες κεφαλές. Η κυρίως συγκράτηση του 
καυσίμου μέσα σ’αυτό το δοχείο θα έγκειται σε μία αλουμινένια κύστη με μέγιστο εσωτερικό 
όγκο 46 λίτρα. Το εξωτερικό δοχείο θα πρέπει να έχει ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) 
σχεδιασμού 1.275 ΚΡε και ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) έκρηξης 2.755 ΚΡε. Κάθε δοχείο θα 
πρέπει να είναι ελεγ|.ιένο για διαρροή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πριν την φόρτωση 
και θα πρέπει να βρίσκεται στεγανό. Η πλήρης εσωτερική μονάδα θα πρέπει να συσκευάζεται 
με ασφάλεια σε μη-εύφλεκτο προστατευτικό υλικό, όπως βερμικουλίτης, σε γερή εξωτερική 
σφιχτά κλεκηιένη μεταλλική συσκευασία η οποία θα πρέπει επαρκώς να προστατεύει όλα τα 
εξαρτή|ΐατα. Η μέγιστη ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα και κόλο είναι 42 λίτρα, ή 


6 Παγκόσμιο Συνέδριο για Ασφαλή δοχεία (Γτνεύη, 1972), όντως διορθώθηκε, δημοσίευση από τον διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. 4 
ΑΙί>*Π Εηδαηίυηβηΐ, ίοηάοη 5ΕΙ 75Κ. 
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(β) η μονάδα θα πρέπει να συνίσταται σε ένα αλουμινένιο δοχείο πίεσης. Η κυρίως 

συγκράτηση του καυσίμου σ’αυτό το δοχείο θα έγκειται σε ένα συγκολλη|.ιένο ερμητικά 
σφραγισμένο τμήμα καυσίμου με μία ελασκηιερή κύστη με μέγιστη εσωτερικό όγκο 46 λίτρα. 
Το δοχείο πίεσης θα πρέπει να έχει ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρσυ) σχεδιασμού 2.860 ΚΡβ και 
ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) έκρηξης 5.170 Κάθε δοχείο θα πρέπει να ελέγχεται για 
διαρροή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πριν τη φόρτωση και θα πρέπει να βρίσκεται 
στεγανό. Η πλήρης εσωτερική μονάδα θα πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια σε μη- 
εύφλεκτο προστατευτικό υλικό, όπως βερμικσυλίτης, σε γερή εξωτερική σφιχτά κλεισμένη 
*ιεταλλική συσκευασία η οποία θα πρέπει επαρκώς να προστατεύει όλα τα εξαρτήματα. Η 
μέγιστη ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα και κόλο είναι 42 λίτρα. 

Δοχεία ή ΙΒΟ, περιέχοντα παρασκευάσματα των 31° (ο), 32° (ο), και 33° (ο), τα οποία αναδίδουν μικρές 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και/ή άζωτο, θα πρέπει να εξαερίζοντας σε συμφωνία με περιθωριακά 
3500 (8) ή 3601 (6). 

3. Μικτές σνσκευασίες 

(1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε σύνθετη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες ή είδη διαφορετικών μερών αυτής της Κλάσης σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα ανά 
εσωτερική συσκευασία, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με εμπορεύ^ιατα που δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, υπό τον 
όρο ότι, δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους, 

(3) Ύλες των 6°, 7°, 12° και 13° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. 

(4) Ύλες ταξινομημένες υπό την (β) των διαφόρων ειδών, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες 
και είδη των κλάσεων 1 και 5.2 (εκτός από σκληρυντές και συστήματα ενώσεων) και υλικά της Κλάσης 7. 

(5) Εκτός άλλως ορίζεται ειδικά, οι ύλες που είναι ταξινόμησες υπό την (ε) των διαφόρων ειδών, σε 
ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0.5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά κόλο και ύλες που 
είναι ταξινομημένες υπό τις (6) ή (ο) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα ανά 
εσωτερική συσκευασία, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 με ύλες ή είδη άλλων Κλάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι, μικτή συσκευασία 
επιτρέπεται επίσης για ύλες ή είδη αυτών των Κλάσεων και/ή με εμπορεύματα τα οποία δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό τον όρο ότι, δεν αντιδρούν ετακίνδυνα μεταξύ τους. 

(6) Οι παρακάτω θεωρούνται ως επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(β) καύση και/ή έκλυση σημαντικού ποσού θερμότητας, 

(6) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ς) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(7) Οι όροι των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2302 θα πρέπει να ισχύουν. 

(8) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ, ένα κόλο δεν θα πρέπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 100 Κ®. 
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4. Μαρκαρίσματα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α 9) 

Μαρκαρίσμα τα 

2312 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει καθαρά να μαρκάρεται με τον χαρακτηριστικό αριθμό των ε}ΐπορευμάτων 

που πρόκειται να εισαχθούν στο έγγραφο μεταφοράς, ακολουθούμενο από τα γράμματα ”ΜΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα περιέχοντα ύλες ή είδη αυτής της Κλάσης, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα, σύμφωνα |ΐε το 
υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(3) Κόλα περιέχοντα ύλες των Π° έως 19°, 32° και 4Γ θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

(4) Κόλα περιέχοντα ύλες των 21° έως 26° και 33° θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(5) Κόλα περιέχοντα ύλες ή είδη των 27° και 28° θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα σύμφωνα ^ιε το 
υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 και ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(6) Κόλα περιέχοντα δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά απ έξω και κόλα περιέχοντα 
εξαεριζόμενα δοχεία ή εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε 
δύο αντίθετες πλευρές, ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


2313 

Β. Καταγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 

2314 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2301. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται \\ζ την ονομασία της , αλλά είναι καταχωρημένη ως ε.α.ο. , ή σε μία άλλη 
συγκεντρωτική καταχώρηση, η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να συνίσταται από τον 
χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή τον χαρακτηρισμό συγκεντρωτικής καταχώρησης, 
ακολουθούμενα από τη χημική ή τεχνική ονομασία 17 

Η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να ακολουθείται από κατα γραφές της Κλάσης, τον αριθμό είδους , 
εάν εφαρμόζεται, το γράμμα, και τα αρχικά “ ΑΡΚ " (ή "ΚΙΡ"), (π.χ. "3,1° (β), ΑΡΒ"). 

Για την μεταφορά υλών και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα του 41°, η 
περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία του ενεργού συστατικού (των 
ενεργών συστατικών) σύμφωνα με την ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Ι80 87 ή τον πίνακα στο 
περιθωριακό 2601, 71° έως 73° ή την χημική ονομασία του ενεργού συστατικού (των ενεργών 
συστατικών), π.χ. '2784 παρασιτοκτόνο οργανικού φωσφόρου, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό (1)>ηιερΗθ3), 
3,41° (I)), ΑΡΚ. 


7 Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία πού ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά 
και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. 


* Βλ. 150 1750:1981, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 
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2314 Για τη μεταφορά αποβλήτων (βλέπε περιθωριακό 2000 (5)), η περιγραφή των εμπορευμάτων θα 
(συνεχ.) είναι: "Απόβλητα περιέχοντα το(α) δε συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την ταξινόμηση 
των αποβλήτων υπό το περιθωριακό 2002 (8), θα εισάγεται(ονται) με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) 
του{ς), π.χ. "Απόβλητα, περιέχοντα 1230 μεΟανάλη, 3,17° (&)”. 

Για τη ^ιεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) περιεχόντων διάφορα 
συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν 0α είναι γενικά αναγκαίο να γίνεται 
αναφορά σε περισσότερα από δύο συστατικά τα οποία κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους 
των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων περιεχόντων μόνο ένα συστατικό υποκεηιενο στις διατάξεις 
αυτής της Οδηγίας οι λέξεις "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθενται ως μέρος της ονομασίας 
στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Εάν ένα διάλυ^ια ή *ιείγμα με συγκεκρηιένη ονομασία ή περιέχον μία ύλη με συγκεκρηιένη ονομασία, δεν 
υπόκειται στους όρους αυτής της Κλάσης σε συμφωνία με το περιθωριακό 2300 (5), ο αποστολέας μπορεί 
να καταχωρήσει στο έγγραφο μεταφοράς "Οχι εμπορεύματα της Κλάσης 3". 

Οταν, κατ’ εξαίρεση του περιθωριακού 10 500 (2), όχημα - δεξαμενή πολλαπλών διαμερισμάτοιν 
μαρκάρεται σύμφωνα με το περιθωριακό 31 500 (2) η ύλη που περιέχεται σε κάθε διαμέρισμα θα πρέπει να 
καθορίζεται στο έγγραφο μεταφοράς. 

(2) Για αποστολές σε συμφωνία με τη ΙΗΜΕΙΩΣΙ1 υπό την Ε του περιθωριακού 2301, ο αποστολές θα 
πρέπει να καταχωρήσει στο έγγραφο μεταφοράς "Μεταφορά σε συμφωνία με τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό την 
Ε του περιθωριακού 2301 

(3) Για αποστολές σε συμφωνία με το περιθωριακό 2308 (4), ο αποστολέας θα πρέπει να καταχωρήσει 
στο έγγραφο *ιεταφοράς "Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2308 (4)". 

2315- 

2321 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2322 (I) Οι κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κενό>ν ΙΒΟ, ακαθάριστες της 71°, θα πρέπει να 
κλείνονται με τον ίδιο τρόπο και τον Ιδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Οι κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων των κενών ΙΒΟ, ακαθάριστες της 71 °, θα πρέπει να 
φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήταν γεμάτες 

(3) II περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σε συμφωνία ^ιε μία από τις ονομασίες 
που υπογραμμίζονται στην 71 °, π.χ. "Κενή συσκευασία 3,71°, ΑΤ)Κ", 

Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται με την 
προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο", μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των 
εμπορευμάτων που φορπόθηκαν τελευταία, π.χ. "Τελευταίο φορτίο 1089 ακεταλδεθδη, 1° (*)"· 


2323- 

2399 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5795 


Κλάση 4.1 

ΚΛΑΣΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 
1. Κατάλογος υλών 

2400 (I) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.1, εκείνα που 

αναφέρονται στο περιθιοριακό 2401 ή καλύπτονται από μία συγκεντρωτική καταχώρηση σε εκείνο το 
περιθοιριακό, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2400 (2) έως 2422 και στις διατάξεις 
αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεοιρούνται τότε ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: I 'ια τις ποσότητες ελών πον αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 που δεν υπόκειπαι στις 
διατάξεις για αυτήν την Κλάση, είτε σ' αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2401α. 

(2) Ο τίτλος της Κλάσης 4.1 καλύπτει ύλες και είδη που δεν είναι υγρά κατά το περιθοιριακό 2000 
(6) ή που είναι αυτενεργά υγρά. Τα παρακάτο) καταχωρούνται στην Κλάση 4.1: 

Αμεσα εύφλεκτες στερεές ύλες και είδη, και εκείνα που μπορούν να αναφλεγούν από 
σπινθήρες ή μπορούν να προκαλέσουν φωτιά μέσω τριβής, 

- αυτενεργές ύλες που (σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες), υπόκεινται σε ισχυρά 
εξώθερμη αποσύνθεση δημιουργούμενη από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μεταφοράς ή 
από επαφή }ΐε ακαθαρσίες, 

- ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών, που διακρίνονται από τις τελευταίες με το να 
έχουν θερμοκρασία αυτό-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης μεγαλύτερη από 75 °€ και υπόκεινται 
σε ισχυρά εξώθερμη αποσύνθεση και μπορεί, σε ορκηιένες συσκευασίες, να ικανοποιούν τα 
κριτήρια για εκρηκτικές ύλες της κλάσης 1, 

- εκρηκτικά, που είναι βρεγ}.ιένα με τέτοια ποσότητα νερού ή αλκοόλης ή που περιέχουν τέτοια 
ποσότητα πλαστικοποιητικού ή αδρανοποιητικού μέσου, ώστε οι εκρηκτικές ιδιότητες του 
εξουδετερώνονται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι αντενεργές όλες και τα παρασκευάσματα αντενεργών υλών, δεν θεωρούνται 

σντενεργές όλες π/ς κλάσης 4.1 εάν: 

- είναι εκρηκτικά σύμφωνα με τ« κριτήρια της κλάσης I, 

- είναι οξειδτοτικές ύλες σχιμφωνα με τη διαδικασία κσταχώρησης της κλάσης 5.!, 

- είναι οργανικά υπεροζείδια σίψφωνα με τα κριτήρια της κλάσης 5.2, 

- η θερμότητα αποσύνθεσής τους είναι μικρότερη από 300 λ/%, 

- η θερμοκρασία αυτό-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης (ΕΛΟΤ) είναι μεγαλύτερη από 75 %' για ένα 

κόλα 50 , 

- δοκιμές έχουν αποδείξει ότι, εξαιρούνται α>ς τύπου Ο (βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων . 
Μέρος II, παράγραφος 20.4.2 (%)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η θερμότητα αποσύνθεσης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτι: 

διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο π.χ. Διαφορική Θερμιδομετρία Σόρωσης και αδιαβατική θερμιδομετρία. 
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2 400 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η θερμοκρασία αυτο-επιταχννόμενης αποσύνθεσης (8ΑΟΤ) είναι η χαμηλότερη 

(σννεχ.) θερμοκρασία στην οκοία μπορεί να συμβεί αυτο-επιταχυνόμενη αποσύνθεση με μία ύλη στη σνσκευασία που 
χρησψοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Απαιτήσεις για τον καθορισμό της 5ΛΟΤ δίνονται στο 
Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, Τμήματα 20 και 28.4. 

(3) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 4.1 υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Στερεές οργανικές εύφλεκτες ύλες και είδη 

Β. Στερεές ανόργανες εύφλεκτες ύλες και είδη 

Ο. Εκρηκτικές ύλες σε μη-εκρηκτική κατάσταση 

Ό, Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών 

Ε. Αυτενεργές ύλες που δεν απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 

Ρ. Αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 

Ο. Κενές συσκευασίες 

Ύλες και είδη της κλάσης 4.1, με εξαίρεση τις ύλες των 5° και 15°, που ταξινομούνται στα διάφορα είδη 
του περιθωριακού 2401, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που 
προσδιορίζονται από το γράμμα (&), (β) ή (ο) σύμφωνα }ΐε τον βαθμό κινδύνου τους: 

( 3 ) πολύ επικίνδυνες 

(1)) επικίνδυνες 

(ο) λιγότερο επικίνδυνες 

Όλες οι στερεές ύλες κανονικά βρεγμένες που, εάν στην ξηρή κατάσταση, θα κατατάσσονταν ως 
εκρηκτικές καταχωρούνται στο γράμμα (β) των διαφόρων ειδών. 

Οι αυτενεργές ύλες καταχωρούνται στο γράμμα (Ε) των διαφόρων ειδών. 

Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών καταχωρούνται στα γράμματα (Β) ή (ο) τιον διαφόρων ειδών. 

(4) Η καταχώρηση υλών και ειδών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία στα 3° έως 8° του περιθωριακού 
2401, καθώς και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράμματα, μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία ή στα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, 
τμήμα 33 .2.1. Η καταχώρηση στα 11° έως 14°, 16° και 17° καθώς και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράμματα, 
θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία ^ιε την προσθήκη Α.3, 
περιθωριακά 3320 και 3321. Η εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία 
καταχώρηση σε πιο αυστηρή βάση. 

(5) Όταν ύλες ή είδη χωρίς συγκεκρηιένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2401 
βάσει των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος ΙΠ, τμήμα 
33.2.1, τα παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: 

(&) Αμεσα εύφλεκτες σε μορφή σκόνης κοκκώδεις ή κολλώδεις ύλες των 1°, 4°, 6° έως 8°, 
11°, 12°, 14°, 16° και 17°, θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 εάν μπορούν να 
αναφλεγούν εύκολα από σύντομη επαφή με μία πηγή σπινθήρα (π.χ. ένα αναμμένο σπίρτο), 
ή εάν, στην περίπτωση ανάφλεξης η φλόγα απλώνεται γρήγορα, ο χρόνος ανάφλεξης είναι 
μικρότερος από 45 δευτερόλεπτα για μετρημένη απόσταση 100 πιηι ή η ταχύτητα της 
ανάφλεξης είναι }ΐεγαλύτερη από 2 .2 ιυπι/δ. 
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(συνεχ.) 


Κλάση 4.1 

(5) Σκόνες μετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων της 13° θα πρέπει να 

καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 εάν μπορούν να αναφλεγούν από μία φλόγα και η 
αντίδραση απλώνεται πάνω απ’όλο το δείγμα σε λιγότερο από 10 λεπτά, 

(6) Οταν ύλες και είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών τοι» 
περιθωριακού 2401 βάσει των διαδικασιών ελέγχρυ σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχουν και Κριτηρίων, 
Μέρος 111, τμήμα 33.2.1, τα παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: 

(3) Τα εύφλεκτα στερεά των 4°, 6° έως 8°, 11°, 12°, 14°, 16° και 17°, που, όταν δοκιμάζονται, 
έχουν χρόνο ανάφλεξης μικρότερο από 45 δευτερόλεπτα πάνω από μετρη^ιένη απόσταση 
100 Γηπ» θα πρέπει να καταχοιρούνται στα: 

(ί) γράμμα (ό) εάν η φλόγα περνάει την βρεγ^ιένη ζώνη, 

(ϋ) γράμμα (ο) εάν η βρεγμένη ζώνη σταματάει την φλόγα για τουλάχιστον 

τέσσερα λεπτά, - 

(1>) Σκόνες ^ιετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων των 13° στα οποία, όταν δοκιμάζονται, η 
αντίδραση; 

(ΐ) απλώνεται πάνω απ’όλο το μήκος του δείγματος σε πέντε λεπτά, θα πρέπει να 
καταχωρούνται στο γράμμα (ό), 

(ϋ) απλώνεται πάνω απ’όλο το μήκος σε περισσότερο από πέντε λεπτά, θα πρέπει να 
καταχωρούνται στο γράμμα (ο). 

(7) Εάν ύλες της κλάσης 4,1, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες όι ύλες του περιθωριακού 2401 ανήκουν, αυτά τα μίγματα θα πρέπει να 
καταχωρούνται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπεος παρασκευάσματα και απόβλητα) βλέπε 
επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(8) Οταν ύλες και είδη έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμ^ιατα του ίδιου 
είδους του περιθωριακού 2401, το σχετικό γράμμα μπορεί να υπολογιστεί βάσει των αποτελεσμάτων των 
διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος ΗΙ, τμήμα 33 .2.1 και τα 
κριτήρια που τίθενται στην (6). 

(9) Βάσει των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, 
τμήμα 33.2.1 και 3321 και τα κριτήρια που τίθενται στην (6), μπορεί επίσης να υπολογιστεί εάν η φύση 
μίας ύλης με συγκεκρηιένη οντηιασία είναι τέτοια ώστε εκείνη η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για 
αυτήν την Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2414). 

(10) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 4.1 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνον εάν έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Γ ια το σκοπό αυτό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία δεν 
περιέχουν οποιαδήποτε ύλη υποκείμενη στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. 

(11) . Εύφλεκτα στερεά, οξειδωτικά, καταχωρημένα στον χαρακτηριστικό αριθμό 3097 των 
Υποδείξεων των Ηνωμένων Εθνών πάνω στη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, δεν θα γίνονται 
δεκτά για μεταφορά (βλέπε, ό}ΐως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση στον πίνακα της παραγράφου 
2.3.1). 
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Κλήση 4.1 


(12) Η αποσύνθεση των αυτενεργών υλών ^ιπορεί να αρχίσει από θερμότητα, επαφή με καταλυτικές 
προσμείξεις (π.χ. οξέα, ενώσεις βαρέων *ιετάλλων, βάσεις), τριβή ή σύγκρουση. Ο ρυθμός της 
αποσύνθεσης αυξάνει με τη θερμοκρασία και ποικίλει ανάλογα με την ύλη. Η αποσύνθεση, ειδικά εάν δεν 
συμβεί ανάφλεξη, μπορεί να οδηγήσει στην έκκληση τοξικών αερίων ή ατμών. Για ορισμένες αυτενεργές 
ύλες η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται. Μερικές αυτενεργές ύλες μπορεί να αποσυντεθούν εκρηκτικά 
ειδικά εάν είναι κλεισμένες σε περιορισμένο χώρο. 

Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να μεταβληθεί από την προσθήκη διαλυτών ή από την χρήση κατάλληλων 
συσκευάσουν. Μερικές αυτενεργές ύλες καίγονται ζωηρά. Αυτενεργές ύλες είναι, για παράδειγμα, μερικές 
ενώσεις των τύπων που αναφέρονται παρακάτω: 

αλειφατικές αζωενέσεις (-0-Ν-Ν-0-), 
οργανικά οζίδια (-ΟΝ}), 
διαζωνικά άλατα (“ΟΝ 2 + Ζ), 

Ν-νιτρωδοενώσεις (-Ν-Ν-0), και 
αροηιατικά σουλφοϋδραζίδια (- 8 Ο 2 -ΝΗ-ΝΗ 2 ). 

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ύλες }ΐε άλλες ενεργές 0 }ΐάδες και ^ιερικά μείγματα υλών 
μπορεί να έχουν παρόμοιες ιδιότητες. 

(13) Οι αυτενεργές ύλες ταξινομούνται σε επτά τύπους σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου. Οι αρχές που 
πρέπει να εφαρμόζονται στην ταξινόμηση των υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 τίθενται 
στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 11. Οι τύποι μίας αυτενεργής ύλης ποικίλει από τον τύπο 
Α, που δεν γίνεται δεκτός για μεταφορά στη συσκευασία στην οποία δοκιμάστηκε, έως τον τύπο Ο, που δεν 
υπόκειται στις διατάξεις για αυτενεργές ύλες της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2414 (5)]. Η ταξινόμηση 
των τύπων Β έως Ρ σχετίζεται άμεσα με τη ^ιέγιστη επιτρεπό^ιενη ποσότητα σε μία συσκευασία. 

(14) Οι παρακάτω αυτενεργές ύλες δεν θα επιτρέπονται για μεταφορά: 

αυτενεργές ύλες τύπου Α [βλ, Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, παράγραφος 
20.4.2 (&)], 

(15) Αυτενεργές ύλες και συνθέσεις αυτενεργών υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2401, 
καταχωρούνται στα 31 ° έως 50°, χαρακτηριστικοί αριθμοί 3221 έοος 3240. 

Οι ταξινομήσεις για ύλες συν 31 0 έοος 50° βασίζονται στην τεχνικώς καθαρή ύλη (εκτός όπου καθορίζεται 
συγκέντρωση μικρότερη από 100%). Για άλλες συγκεντρώσεις, η ύλη ^ιπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά 
ακολουθώντας τις διαδικασίες στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II. 

Οι συγκεντρωτικές καταχωρήσεις προδιαγράφουν: 

αυτενεργές ύλες των τύπων Β έως Ρ, βλέπε παράγραφο (13) παραπάνω, 

φυσική κατάσταση (υγρό / στερεό) και 

έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε παράγραφο (20) παρακάτω. 

(16) Η ταξινόμηση των αυτενεργών υλών ή συνθέσεων των αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται 
στο περιθωριακό 2401 και η εγγραφή σε μία συγκεντρωτική καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την 
αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους προέλευσης. 
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Κλάση 4.1 

2400 (17) Ενεργοποιητές, όπως ενώσεις ψευδαργύρου, μπορεί να προστεθούν σε μερικές 

(συνεχ.) αυτενεργές ύλες για αλλαγή της δραστικότητάς τους. Ανάλογα με τον τύπο και την συγκέντρωση του 
ενεργοποιητή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της θερμικής σταθερότητας και αλλαγή των εκρηκτικών 
ιδιοτήτων. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις ιδιότητες μεταβληθεί, η νέα σύνθεση θα πρέπει να εκτιμάται σε 
συμφωνία με τη διαδικασία ταξινόμησης. 

(18) Δείγματα αυτενεργών υλών ή συνθέσεων αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2401, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη μία πλήρης σειρά αποτελεσμάτων δοκιμών και που 
πρόκειται να [ΐεταφερθούν για περαιτέρω δοκιμή και αξιολόγηση, θα πρέπει να καταχιορούνται σε μία από 
τις κατάλληλες καταχωρήσεις για αυτενεργές ύλες τύπου Ο, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
παρακάτω συνθήκες: 

- Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα δεν θα ήταν πιο επικίνδυνο από αυτενεργές 
ύλες τύπου Β, 

- το δείγμα είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ2 και η ποσότητα 
ανά μονάδα μεταφοράς περιορίζεται σε 10 

- τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι αρκετά 
χαμηλή για την αποφυγή οποιασδήποτε επικίνδυνης αποσύνθεσης και αρκετά υψηλή για την 
αποφυγή οποιουδήποτε επικίνδυνου διαχωρισμού φάσης. 

(19) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς οι αυτενεργές ύλες σε πολλές 
περιπτώσεις απευαισθητοποιούνται με τη χρήση διαλύτη. Όπου ορίζεται ένα ποσοστό μίας ύλης αυτό 
αναφέρεται στο ποσοστό κατά βάρος στρογγυλοποπμιένο στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Εάν 
χρησιμοποιείται διαλύτης η αυτενεργή ύλη θα πρέπει να δοκιμάζεται με τον διαλύτη παρόντα στη 
συγκέντρωση και τη ^ιορφή που χρησιμοποιείται στη μεταφορά. Διαλύτες που μπορεί να επιτρέψουν σε μία 
αυτενεργή ύλη να συγκεντρωθεί σ’ επικίνδυνο βαθμό σε περίπτιοση διαρροής από μία συσκευασία, δεν 0α 
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οποιοσδήποτε διαλύτης θα πρέπει να είναι συμβατός με την αυτενεργή ύλη. 
Υπό αυτό το πρίσμα, συμβατοί διαλύτες είναι εκείνα τα στερεά ή υγρά που δεν έχουν ανεπιθύμητη 
επίδραση στη θερμική σταθερότητα και τον τύπο επικινδυνότητας της αυτενεργής ύλης. Υγροί διαλύτες σε 
συνθέσεις που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας [βλέπε παράγραφο (20)] θα πρέπει να έχουν σημείο 
βρασμού τουλάχιστον 60 °0 και σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 5 °Ό. Το σημείο βρασμού του υγρού 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 °0 υψηλότερο από την θερμοκρασία ελέγχου της αυτενεργής ύλης. 

(20) Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία η αυτενεργή ύλη μπορεί να 
μεταφερθεί με ασφάλεια, Θεωρείται ότι η θερμοκρασία των ά|ΐεσων περιβλημάτων ενός κόλου υπερβαίνει 
μόνον τους 55 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσα σε μία 
περίοδο 24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερμοκρασίας μπορεί να είναι αναγκαίο να 
εφαρμοστούν διαδικασίες κινδύνου. Η 0ερ}ΐοκρασία κινδύνου είναι η θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει 
να εφαρμοστούν τέτοιες διαδικασίες. 

Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορρέουν από την 5ΑΌΤ (βλέπε Πίνακα I). Η 5ΑΌΤ θα πρέπει να 
καθορίζεται για να αποφασιστεί εάν μία ύλη θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό της 5ΑΙ3Τ δίνονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και 
Κριτηρίων, Μέρος II, Κεφάλαιο 20 και Τμήμα 28.4, 


Πίνακας 1: Υπολογισμός θερμοκρασιών ελέγχου και κινδύνου 


δΑϋΤ 

Θερμοκρασία ελέγχου 

Θερμοκρασία κινδύνου 

20 °0 ή μικρότερη 

πάνω από 20 έως 35 

πάνω από 35 

20 °0 κάτω από την 8ΑΘΤ 

15 ®0 κάτω από την 5ΑΟΤ 

10 °0 κάτω από την 8ΑΟΤ 

10 κάτω από την 8ΑΡΤ 

10 °0 κάτω από την $ ΑΌΤ 

5 °0 κάτω από την 5ΑΡΤ 
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Κλάση 4.1 

2400 Αυτενεργές ύλες με 5 ΑΠ>Τ όχι μεγαλύτερη από 55 °0, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο ^ 

(συνεχ.) θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οπου είναι εφαρμόσιμες, οι θερμοκρασίες ελέγχου και 
κινδύνου αναφέρονται στο περιθωριακό 2401. Η πραγματική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ελέγχου αλλά θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να 

αποφεύγεται επικίνδυνος διαχωρισμός φάσεων. 


2401 Α. Στερεές οργανικές εύφλεκτες ύλες και είδη 

1 0 Ύλες λαμβανόμενες από την επεξεργασία καουτσούκ σε εύφλεκτη μορφή: 

(ί>) 1345. ψήγματα κα ουτσού κ, τρίμματα ή 1345.καουτσούκ άχρηστο, σε σκόνη ή σε κόκκους. 


Εύφλεκτα είδη σε εμπορική μορφή: 

(ο) 


1331 σπίρτα που ανάβουν παντού. 1944 σπίρ τα ασφάλειας (βιβλίο, κάρτα ή κουτί), 
απίρτα επαλειαιιένα με κερί , 2254 σπ ίρτ α μεγάλα, 2623 π ροσανά μματα^ ' ΤΤ * ηΓ 
εύφλεκτο υγρό. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές απαιτήσεις σνσκευασίας εφαρμόζομαι στα 1331 πυρεία (σπίρτα), ανόβονχ οπουδήποτε 

[βλ. περιθωριακό 2407 (4)] 


3 6 Είδη παραγόμενα από ελαφρώς νιτρομένη νιτροκυτταρίνη: 


(&) 3 270 οίλτ ιχι με μβρ άνης νιτροκυ τταρίνη ς 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η περιεκτικότητα σε άζωτο της νιτροκυτταρίνης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το Π.5Λ. Κάθε ενα 
φύλλο φίλτρου θα πρέπει να συσκευάζεται μεταξύ φύλλων πεπιεσμένου χαρτιού. Το τμήμα του πεπιεσμένου χαρτιού 
μεταξύ των φύλλων φίλτρου δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 65%. κατά βάρος. Η ρύθμιση των φίλτρων 
μεμβράνης και του χαρτιού δεν θα πρέπει να είναι ικανή να διαδώσει έκρηξη κατά έναν απο τους ελέγχους που 
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος I, σειρά Ελέγχων Ι(α). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 3270 φίλτρα μεμβράνης νιτροκυτταρίνης 0α πρέπει να συσκευάζομαι σε δοχεία κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μην είναι δυνατή έκρηξη λόγω αυξημένης εσωτερικής πίεσης . 


( ς ) 1324 φιλμ νιτροκυτταοινυα^ Βάσης , καλυμμένα με ζελατίνη, εκτός από ψήγματα, 

2000 κυτταοινοει δή σε κομμάτια, ράβδους, κυλίνδρους, φύλλα, σωλήνες κ.λπ., εκτός απο 

ψήγματα, 

1353 Ινκ νωπέε με ελαφρώ ς νιτρω μένη νιτροκυτταρίνη , &λλ. η 
η<Π ηφόπ ρατα νωπά αε ελαΦρώς νιτρωκένη νιτροκυ τταρίνη, ε.α,α 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2006 πλαστικά, νιτροκυπαρινικής βάσης, αυτοθερμαινόμενα. ε.αο.. και 2002 
κυτταρινοειδή ψήγματα είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2433, 4 ). 

( ς ) 3175 στερεά ή μείγματα στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) π ου περιέγουγ 

εύφλεκτα υνο ά ε,α.ο. με σημείο ανάφλεξης έως 61 °0. 


5° Οργανικές εύφλεκτες ύλες στην τετηγ)ΐένη κατάσταση: 


2304 ναωθαλίνιο, τετ ηγιιένο, 

3176 εύφλεκτες στε ρεέ ς, οργανικέ ς, τετηγμένες ε.α^ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1334 το ναφθαλίνιο, ακατέργαστο ή καθαρισμένο, είναι ύλη τον 6°. 
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Κλάση 4.1 

2401 6 ° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά και ^ιείγματα οργανικών εύφλεκτων 

(συνεχ.) στερεών, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν 

μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλες συγκεντρωτικές καταχοψήσεις: 

(δ) 1325 εύφλεκτα στερ εά, οργα νικά, ε.α.ο. , 

(ε) 1 312 β οο νεάλη . 1328 εΕαμεθυλενοιετραμίνη . 1332 μεταλδεύδη , 133 4 ναφθαλίνιο. 

ακατέργαστο ή 1334 ναφθαλίνιο. καθαρισμ ένο, 2213 _παραφορ μαλδεΟδη , 

2538 νιτροναιοθαλίνιο . 2717 καμφορά , συνθετική, 

1325 εύφλεκτα στερεά, οργ α νικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2304 το ναφθαλίνιο, τετηγμένο, είναι ύλη τον 5° 


Τ Οργανικά εύφλεκτα στερεά, τοξικά, και μείγματα οργανικών εύφλεκτων στερεών, τοξικά (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(δ) 2926 εύφλεκτα στερεά. τοΕικά. οργανικά, ε.α.ο. . 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γία κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 


8 ° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, και μείγματα οργανικών εύφλεκτων στερεών, διαβρωτικά 
(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(6) 2925 εύφλεκτα στερεά, δια βρ ωτικά, ορ γα νικά , ε.α.ο,. 


(ο) 2 925 εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά. οργανικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότηταςβλέπε περιθωριακό 2800 (3). 


Β. Στερεές ανόργανες εύφλεκτες ύλες και είδη 

11 ° Ανόργανες μη-μεταλλικές ύλες σε εύφλεκτη )ΐορφή: 

( 6 ) 1339 επταθειούγος φωσφόροε (Ρ^τ) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φώσφορο, 1341 

πολυθειούτος φωσφόροε (Ρ 485 ) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, 1343 
τριθειούγος Φωσφόροε (Ρ^) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, 2989 
φωσφορώδηε μόλυβδος, διβασικόε . 

3178 εύφλεκτες στερεές, ανόργανες. ε.α.ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θειούχα άλατα του φωσφόρου που δεν είναι ελεύθερα από κίτρινο και λευκό φωσφόρο 
δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

(ο) 1338 φώσφορος, άμορφος , 1350 θείο (επίσης άνθη θείου), 2989 φωσφορώδ ης μόλυβδος, 

διβασικός . 26 87 νιτρικό δικυκλοεξυλαμμώνιο . 

31 78 εύφλεκτες στερεές, ανόργανες, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1350 θείο δεν υπόκειται στους όρους αυτής της Οδηγίας 

(α) όταν μεταφέρεται σε ποσότητες μικρότερες από 400λ% ανά κόλο ή 

(δ) όταν έχει διαμορφωθεί σε συγκεκριμένο σχήμα (π.χ. χάπια, κόκκους, 
δισκία, καστίλιες ή λεπίδες) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 2448 το θείο, τ ετηγμένο, είναι ύλη του 15°. 
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Κλάση 4.1 

2401 12° Εύφλεκτα μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων: 

(συνεχ.) 

(6) 3181 μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων, εύφλε κ τα, ε.α.ο, , 

(ς) 1313 αβιετικό ασβέστιο . 1314 αβιετικό ασβέστιο, τετηγιιένο , 1318 α βιετικό κοβάλτιο, 

συ μπυκν ωμένο, 13 30 αβιετικό ιιατγάνιο . 2001 ναφθενικά ά λα τα κοβαλτίου, σε σκόνη, 2714 
αβι ετικός ψευδάργυρος. 2713 αβιετικό αλουμίνιο . 

3181 αεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων, εύφλεκτα, εωτα 

13° Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη μορφή: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη μορφή , υποκείμη>α σε 
αυτόματη ανάφλεξη , είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη μορφή που, σε επαφή 
με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 1!° έως 15°). 

1309 αλουμίνιο σε σκόνη, επικαλυμμένο, 1323 σιδηροδη μητριό , 1326 άφνιο σε 

σκόνη. Βρεγμένο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 1333 δ ημήτρω, πλάκες, 
ράβδοι, 1352 τιτάνιο σκόνη, βοενιιένο }ΐε όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 1358 
ζιρ κό νιο σκόνη, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 3089 μεταλλίκι] 
σκόνη, εύφλεκτη, ε.α,ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σιδηροδημήτριο (τσακμακόπετρες αναπτήρα), σταθεροποιημένο έναντι διάβρωσης, 
με ελάχιστη περιεκτικότητα σιδήρου 10% δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άφνιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο σε σκόνη θα πρέπει να περιέχουν ορατή περίσσεια 
νερού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Άφνιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο σε σκόνη, βρεγμένα, πσραγόμενα μηχανικά, μεγέθους 
κόκκου 53 μικρών και πάνω, ή παραγόμενα χημικά μεγέθους κόκκου 840 μικρτον και πάνω, δεν 
νπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(ο) 1309 αλουμίνιο σκόνη, επικαλυμμένο . 1346 πυρίτιο σκόνη, άμορφο . 1869 μαγνήσιο ή 1869 

κράιια μαγνησίου , σε σβόλους, τορναρίσματα ή ταινίες, 2858 ζιρκόνιο, ξηρό , σε μορφή 
σπειροειδούς σύρματος, τελε«υμένων μεταλλικών φύλλων, λωρίδων (λεπτότερων από 254 
μικρά αλλά όχι λεπτότερων από 18 μικρά), 2878 τιτάνιο σπογγώδες σε κόκκ ους ή 2878 τιτάνιο 
σποττώδεε σε σκόνη . 

3089 οέταλλα σε σκόνη, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Κρά/ιατα μαγνησίου με όχι περισσότερο από 50 % μαγνήσιο δεν νπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2; Πυρίτιο σε σκόνη σε οποιαδήποτε, άλλη μορφή, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής 
της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 2009 ζιρκόνιο, ξηρό, σε μορφή τ ελειωμένων φύλλων, λωρίδων ή σπειροειδούς 

σύρματος, σε πάχος μικρότερο από 18 μικρά είναι ύλη της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 12° 
(ο)]. Ζιρκόνιο, ξηρό, σε μορφή τελειωμένων φύλλων, λωρίδων, σπειροειδούς σύρματος , σε πάχος 254 
μικρών ή παραπάνω, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

Γ4° Εύφλεκτα υδρίδια μετάλλων: 

ΓΜ 1437 υδρίδιο ζιρκόνιου . 1871 υδοίδιο τιτάνιου . 

3182 υδρίδια μετάλλων, εύφλεκτα, ε.α.ο. . 


(ο) 3182 υδρίδια μετάλλων, εύφλεκτα, ε.α.ο, 
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Κλάση 4.1 

2401 ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Υδρίδια μετάλλων πον, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα (χέρια, είναι ύλες 

(συνεχ.) της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 16°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 2870 βορούδρίόιο του αλουμινίου ή 2870 βορούδρίόιο του αλουμινίου σε συσκευές, 

είναι ύλη της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 17 0 (α)]. 

15° Η παρακάτω ανόργανη εύφλεκτη ύλη σε τετηγμένη μορφή: 

2448 θείο, τετηγ μέ ν ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1350 το στερεό θείο είναι ύλη τΐ]ς 11° (ο) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άλλες ανόργανες είκρλεκτες ύλες σε τετηγμένη μορφή όεν θα γίνονται δεκτές για 
μεταφορά. 

16° Ανόργανα εύφλεκτα στερεά, τοξικά Τ και μείγματα ανόργανων εύφλεκτων στερεών, ταξικών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 


(»>) 

(Ο 


1868 δεκαβοράνι ο. 


ι, ανόργα να, ε .α.ο . 


3179 εύφλεκτ α στερεά, τοξικ ά, ανόργα να, ε.α. ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ίία κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 


17° Ανόργανα εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, και μείγματα ανόργανων εύφλεκτων στερεών, διαβρωτικά 
(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(β)31 80 εύφλεκτα στερεά, διαβρωτ ικά, ανόργα να, ε.α .ο,. 

(ε) 3 180 εύφλε κτα στ ερεά, διαβρ ω τικά, ανόργανα, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια δισβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 


Ο. Εκρηκτικές ύλες στην μη-εκρηκτική κατάσταση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Εκρηκτικές ύλες στη μη-εκρηκτική κατάσταση, άλλες από εκείνες που αναφέρονται 
στα 21° έως 25°, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά ως ύλες της κλάσης 4.1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μείγμα νιτρογλυκερίνης με περισσότερο από 2% αλλά όχι περισσότερο από 10% 
νιτρογλυκερίνη, κατά βάρος, απευαισθητοποιημένο, που έχει καταχωρηθεί στον χαρακτηριστικό 
αριθμό 3319 των Υποδείξεων περί της Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, θα πρέπει να 
γίνεται δεκτό για μεταφορά ως ύλη της Κλάσης 4.1 μόνο εάν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αρμόδιας 
αρχής (βλ. επίσης περιθωριακό 2101, 4 ® χαρακτηριστικός αριθμός 0143), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ3: Ειδικές απαιτήσεις σνσκευασίας εφαρμόζονται για ύλες των 21° έτος 26° (βλέπε 
περιθωριακό 2404). 


2 Γ Οι παρακάτω εκρηκτικές ύλες νωπές με νερό 


00 Ι¬ 


ΟΙ ακόλουθες εκρηκτικές ύλες νωπές με νερό: 
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Κλάση 4.1 

2401 (3 ) 1310 πικρικό αμμώνιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 10% (κατά βάρος) νερό, 1322 δινιτρορε- 

(συνεχ.) ζορσίνη, βρεγμένη με όχι λιγότερο από 15% (κατά βάρος) νερό, 1336 νιτρογονανιδίνη (πικρίτης). 

Βρεγμένη με όχι λιγότερο από 20% (κατά βάρος) νερό, 1337 νιτρέμινλο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 20% (κατα 
βάρος) νερό, 1344 τρίνιτροφαινόλη, βρεγμένη με όχι λιγότερο από 30% (κατά βάρος) νερό, 1347 π,κρικός άργυρος 
βρεγμένος με όχι λιγότερο από 30% (κατά βάρος) νερό, 1349 πικρσμικο νάτριο, βρεγμένο }ΐε όχι λιγότερο απο 20 Α 
(κατά βάρος) νερό, 1354 τρινιτροβενζόλιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 30% (κατά βάρος) νερό, 135, 
τρινιτροβεβζοϊκό οξύ, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 30% (κατά βάρος) νερό, 1356 τρινιτροτολουόλη βρεγμένο με 
όχι λιγότερο από 30% (κατά βάρος) νερό, 1357 νιτρική ουρία, βρεγμένη με όχι λιγότερο απο 20% (κατα βάρος) 
νερό, 1517 πικραμικό ζιρκόνιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 20% (κατά βάρος) νερό, 33,Π_2_- αμινο-4, ό: 
δι νιτροφαινόλτι. νωπή με όχι λιγότερο από 20% νερό κατά βάρος") 

2. Οι ακόλουθες εκρηκτικές ύλες νοιπές με νερό, εφόσον μεταφέρονται σε 
ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 500 & ανά κόλο; 


0154 τ ρίνιτροφαιν όλη (πικρ ικό οξύ) νωπή με όχι λιγότερο από 10 % νερό, κατά 
βάρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τρίνιτροφαινόλη νωπή με όχι λιγότερο από 30 % νερό κατά 
βάρος , βλ. κάτω από το 1. παραπάνω. 

0155 τρινιτρονλωρ ο β ενζόλιο (χλωριούτο πικρύλιο) νωπό με όχι λιγότερο από 10 
% νερό, κατά βάρος 

0 209 τρινιτροτολουόλη (ΤΝΤ) νωπή με όχι λιγότερο από 10 % νερό, κατά βάρος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τρινιτροτολουόλη νωπή με όχι λιγότερο από 30 % νερό κατά 
βάρος, βλ. κάτω από το 1. παραπάνω. 


0214 τ ρινιτροβενζόλιο , νωπό με όχι λιγότερο από 10 % νερό, κατά βάρος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τρινιτροβενζόλιο νωπό με όχι λιγότερο από 30 % νερό κατα 
βάρος, βλ. κάτω από το I. παραπάνω. 


νωπό με όχι λιγότερο από 10 % νερό, κατά βάρος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το τριβενζοϊκό οξύ, νωπό με όχι λιγότερο από 30 % νερό κατά 
βάρος, βλ. κάτω από το 1. παραπάνω. 


2852 θειούχο διπικούλιο . νωπό με όχι λιγότερο από 10 % νερό, κατά βάρος 


3 . Η ακόλουθη νωπή με νερό εκρηκτική ύλη, εφόσον μεταφέρεται σε ποσότητες όχι 
ΐιεγαλύτερες από Π .5 Ιί^ ανά κόλο: 

0220 νιτρική ουρία , νωπή ^ιε όχι λιγότερο από 10 % νερό, κατά βάρος, βλ. κάτω 
από το 1. παραπάνω 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την νιτρική ουρία, νωπή με όχι λιγότερο από 20 % νερό κατά 
βάρος, βλ. κάτω από το 2 . παραπάνω 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εκρηκτικές όλες καταχωρημένες στο (α) 1. με περιεκτικότητα σε νερό χαμηλότερη 

από τα καθορισμένα όρια είναι ύλες της Κλάω\ς 1 (βλ. περιθωριακό 2101, 4°). μολαταύτα μερικες 
από αυτές τις ύλες μπορούν να μεταφέρονται υπό τους όρους της Κλάσΐ]ς 4.1 εάν ικανοποιούν τους 

όρους του (α) 2. ή (α) 3. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: θειούχο διπικρύλιο, νωπό με λιγότερο από 10 % (βάρος) νερό είναι ύλη της 
Κλάσης 1, χαρακτηριστικός αριθμός 0401 (βλ. περιθοψιαχό 2101, 4 ). 
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Κλάση 4.1 

2401 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Εκρηκτικές ύλες με χαρακτηριστικό αριθμό 0134, 0155, 0209, 0214 ή 0215 σε 

(συνεχ.) ποσότητες μεγαλύτερες από 500 ξ ανά κόλο και 0220 σε ποσότητες μεγαλύτερες από 11.5 
λβ ανά κόλο μπορούν να μεταφέρονται μόνο νπό τους όρους της Κλάσης 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Κείμενο της υπάρχουσας ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ 2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Κείμενο της υπάρχουσας ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ 3, εκτός του ότι η υποσημείωση V πρέπει 
να αναγράφει τα ακόλουθα: 

22° Οι παρακάτω τοξικές νωπές με νερό εκρηκτικές ύλες 

(ε) 1. Οι ακόλουθες τοξικές νωπές με νερό εκρηκτικές ύλες: 

1320 δινιτροφαινόλη. βρεγμένη με όχι λιγότερο από 15% (κατά βάρος) νερό, 

1321 δι ννωοφαινολικά άλατα, βρεγμένα, με όχι λιγότερο από 15% (κατά βάρος) 

νερό, . . 

134 8 δινιτοο-ο-κρε£ολικό νάτριο, βρενιιένο, με όχι λιγότερο από 15% (κατά 
βάρος) νερό. 

2. Οι ακόλουθες τοξικές νωπές με νερό εκρηκτικές ύλες εφόσον μεταφέρονται σε 
ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 500 % ανά κόλο: 

02 34 δ ινιτ ρο-ο-κρει^ολικό νάτριο , νωπό με όχι λιγότερο από 10 % νερό (κατά βάρος) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δινιτρο-ο-κρεζολικό νάτριο, νωπό με όχι λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος, βλ. κάτω από το 1. παραπάνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εκρηκτικές ύλες κατσχωρημένες στο (α) 1. με περιεκτικότητα σε νερό 
χαμηλότερη από τα καθορισμένα όρια είναι ύλες της Κλάσης 1 (βλ. περιθωριακό 2101, 4 ° και 
26°). Μολαταύτα το δινιτρο-ο-κρεζολικό νάτριο, νωπό με λιγότερο από 15% νερό μπορεί να 
μεταφέρεται υπό τους όρους της Κλσχπ\ς 4.1 εάν ικανοποιούνται οι όροι του (α) 2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 0234 δινιτρο-ο-κρεζολικό νάτριο, νωπό με λιγότερο από 15% νερό (κατά βόμχκς), 
σε ποσότητες άνω των 500 £ ανά κόλο μπορεί να μεταφέρεται μόνο υπό τους όρους της Κλάσης /. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Το νερό Θα πρέπει να καχανέμεται ομοιογενώς πάνω από όλη την 
εκρηκτική ύλη. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν θα πρέπει να συμβαίνει κανένας 
διαχωρισμός τον μείγματος που να μειώνει το αδρανοποιητικό αποτέλεσμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Εκρηκτικά βρεγμένα με νερό δεν Θα πρέπει να είναι ικανά να έλθουν σε 
έκρηξη από τη δράση τον κοινού πυροκροτητή 1 2 * και δεν θα πρέπει να είναι ικανά να έλθουν 
σε εκτόνωση μάζας από την επίδραση ενός ισχυρού ενισχυτή. 

23° Η παρακάτω εκρηκτική ύλη που έχει καταστεί αδρανής: 

0?) 2907 αείνιια δινττρικού ισοσορβιδίου με όχι λιγότερο από 60 % λακτόζη, ^ιανόζη, άμυλο ή 

όξινο φωσφορικό ασβέστιο ή με άλλους επιβραδυντές, υπό την προϋπόθεση ότι ένας τέτοιος 
επιβραδυντής έχει αδρανοποιητικές ιδιότητες που είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικές. 

24 6 Τα παρακάτω μείγματα νιτροηιένης κυτταρίνης: 

(6) 2 555 νίτρο κυττα ρ ίν η με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερά. 


1 Βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Προσθήκη I, 

2 Βλέπε Υποδείξεις για τ η Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Έλεγχοι και Κριτήρια”, Μέρος I, Παράρτημα I, 

5Τ/5Ο/Ααθ/Π/Κ0ν.Ι. 
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(συνεχ.) 
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Κλάση 4.1 

2556 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) αλκοόλη και όχι περισσότερο 
από 12.6 % άζωτο επί ξηρής μάξας, 

255 7 νιτροκυτταρίνη . με όχι περισσότερο από 12.6 % άζωτο, κατά βάρος επί ξηρού, μείγμα μ ε 
ή γωρίς πλαστικοπ οιητήν με ή χωρίς τρώμα . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 2555 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο, από 25% νερό, κατά βάρος, 2556 

νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βά/ιος) αλκοόλη, ή 2557 νιτροκυτταρίνη με όχι 
περισσότερο από 12.6% άζωτο, κατά βάρος επί ξηρού, μείγμα με ή χωρίς πλαστικοποιητή, με ή χωρίς 
χρώμα, θα πρέπει να συσκευάζονται σε δοχεία έτσι κατασκευασμένα ώστε να μην είναι δυνατή η έκρηξη 
λόγω αυξημένης εσωτερικής πίεσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση 2557 νττροκυτταρίνι^ς με όχι περισσότερο από 12.6% άζωτο, 
κατά ξηρό βάρος, μειδιά με ή χοφίς πλαστικοποιητή, μ ή χωρίς χρωστικό, η παρασκευή θα γήτπαι 
έτσι ώστε να παραμένει ομοιογενής και να μην διαχωρίζεται κατά τη / ιεταφορά Παρασκευάσματα 
που δεν παρουσιάζουν επικίνδυνες ιδιότητες όταν ελέγχονται για την πιθανότητα ποροκγχηησης, 
ανάφλεξης ή έκρηξης όταν θερμαίνονται νπό καθορισμένο περιορισμό από τους ελέγχους της σύρεις 
Ελέγχων 1 (α), 2 φ) και 2 (ε) αντίστοιχα στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος I και που 
<5εν είναι εύφλεκτα στερεά όταν ελέγχο\ηαα σύμφωνα με τον έλεγχο Ν. 1 στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και 
Κριτηρίων, Μέρος III, υποτμήμα 33.2.1.4 (ρινίσματα, εάν είναι αναγκαίο, συνΟληφένα και κοσκινισμένα 
σε μέγεθος σωματιδίου μικρότερο από 1.25 ηυη) δεν υκόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ3: Μείγματα νιτροκυτταρίνης με περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε αλκοόλη ή 
περιεκτικότητα σε πλαστικοποιητή μικρότερη από τα αναφερόμενα όρια, είναι ύλες της κλάσης I (βλέπε 
περιθοψιακό 2101, 4° και 26°). 

25° Το παρακάτω τοξικό αζίδιο: 

(ε) 1571 αζίδιο τ ου βαρίου, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 50 % (κατά βάρος) νερό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αζίδιο του βαρίου με περιεκτικότητα σε νερό μικρότερη από το αναφερόμενο όριο, δεν 
θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

I). Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών. 

26° Οι παρακάτω ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών: 


( Μ3242 αΕοδικαοβ ον αμίδιο 

(ο) 2956 5-τριτο ταγές βουτυλο-2 Α6-τ ρινι τρο-ηνΕυλ ένιο (ξυλένιο μόσχου ) 

3251 ιιονονιτρικό ισοσο ρβ ίδιο-5. 3241 2- βρωι ιο-2-νιτροπροπανιο-1 1 3-διόλη . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ειδικές απαιτήσεις συσκενααίας εφαρμόζονται για ύλες της 26° [βλέπε 
περιθωριακό 2404 (3)}. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μονονιτρικό ισοσορβίδιυ-5 ή συνθέσεις αυτής της ύλης που έχουν δείξει από την 
εκτέλεση της σειράς δοκιμών 2 της διαδικασίας καταχώρησης της κλάσης 1 [βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχων 
και Κριτηρίων, Μέρος 1, Τμήμα 12] ότι είναι πολύ όχι-ευαίσθητες για να σνμπ εριληφθούν στην 
Κλάση 1, δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 


Ε. Αυτενεργές ύλες που δεν απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας 
31° <Ίν Π221 αυτενερνά υνοά τύπου Β 2 / 

32° (β) 3222 αυτενεργά υγρά τύπου Β . όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 
(%) - - 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

2-δια£ω-1 ■ ναωθολο- 4-σουλφονυλογλω ρίδ ιο 

100 

ΟΡ5 

2-δια£ω-1 -ναωΟολο-5-σουλφονυλοχλωρίδιρ 

100 

ΟΡ5 


2 Καμία αυτενεργή ύλη δεν συμκεριλιμιβάνεται προς το παρόν α' αοτό το είδος. 
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3 Βλέπε περιθωριακό 2400 (18). 

1 Με σνγιβατό διαλίηη με σημείο βρασμού όχι μικρότερο από 150 °€. 
5 βλέπε περιθωριακό 2400 (18). 


Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405 


Συγκέντρωση 

Μέθοδος συσκευασίας 

(%) 

(βλέπε περιθωριακό 2405) 

72 

ΟΡ6 

82 

ΟΡ6 


ΟΡ2 

< 100 

ΟΡ6 


Συγκέντρωση 

(%) 


Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 



6 Παρασκευάσματα αζοδικαρβοναμιδίον που εκπληρώνουν τα κριτήρια τον Εγχειριδίου Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος //, 
παράγραφος 20.4.2 (ο). 

7 Καγιία αυτενεργή όλη δεν συμπεριλσμβάνεται προς το παρόν σ'αοτό το είδος. 
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Κλάση 4.1 


2401 37° (Μ 

(συνεχ.) 

38° (Η) 


3227 αυτενερ γ ά υγρά τύπου Ε ? 

3228 αυτενε ργά σ τερεά τύπου Ε./ 


39° (1>) 32 29 αυτενεργά υ γρά τύπου Ρ. 7 ' 


40° (Β) 3230 αυτενε ρ γά στερεά τύπου Ρ. η) Ι 


Ρ. 


41° 


Αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύ2ες των 4Γ έως 50 0 είναι αυτενεργές όλες που αποσυντίθενται εύκολα σε κανονικές 
θερμοκρασίες και θα πρέπει συνεπώς να μεταφέρονται μόνον κάτω από συνθήκες επαρκούς ψύξης. I ια 
αυτές τις αυτενεργές όλες, η μέγιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει την ενδεικνυόμενη θερμοκρασία ελέγχου. 


(Β) 


ά τύπου Β. υπό ελε γχόμενη θερ μοκρασία, 2 


42° (Β) 32 32 αυτεν εργά στερεά τύπου Β. υπό ελ εγγόμενη θερμοκρασία, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 
_(%)_ 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

σύνθεση αίωδικαρβονα ιιιδ ίου τύπου Β 9 / . 
θερμοκρασία ελεγγόιιενη 

< 100 

ΟΡ5 


43° 


(Β) αυτενε ργά υγ ρά τύπου €. υπό ε λεγγό ιιενη θερμο κρασία , όπως: 


Ύλη 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

αυτενεργό υγρό, δείγμα, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία^ 1 

ΟΡ2 


44 β (Β) 


τύπο» €. υπό ελεγγόιιενη θερμοκρασία , όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευασίας 
(βλέπε περιθ. 
2405) 

Θερμοκρα¬ 
σία ελέγχου 

(°ο 

Θερμοκρα¬ 

σία 

κινδύνου 

Α°Α1 _ 

σύνθεση αζωδικαρβοναμιδίου 
τύπου € θερμοκρασία 
ελεγχόμενη 

2.2'- 

αζωδιί ισοβουτυοονιτοίλιο) 
τετραφθοροθοοικό 3-μεθυλο* 

<100 

ΟΡ6 



100 

ΟΡ6 

+40 

+45 

4-ίπυοοοΙιδιν-Ι- 
υλο) Βενίολοδιαϋώνιο 
αυτενεργό στερεό, δείγμα, 

^>πό ελεγχόμενη θερμοκρασία 

95 

ΟΡ6 

ΟΡ2 

+45 

+50 

νιτρικό τετοααινοπαλλάδιο 

Μ ___ 

100 

ΟΡ6 

+30 

+35 


7 Καμία αυτενεργή ύλη δεν συμπεριλαμβάνεται προς το παρόν σ ’ αυτό το είδος. 

8 Παρασκευάσματα αζοδικαρβοναμιδίου που εκπληρώνουν τα κριτήρια τον Εγχειριδίου Ελέγχων και 
Κριτηρίων, Μέρος II, παράγραφος 20.4.2 (ά). 

? Συνθέσεις αζωόικαρβονεηιιδίου που κλη/κών τη κριτήρια τον εγχειριδίου ελέγχου και κριτηρίων, Μέρος //. πα/χϊγγκιφος 20.4.2. (ε). (λ 
θε#ι ελέγχου και κινδύνου 0α πρέπει να προσδιορίζεσαι από τη διαδικασία στο πε/ιιθοιριακό 2400 (20). 


10 Βλέπε περιθωριακό 2400(18). 
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2401 

(συνεχ.) 


Κλάση 4.1 

45° (Η) 3235 αυτενεργά υγρά τύπου Ρ. υπό ελεγγόμενη θερμοκρασία , όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 


Θερμοκρα¬ 
σία ελέγχου 

(°ο 

Θερμοκρα¬ 

σία 

κινδύνου 

(°0) 


100 

ΟΡ7 

+20 

_ 

+25 


46° (Η) 3236 αυτενερ γά στε ρεά τύπου Ρ, υπό ελεγ χόμενη θερμοκρα σία , όπως: 
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2401 

(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4.1 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευασίας 

(βλέπε 

περιθωριακό 2405) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

ΓΟ 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

( 0 Ο 

σύνθεση αΟοδικαοΰονιιιιιδίσυ τύπου 0 Η/ 
2.2'-α&ΰδιΓ2.4-δι- ιιεθυλο-4- 
μεθοδυβαλεοιανονιτοίλιο 

2.2’-α£ωδιί2.4- 

<100 

100 

ΟΡ7 

0Ρ7 

-5 

+ 5 

διμεθυλοβαλεοιανονιτοίλιο) 

100 

ΟΡ7 

+ 10 

+ 15 

2.2'-αίωδι/2- ιιεθυλο βουτυ οονιτοίλιο) 
γλωοιούγος 4-ίβενί1υλο( ιιεθυλο)αιιινο)-3- 

100 

ΟΡ7 

+35 

+40 

αιθοξυβελΐολοδιαίωνικός 

ψευδάργυρος 

χλωριούχος 2.5-διαίθο6)-4-ιιοοφολινο : 
βε\£ολοδια£ωνιχ:όο ψευδάργυρος 

100 

ΟΡ7 

+40 

+45 

χλωριούχος 2.5-διαιθο£υ-4-ιιοοφολινο- 
βενίολοδιαίωνικός ψευδάργυρος 

67-100 

ΟΡ7 

-435 

+40 

μορφολινο- βεν£ολοδια£ωνιο 
γλώοιούγο 2.5-διαιθο£υ- 

4-ίφαινυλοσουλφονυλο) βενξολο- 

66 

ΟΡ7 

+ 40 

+45 

διαγώνιο 

γλωριούΥος 2.5-διμεθο£υ-4Γ4- 

100 

ΟΡ7 

+30 

+35 

μεθυλοφαινυλο- σουλωονυλο)- 
βενίολοδιαίωνικός ψευδάργυρος 
ϊλωριούχος 4-διαεθυλααινΌ-6-(2-δι- 

67 

ΟΡ7 

+40 

+ 45 

μεθυλο-αμινοαιθοξυ)-τολουολο-2- 
διαίωνικόο ψευδάργυρος 
γλωρισύγος 2-Γ2-υδροξυαιθο£.υ)- 1 - 

79 

ΟΡ7 

ι40 

+45 

( πυροολνδιν-1 -υλ)-βενίολο-4- 
δια£ωνικός ψευδάργυρος 
γλωοιούγος 3-ί2-υδοο£υαιθοίυ)-4- 

100 

ΟΡ7 

+40 

+45 

πυρρολιδιν-1 -υλ- βεν^ολο- διαίωνικός 
ψευδάργυρος 

Ν-φοομυλο-2-Γνιτοομεθυλενο) 1,3- 

100 

ΟΡ7 

+45 

+50 

υπεουδοοθειαίΐίνη 

4-νιτοωδο<οαινόλη 
χλωριούγος 2-ΓΝ.Ν- 

100 

ΟΡ7 

+40 

+45 

αιθοξυκαοβονυλοφαινυλαιιινο)-3* 
μεθοέυ-4-ίΝ-αεθυλο-Ν- κύκλο- 

100 

ΟΡ7 

+ 45 

+ 50 

εξυλαμινονβεν£υλοδιαίωνικός 

100 

ΟΡ7 

+35 

+40 

ψευδάργυρος 
γλωοιούγος 2-ΓΝ.Ν- 

αιθοξυκαοβονυλοωαινυλαιιινο)-3 - 

μέθοέυ-4-ίΝ-ιιεθυλο-Ν-κυκλο- 

εδυλαιιινονβεν£ολοδια£ωνικός 

63-92 

ΟΡ7 

+40 

+ 45 

ψευδάργυρος 

όξινο θειικό 2-ΓΝ.Ν-υεθυλαυινοαιθυλο- 
καρβονυλο)-4-Γ 3.4-δ ιιιεθυλο - 
φαινυλοσουλωονυλο) βενζολο- 
διαζώνιο 

62 

ΟΡ7 

+35 

+40 


96 

ΟΡ7 

+45 

+50 


π Συνθέσεις αζωδικαρβοναμιδίου που πληρούν τα κριτήρια τον εγχειριδίου ελέγχων και κριτηρίων , Μέρος II, 
παράγραφος 20.4.2. (ά). Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου θα πρέπει να προσδιορίζονται από τη διαδικασία στο 

περιθωριακό 2400 (20). 
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Κλάση 4.1 

2401 47° (&) 3237 αυτενκργά υγ ρά τόπου Ε. υπό ελεγνόιιενη θερμοκρασία , 

(συνεχ.) ____ 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευασίας (βλ. 
περιθωριακό 
2405) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

(°Θ) 

Θερμοκρα¬ 
σία κινδύ¬ 
νου (° ο 

Διαιθυλενογλυκόλη δΪ5 

>88 

ΟΡ8 

- 10 

0 

(ανθρακικό αλλύλιο) * 

+ 




υπε ρο£ε ιδ ιανθρακικό 

< 12 




διισοπροπύλιο 






48° (β) 3238 αυτενεργά στερεά τύπου Ε. υπό ελεγτχήιενη θερμοκρασ ία. 117 


49° (β) 3239 αυτενεργά υγρά τύπου Ρ, υπό ελεγχόμενη θε ρ μο κρασία , ^ 

50° (1>) 3240 αυτενεργά στερεά τύπου ί· \ υπό ε λεγχόμε νη θερ μοκρασία . ^ 

Ο. Κενές συσκευασίες 

51° Κενές συσκευασίες , συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμε σ ων εμ πο ρευμιατοκιβιοτίων γι α μεταφορ ά 
χύμα (1ΒΟ. ιανώ ν οΥΤΗ ΐάτων-δεξαμενών. κενών αποσυναρμολογουμιένων δεδαμιενών και κενώ ν 
ε μ ιπορευμαιοκιβωτίων-5εξαμιε νών . ακαθάριστων, καθώς και κενών οχημ άτων για μεταφορά χύμα και 
κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της 
κλάσης 4.1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, περιλα^φανομένων κενών ενδιόηιεσων 

εμπορευματοκιβωτίων για χύμα μεταφορά (ΙΒΟχ), που περιείχαν Μες αυτής της Κλάσης δεν 
υπόκεινται στους όρους αυτής της Οδηγίας εάν έχουν ληφΟεί επαρκή μέτρα για την εζουδετέρωαη 
κάθε κινδύνου. Οι κίνδυνοι εξουδετερώνονται εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την 
εζουδετέρωση όλων των κινδύνων των Κλόσεων 1 έως 9. 

2401» (I) Ύλες του 1° έως 4°, 6° και 11° έως 14°, μεταφερόμενες σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις δεν 
θα υπόκεινται στους όρους για την παρούσα Κλάση που περιέχοιται στο παρόν Παράρτημα και το 
Παράρτημα Β, εκτός από τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο (3) παρακάτο): 

(λ) Ύλες ταξινομημένες στο ((>) κάθε είδους, έως 3 Ιΐβ ανά εσωτερική συσκευασία 
και 12 1<£ ανά κόλα 

(δ) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους, έο>ς 6 ανά εσωτερική συσκευασία και 
24 ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που 
κατ’ελάχιστον ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 

(2) Ύλες του 1° έοις 4°, 6° και 11° έως 14° που περιέχονται σε μεταλλικές ή πλαστικές 
εσωτερικές συσκευασίες και μεταφέρονται σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής ως 
εξωτερικές συσκευασίες σύμφωνα με τους παρακάτο) όρους δεν 0α υπόκεινται στους όρους για 
αυτήν την Κλάση που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα και το Παράρτημα Β, εκτός από όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο (3) παρακάτο): 

(β) Ύλες ταξινομημένες στο (6) κάθ£ είδους: έως 500 £ ανά εσωτερική συσκευασία 
(6) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: έο>ς 3 Ιίβ ανά εσοηερική συσκευασία. 


,} Καμία αντενεργή όλη δεν συμκεριλαμβάνεται προς το παρόν σ' αυτό το είδος . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2401» 

(συνεχ.) 


2402 


2403 

2404 


Κλάση 4.1 


Το ολικό }ΐεικτό βάρος του κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 σε οποιαδήποτε 
περίπτωση. Οι "Γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1) και (2) και (5) έως (7) θα 
πρέπει να τηρούνται. 

(3) Για μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) και (2) παραπάνω η περιγραφή τιον 
εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του 
περιθωριακού 2414 και να περιλαμβάνει τις λέξεις Περιορισμένες ποσότητες 1 Κάθε κόλο Οα 
πρέπει να είναι καθαρά και ανθεκτικά μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των 
εμπορευμάτων που εμφανίζεται στο έγγραφο μεταφοράς, με πρόταξη των γραμμάτων 1)Ν . 

2. Αιατάξεις 


Α. Κόλα 

/. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν καθορίζονται 
ειδικές συνθήκες στα περιθωριακά 2403 έως 2405 και 2408 για τη συσκευασία ορισμένων υλών. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), 0α πρέπει να είναι σύμφωνα ^ιε τις συνθήκες 
της προσθήκης Α.6. 

(2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2400 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ί, μαρκαρισμένες [ΐε το γράμμα "X", για πολύ επικίνδυνες 
ύλες ταξινομημένες υπό την (β) κάθε είδους,συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας 11 ή I, 
μαρκαρισμένες με το γράμμα Ύ" ή "X", ήΙΒΟ της ο^ιάδας συσκευασίας ομάδα II, μαρκαρισμένο με 
το γράμμα ’Ύ", για επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό την (ά) κάθε είδους, 

συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας III, II ή I, μαρκαρισμένες |.ιε το γράμμα Ζ , Υ ή X , ή 
ΙΒΟ των ομάδων συσκευασίας 111 ή Η, μαρκαρισμένα }ΐε το γράμμα "Ζ” ή Ύ", για λιγότερο 
επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό την (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για π/ μεταφορά αιών της κλήσης 4.1 σε οχήμστα-δεζαμενές, 

αποσυναρμολογοήμβνες δεξιψενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξεμιενές, καθίός και για μεταφορά χύμα, 
βλεκε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες για π/ συσκευασία ορισμένων υλών 

Ύλες της 5° και τετηγμένο θείο της 15° μπορούν να μεταφέρονται μόνο σε οχήματα-δεξαμενές (βλέπε 
Προσθήκη Β. 1 &) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β. I δ). 

(1) Ύλες των 21 22°, 23° και 25° θα πρέπει να συσκευάζονται: 

( 8 ) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ, το περιθωριακό 3525 για 
φύλλο φάϊμπκρ ή το περιθωριακό 3526 για πλαστικά υλικά, σε κάθε περίπτωση με έναν ή 
περισσότερους αδιαπέραστους από την υγρασία εσωτερικούς σάκους, ή 

(ά) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με αδιαπέραστες από την 
υγρασία εσωτερικές συσκευασίες. Πάντως, καμία εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία από 
μέταλλο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. 
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2404 Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε η περιεκτικότητα σε νερό ή η περιεκτικότητα 
(συνεχ.) σε αδρανοποιητή, που προστίθεται στην ύλη για να την καταστήσει αδρανή, να μην μπορεί να μειωθεί κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(2) Ύλες της 24° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(8) χαλύβδινα βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3520, ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 
3522, ή 

(ό) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523, ή 

{«) βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 3 525, ή 

(0 κιβώτια από φύλλα φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3 530, ή 

(β) χαλύβδινα ή αλουμινένια κιβώτια σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3532, ή 

(Η) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, όμως, καμία εσωτερική ή 
εξωτερική συσκευασία από {ΐέταλλο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. 

Τα ^ιεταλλικά δοχεία θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα και κλεισμένα ώστε να αποδίδουν σε 
εσωτερική πίεση όχι μεγαλύτερη από 300 ΚΡιι (3 Βω). 

2555 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε 
πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα |ΐε το περιθωριακό 3526. 

2557 νιτροκυτταρίνη, με όχι περισσότερο από 12.6% άζωτο, κατά ξηρό βάρος, μείγμα με ή χωρίς 
πλαστικοποιητή, με ή χωρίς χρωστικό μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε χάρτινους σάκους σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3536, εφόσον αποτελούν πλήρες φορτίο ή είναι φορτωμένοι σε παλέτες. 

Εάν 2557 νιτροκυτταρίνη, με όχι περισσότερο από 12.6 % άζωτο, κατά βάρος επί ξηρού, μείγμα 

με ή χωρίς πλαστικοποιητή, }ΐε ή χωρίς χρώμα συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται εσωτερικός σάκος με τοιχώματα από πολλαπλά φύλλα χαρτιού. 

Εάν 2555 νιτροκυτταρίνη }ΐε όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό ή 2556 νιτροκυτταρίνη με όχι 
λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) αλκοόλη συσκευάζεται σε βαρέλια από κόντρα-πλακέ, βαρέλια από 
φάϊμπερ ή κιβώτια από φύλλα φάϊμπερ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εσωτερικός σάκος αδιαπέραστος από 
την υγρασία, επένδυση με πλαστικό στρώμα ή εσωτερική επικάλυψη από πλαστικό υλικό. 

Όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε το νερό, η αλκοόλη ή ο αδρανοποιητής 
που περιέχεται να μην μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(3) («) Ύλες του είδους 26°, πλην 3241 2-βραηιο-2-νιτροπροπανιο-1, 3 διόλης, Οα πρέπει να 

συσκευάζονται σε βαρέλια από φάηιπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525 με πλαστικό) 
επένδυση ή μία εξίσου αποτελεσματική εσωτερική επικάλυψη. Ενα κόλο δεν θα πρέπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 50 Κβ. 

ι 

(Β) 3242 αζωδικαρβοναμίδιο της 26° (Β) μπορεί επίσης να συσκευάζεται: 
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μία εσωτερική συσκευασία ενός μόνου πλαστικού σάκου σε ένα κιβώτιο από φύλλα 
φάϊμπερ, μέγιστου περιεχο^ιένου 50 Ιίβ, ή 

εσωτερικές συσκευασίες πλαστικών φιαλών, βάζων, σάκων ή κιβωτίων, ^ιέγιστου 
περιεχομένου 5 η καθεμία, }ΐέσα σε μία εξωτερική συσκευασία κιβωτίου από φύλλα 
φάϊμπερ ή βαρελιού από φάϊμπερ μέγιστου περιεχο^ιένου 25 

(ο) 324! 2-βρωμο-2-νιτροπροπανιο-1,3-διόλη 0α πρέπει να συσκευάζεται σύμφωνα με την 

μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6 όπως παρετέθη στο περιθωριακό 2405 (1) και τον πίνακα 2 
παρακάτω. 

(I) Ύλες του 31° έως 50° Οα πρέπει να συσκευάζονται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους συσκευασίας 
ΟΡ1 έως ΟΡ8 στον πίνακα 2 παρακάτω, όπως ορίζεται στο περιθωριακό 2401. Μέθοδος συσκευασίας 
που αντιστοιχεί σε μικρότερο μέγεθος κόλου (δηλ. με χαμηλότερο αριθμό ΟΡ) μπορεί να 
χρησιμοποιείται, αλλά μία μέθοδος συσκευασίας που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ^ιέγεθος κόλου (δηλ. με 
υψηλότερο αριθμό ΟΡ) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Μεταλλικές συσκευασίες που ικανοποιούν τα 
κριτήρια ελέγχου της ομάδας συσκευασίας I δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Γ ια συνδυασμένες 
συσκευασίες, τα προστατευτικά υλικά δεν θα πρέπει να είναι άμεσα εύφλεκτα και δεν θα πρέπει να 
προκαλούν αποσύνθεση της αυτενεργής ύλης σε περίπτοκτη διαρροής. 

Οι ποσότητες που καθορίζονται για κάθε μέθοδο συσκευασίας αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες που 
σήμερα θεωρείται ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται στην πράξη. Οι ακόλουθοι τύποι συσκευασίας 
μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

βαρέλια σύμφίυνα με το περιθιοριακό 3520, 3521, 3523, 3525 ή 3526 ή 

μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522 ή 3526 ή 

κουτιά σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 ή 3532 ή 

σύνθετες συσκευασίες με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, 


εφόσον: 

(8) ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Προσθήκης Λ.5 

(6) μεταλλικές συσκευασίες (συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών συσκευασιών σε 
συνδυασμένες συσκευασίες και εξωτερικών συσκευασιών σε συνδυασμένες ή 
σύνθετες συσκευασίες) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις μεθόδους 

συσκευασίας ΟΡ7 και ΟΡ8 και 

(ς) σε συνδυασμένες συσκευασίες, γυάλινα δοχεία χρησιμοποιούνται μόνο ως 
εσωτερικές συσκευασίες με μέγιστο περιεχόμενο 0.5 λίτρα ή 0.5 
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2405 Πίνακας 2; ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΚΟΛΟ |/ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
(συνεχ.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΡΙ ΕΩΣ ΟΡ8 


Μέθοδος 

συσκευασίας 

Μέγιστη ποσότητα 

ΟΡΙ 

ΟΡ2 §/ 

ΟΡ3 

ΟΡ4 §/ 

ΟΡ5 

ΟΡ6 

ΟΡ7 

ΟΡ8 

Μέγιστο βάρος (Ιί§) 
για στερεά και για 
συνδυασμένες 
συσκευασίες (υγρά 
και στερεά) 

0.5 

0.5/10 

5 

5/25 

25 

50 

50 

200 Β/ 

Μέγιστο 
περιεχόμενο σε 
λίτρα για υγρά ο/ 

0.5 

* 

5 

* 

30 

60 

60 

225 ά/ 


&/ Εάν δίνονται δύο τιλιές, η πρώτη ισχύει για το μέγιστο καθαρό βάρος ανά εσωτερική 
συσκευασία και η δεύτερη για το μέγιστο καθαρό βάρος τοι> πλήρους κόλου. 


Β/ 60 Ιί£ για μπιτόνια 100 για κουτιά. 

ο/ Σε ιξώδη υγρά θα πρέπει να γίνεται μεταχείριση ως στερεά εάν τα κριτήρια του 
περιθωριακού 3310 για ταξινόμηση στην Κλάση 4.1 ικανοποιούνται, ή εάν δεν είναι υγρά 
κατά την μέθοδο ελέγχου ΑδΤΜ Ο 4359-90. 

άΙ 60 λίτρα για μπιτόνια." 

(2) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01 σε συμφωνία ^ιε το 
περιθωριακό 2412 (5), θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του περιθωριακού 2102 (4) και (6). 


(3) Για αυτενεργές ύλες ή συνθέσεις αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401, η 
παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να καθορίζεται η κατάλληλη μέθοδος 
συσκευασίας: 


(δ) αυτενεργές ύλες τύπου Π: 

Οι ύλες θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5 ή ΟΡ5 υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια στο "Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος Η, 
παράγραφος 20.4.2 (2) (Β) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν η αυτενεργή 
ύλη ^ιπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που 
αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5 ή ΟΡ5 (δηλ. μία από τις συσκευασίες που 
αναφέρονται για ΟΡΙ έως ΟΡ4 ή ΟΡΙ έως ΟΡ4), τότε θα πρέπει να καταχωρείται η αντίστοιχη 
μέθοδος συσκευασίας }ΐε τον μικρότερο αριθμό ΟΡ. 
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(Β) αυτενεργές ύλες τύπου Ο: 

Οι ύλες θα πρέπει να καταχωρσύνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια στο "Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, 
παράγραφος 20.4.2 (2) (ε) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν η αυτενεργή 
ύλη μπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που 
αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β τότε θα πρέπει να καταχωρείται η 
αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας |ΐε τον μικρότερο αριθμό ΟΡ. 

(ο) αυτενεργές ύλες τύπου Ο: 

Η ^ιέθοδος συσκευασίας ΟΡ7 θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(ά) αυτενεργές ύλες τύπου Ε: 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8 0α πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(ε) αυτενεργές ύλες τύπου Ρ: 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8 0α πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(4) Ύλες των 39° (Β), 40° (Β), 49° (Β) ή 50 β (Β) μπορούν να μεταφέρονται σε ΙΒΕ υπό συνθήκες που 
θεσπίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης όταν, βάσει του ελέγχου, η αρμόδια αρχή 
ικανοποιείται ότι τέτοια μεταφορά μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε: 

να αποδεικνύουν ότι η αυτενεργή ύλη είναι σύμφωνη με τις αρχές για την ταξινόμηση που 
δίνονται εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, παράγραφος 20.4.2. (Γ)> 

να αποδεικνύουν την συμβατότητα με όλα τα υλικά που κανονικά είναι σε επαφή με την ύλη 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 

να καθορίζουν, όταν έχουν εφαρμογή, τις θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου που σχετίζονται 
με τη [ΐεταφορά της ύλης στο συγκεκρηιένο ΙΒΟ όπως απορρέει από την 5 ΑΟI, 

να σχεδιάζουν, όταν έχουν εφαρμογή, τις συσκευές αναγκαστικής εκτόνωσης, και 

να καθορίζουν εάν είναι αναγκαίες οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις. 

(5) Για την αποφυγή εκρηκτικής θραύσης των [ΐεταλλικών ΠΚΓ ή των σύνθετων 1Β€ με μεταλλικό 
περίβληιια πλήρους τοιχώματος, οι συσκευές αναγκαστικής εκτόνωσης 0α πρέπει να σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να εξαερίζουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που παράγονται κατα τη διάρκεια μιας 
περιόδου όχι μικρότερης από μία ώρα εξέλιξης της φωτιάς (φορτίο θερμότητας ΙΙΟΚΜπι ) ή αυτο- 
επιταχυνό^ιενης αποσύνθεσης. 

(6) Δοχεία ή ΙΒΟ, που περιέχουν ύλες των 3Γ(Β), 33° (Β), 35° (Β), 37° (Β), 39 (Β), 41 (Β), 43 (Β), 
45° (Β), 47° (Β) ή 49° (Β), που εκλύουν μικρές ποσότητες αερίων, θα πρέπει να εξαερίζονται, σε συμφωνία 

με το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6). 
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(I) Ύλες ταξινομημένες υπό το (Η) των 1°έως 17° θα «ρέπει να συσκευάζονται σε: 

(α) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 3 520, ή 

(Β) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 522, ή 

(ό) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικά υλικά) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(0 συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

{&) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθοιριακό 3539, ή 
(Η) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3622. 


2 ίι > ται ’ ινο ^^ νε 9 υπό το (*>) των 1° έως 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °€ ή που είναι 
κολλώδη σύμφωνα με τα κριτήρια του ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3 περιθωριακό 3310) 
η που δεν είναι υγρές σύμφωνα ,ιε τη μέθοδο ελέγχου Α8ΤΜ Ο 4359-90 μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: " 


(8) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσοιτερικούς σάκους, ή 


(6) κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532 για χαλύβδινα ή αλουμινένια, περιθωριακό 3527 
για φυσικό ξύλο, περιθωριακό 3528 για κόντρα-πλακέ, περιθωριακό 3529 για ανασυσταμένο 
ξύλο, περιθωριακό 3530 για φύλλο φάϊμπερ, ή περιθωριακό 353! για πλαστικό, εάν είναι 
αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ο) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα >«ε το περιθωριακό 3533 για υφαντουργικά προϊόντα 
περιθωριακό 3534 για πλεκτό πλαστικό, περιθωριακό 3535 για πλαστική μεμβράνη ή 
περιθωριακό 3536 για χαρτί, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως 
πλήρες φορτίο ή οι σάκοι φορτώνονται πάνω σε παλέτες. 

(3) Ύλες ταξινομημένες υπό το (6) των 1°, 6», 7», 8°, 12». 13», 16» και 17» μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: " 


(8) άκαμπτα πλαστικά ΙΒ€ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(6) σύνθετα ΙΒ€ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, εκτός των 
τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. ’ 


ταξινομημένες υπό του (ί>) των 1», 6", 12“ και 13» με σημείο τήξης παραπάνω από 45 »€ ή που 
τιΓηλ Κ °' δε ^ συμφων(ϊ με τα κ Ρ ιτ ήΡ ια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 
3310), η που δεν είναι υγρά σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου ΑδΤΜ ϋ 4359-90 ιιπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: 


(«) ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626, ή 
(6) ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 
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Κλήση 4.1 


2406 ,5) Ύλες ταξινομημένες υπό το (6) των Προσθήκη Α.3. 

(συνεχ.) που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κρτηρ λέγχ ,,ίθοδο ελέττου Α5ΤΜ ϋ 4359-90 μπορούν να 

κεριθωριακό 3310), ήποι. δεν είναι ογρές σύμφωνα με ^νμθοδοώλγχ και 

σ^κεάζοντατ σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το -Φ'^ 3 «3 εκτ^ έν τοκων 
13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο η 

φορτώνονται πάνω σε παλέτες. 

/Λ ,ο Α ίν . 17° ρκτόο από 1331 πυρεία (σπίρτα), ’ανάβουν 

2407 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) του 1 έως 17 , εκτός απο ? 

οπουδήποτε- του 2° (ο), θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 520, ή 

(Η) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(0) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ό) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικά) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(0 συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(8 ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, κορσελάνη, φαμμύρΥ-λος) σύμφωνα με το κερ,Οωρα,κό 3539, ή 
(ί,) μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περ,τυπώματος σύμφωνα με το περ.θωρ,ακό 3540,η 

(ϊ) γαλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 
0 άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(λ) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περ,θωρ.ακό 3625, εκτός των 
τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

λ /οΐ 1° έ,,ν- 17°" εκτός από 133! πυρεία (σπίρτα) 'ανάβουν 
(2) Ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) των 1 εως , ς κολλώδεις σύμφωνα με τα 

Α.3, περ,θωρωκύ 3310), ή που δεν είνα, υγρές 

σύμφωνα μεϊ^θ^ο ελέγξου Α8ΤΜ ϋ 4359-90 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε. 

αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, η 
περιθωριακό 3536 για χαρτί. 

, / \ , & ιιολ. ηι<: ΐ4 0 16° και 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 

(3) Ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) των 6 , 11 ως ’ πε νετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, 

^ ή που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτηρ ελέγχου ΑδΤΜ Ο 4359-90 μπορούν 

περιθωριακό 3310), ή που δεν είνα, υγρές σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΑΜ 

επίσης να συσκευάζονται σε. 
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Κλήση 4.1 


2407 

(συνεχ.) 


(3) εύκαμπτα ΙΒ(; σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, εκτός των τύπων 13Η1 1311 και 
Ι3Μ1, ή 

(6) ΙΒΰ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626, ή 

(ς) ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627 ή 

(<0 σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο τύπου 11ΗΖ2 σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3625. 


(4) 1331 πυρεία (σπίρτα), που ανάβουν οπουδήποτε, του 2°(ο), θα πρέπει να είναι σφικτά 

συσκευασμένα, σε επαρκώς μικρές ποσότητες σε φύλλο φάϊμπερ, ξύλο, κόντρα πλακέ, ανασυσταθέν ξύλο, ή 
μεταλλικές εσωτερικές σικτκευασίες έτσι ώστε να αποτρέπεται ακούσια ανάφλεξη υπό κανονικές συνθήκες 
^ιεταφοράς. Κάθε εσωτερική συσκευασία δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από 700 πυρεία. Οι εσωτερικές 
συσκευασίες θα πρέπει να συσκευάζονται σε εξωτερικές σικτκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3520 για 
χαλύβδινα βαρέλια, το περιθωριακό 352! για βαρέλια αλουμινίου, το περιθωριακό 3522 για χαλύβδινα 
μπιτόνια, το περιθωριακό 3523 για βαρέλια από κόντρα πλακέ, το περιθωριακό 3527 για κουτιά από φυσικό 
ξύλο, τα περιθωριακό 3528 για κουτιά από κόντρα πλακέ, το περιθωριακό 3529 για κουτιά από ανασυσταθέν 
ξύλο, το περιθωριακό 3530 για κουτιά από φύλλο φάϊμπερ, το περιθωριακό 3531 για κουτιά από πλαστικό, ή 
το περιθωριακό 3532 για κουτιά από χάλυβα ή αλουμίνιο. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να ζυγίζουν 
περισσότερο από 45 εκτός από κουτιά από φύλλο φάϊμπερ που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 27 Ιι 8 . 


Κυτταροειδή σε φύλλα της 3° (ς) μπορούν επίσης να μεταφέρονται ασυσκεύαστα πάνω σε παλέτες, 
περιτυλιγμένα σε πλαστική μεμβράνη και ασφαλισμένα με κατάλληλο τρόπο, όπως χαλύβδινους ιμάντες 
ως πλήρες φορτίο σε κλειστά οχήματα. Κάθε παλέτα δεν Θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 1 000 


2409- 

2410 


3. Μικτή συσκευασία 

2411 (1) Υλες που ανήκουν στο ίδιο είδος μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία 

σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Υλες των 21 β έως 26° και 31 ° έως 50° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. 

(3) Εκτός από τις ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (2) και εκτός εάν ειδικές συνθήκες με αντίθετο 
περιεχόμενο καθορίζονται στην παράγραφο (7), οι ύλες της κλάσης 4.1 σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 
5 1< β ανά εσωτερική συσκευασία μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλήσεων - υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επίσης 
επιτρέπεται για ύλες και είδη αυτών των κλάσεων - και ή με εμπορειήιατα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις 
αυτής της Οδιγ/ίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(4) Τα παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(β) ανάφλεξη και ή εκπομπή σημαντικής θερμότητας, 

(β) έκλυση εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

( ε ) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχη^ιατισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2402 θα πρέπει να τηρούνται. 

(6) ^ Όπου χρησιμοποιείται ξύλινο κιβώτιο ή κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλα δεν θα πρέπει να 

ζυγίζει περισσότερο από 100 [βλ., μολαταύτα, περιθωριακό 2407 (4)]. 

(7) Ύλες ταξινομημένες υπό την (6) ή (ς) των 1 β έως 5° και 11° έως 14° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται 
μαζί με ύλες της κλήσης 5.1 ταξινομημένες υπό τα (β) ή (δ) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501. 


__ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒξΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟ Σ ΔΕΥΤΕΡΟ)-.- 

Κλάση 4.1 

Μαρκάρ,αμα κα, επκότες κ,νδννο» πάνω πε κόλα (βλέπε Ηροπϋήκη Α.9) 

Μσρκάρισμα 

Ετικέτες κινδύνου 

,. , λ _ μΛ 4 1 θα ποέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της πλάσης 4. 1 υα ρ ψ 

Αριθμ. 4.1. 

, .. Γ „ ην 7 ο 16 0 22° ή 25° θα πρέπει επιπλέ.ον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7,16 ,11 η ϊ υν £τικέτα σύμφωνα με το 

το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 και κόλα που περιέχουν ύλες των » «“* 1 

υπόδειγμα Αριθμ. 8- 

. ,. , ..«Λκτ Ί ? ο ν? β 41 0 και 42° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν 

(4) Κόλα «ο»περιέχουναιαενεργΜΚτων^^^ ^ ^ εΙαιρέψ£1 τ,,ν παράληψη της 

ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αρ μ · ^ αποτελέσματα απέδειξαν σιι η αυτενεργη 

^ 2414 (4) ’· 

(5) Κόλα που περιέχουν υγρά σε ^^“^ΓασΪς χωρίς εξωτερικές συσκευασίες, 

Β Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

Εάν Π ύλη δεν αναφέρεται με ονομασία αλλά «^ρετοα 

καταχώρηση, ακολουθούμενη από τη **ή ή τεχνική 

ονομασία της ύλης 1 ^· 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα 

εάν εφαρμόζοντας ίοςγράμμα. κανιαηηίβκά-ΔΕΒ (1 ΒΙΕ λ** *■'’ 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε ^οψ^είτο^νιαι) για την 

είναι: "Απόβλητα που περιέχουν ... , ει «< > να ε1ο4 γ ε ται(ονται) με τη(τις) χημικές) 

ταέινόιιηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 200 ( ) Ρ ΑΟΚ" 

^ομασΜες) του(ς). π* "Απόβλητα, γαίε, «ου περνούν τολουόλια 4.1.4 (Ο. Α»Κ 


^ 7ΤΤΖ^οΖΖ % αυτά το 

σκοπό. 
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Κλάση 4.1 

2414 Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μιγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που 
(συνεχ.) περιέχουν διάφορα συστατικά και υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά 
αναγκαίο να γίνεται αναφορά σε περισσότερα από δύο συστατικά που κατά προτεραιότητα συμβάλουν 
στον κίνδυνο η τους κινδύνους των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2400 (9) δεν υπόκειται στη συνθήκη αυτής της 
κλάσης ο αποστολέας μπορεί να εισάγει στο έγγραφο μεταφοράς: "Όχι εμπορεύματα της κλάσης 4.1." 

(2) Οταν ύλες μεταφέρονται υπό συνθήκες κανονκηιένες από την αρμόδια αρχή (βλέπε περιθωριακά 
2400 (16) και 2405 (4),η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμιβάνεται στο έγγραφο μιεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2414 (2)." 

(3) Όταν ένα δείγμα αυτενεργής ύλης μεταφέρεται σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2400 (18) και 2405 
(6), η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2414 (3)." 

(4) Οταν, με άδεια της αρμόδιας αρχής σε συμφωνία με το περιθωριακό 2412 (4), ετικέτα σύμφωνα μιε 
το υπόδειγμα Αριθμ. 01 δεν απαιτείται, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο 
έγγραφο μεταφοράς: 

"Η ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01 δεν απαιτείται." 

(5) Οταν αύτενεργές ύλες τύπου Ο [Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, παράγραφος 20.4.2. 
(β)Ι μεταφέρονται, η παρακάτω αναφορά μπορεί να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Όχι αυτενεργή ύλη της κλάσης 4.1." 

(6) Για αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μιεταφοράς, η 
παρακάτω αναφορά θα πρέπει να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"θερμοκρασία ελέγχου:.°0 Θερμοκρασία κινδύνου:. °0" 


(7) Για τα διαλύματα και τα μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις 
αυτής της Οδηγίας, η λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο 
έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (»)], 

(8) Οταν ένα στερεό παραδίδεται για μιεταφορά στην τετηγμιένη κατάσταση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει "τετηγμένο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην 
ονομασία. 


2415- 

2421 

€ Κενές συσκευασίες 

2422 (I) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο (2), ακαθάριστα, της 5!°, θα πρέπει να είναι κλεισμένα με τον ίδιο τρόπο και 
να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες, 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες συμιπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, της 51°, στα εξωτερικά 
τμήματα των οποίων έχουν κολλήσει υπολείμματα από το προηγούμενο περιεχόμενό τους, θα πρέπει να 
μεταφέρονται σε στεγανές συσκευασίες. 




2422 

(συνεχ.) 


Κλάση 4.1 

(3) Ακαθσριστεςκενές <** 

ώ - 1 -Ρ^^τη,α του νερό, ή-άΧλων "*Ρ— 
που προστίθενται στις ύλες για να τις καταστήσουν αδρανείς να μην μπορεί να) 

Ακαθάριστες κενές συσκευασίες που περιείχαν ύλες τ»ν 31* έως ^ δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά 
εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνης αποσύνθεσης. 

(4) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμιαφιλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, της 51“ κα, συσκευασίες 
ξάμωνες με το (2) θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

είδεπις τοιν ε,«τορευμάτων που φορτώθιικαν τελευταία, π.χ. Τελευταίο φορτίο. να 9 

τετηγμένο, 5°". 
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Κλάση 4.2 

ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 
1. Κατάλογος ι>λών 

(1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.2, εκείνα που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2431 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το 
περιθωριακό, υπόκετνται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2430 (2) έως 2452 και στις διατάξεις 
αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 4.2 καλύπτει: 

ύλες συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και μειγμάτων (υγρά ή στερεά), που ακόμα και σε 
μικρές ποσότητες αναφλέγονται με επαφή με τον αέρα μέσα σε πέντε λεπτά. Περιγράφονται 
ως ύλες υποκεί^ιενες αε αυτόφωτη ανάφλεξη (πυροφορικές ύλες), 

ύλες και είδη, συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και μειγμάτων, που, σε επαφή [ΐε τον αέρα, 
υπόκεινται σε θέρμανση χωρίς καμία εισαγωγή ενέργειας. Αυτές οι ύλες μπορούν να 
αναφλεγούν μόνον σε (ΐεγάλες ποσότητες (κιλά) και μετά από μακρά χρονική περίοδο (ώρες ή 
μέρες). Περιγράφονται ως αυτοθερμαινόμενες ύλες. 

(3) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 4.2 υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Οργανικές ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη. 

Β. Ανόργανες ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη. 

Ο. Οργανομεταλλικές ενώσεις υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη. 

Ο. Κενές συσκευασίες. 

Υλες και είδη της κλάσης 4.2 ταξινομημένες σε διάφορα είδη του περιθωριακού 2431, θα πρέπει να 
καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα (β), (Β) ή (ε), 
σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους: 

(8) υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές), 

(δ) αυτοθερμαινόμενες, 

(ο) ελαφρά αυτοθερμαινό|ΐενες. 

(4) Η καταχώρηση υλών και ειδών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία στα 3° έως 5°, 12°, 15°, 16®, 31° και 
32 του περιθωριακού 2431, καθώς και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράμματα, μπορεί να βασίζεται στην 
εμπειρία ή στα αποτελέσματα της διαδικασίας σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 
III, τμήμα 33.3. Η καταχώρηση στις 6° έως 10°, 14°, 17° έως 21 β και 33°, καθώς και μέσα σ'αυτά στα 
γράμματα, θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την 
προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333. Η εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν 
οδηγεί σε μία πιο αυστηρά βασισμένη καταχώρηση. 

(5) Οταν ύλες ή είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2431 με 
βάση τις διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, τμήμα 33 3, 
εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια: 


2430 

(συνεχ.) 


Κλάση 4.2 

(β) Στερεά υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικά)Οσ πρέπει να 

καταχωρούνται στην Κλάση 4.2 όταν αναφλέγονται στην περίπτωση που πέφτουν απο εν< 
ύψος ενός μέτρου ή μέσα σε πέντε λεπτά, 

0,) Υγρά υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικά) θα πρέπει να καταχωρούνται στην 
Κλάση 4.2 όταν: 

(ί) όταν χύνονται πάνω σε κάποιον αδρανή φορέα, αναφλέγονται ιιέσα σε πέντε λεπτά, ή 

(ϋ) σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του ελέγχου σύμφωνα με το (ί), όταν χύνονται 
πάνω σε κάποιο ξηρό, χαραγμένο χάρτινο φίλτρο (φίλτρο ίνΐιείυιπη Λριθμ. 3), 
αναφλέγουν ή απανθρακώνουν μέσα σε πέντε λεπτά, 

,«Λ Ύ χες στις οποίες, σε δείγμα-κύβο 10 εκατοστών, στους 140 "Ο θερμοκρκισία ελέγχου 
παρατηρείται αυτόματη ανάφλεξη ή αύξηση της θερμοκρασίας πάνω απο 200 σε 

ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.2, Αυτό το κρ,τηριο ^,σίξειαι στητ 
θερμοκρασία της αυτόματης ανάφλεξης του ξυλάνθρακα, που ε.να. στους »' ζ 1 ~ 
δείγμα-κύβο όγκου 27 ιτι’.Ύλες με θερμοκρασία αυτόματης ανάφλεξης μεγαλύτερη απο 50 ί 
για έναν όγκο 27 ηι 3 δεν θα καταχωρούνται στην κλάση 4.2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ύλες πον μεταφέρονται σε κόλα με όγκο όχι μεγαλύτερο από 3ηι εξαφού\ται από 
" Κλάση 4.2 εάν, άιαόμης με δείγμα κύβον 10 αη ατονς !20°€, δεν παγιοναιαζοον αντογενη 
ανάφλεξη ούτε άνοδο θερμοκρασίας άνω των 180°€ εντός 24 ωρων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ύλες πον μεταφέρονται σε κόλα με όγκο όχι μεγαλύτερο από 450 λίτρα εξαιρούνται 
από την Κλάση 4.2 εάν, ελεγχόμενες με δείγμα κύβον 10 αη σώος 100 6. άεν παρουσιάζουν 
αυτογενή ανάφλεξη ούτε άνοδο της θερμοκρασίας άνω των 160°ζ εντός 24 ωρων. 

(6) Οταν ύλες και είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών του 
περιθωριακού 2431 βάσει των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτήριων, 
Μέρος III, τμήμα 33.3, τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται: 

<») Ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές) θα πρέπει να καταχωρούνται στο 
γράμμα (&), 

(Μ Αυτοθερμαινόμενες ύλες και είδη στις οποίες, σε ένα δείγμα-κύβο 2.5 εκατοστών, στους 
140 °0 θερμοκρασία ελέγχου, παρατηρείται αυτόματη ανάφλεξη η αύξησης της θερμοκρασίας 
πάνω από 200 'Ο μέσα σε 24 ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στο γραμιια (ο). Υλες με 
θερμοκρασία αυιογενούς ανάφλεξης άνω των 50“Ο για όγκο 450 λίτρων δεν πρόκειται να 

< καταχωρούνται στο γράμμα Ο). 

(ο) Ελαφρά αυτοθερμαινόμενες ύλες σας οποίες τα φαινόμενα που αναφέροντα, σε ένα δείγμα- 
κύβο 15 εκατοστών, υπό την (Ε) δεν παρατηρούνται, στις δεδομένες συνθήκες αλλά στις 
οποίες σε ένα δείγμα-κύβο 10 εκατοστών στους 140 «Ο θερμοκρασία ελέγχου “Ρ“")Ρ εί ™ 
αυτόματη ανάφλεξη ή αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 200 Ο μέσα σε 24 ώρες, 

πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (ς). 

γγι Εάν ύλες της κλάσης 4.2, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
« δύ^όεκ^ς στιςωτοίες ασκούν ο. ύλε, του περώωρ,ακού 2431, αυτά τα μείγμα θα πρέπει« 
σΓείδη κα, τα γράμματα στα οποία ανήκουν βάσε, του πραγματικού βαθμού κίνδυνου 

τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση Αθλημάτων και μειγμάτων (όπως πι τρασκενάσματα κα, ακόβλ,ρα/. 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 
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Κλάση 4.2 

2430 (8) Οταν ύλες έχουν συγκεκρμιένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμμα του ίδιου είδους στο 

(συν.) περιθωριακό 2431, το σχετικό γράμμα μπορεί να καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 111, τμήμα 33.3, και τα κριτήρια που 
τίθενται στο (6). 

(9) Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα ^ιε το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, 
τμήμα 33.3, και των κριτηρίων που τίθενται στο (5), }ΐπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μίας ύλης με 
συγκεκριμένη οιτηιασία είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση 
(βλέπε περιθοιριπκό 2444). 

(10) Ύλες και μείγματα υλών με σημείο τήξης υψηλότερο από 4 5 θα πρέπει να θεωρούνται 

ότι είναι στερεά όπως καθορίζεται στις απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωριακών 2435 (2), 2436 (2) και 
2437 (3) και (4). 

(Π) Αυτοθερμαινόμενα στερεά, οξειδωτικά, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθ^ιό 3127 των 
Υποδείξεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να 
γίνονται δεκτά για μεταφορά (βλέπε, πάντως, περιθωριακό 2002 (8), υποση»ιείωση ν στον πίνακα στην 
παράγραφο 2.3.1). 

2431 Α. Οργανικές ύλες υποκείμενες βε αυτόματη ανάφλεξη 
1 0 Άνθρακας, σε σκόνη, σε κόκκους ή σε κομ^ιάτια 

(0) 1361 άνθρακας ή 1361 αιθάλη , ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

(ς) 1361 άνθρακας ή 136 1 αιθάλη , ζωικής ή φυτικής προέλευσης, |362 _ άνθ ρακας, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Άνθρακες παραγόμενοι από διαδικασία ενεργοποίησης ατμού και μη-ενεργοποιημένη 
αιθάλη ορυκτής προέλευσης δεν νπόκέινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μη-ενεργοποιημένοι άνθρακες ορυκτής προέλευσης και σκόνη άνθρακα σε κατάσταση μη 
υποκείμενη σε αυτόματη θέρμανση δεν νπόκέινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

2° Ζωικές και φυτικές ύλες: 

(6) 1374 ιχθυάλευρο , (υπολείμματα ψαριών), αποσταθερο ποι ημέ_νο Α 

(ο) 1363 κόπρα . 1386 πήγμα σπόρων που περιέχει περισσότερο από 1.5% (κατά βάρος) λάδι και 

με όχι περισσότερο από 11 % (κατά βάρος) υγρασία, 2217 πήγμα σπόρω ν που περιέχει όχι 
περισσότερο από 1.5 % (κατά βάρος) λάδι και με όχι περισσότερο από 11 % (κατά βάρος) 
υγρασία. 

3° Βιομηχανικά-παραγόμενα νή^ιατα, υφάσματα και παρόμοια προϊόντα: 

(ο) 13 64 απόβλητα βαμβακιού, ελαιώδη . 1365 βαμβάκι,νωπό , 1379 χ α ρτί, ακ όρεστο λάδι 

κατεργασμένο , ατελώς αποξηραμένο (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού από άνθρακα), 
1373 νήιιατα, ίώικά ή φυτικά ή συνθετικά, ε.α,ο. διαποτκηιένα με λάδι, ή 1373 υφάσματα, 
ζωικά ή φ υτικά ή συνθετικά, ε.α.ο, διαποτισμένα με λάδι. 

4° Ύλες παραγόμενες από ασθενώς νιτρωμένη κυτταρίνη: 

(ο) 2002 κυτταρινοειδή. υπολείμματα . 

2006 πλαστικά, νίτροκυτταρινικέκ Βάσης, αυτοθερμα ινόμεν α , ε.α,α 
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Κλάση 4.2 

2431 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1353 νήματα ή υφάσματα διαποτισμένα με ασθενόχ; νηρωμένη κιηττφίνη. ////-(συνεχ.) 

αυτοΟεμμαινόμενα και 2000 κυτταρινοεώή είναι είδη της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 
2401,3 0 (α)]. 

5° Στερεές οργανικές αιχιόματα εύφλεκτες μη-τοξικές και μη-διαβρωπκές ύλες και μείγματα στερεών 
οργανικών αυτόματα εύφλεκτων μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών υλών {όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 



6° Υγρά οργανικά αυκηιατα, εύφλεκτα, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικές ύλες και μείγματα οργανικών 
αυτόματα εύφλεκτων, μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), 
που δεν [ΐπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(α) 2845 πυροιρορ ικά υγ ρά, οργανικά, ε.α.ο. , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες σνσκενασίας εφαρμόζονται σ αυτήν την νλη (βλέπε 
περιθωριακό 2433). 


3183 αυτοθεί 


7° Στερεές οργανικές αυτόματα εύφλεκτες τοξικές ύλες και μείγματα στερεών οργανικών αυτόματα 
εύφλεκτων ταξικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(ό) 3128 αυτο θερμαινό ^ιενα στερ ε ά, τοξικά. οργανικά, ε.α .ο.. 


(ο) 312 8 αυ τοΟερμαινόιιενα σ τερεά. το£ικά, οργ ανικά, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 


8° Υγρές οργανικές αυτό}ΐατα εύφλεκτες τοξικές ύλες και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων 
τοξικών υλών (όπα>ς παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(δ) 3184 αυτοθε ι 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικόνμας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 


9° Οργανικά αυτό^ιατα εύφλεκτα διαβρωτικά στερεά και μίγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων 
διαβρωτικών στερεών (όπιος παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 
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Κλάση 4.2 

2431 (ί>) 3126 αυτοθε ο ιιαιν ό μένα στερεά, δια βρ ωτικά, οργανι κό^,ε^ο·, 

(συνεχ.) 

(ο) 312 6 αυτοθερηαινόιιενα στερεά, διαβολ ικά, οργανικά, ε ; ,α : α 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 

10° Οργανικά αυτόματα εύφλεκτα δια [Ερωτικά υγρά και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων 
διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


<*>) 


ε.α.ο· . 


(ς) 3185 αυτοθερμαιν όι ιενα υγρά, δια&ρ ωτικά, οργανικά^ ε,α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιΟτοριακό 2800 (3). 


Β. Ανόργανες ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη 

11° Φωσφόρος 

(η) 1381 φωσ ωόρ ος. λευκός ή κίτ ρινος. Εη ρός ή 1381 φωσ φόρος, λευκός ή κίτρινος, κάτω από 

νερό ή 1381 φωσφόρος . λευκός ή κίτ ρινο ς, σε δ ιάλυμα . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2447 φωσφόρος, λευκός ή κίτρινος, πττ ηγμένος είναι ύλη της 22°. 


12° Μέταλλα και μιεταλλικά κράματα σε σκόνη, λεπτή σκόνη ή σε κοκκώδη μορφή ή σε άλλη αυτόματα 
εύφλεκτη μορφή: 


(«) 1854 κοάιια βαρίου, π υοοοοοικό. 1855 ασ βέστιο, πυ ροφορικό ή 1855 κράμα ασβεστίου, 

πυροφορικό . 20 08 Ζιρκόνιο σε σκόνη. Ευοό . 2545 ά φν ιο σε σκόνη, ξηρ ό, 2546τιτάνιο σε 
σκόν η, ξηρό. 2881 καταλύτη ς με τάλλου, ξηρός , 

13 83 πυροφορικό μέταλλα, ε.α.ο. ή 1383 πυροφορικά κρά ματα, 


(*>) 


Ενός με ορατή περίσσεια υγρού, 2008 ζ ιρ κόνιο σε σκόν η, 
ξηρό. 2545 άφνιο σε σκόν η, £ηρό. 2546 τιτ άνιο σ ε σκόνη , ξηρό, 2881 καταλ ύτης μετάλλου. 


ξϊΐβός, 

3189 αυτοθ εοιιαιν όμενα μέταλλα σε σκόνη, ε.α .ο.. 


(ο) 1932 υπολείμματα Ειοκόν ιου, 2008 Ζιρκόνι ο σε σκόνη, . ξηρό, 2009 ζιρκόνιο, ξ ηρό, σε 

επεξεργασμένα φύλλα, λωρίδες ή σπειροειδές σύρμα (λιγότερο από 18 πίπι παχύ), 2 545 
άα>νιο σε σκόνη, Εηρό . 2546 τιτάνιο σε σκόνη. £ηρό , 2793 σ ιδ ηρομε τα λ λικά. γρέζια, 
ροκανίδια, τορναοίσιιατα ή κομμάτια σε αυτοθερμαινόμενη μορφή, 2881 καταλύτης 

3189 αυτοθεοιιαινόμενη σκόνη μιετάλλου, ε.α,ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 2858 προϊόντα επεξεργασμένου ζιρκονίου πάχους 18 ιητη ή περισσότερο 

είναι ύλες της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2401. 13 0 (ο)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1326 σκόνες άφνιου, 1352 σκόνες τιτάνιου ή 1358 σκόνες ζιρκονίου, 

βρεγμένες, με όχι λιγότερο αχό 25 % νερό, είναι ύλες της κλάσης 4.1 (βλεπε περιθωριακό 240!, 
13°). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Λεπτή σκόνη και σκ6νη μετάλλων σε μη-αυτόματα εύφλεκτη μορφή, που 

καρ 'όλα αιπά σε επαφή με νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε 
περιθωριακό 2471, 13°). 



5828 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4.2 

2431 13° Σουλφίδια, υδροσουλφίδια και θειονώδη άλατα σε αυτόματα εύφλεκτη μορφή: 

(συνεχ.) 

(Β) 1382 θειούτο κάλιο. άνυδρο ή 1382 θειούτο κάλιο με λιγότερο από 30 % νερό από 

κρυστάλλωση, 1384 διθειονώδες νάτριο ( υδροθειώδες νάτρ ιο). 1385 θειώδες νάτριο ,, 
άνυδρο ή 1385 θειώδες νάτριο με λιγότερο από 30 % νερό από κρυστάλλοιση, 1923 
διθειονώδες ασβέστιο (υδροθειώδεε ασβέστιο ). 1929 διθειονώδες κάλιο (υδροθειώδες 
κάλιο ). 2318 υδροθειούΎΟ νάτριο με λιγότερο από 25 % νερό από κρυστάλλωση, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1847 θειούχο κάλιο, ενι δαταψέ\>ο, με όχι λιγότερο από 30% νερό από 

κρυστάλλωση και 2949 νδροθειούχο νάτριο με όχι λιγότερο από 25 % νερό από κρυστάλλωση είναι 
όλες της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 45° (6) /./ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 1931 /Ιιθειονώδης ψευδάργυρος είναι όλη της Κλάσης 9, [βλ. περιθωριακό 

2901, 32°(ε)]. 

(ς) 3174 διθε ιού χο τιτ άνιο 

14° Μεταλλικά άλατα και αλκοολικά άλατα, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά, σε αυτόματα εύφλεκτη 
μορφή. 

(Β) 3205 αλκοολ ικά άλατα ιιετ άλλων αλκαλικώ ν γαιών. ε,α.ο., 

(ο) 3205 αλκοολ ικά άλα τα μετάλλων αλκαλικών γαιώ ν. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ομάδα μετάλλων των αλκαλικών γαιών περιλοφιβάνει το μαγνήσιο, το 

ασβέστιο, το στρόντιο και το βάριο. 

15° Μεταλλικά άλατα και αλκοολικά άλατα, διαβρωτικά, σε αυτό^ιατα εύφλεκτη μορφή: 

(ε) 2441 τριτλωριούγο τιτάνιο, πυοοιροοικό ή 2441 μείγιιατ α τ ριγλωριούχου τ ιτάνιου. 

πυροφορικά . 

(Β). 1431 ιιεθυλικό νάτριο . 

3206 αλκαλικά αλκ οο λικά άλατα μετάλλων, αυτοθ εοιιαι νόμενα, διαβρωτικά, ε.α.ο. , 

(ο) 3206 αλκαλικ ά αλκοολικά άλατα μετάλλων, αυτοθερμαινό^ιενα, διαβρωτικά, ε.α.ο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 2869 τριχλωριοόχο τιτάνιο ή μείγμα τριχλοψιοόχου τιτάνιον, μη-ττνροφαρικό, είναι 

όλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 11° (δ) ή (ο)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η ομάδα των σλκαλιμετάλλων περιλοηιβάνει τα στοιχεία λίθιο, νάτριο, κάλιο, 
ρουβίδιο και καίσιο. 

16° Αυτόματα εύφλεκτα, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά ανόργανα στερεά και μίγματα αυτόματα 
εύφλεκτων μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών ανόργανων στερεών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(β) 3200 πυροωοοικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. . 

(Β) 2004 διαιιίδιο του μαγνησίου . 

3190 αυτοθεο ι ιαινόίΐενα στεοεά. ανόργανα, ε.α.ο. . 



2431 

(συνεχ.) 
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(ο) 1376 οξείδιο του σιδήρου, ϊρτισιμοποιηιιένο , ή 1376 σπογ γώδηο σίδηρέ 

γρησιμοποιημένος , λαμβανόμενος από τον καθαρισμό φωταερίου, 2210 ΠΊΒηεβ 
(μαγγανιούχο αιθυλένιο 1,2-1)15 (διθειοκαρβαμικό)) ή 2210 παρασκευάσ ματα πίΒηεί) 
με όχι λιγότερο από 60 % ιυεηβό, 3190 αυτοθεομαινόμενα στερεά, ανόργανα, ε.α.ο ; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μαηεύ και παρασκευάσματα πιαηβδ σταθεροποιημένα έναντι αντοθέρμανσης δεν 
χρειάζεται να ταξινομούνται στην Κλάση 4.2 όταν μπορεί να δειχθεί με έλεγχο ότι κυβικός όγκος ! 
σι 3 της όλης δεν αιπυαναφλέγεται και ότι η θερμοκρασία στο κέντρο του δείγματος δεν υπερβαίνει 
τους 200° Γ, όταν το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από 75° Γ ± 2° λ' για 
περίοδο 24 ωρών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 2968 σιωιεδ ή 2968 παρασκευάσματα σιαηβδ που είναι σταθεροποιημένα έναντι 

της αντοθέρμανσης και που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλήσης 4.3 
[βλέπε περιθωριακό 2471, 20° (ο)]. 

17° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα, μη-τοξικά και μη-διαβροοτ»κά υγρά και μείγματα αυτόματα 

εύφλεκτων ανόργανων μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(β) 2870 βοροϋδρίδιο του αλουαινίου ή 2870 βοοοϋδρίδιο του αλουιιινίου που περιέγεται σε 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκενασίας εφαρμόζονται σ αυτές τις ύλες (βλέπε 

περιθωριακό 2433). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Άλλα μεταλλικά υδρίδια σε εύφλεκπ} μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.1 
(βλέπε περιθοφιακό 2401, 14°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Μεταλλικά υδρίδια που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, 

είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθτοριακό 2471, 16°). 


(6) 31 86 αυτοθεοιιαινόιιενα υγρά, ανόργανα, ε.αο · , 


(ο) 3186 αυτοθ εο μαινόμενα υνοά. ανόργανα, ε.α.ο. 

18° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα τοξικά στερεά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων 
τοξικών στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(6) 3191 αυτοθεομιαινάμενα στεοεά, τοπικά, ανόρ γανα, ε.α.ο,, 


(ς) 119) < ρ γ?οθερμαινόμενα στερεά, τοπικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

19° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα τοξικά υγρά και μείγματα ανόργανων αυτόμιατα εύφλεκτων τοξικών 
υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(β) 1380πενταβοράνιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκενασίας εφαρμόζονται σ αυτή την ύλη (βλέπε 
περιθωριακό 2433). 

(ό) 1187 αυτοθερμαινόαενα υγρά, τοΕικά. ανόργανα, ε.α. ρ,, 

(ο) 3187 αυτοθ ερ μαινόμενα υνρά. τοξικά, ανό^α γα,εα^ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 
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2431 20° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά στερεά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων 

(συνεχ.) διαβρωτικών στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 

άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(Β) 3192 αυτοθε ο μαινόμενα στεοεά. διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. , 

(ο) 3192 αυτοθ εριιαιν ό^ιενα στερεά, διαβρ ωτικά. ανόργανα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διοβρτοχικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 

21° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά και μείγ^ιατα ανόργανων αυτό|.ιατα εύφλεκτων 
διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(Β) 3188 αιιτοθρ. ρμαινόμενα υνοά. διαβρωτικά. ανόργανα, ε.α.θ· , 

(ς) 3188 αυτοθεοιιαινό μένα υνρά. διαβρωτικά, ανόργανα ^εε^ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 

22° 2447 φωσφόοος. λευκός τετηγμένος. 

(λ Οργανομεταλλικές ενώσεις υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Οργανο^ιεταλλικές ενώσεις και διαλίψατά τους που δεν είναι υποκείμενα σε 
αυτόματη ανάφλεξη αλλά, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσΐ}ς 4.3 
(βλέπε περιθωριακό 2471, 3°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εύφλεκτα διαλύματα με οργανομεταλλικών εχώσεων που δεν εάαι υποκείμενες σε 
αυτόματη ανάφλεξη και, σε επαφή με το νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 3, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ειδικές συνθήκες σνσκενασίας εφαρμόζονται στις ύλες των 31° έως 33 0 (βλέπε 

περιθωριακό 2433). 

31 0 Αυτόματα εύφλεκτα αλκύλια μετάλλων και αρύλια ^ιετάλλων 

( 3 ) 1366 δίαιθυλο^ευ§άοΎυοο^ 1370 διιιεθυλονευδάργυρος , 2005 διωενύλιο μαγνησίου, 2445 

αλκύλια λιθίου , 3051 αλκύλια αλουιιινίου . 3053 αλκύλια μαγνησ ίου, 2003 αλκύλια ι^τάλλων, 
ε.α.ο. ή 2003 αρύλια μετάλλων, ε.α.ο. . 

32° Αλλες αυτόματα εύφλεκτες οργανο^ιεταλλικές ενώσεις 

( 3 ) 3052 αλκυλαλανονουγκ ενώσεις αλουιιινίου . 3076 αλκυλαλογογούγ£ς_ ενώφζΐς αλουμινίου, 

3049 αλκυλαλοΎονούνεε ενώσει αετάλλων. ε.α.ο, ή 3049 α ρ υ λαλογονρύχες ς^ώσεις 
μετάλλων, ε .α.ο,. 3050 αλκυλοΟδοί&ια μετάλλων, ε.α.ο. ή 3050 «ρυλοϋ δρίδια μετάλλων, ε.α.ο, 

33° Αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις 
Ο. Κενές συσκευασίες 

41 0 Κενές συσκευασ ίες. συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβ ωτίων για υεταφορά 
γύμα (1ΒΟ, κενών ογη μάτων-δε£ααενών . κενών αποσυναραολσγουιιένων δεξαμ ενών, κενών 
αγημάτων και κενών εαποοευματοκιβωτίων-δεξαιιενών . ακαθάριστων, καθώς και κενά οχήματα για 
μεταφορά χύμα και κενά ιιικοά ειιπορευαατοκιβώτια για μεταφορά χύμα, ακαθάριστα, που περιείχαν 
ύλες της κλήσης 4.2. 
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2431 

(συνεχ.) 


2432 


2433 


Κλάση 4.2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθό^ηστες κενές συσκευασίες, συμπεριλα^ιβανομένων κενών ενδιά/ιεσων 

εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), κενών οχημάτων-δεζεηιενών, κενυ/ν 
αποσνναρμολογου/ιένων δεζεηιενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεζαμενών και κενών μικρών 
εμπορευματοκιβωτίου που περιείχαν ύλες της 4° (ο), χαρακτηριστικός αριθμός 2002, της 12 0 (ν), 
χαρακτηριστικός αριθμός 1932, 2009 και 2793, και της 16° (ο), χαρακτηριστικός αριθμός 1376, δεν 
υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στο περιθωριακό 2433. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (1Β0), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της 
προσθήκης Α.6. 

(2) Με εξαίρεση τις συσκευασίες που αναφέρονται στο περιθωριακό 2436 (2) (β) και (6) και (3) και στο 
περιθωριακό 2437 (3) («) και (Η), (4) και (5), οι (εσωτερικές) συσκευασίες θα πρέπει να είναι ερμητικά 
κλεισμένες. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2430 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, 0α 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομιάδας συσκευασίας 1, μαρκαρισμένες με το γράμμα "X", για ύλες 
υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές) ταξινομημένες υπό το (π) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Π ή ϊ, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Υ" ή "X", ή ΙΒΟ 
της ομιάδας συσκευασίας Π, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ", για αυτοθερμαινόμενες ύλες 
ταξινομη|ΐένες υπό το (6) κάθε είδους, 

συσκευασίες των οχιάδων συσκευασίας III, II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Ζ”, "Υ" ή 
"X", ή ΙΒ€ των ομάδων συσκευασίας 111 ή 1ί, μαρκαρισμένα μιε το γράμμα "Ζ" ή "Υ", για 
αυτοθερμιαινόμιενες ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κΧάσης 4.2 σε οχήματα-όεζοηιε νί:ς, 

αποσυναρμολογούμε,νες δεξτψενές και εμπορε.υματσκιβώτια-δεζιψενές, καθά>ς και για μεταφορά χύμα, 
βλέπε Προσθήκη Β 

2. Συσκευασία μεμονωμένων υλών 

(1) Πυροφορικά υγρά των 6° (&), 17° (β) με εξαίρεση το βοροϋδρίδιο του αλουμινίου σε συσκευές, 19° 
(β) και 3Γ έως 33°, θα πρέπει να συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία που κλείνουν ερμητικά, που δεν 
προσβάλλονται από το περιεχόμενο και έχουν χωρητικότητα όχι μιεγαλύτερη από 450 λίτρα. Τα δοχεία θα 
πρέπει να υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο και σε περιοδικούς ελέγχους κάθε πέντε χρόνια σε πίεση όχι 
μικρότερη από ΙΜΡ& (10 ύβτ) (πίεση πιεζομέτρου). Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο 
από 90 % της χωρητικότητας τους, όμως ένας χώρος τουλάχιστον 5 % θα πρέπει να παραμένει κενός για 
ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε μέση θερμοκρασία 50 °0. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το υγρό θα 
πρέπει να είναι κάτω από ένα στρώμα αδρανούς αερίου η πίεση πιεζομιέτρου του οποίου 0α πρέπει να είναι 
όχι μικρότερη από 50 ίίΡ 3 (0.5 03γ). Τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν μία πλάκα δεδομένων με τα παρακάτω 
στοιχεία αναγραφόμενα σε μορφή διαρκείας: 
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2433 - ύλη ή ύλες υ που γίνονται δεκτές για μεταφορά, 

(συνεχ.) 

το απόβαρο ι > του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, 
πίεση ελέγχου^ (πίεση πιεζομέτρσυ), 

ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε, 
σφραγίδα του ε|ιπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο, 
χωρητικότητα ν του δοχείου, 
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πλήρωσης . 

(2) Λυτές οι ύλες μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 με γυάλινη εσωτερική συσκευασία και χαλύβδινη ή αλουμινένια εξωτερική συσκευασία 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από 90 % της 
χωρητικότητας τους. Κάθε κόλο θα πρέπει να περιέχει μία μόνη εσωτερική συσκευασία. Τέτοιες 
συνδυασμένες συσκευασίες 0α πρέπει να συμφωνούν σ’έναν τύπο οχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας I, 

(3) Ύλες του 31° (β), εξαιρουμένου του 2005, διφενύλιο μαγνησίου, του 32°, μπορεί επίσης να 
συσκευάζεται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφοινα με το περιθωριακό 3538, με γυάλινες εσωτερικές 
συσκευασίες που κλείνουν ερμητικά, με χωρητικότητα όχι ^ιεγαλύτερη από I λίτρο, που θα πρέπει να 
ασφαλίζονται σταθερά μία προς μία σε μεταλλικές συσκευασίες μέσω υλικών επικαλύψεως. Οι γυάλινες 
συσκευασίες δεν θα πρέπει να πληρώνονται σε ποσοστό άνω του 90% της χωρητικότητάς τους. Οι 
ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται: χαλύβδινα βαρέλια αποσπώμενης 
κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, βαρέλια αλουμινίου αποσπώμενης κεφαλής σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3521, βαρέλια από κόντρα πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523, βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, κουτιά χάλυβα ή αλουμινίου σύμφωνα με το περιθωριακό 3532, 
κουτιά από φυσικό ξύλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3527, κουτιά από κόντρα πλακέ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3528, κουτιά από ανασυσταθέν ξύλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3529, και κουτιά από 
φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530. Κατ’εξαίρεση από το περιθωριακό 3538, ξύλινα 
βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3524 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές 
συσκευασίες. 

Τέτοιες συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με σχεδιαστικό τύπο που έχει 

ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την Προσθήκη Λ.5 για την ομάδα συσκευασίας I. 

Ενα κόλο δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερα από 30 λίτρα υλών. 

2434 Φώσφορος της 22° θα πρέπει να ^ιεταφέρεται μόνον σε οχή*ιατα~δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β. Ια) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β ΙΕ»), 

2435 (!) Ύλες ταξινόμησες υπό το (α) των 5°, 12°, ί 5° και 16° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(θ) αλουμινένια βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 


» // ονψασία μπορεί να ανχικαιασταθεί από μία γενική περιγραφή που καλύπτει ύλες παρόμοιας φύσης και ιπϊσης σιψβατές με τα 
χα/κχκτηριστικά του δοχείου. 


Ί Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να προστίθαται κάθε φορά μετά από τις αριθμητικές τιμές. 
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2435 

(συνεχ.) 
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Κλάση 4.2 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 
3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια μή-αφαιρούμενης κεφαλής }ΐε μέγιστη χωρητικότητα 60 λίτρα και σε 
πλαστικά μπιτόνια μη-αφαιρού|ΐενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

( β ) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες με γυάλινες, πλαστικού υλικού ή ^ιεταλλικές εσωτερικές 
συσκευασίες σύμφωνα \\ζ το περιθωριακό 3538, 

(2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: σε βαρέλια 
αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3520 για χαλύβδινα, περιθωριακό 3521 για 
αλουμινένια, ή περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή σε μπιτόνια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3522 για χαλύβδινα ή αλουμινένια ή περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού. 

(3) Λευκός ή κίτρινος φωσφόρος της 11° (α) 0α πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(π) χαλύβδινα βαρέλια μη-αφαιρού^ιενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, 

(Β) χαλύβδινα βαρέλια αποσπώμενης κεφαλής σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3520, εφόσον τα 
βαρέλια έχουν υποβληθεί σε έλεγχο στεγανότητας σύμφωνα με το περιθωριακό 3553, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 
3522, 

(ά) συνδυασ^ιένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με μεταλλικές εσωτερικές 
συσκευασίες. 

(4) Βορούδρίδιο του αλουμινίου που περιέχεται σε συσκευές της 17° (3) θα πρέπει να συσκευάζεται σε: 
( 3 ) χαλύβδινα βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ύ) αλουμινένια βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 3521, ή 
(ο) πλαστικά βαρέλια αφαιρού^ιενης κεφαλής σύμφωνα *ιε το περιθωριακό 3 526, ή 
(ά) χαλύβδινα ή αλουμινένια κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (ύ) τοιν διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ίϊ) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινέναι μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ό) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

( β ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3 539, ή 
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(Ιι) ^ιεταλλικά !ΒΟ σύμφωνα |ΐε το περιθωριακό 3622, ή 

(ί) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

0) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση 
τους τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) ^ιπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(&) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή σε βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) σάκους |ΐε πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, υπό την προϋπόθεση ότι 
συνθέτουν ένα πλήρες φορτίο ή είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 

(3) Ιχθυάλευρο της 2° (1>) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 
3623, με εξαίρεση τους τύπους Ι3ΗΙ, 13ί1 και 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι συνθέτουν ένα πλήρες 
φορτίο ή ότι τα εύκαμπτα ΙΒΟ είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 

(4) 3313 οργανικά χρωστικά, αυτοθερμαινόμενα, του 5° (ύ) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

( 3 ) χάρτινοι σάκος πολλαπλών τοιχωμάτων, αδιάβροχοι (5Μ2), σύμφωνα με το περιθωριακό 
3536, 

(1>) σάκοι από πλεγμένο πλαστικό, αδιαπέραστοι, (5Η2), σύμφωνα με το περιθωριακό 3534, 

(ο) εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, εξαιρουμένων των τύπων 13111, 131.1 και 

13Μ1. 

Οι συσκευασίες και τα ΙΒΟ που αναφέρονται στο (π), (Ι>) και (ο) μπορούν να μεταφέρονιαι μόνο ως 
πλήρη φορτία ή να φορτώνονται σε παλέτες. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 520, ή 

(ύ) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ς) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδικκηιένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμ^ιάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, 

ή 

(Η) μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3 540. 
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2437 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μεταλλικές σνσκενασίες για ύλες της 4° θα πρέπει να είναι έτσι 

(πυνεχ.) κατασκευασμένες και κλεισμένες ώστε να αποδίδουν όταν η εσωτερική πίεση φτάνει μία τιμή όχι 

μεγαλύτερη αχό 300 έΡα (3 Βαε). 

(2) Με εξαίρεση τις ύλες της 4°, οι ύλες μπορεί επίσικ να συσκευάζονται σε: 

(β) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 

(6) άιαηιπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(ο) σύνθετα ΙΒΟ |ΐε πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 με εξαίρεση 
τους τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(3) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε. 

(β) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα *ιε το περιθωριακό 3523, ή σε βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, *ιε έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους ή 

(ί>) σάκοι, αδιαπέραστοι, (51.2) σύμφωνα με το περιθωριακό 3533, σάκοι από πλεγμένο 
πλαστικό, αδιαπέραστοι (5Η2), σύμφωνα με το περιθωριακό 3534, σάκοι από πλαστική 
ταινία (5Η4) σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, ή χάρτινοι σάκοι πολλαπλών τοιχωμάτων 
αδιάβροχοι (5Μ2), σύμφωνα με το περιθωριακό 3536. 

(4) Με εξαίρεση τις ύλες της 4°, στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 φορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τους τυπους 13Η1, 13 μ 

και 13Μ1. 

(5) Ύλες των 2° (ο) και 3° (ο) ^ιπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μη-ελεγ^ιένες συσκευασίες που 
χρειάζεται μόνον να ικανοποιήσουν τις διατάξεις του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (4) έως (7). Απόβλητα 
βα^ιβακιού με περιεκτικότητα σε λάδι μικρότερη από 5 % (κατά βάρος) και βαμβάκι της 3° (ς) μπορούν 
επίσης να ^ιεταφέρονται σε στέρεα ασφαλισμένες σφαίρες. 

2438 (1) Τα ανοίγματα των δοχείων για τη μεταφορά υγρών με ιξώδες, στους 23 °0, μικρότερο από 200 

,πγώ 2 /$, με εξαίρεση τις γυάλινες αμπούλες και τους κυλίνδρους πίεσης, 0α πρέπει να σφραγίζονται 
ερμητικά με δύο συσκευές στη σειρά, μία από τις οποίες 0α πρέπει να είναι κλειστή με βίδες η 
ασφαλισμένη με έναν ισοδύναμο τρόπο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ΙΒΟ, πάντως, βλέπε κεριΒαψιακό 3621 (8). 

(2) Χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, που περιέχουν βρεγμένο καταλύτη μετάλλου 
της 12° (Η), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαεριστήρα σε συμφωνία με το περιθωριακό 3500 (8). 

2439- 

2440 

3. Μικτή σνσκενασία 

2441 (I) Ύλες ταξινομημένες στο ίδιο είδος μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες των 6° (8) 11° 17° (α), 19° (8>, και 31° έως 33° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες ή 
είδη άλλων ειδών της'κλάσης 4.2, με ύλες ή είδη άλλων πλάσεων ή με εμπορεύματα πο» δεν «πόκε.νται 
στις διατάξεις αυτής τι^ς Οδηγίας. 
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Κλάση 4.2 

2441 (3) Με εξαίρεση τις ύλες που αναφέρονται στο (2) παραπάνω, ύλες της κλάσης 4.2, σε ποσότητες που 
(συν.) δεν ξεπερνούν τα 3 λίτρα για υγρά και/ή 6 Ι(£ για στερεά, ανά δοχείο, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε 

μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων - υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για ύλες και είδη εκείνων των κλάσεων - και/ή με 
εμπορεύ^ιατα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα }ΐεταξύ τους. 

Για ύλες ταξινομημένες στην ομάδα (β), η καθαρή ποσότητα ανά κόλο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λ$> 
για στερεά, 3 λίτρα για υγρά. 

(4) Οι παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(ε) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοτπηιείωτης θερμότητας, 

(ό) Έκλυση εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διπβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2432 0α πρέπει να τηρούνται. 

(6) Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 )<£ όταν χρησιμοποιούνται ξύλινα κασόνια 
ή κασόνια από φύλλο φάϊμπερ . 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) 

Μαρκάρισμα 

2442 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρκηιένο καθαρά και με τρόπο διάρκειας με τον χαρακτηριστικό 
αριθμό των εμπορευμάτων που θα αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ϋΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 4.2 0α πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα. 
Αριθμ. 4.2. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες της 17° (8), ηιβηββ ή παρασκευάσματα Γηβηβί) της 16° (ς), και ύλες των 31 0 
έως 33°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα *ιε το υπόδειγμα Αριθμ. 4.3. 

(4) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7°, 8°, 11°, 18° και 19° 0α πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες των 9°, 10°, 15°, 20° και 21° 0α πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(6) Κόλα που περιέχουν υγρά, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα που περιέχουν 
δοχεία εφοδιασ^ιένα με εξαεριστήρες ή δοχεία εφοδιασμένα *ιε εξαεριστήρες χωρίς εξωτερική συσκευασία 
και κόλα που περιέχουν φωσφόρο καλυμμένο με νερό της 11° {&), θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες 
πλευρές ετικέτα σύμφωνα ^ιε το υπόδειγ}ΐα Αριθμ. 11. 
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Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2444 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και ονο^ιασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2431. Εάν η ύλη δεν 
αναφέρεται με την ονομασία της, αλλά είναι καταχωρημένη σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο., 
ακολουθού^ιενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης^. 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλή σης, τον αριθμό είδους, 
εάν εφαρμόζεται, το γράμιια και τα αρνικά "ΑΡΕ ” (ή "ΕΑΡ"). κ.χ. ’4.2. 13° (Β), ΑΌΚ . 

Για τη ^ταφορά των αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει 
να είναι: "Απόβλητα που περιέχουν ..." και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα αναγράφεται(ονται) με τη(τις) χημικηίες) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, γαίες που περιέχουν 1381 λευκό φωσφόρος κάτοι από νερό 4.2, 
11° (8) ΑΪ)Κ". 


3 Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά 
και κείμενα Εμπορικές ονομασίες δεν Οα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αητό το σκοπό. 
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Κλάοτη 4.3 

2444 Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που 
(συνεχ.) περιέχουν διάφορα συστατικά υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο 
να αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίο)ς συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους 
των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2430 (9) δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της 
Κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: "Όχι εμπορεύματα της κλάσης 4.2”. 

Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό υποκείμενο στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας, η λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθεται ως } ιερός της ονομασίας στο έγγραφο 
μεταφοράς [βλέπε περιθιοριακό 2002 (8) (π)]. 

Όταν ένα στερεό παραδίδεται για {ΐεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτοιν 
θα πρέπει επιπλέον να αναφέρουν "τετηγμένο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 

2445- 

2451 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2452 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανο|ΐένο)ν κενών 1ΒΟ της 41 0 θα πρέπει να κλείνονται 

με τον ίδιο τρόπο και να είναι στεγανές στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ της 41 ° θα πρέπει να φέρουν τις 
ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς Θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις 
ονομασίες που υπογραμμίζονται στο 4 ί π.χ. "Κενή συσκευασία, 4.2, 41°, ΑϋΚ". Στην περίπτωση κενών 
οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογούμε νο>ν δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων- 
δεξαμενών ή κενών μικ|κί>ν εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτί) η περιγραφή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τις λέξεις "Τελευταίο φορτίο” και την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων 
που φορτώθηκαν τελευταία π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 1381 λεύκάς φωσφάρος, ξηρός, 11° (»)". 

2453- 

2469 
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Κλάιτη 4.3 

ΚΛΛΣΙΙ 4.3. ΥΛΕΣ ΠΟΥ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, 

ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 

I. Κατάλογος υλών 

2470 (1) Μεταξύ των υλών και ειδών που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.3, εκείνα που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2471 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του 
περιθωριακού, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2470 (2) έως 2492 και στις 
διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες των υλών και ειδών που απαριθμούνται στο περιθωριακό 2471 που 

δεν νπόκεινχαι στις διατάζεις για αυτήν την Κλάσΐ], είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β , βλέπε 
περιθωριακό 2471α. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 4.3 καλύπτει ύλες και είδη που αντιδρούν με το νερό προς έκλυση εύφλεκτοιν 
αερίων υποκείμενων στο σχηματισμό εκρηκτικών μειγμάτων με τον αέρα, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος "ενεργή με το νερό" που χρησιμοποιείται στις ε.α,ο. καταχωρήσεις του 

περιθωριακού 2471, δηλώνει μία ύλη που σε επαφή με το νερό εκλύει εΐιφλεκτα αέριο. 

(3) Οι ύλες της κλάσης 4.3 υποδιαιρούνται ως εξής: 

Λ. Οργανικές ύλες, οργανομεταλλικές ενώσεις και ύλες σε οργανικούς διαλύτες, που, σε επαφή 
^ιε το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, 

Β. Ανόργανες ύλες που, σε επαφή }ΐε το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, 

€. Είδη που περιέχουν ύλες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, αναδίδουν εύφλεκτα αέρια. 

Ο. Κενές συσκευασίες. 

Ύλες και είδη της Κλάσης 4.3 ταξινομημένες στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2471, θα πρέπει να 
καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτιη ομάδες, που χαρακτηρίζονται από το γράμμα (β), (β) ή (ο), 
σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους: 

(β) πολύ επικίνδυνες, 

(Β) επικίνδυνες, 

(ο) λιγότερο επικίνδυνες. 

(4) Καταχώρηση υλών που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένη ονομασία στο περιθωριακό 2471,1°, 3°, 
11°, 13°, 14°, 16° και 20° έως 25°, και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράμιιατα, θα πρέπει να βασίζεται στα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, 
τμήμα 33.4. Η ε}ΐπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία περισσότερο αυστηρά 

βασκηιένη καταχώρηση. 

(5) Οταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2471 βάσει της 
διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 111, τμήμα 33.4, 
εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια: 

.Μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στην κλάση 4.3 εάν: 

(β) κατά τη διάρκεια οποιοσδήποτε φάσης του ελέγχου το αέριο που εκλύεται αναφλέγεται 
αυτόματα, ή 

(Β) ο ρυθ|ΐός εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή ^ιεγαλύτερος από 1 λίτρο ανά 
χιλιόγραμμο ανά ώρα της ύλης που είναι υπό έλεγχο. 
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Κλάση 4.3 

2470 (6) Οταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα το)ν ειδών στο 

(συνεχ.) περιθωριακό 2471 βάσει της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, 
Μέρος III, τμήμα 33.4, τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται: 

(β) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά ζωηρά με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προς 
παραγωγή αερίου που αναφλέγεται αυτόματα, ή αερίου που αντιδρά άμεσα με το νερό σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος τέτοιες ώστε ο ρυθ^ιός εκπομπής εύφλεκτου αερίου μέσα σ’ένα 
λεπτό είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 10 λίτρα ανά χιλιόγραμμο ύλης, θα πρέπει να 
καταχωρείται στο γράμμα ( 3 ), 

(Β) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά άμεσα μ το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε 
ο μέγιστος ρυθ^ιός εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή ^ιεγαλύτερος από 20 
λίτρα ανά χιλιόγραμμο ύλης, και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του γράμματος (α), θα πρέπει 
να καταχωρείται στο γράμμα (Β), 

(ο) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά αργά μ το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο 
ΐιέγιστος ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή }ΐεγαλύτερος από 1 λίτρο 
ανά χιλιόγραμμο ύλης, και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια των γραμμτων (») ή (Β), θα πρέπει 
να καταχωρείται στο γράμμα (ο). 

(7) Εάν ύλες της κλάσης 4.3, ως αποτέλεσμα προσμίξεων, μπαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες ανήκουν οι ύλες του περιθωριακού 2471, αυτά τα μίγματα Οα πρέπει να 
καταχωρούνται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγμτικού βαθμού κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(8) Οταν ύλες έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμμα του ίδιου είδους του 
περιθωριακού 2471, το σχετικό γράμμα μπορεί να καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
ελέγχου σύμφωνα μ το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, τμήμα 33.4, και τα κριτήρια που 
τίθενται στην παράγραφο (6). 

(9) Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα μ το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, 
τμήμα 33.4, και τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (6), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση 
μίας συγκεκριμένης ονομασίας ύλης είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την 
Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2484). 

(10) Ύλες και μίγμτα υλών μ σημίο τήξης υψηλότερο από 45 °0 Οα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά 
για τους σκοπούς των συνθηκών συσκευασίας στα περιθωριακά 2474 (2), 2475 (3) και 2476 (2). 

(11) Ενεργά μ το νερό στερεά, εύφλεκτα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3132, ενεργά 
μ το νερό στερεά, οξειδωτικά, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3133 και ενεργά με το 
νερό στερεά, αυτοθερμαινόμνα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3135 των Υποδείξεων 
για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για 
μεταφορά (βλέπε, όμως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημίωση ]/ στον πίνακα στην παράγραφο 2.3.1). 
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Κλάση 4.3 


2471 Α. Οργανικές ύλες, οργανομεταλλικές ενώσεις και ύλες σε οργανικούς διαλύτες που, σε επαφή με 
το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια 


Χλωροσιλάνια: 

(«) 1183 αιΟυλοδ ιγλ ωροσιλάνιο ,_ 

2988 τλωοοσιλάνια. ενεργά με το νερό, ε ύφλεκτα, δκχβρωτικά. ε.α.ο, 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ειδικές συνθήκες σνσκενσσίας εφαρμόζονται σ αυτές τις όλες [βλέπε 
περιθωριακό 2473 (1)]. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χλωροσιλάνια /ιε σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 και που, σε επαφή με το 

νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι όλες της κλασης 3 [βλέπε περιθωριακό 2301, 21 (α)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Χλοψοσιλάνια με σημείο ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο από 23 °€ και που, σε επαφή 

με το νερό , δεν εκλ.νοον είψλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωρκχκό 2801, 37 ). 

2° Το παρακάτω σόμπλεγ^ια τριφθοριούχου βορίου: 

( 3 ) 2965 διυεθυλαιθερικό τοιφθοριούγο βόριο . 


3° Οργανομεταλλικές ενθέσεις και μίγματα αυτών: 


(») 1928 βρωιαούνο μεύυλοααννήσιο σε αιθυλαιθέρα , 

3207 οργανομεταλλική ένωση, ενεργό με το νερό, — εύφλεκτη ,, ε·μ . ·0 ; ή 2 2 - 9 . 7 δ^λυμα 
ορνανοαεταλλικηε ένωσης, ενεργά με το νερό. εύφλεκτο, ε .α.ο. ή 3207 εναιώρη μα 
οργανομεταλλικής ένωστκ. ενεργό με το νερό, εύφλεκ τ ο , ε.α : ο·, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες σνσκενσσίας εφαρμόζονται σ'αυτές τις όλες [βλέπε 
περιθωριακό 2473 (2)]. 


(*>) 


12Π7 Λιάλιψ π οργανομεταλλικής ένωσης, ενεργό ιιε το νερό ,— εύφλεκτο, —ε^αυ, ή 
3207 εναιώρ ημα ηργανομεταλλικής ένωσης. ενε ργό ^ το νερό, εύφλεκτο, ε,ςεα, 


(ο) 3207 ο ρνανο μεταλλική ένωση, ενεργή με το νερ ό» εύφλεκτη, ε,α,α ή 

3207 διάλυμα όργανό μεταλλικής ένωσης. ενεργό ιιε _το—ν ερό ,— εύφλε κτο,—ε^αυ. η 

3207 εναιώρηαα οργανομεταλλικύς ένωστ^. ενεργό με το ν ερό, εύφλεκτο, 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Οργανομεταλλικές ενώσεις και μείγματα αυτών που αναφλέγομαι αυτόματα, είναι 
ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431,31* έως 33 °) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εύφλεκτα μείγματα με οργανομεταλλικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις που, σε επαφή 
με το νερό, ούτε εκλύουν άφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες ούτε αναφλέγομαι αυτόματα, είναι 
ύλες της κλάσης 3. 


5842 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2471 Β. 
(συνεχ.) 


Κλάση 43 


Ανόργανες ύλες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Οι ομάδες τον "αλκαλιμέταλλα" συμπεριλα/φάνει τα στοιχεία λίΟιο, νάτριο, κάλιο. 
ρουβίδιο και καίσιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι ομάδες τον μέταλλα "της σειράς των αλκαλικών γαιών" σνμπεριλίψβάνει τα 
στοιχεία μαγνήσιο, ασβέστιο, στρόντιο και βάριο. 

0 Αλκαληιέταλλα και μέταλλα της σειράς των αλκαλικών γαιών και κράματα και μεταλλικές ενώσεις 
τους: 

(β) 1 389 αμάλγαμα αλκαλιμετάλλον . 13 91 εναιώρημα αλκαλη ιετάλλου ή 1391_ εναιώρημα 

^ιετάλλου τη ο σειράς των αλκαλικών γαιών . 1392 αμάλγ αμ α μετάλλου τη ς σειρά ς των 
αλκαλικών γαιών. 1407 καίσιο . 1415 λίΟιο . 1420 κάλιο μεταλλ ικό κράμα, ]422 κράμα 
καλίου νατρίου , 1423 ρουβίδιο . 1 428 νάτριο , 2 257 κάλιο , 

1 421 κράιια α λ καλιμετάλλου. υγρά, εα.ο Α > 

(6) 1400 Βάριο . 1401 ασ βέ στιο . 

1393 κρ άιια με τάλλου της σει ράς των α λκα λικών γαιώγ, ε,εηο., 

(ο) 2950 μαγ νήσιο κ οκκώδες, επικαλυμμένο με μέγεθος κόκκου όχι μικρότερο από 149 μικρά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Μέταλλα της σειράς των αλκαλικών γαιών και κρέατα μετάλλων της σειράς των 
αλκαλικών γαιών σε πνροφορική μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό ^431, ί2 ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1X69 μαγνήσιο ή 1869 κράμα μαγνησίου που περιέχει περισσότερο από 50% 

μαγνήσιο σε μορφή σβόλων, ροκανιδίων ή ροδελών, είναι ύλες της κλα/της 4.1 [βλέπε περιθωριακό 
2401, 13° (ε)}. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 1418 μαγνήσιο σε σκόνη και 1418 κράμα μαγνησίου σε μορφή σκόνης είναι όλες 

του 14°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: 3292 Συσσωρευτές, που περιέχουν νάτριο , ή 3292 Στοιχεία συσσωρευτών . που 
περιέχουν νάτριο είναι είδη του 31°(ύ), 

2° Κράματα πυριτίου και πυριτιούχα μέταλλα: 

(ό) 1405 πυρ ιτιούνο ασ βέστιο , 141 7 λιθιοπυρίτιο . 2624 πυριτιούγο μ αγνήσιο, 2830 

λιθ ιοσιδ ηροπυρίτιο, 

(ο) 1405 πυριτιού γο ασ β έστιο, 2844 ασβεστιομα ννη σιοπυρίτιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ύλες τον (α) βλέπε επίσΐ]ς περιθωριακό 2471α. 

3° Αλλα μέταλλα, κράματα και μείγματα (ΐετάλλων, μη-τοξικά, που σε επαφή με το νερό, εκλύουν 
εύφλεκτα αέρια: 

(8) 3708 μεταλλικές ύλες, ενερνές με το νερό, ε.α .α, 

(Β) ]306 η1ηιΐ| ιί νιπ σε σκόνη, μη-επικαλυΐΐιιέν ο, 30 78 δηιιήτρι ο. σε τορναρίσματα ή αμμώδη 

σκόνη, 3170 παραπροϊόντα τήέεΐιχ: αλουαινίου ή 3170 παραπροϊόντα επ ανα τήξεως αλουμ ινίου., 
3?08 μεταλλικό ύλη, ενεργή με το νερό. ε.α,ό, , 

(ο) Π9Κ ηλουμινιοπυοίτιο σε σκόνη, ατι-επικαλυμμένο , .[4 35 τέφ ρ ε ς,.ψευδάμγυμου, 3110 
παραπροϊόντα τ ήέεακ αλουια νίου ή 3170 παρα π ροϊόντα ^ νατήξε^^αλρυμινίρυ, 3208 
μεταλλική ύλιι, ενεργ ή με το νερό, ε,α,ο. 
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Κλάση 4.3 

2471 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Λεπτή σκόνη και σκόνη μετάλλων σε πυροφορική μορφή, είναι όλες της 

(συνεχ.) κλώτης 4 2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλονρινιοπνρίτιο σε σκόνη, επικαλυμμένο, δεν νπόκπται στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 1333 δημήτρια σε πλάκες, ράβδους ή πλινΟώματα είναι όλη της κλάσης 4.1 (βλέπε 

περιθαψιοκό 2401 , 13° φ)]. 

14° Μέταλλα και κράματα μετάλλων στη μορφή σκόνης ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, που, σε επαφή 
με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια και είναι ικανά για αυτοθέρμανση: 

(β) 1436 ψευδάργυ ρος σε σκόνη ή 1436 ψευδά ργυρο ς σε λεπτή σκόνη, 

320 9 μετα λλικ ή ύλη, ενεργή με το νερό, αυτοθερμαινόμεντ^ ε.α.ο., 

(β) 1 418 μαγ ν ήσ ιο σ ε σκόνη ή 1418 κοάιια μ α γ νησίου σε σκόνη, 1436 ψευδάργυρος σε,σκόνη η 

1436 ψευδάρ γυρ ος σε λεπτή σκόνη , 

3209 μετα λλική ύ λη , ε ν ε ργή ιιε το νερό, αυτοθερμαινόμενη,,ε,α α, 

(ε) 143 6 ψευ δάργυρος σε σκ όνη ή 1436 ψευδάργυρος σε λεπτή σκόνη, 

3209 ιιεταλλικ ή,ύλη^ενεργήίΐε τρ,νερό^α μτοΟερμαι νόμενη, ε.α,ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Μέταλλα και κρφιατα μετάλλων σε πυροφορική μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.2 
(βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μέταλλα και κράηιατα μετάλλων που, σε επαφή με το νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα 
αέρια και δεν είναι πυροφορικά ή αιποθερμαινόμενα, αλλά που αναφλέγονται εύκολα, είναι ύλες της 
κλάσης 4. / (βλέπε περιθωριακό 2401, 13°). 

1 5° Μέταλλα και κράματα |ΐετάλλων, τοξικά: 

(ί>) 1395 αλου μινιοσιδη ροπυρίτιο σ ε σκόνη, 

(ς) 1408 σιδ προπυρίιιο με 30 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο (ΐπό 90 % πυρίτιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σιδηροπυρίτιο που περιέχει λιγότερο από 30 % ή όχι λιγότερο από 90 % (κατά 

βάρος) πυρίτιο, δεν υπόκειται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 


16° Υδρίδια μετάλλων: 

(3) 1404 υδρ ίδιο ασβεστίου , 1410 υδοίδιο λιθιοαλουμινίου . 1411 υδρίδιο λιθιοαλο υμινίου, 

αιΟερικό , 1413 βορούδρίδιο λιΟίου, 1414 υδρίδιο λιΟίου , Η26 βοροϋδρίδιο ναΐρίού, 1427 
υδρίδιο ν α τρίου . 1870 βοοοϋδρίδιο καλίου . 2010 υδρίδιο μαγνησ ίου, 2463.υδρίδιρ 
αλουμινίου , 

1409 υδο ίδιπ αε τάλλων. ενεργά με το νερό, ε._α^, 

(δ) 2805 υδοίδιο λιθίου, στερεό , σε γυτά τεμάχια, 2831 υδρίΜγα τραλουμιν ίρυ, 

1409 υδοίδια μετάλλων, ενεργά ιιε το νερό, ε .α,ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1871 υδρίδιο τιτάνιου και 1437 υδρίδιο ζιρκονίου είναι ύλες της κλάσης 4.1 (βλέπε 
περιθωριακό 2401, 14°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 2870 το βορούδρίδιο αλουμινίου είναι ύλη της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 

2431, 17° (α)]. 
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2471 17° Καρβίδια ^ιετάλλων και νιτρίδια μετάλλων: 

(συνεχ.) 

(») 280 6 νιτρ ίδιο λιΟίου, 

(Η) 1394 καρβίδιο αλουμιν ίου. 1402 καρβίδιο ασβεστίο υ. 

18° Φωσφίδια ιιετάλλων, τοξικά: 

(α) 1360 ακοσφίδιο α σβεστίου . 1397 φωσφίδιο αλουμινίου . 1419 φωσφίδιο 

ααννησιοαλουιιιν ίου. 1432 φωσωίδιο νατρίου . 1433 φωσφίδια κασσίτερου . ΠΜ,φωσφ.ίδιο 
ψευδάργυρου . 2011 οωσωίδιο μαγνησίου . 2012 φωσφίδιο καλίου . 2013 φωσφίδ ιο 
στροντίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ενώσεις φωσφόρου με βαριά μέταλλα όπως σίδηρος, χαλκός, κ.λπδεν υπόκεινται 
στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 3048 παρασιτοκτόνο φωσφίδιου τον αλουμινίου, με πρόσθετα που παρεμποδίζουν 

την εκπομπή εύφλεκτων αερίων, είναι ύλες της κλάσης 6.1 [βλέπε ιαριΟωριακό 2601, 43°, (ο)]. 

19° Αμίδια ^ιετάλλων και κυαναμίδια μετάλλων: 

(\>) 1390 αιιίδια αλκαλιμετάλλων . 

(ο) 1403 κυαναμίδιο ασβεστίου με περισσότερο από 0.1 % (κατά βάρος) καρβίδιο ασβεστίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κυανοηιίδιο ασβεστίου που περιέχει όχι περισσότερο από 0.1% (κατά βά/ιος) 
καρβίδιο ασβεστίου, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : το 2004 δκηιίδιο μαγνησίου, είναι όλη π?ς κλάσης 4.2 [βλέπε περιθαφιακό 2431, 
16* (*>)]. 

20° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το 
νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(β) 2813 ενερ γά > ιε το νερό στερεά, ε.α,ο .. 

(ό) 1340 πε ντ αθειούγοο φωσφόοος (Ρ 2 8 5 ) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, 

2813 ενεργά αε το νεοό στ ε ρεά, ε.α,ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πενταθειονχος φωσφόρος όχι ελεύθερες από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, δεν Θα 

γίνεται δεκτός για μεταφορά. 

(ο) 2968 ΜΒηΕί (1,2-1>ί5(διθειοκαρβαμικό) μαγγανιοαιΟυλένιο), σταθεροποιη μένο έναντι της 

αυτοθέρμανσης, ή 2968 παρασκεύασμα ιτίΒηοό. σταθεροποιημένο έναντι της 
αυτοθέρμανσης, 2813 ενεργά με το νερό στερεά, ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2210 τηαηβδ ή 2210 παρασκευάσματα σιαηβΰ σε αντοθερμαινόμενη μορφή, είναι 

ύλες της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 16° (α)], όμως, βλέπε επίσης περιθωριακό 2471α, 

Ο)(ο). 
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Κλάση 4.3 

2471 21° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και 

(συνεχ.) απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, μη-τοξικά και μη-διπβρωτικά και που 

δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(β) 3148 ενεργ ά ^ιε ί ο νερό υνοά. ε.α.ο. , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συακενασίας εφιψμόζονται σ' αυτή την ύλη [βλέπε περιθωριακό 

2473 (2)]. 

(β) 3148 ενεργά ιιε τ ο νερό υγρά, ε.α.ο. . 

(ο) 3148 ενεργά ^ιε το νερό υγρά, ε.α.ο. 

22° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το 
νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, τοξικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ά) 313 4 ενεργά με το νερό στεοεά. το ξικά. ε.α .ο., 

(Η) 313 4 ενεργά με το νεοό στεοεά. τοξικά, ε.α.ο. . 

(ς) 3134 ενερ γά με τ ο νερό στερεά, τοξικά , ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γ\α κριτήρια τ οξικόπ/τας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

23° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, 
σε επαφή |ΐε το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, τοξικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(η) 3130 ενεργά ιιε το νε ρό υγρά, τοξικά. ε.α.ο. , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ’αυτή την ύλη [βλέπε 

περιθωριακό 2473 (2)], 

(5) 3)30 ενερ γά με το νεοό υγρά, τοξικά. ε.α.ο, , 

(ο) 3130 ε νεργά με το νερό υγ ρά, τοξικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

24° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το 
νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(3) 3131 ενερ νά ιιε το νερό στεοεά. διαβρωτι κά, ε.α,ο,, 

(δ) 3131 ενερ γά ^ ιε το νερό στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο. . 

(ο) 3131 ενεετν ά ιιε το νεοό στεοεά. διαβρωτικά. ε.α.ο. 


τ 
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(συνεχ.) 


31° 


2471 » 


Κλάση 4.3 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια δκφρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 

25° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, 
σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(α) 3129 ενερ γά με το νερό υγ ρά, διαβρωτικά, εα.α , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες σνσκευασίας εφαρμόζομαι σ 'αντή την όλη [βλέπε περιθωριακό 

2473(2)]. 

(δ) 312 9 ενεργ ά με το νερό υγρά, διαβρωτικά, ε.α ,ο., 

(ο) 3129 ενερ γά με το νερό υγ ρ ά, διαβρωτικ ά^εο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια δκφρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 

€. Είδη που περιέχουν ύλες οι οποίες, σε επαφή με το νερά, αναδίδουν εύφλεκτα αέρια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι σνσκευασίας εφαρμόζονται σε αυτά τα είδη [βλ. περιθωριακό 2473(5)]. 


(δ) 3292 Συσσωρευτές, π ο υ περιέχουν νάτριο , ή 

3292 Στοιχεία συσσω ρ ευτών, που περιέχουν νάτρ ιο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ /: Συσσωρευτές ή στοιχεία συσσωρευτών δεν Θα πρέπει να περιέχουν ύλες αυτής της 
Οδηγίας πλην νατρίου, θείου ή πολνσουλφιδίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Συσσωρευτές ή στοιχεία συσσωρευτών δεν θα πρέπει να παραδίδονται για 
μεταφορά σε θερμοκρασία τέτοια ώστε να είναι παρόν υγρό στοιχειακό νάτριο στον συσσωρευτή ή το 
στοιχείο εκτός εάν έχει εγκριθεί και υπό τους όρους που έχουν καθιερωθεί από την αρμόδια (ηιχή της 
χώρας προέλευσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούνται από ερμητικά σφραγισμένα μεταλλικά 
περιβλήματα που να περικλείουν πλήρως τα επικίνδυνα εμπορεύματα και που να είναι 
κατασκευασμένα και κλεισμένα έτσι ώστε να εμποδίζουν την απελευθέρωση των περιεχομένων υπό 
κανονικούς όρους μεταφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Οι συσσωρευτές θα πρέπει να αποτελούμαι από στοιχεία εξασφαλισμένα και 
πλήρως περιβεβλημένα εντός μεταλλικού περιβλήματος κατασκευασμένου και κλεισμένου έτσι ώστε 
να εμποδίζει την απελευθέ/χοση των επικίνδυνων εμπορευμάτων νπο κανονικούς όρους μεταφοράς. 

Ο, Κενές συσκευασίες 

41° Κενέε συσκευασίες , συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάιιεσων ειιπο ρευματ οκιβωτίωνχα μεταφορά 
χύμα (ΙΒΟ, κενών οχυιιάτων-δεξα μενών . κενών αποσυναραολ ονουιιένων δεξαμενών και κενών 
ρ|ΐ^ηρειΐ| ιστοιαβωτίων-δ&Εαίίενών , ακαθάριστων, καθώς και κενάοχήματα για μεταφορά χύμα και 
κενά αικρά ε).ιπορευιιατοκιβώτια για μεταφορά χύμα , ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες και είδη της 
Κλάσης4.3. 

(1) Ύλες των διαφόρων ειδών που μεταφέρονται υπό τους ακόλουθους όρους δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις για την παρούσα Κλάση που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β, εκτός 
από τα προβλεπό^ιενα στην παράγραφο (2) παρακάτω: 

(») Ύλες ταξινομημένες στο (&) κάθε είδους, δεν καλύπτονται από αυτό το περιθωριακό, 
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247 Ια 
(συνεχ.) 

0>) 

Ύλες ταξινομημένες στο (6) κάθε είδους: 
υγρά: έως 500 ιυ! ανά εσωτερική συσκευασία, 

αλουμίνιο σε σκόνη της 13° (δ): έως 1 ανά εσωτερική συσκευασία, 

άλλα στερεά: έως 500 β ανά εσωτερική συσκευασία. 


(ο) 

Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: 
υγρά: έως 1 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία, 
στερεά: έως 1 ανά εσωτερική συσκευασία. 


Αυτές οι ποσότητες υλών, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν 
τουλάχιστον τους όρους του περιθωριακού 3538. Κάθε κόλο δεν Οα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 30 

Η- 

Αυτές οι ποσότητες που περιέχονται σε μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες μπορούν 
επίσης να μεταφέρονται σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής που χρησιμοποιούνται ως 
εξωτερικές συσκευασίες εφόσον το συνολικό μεικτό βάρος του κόλου δεν υπερβαίνει τα 20 Ιι§. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (!), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 

(2) Για μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) παραπάνω, η περιγραφή των εμπορευμάτων στο 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2484 και να 
περιλαμβάνει τις λέξεις "περιορισμένη ποσότητα". Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και 
ανθεκτικά μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που αναγράφονται στο 
έγγραφο μεταφοράς, με πρόταξη των γραμμάτων 'υΝ’. 

(3) Συσσωρευτές του 31°(Η) εγκατεστημένοι σε οχήματα δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 
Κλάσης που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα ή στο Παράρτημα Β. 

2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

2472 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές 

συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών ορίζονται στο περιθωριακό 2473. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), 0α πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της 
προσθήκης Α.6. 

(2) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
διείσδυση υγρασίας ή οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου. Δεν θα πρέπει να έχουν εξαεριστήρες σε 
συμφωνία με τα περιθωριακά 3500 (8) ή 3601 (6). 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2470 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "X", για πολύ 
επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό το (π) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Π ή I, μαρκαρισμένες ιιε το γράμμα "Υ" ή "X", ή ΙΒ(.’ 
της ομάδας συσκευασίας Η, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ", για επικίνδυνες ύλες 
ταξινομημένες υπό το (6) κάθε είδους, 
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2472 

(συνεχ.) 


συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, μιαρκαρισμιένες με το γράμμα "Ζ", ’Ύ” ή "X"» 
ή ΙΒΟ της ομιάδας συσκευασίας III ή II, μαρκαρισμιένα μιε το γράμμα "Ζ" ή ’Ύ”, για λιγοτερο 
επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) κάθε είδους. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 4 3 σε οχήματα-δεξεηιενές, αποσνναρμολογονμενες 

δεξαμενές ή εμπορειψατοκιβώτια-δεξαμενές και για μεταφορά χύμα, βλέπε Παράρτημα Β. 


2. Ειδικές συνθήκες για σνσκενασία ορισμένων υλών 


2473 (α) Χλωροσιλάνια της 1° (*), θα πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικά στη διάβρωση χαλύβδινα δοχεία 

με μέγιστη χωρητικότητα 450 λίτρα. Τα δοχεία θα πρέπει να υπόκείνται στον αρχικό έλεγχο και σε 
περιοδικούς ελέγχους κάθε πένιε χρόνια σε πίεση όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡη (4 \>ατ) (πίεση 
πιεζομέτρου). Η συσκευή κλεισίματος του δοχείου θα πρέπει να προστατεύεται από κάλυμμα. Το 
μέγιστο επιτρεπτό βάρος πλήρωσης ανά λίτρο χωρητικότητας για τ Ρ^ωρο^λανιο 
αιθυλοδιχλωροσιλάνιο και μιεθυλοδιχ^ωροσιλάνιο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.14 Κ&, 0.93 Κ 8 η 
0 95 1(2 αντίστοιχα, εάν η πλήρωση γίνεται κατά βάρος, εάν η πλήρωση είναι κατ'όγκο, ο βαθμός 
πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 85 %. Τα δοχεία θα πρέπει επίσης να φέρουν μία κλακέτα 
που να δείχνει τα παρακάτω στοιχεία σε μορφή διαρκείας: 


χλωροσιλάνια, Κλάση 4.3, 

περιγραφή του(των) χλωροσιλάνισυ(ων) που γίνεται(ονται) δεκτό(ά) για μεταφορά, 
το απόβαρο ι/ του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων το>ν εξαρτημιάτιυν, 


πίεση ελέγχου ν (πίεση πιεζομιέτρου), 

ημερομιηνία (μήνα, έτος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε, 

σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο, 


την χωρητικότητα [/ του δοχείο, 

μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό πλήρωσης κατά βάρος ν για κάθε ύλη που γίνεται «εκτή για 
μεταφορά. 

(Μ Χλωροσιλάνια του 1° (β) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες με 
μεταλλικές πλαστικές ή γυάλινες εσωτερικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. υι 
εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένες και να έχουν μέγιστη 
χωρητικότητα 1 λίτρου. Ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο απο 30 Ιι* Οι 
συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται σύμφωνα μιε την Προσθήκη 
Α.5 για την ομάδα συσκευασίας I. 


(2) Ύλες των 3° (*), 21° (β), 23° (π) και 25° (π), θα πρέπει να συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία που 
κλείνουν ερμητικά,που δεν προσβάλλονται από το περιεχόμιενο και έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη 
από 450 λίτρα. Τα δοχεία θα πρέπει να υπόκείνται στον αρχικό έλεγχο και σε περιοδικούς ελέγχους χαθε 
πέντε χρόνια σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡε (10 ύετ) (πίεση πιεζόμιετρου), 


δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητάς τους όμως, ένας 
5 % θα πρέπει να παραμένει κενός για ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε μία μέση θερμοκρασία 50 Ο. 


χώρος 


μ 


Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να προστίθενται κάθε φορά μετά από τις αριθμητικές τιμές. 
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Κλάση 4.3 

2473 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το υγρό θα πρέπει να είναι κάτω από ένα στρώμα αδρανούς αερίου, η 
(συν.) πίεση πιεζομέτρου του οποίου θα πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 50 ΚΡβ (0.5 βω·). Τα δοχεία θα πρέπει 
να φέρουν πλακέτα που να δείχνει τα παρακάτω στοιχεία σε μορφή διάρκειας: 

ύλη ή ύλες ^ γίνονται δεκτές για μεταφορά, 

απόβαρο * του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, 
πίεση ελέγχου ν (πίεση πιεζομέτρου), 

ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε, 
σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεζήγαγε τον έλεγχο, 
χωρητικότητα του δοχείου, 
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πλήρωσης 11 . 

(3) Ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (2) παραπάνω, μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε 
συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με γυάλινη εσωτερική συσκευασία και 
χαλύβδινη ή αλουμινένια εξωτερική συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. Τα δοχεία δεν θα 
πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητάς τους, Κάθε κόλο θα πρέπει να περιέχει 
μία μόνη εσωτερική συσκευασία. Τέτοιες συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν σ’έναν 
τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα 
συσκευασίας I. 

(4) Ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (2) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συνδυασμένες 
συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με ερμητικά κλεισμένες γυάλινες εσωτερικές 
συσκευασίες, με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1 λίτρο, που θα πρέπει να εξασφαλίζονται σταθερά 
ατομικά σε μεταλλικά δοχεία *ιε υλικά επικάλυψης. Τα γυάλινα δοχεία δεν θα πρέπει να πληρώνονται 
σε περισσότερο από 90% της χωρητικότητάς τους. Θα επιτρέπονται οι ακόλουθες εξωτερικές 
συσκευασίες: μεταλλικά βαρέλια αποσπώμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, κουτιά από 
φυσικό ξύλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3527, κουτιά από κόντρα πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 
3528, κουτιά από ανασυσταθέν ξύλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3529, ή κουτιά από χάλυβα ή 
αλουμίνιο σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. 

Αυτές οι συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με την 
Προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας I. 

Ένα κόλο δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερα από 30 λίτρα υλών. 

(5) (β) Στοιχεία συσσωρευτών του 31°(ύ) θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες εξωτερικής 
συσκευασίες ^ιε επαρκές προστατευτικό υλικό για να εμποδίζει την επαφή *ιεταξύ στοιχείων, και 
^ιεταξύ των στοιχείων και των εσωτερικών επιφανειών της εξωτερικής συσκευασίας, και για να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θα συμβαίνει επικίνδυνη μετακίνηση των στοιχείων εντός της εξωτερικής 
συσκευασίας κατά τη μεταφορά. Κατάλληλες εξωτερικές συσκευασίες είναι μεταλλικά βαρέλια 
(1Α2, 1Β2), βαρέλια από κόντρα πλακέ (ΙΟ), βαρέλια από φάϊμπερ (ΙΟ), βαρέλια από πλαστικό 
(1Η2), μεταλλικά κουτιά (4Α, 4Β), ξύλινα κουτιά 4Ω, 4Ρ), κουτιά από φύλλο φάϊμπερ (40) 
και κουτιά από πλαστικό (4Η2). Τέτοιες συσκευασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες }ΐε 
σχεδιαστικό τύπο που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με την Προσθήκη Α.5 για στερεά της 
ομάδας συσκευασίας II. 

1 Η ονομασία αντικαθίσταται από μία συγκεντρωτική περιγραφή που καλύπτει ύλες παρόμοιας φύσης και ομοίως 
συμβατές με τις ιδιότητες τον δοχείου. 

1 Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να προστίθενται κάθε φορά μετά από τις αριθμητικές τιμές. 
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2473 (Β) Συσσωρευτές του 31°(Β) μπορούν να μεταφέρονται ασυσκεύαστοι ή σε προστατευτικά 

(συνεχ.) περιβλήματα (π.χ, σε κιβώτια πλήρως κλεισμένα ή με ξύλινες λωρίδες) που δεν υπόκεινται 

στις απαιτήσεις ελέγχου και έγκρισης συσκευασίας της Προσθήκης Α.5. 

2474 (1) Ύλες ταξινομημένες στα (β) των 2°, 1Γ, 13°, 14 β , 16° έως 18°, 20°, 22° και 24°, 0α πρέπει να 

συσκευάζονται σε: 

(8) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής, σύμφωνα με το περιθωριακό 3 520, ή 

(&) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 
3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής με μέγιστη χωρητικότητα 60 λίτρα και 
πλαστικά μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(«) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3 537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες με γυάλινα, πλαστικού υλικού ή μεταλλικά εσοιτερικά δοχεία 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, 

(2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(β) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520 για χαλύβδινα, 
περιθωριακό 3521 για αλουμινένια, περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή σε μπιτόνια 
μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522 για χαλύβδινα ή αλουμινένια ή 
περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή 

(6) συνδυασμιένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

2475 (1) Ύλες ταξινομημένες στα (Β) των διαφόμκον ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 520, ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια σύμιφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμιφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 353 8, ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμιφωνα με το περιθωριακό 3539. 

(2) Ύλες των 12° έως 17° και 20° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(») μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 

(Β) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(ο) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση 
των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(3) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 
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2475 
(<τυνεχ.) 

2476 


2477 

2478- 

2480 

2481 


Κλάση 4.3 

(β) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φά’ΐμπερ 

σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(Β) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, υπό την προϋπόθεση ότι 
συνθέτουν ένα πλήρες φορτίο ή είναι φορτωμένοι πάνω σε παλέτες. 

(1) Ύλες ταξινόμησες στα (ς) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(Β) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 5 21, ή 

(ς) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 353 8, ή 

(§) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή 
(Η) ελαφρού περιτυπάηιατος ^ιεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3540, ή 
(ί) μεταλλικά ΙΒ€ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 
0) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(1ς) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 με εξαίρεση 
των τύπων 1 \ ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(β) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(Β) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα *ιε το περιθωριακό 353 5, ή 

(ς) εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τους τύπους 13ΗΙ, 13Σ1 και 
13Μ1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύλες της 15° (ο) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συσκευασίες, που χρειάζεται μόνον . 

να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7), και μπορούν επιπλέον να 
συσκευάζονται σε ΙΒ€ του τύπου 13Η1. 

Τα ανοίγματα των δοχείων για ύλες της 23° θα πρέπει να είναι σφιχτά κλεισμένα *ιε δύο συσκευές στη 
σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι βιδωμένη ή ασφαλισμένη με ισοδύναμο τρόπο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα ΙΒΟ, βλέπε, πάντως, περιθωριακό 3621 (8). 


3 . Μικτή σνσκενασία 

(1) Ύλες ταξινομημένες στα ίδια είδη μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία, 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 


5852 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4.3 

2481 (2) Ύλες ταξινομημένες στα (») των διαφόρων ειδών, δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί με ύλες των 
(συν.) διαφόρων ειδών της κλάσης 4.3, με ύλες και είδη άλλων κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 

στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(3) Με εξαίρεση τις ύλες που αναφέρονται στη (2), ύλες των διαφόρων ειδών της κλάσης 4.3, σε 
ποσότητες όχι |ΐεγαλύτερες από 3 λίτρα για υγρά και/ή 6 Ι<£ για στερεά ανά δοχείο, μπορούν να 
συσκευάζονται |ΐαζί σε μία συνδυασ|ΐένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 η μία με την 
άλλη, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων - υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για 
ύλες και είδη εκείνων των κλάσεων - και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(4) Οι παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(β) ανάφλεξη και/ή έκλυση αξιοσημείωτης θερμότητας, 

(ύ) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχιμιατισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2472 θα πρέπει να τηρούνται. 

(6) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει 
περισσότερο από 100Ιΐβ. 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέηε Προσθήκη Α . 9) 

2482 Μαρκάρισμα 

(1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό 
των εμπορευμάτων που θα εχ^ραφεί στο έγγραφο ιιεταφοράς, μετά από τα γράμματα "υΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Συσκευασίες που περιέχουν ύλες και είδη αυτής της Κλάσης 4.3, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.3. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες το>ν 1° και 2°, θα πρέπει, επί πλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα 
υποδείγ|.ιατα Αριθμ. 3 και 8. 

(4) Κόλα που περιέχουν ύλες της 3° και υδρίδιο λιθιοαλουμινίου , αιθερικό, της 16° (3), θα πρέπει, 
επιπλέον,να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες της 14° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγιια 
Αριθμ. 4.2. 

(6) Κόλα που περιέχουν ύλες των 15°, 18°, 22° και 23°, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνά με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

(7) Κόλα που περιέχουν ύλες των 24° και 25°, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα |ΐε το 
υπόδειγιια Αριθμ. 8. 

( 8 ) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, θα πρέπει να 
φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγιια Αριθμ. 11. 
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Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2484 Η περιγραφή των εμπορευ^ιάτων στο έγγραφο ι,ιεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί ^ιε έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριΟ^ιούς και τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2471. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της, αλλά έχει εγγραφεί σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, η 
περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον 
χαρακτηρισμό ε.α.ο., ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης - 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία της κλάσης, τον αριθμό είδου ς, 
εάν εφαρμόζεται, το γράιιιια και τα αρχικά "ΑΡΚ. ” (ή " ΚΙΡ ") π.χ. "4.3,1° (β), ΑΡΗ". 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητα που περιέχουν και το(τα) συστατικό(α) που χρησιμοποιείται(σύνται) για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8), θα εγγράφεται(ονται) κάτω από τη(τις) χημική(ές) 
ονομασίά(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, γαίες που περιέχουν 1428 νάτριο, 4.3,11° (π), ΑΠΚ. ’ 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν 
διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να 
αναφέρονται περισσότερο από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους του 
διαλύματος και του μείγματος. 

Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2470 (9) δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της 
κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: "Οχι εμπορεύματα της κλάσης 4.3". 

Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας, η λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο 
μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (β)). 

Όταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτοιν 
θα πρέπει επιπλέον να διευκρινίζει "τβτηγμένο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 

2485- 

2491 


* Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ήδη χρησιμοποιοίγιενη σε επιστημονικά και τεχνικά 
εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. 
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Ο. Κενές συσκη>«σίες 

2492 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβα\τηιένων κενών ΙΒ€, της 41° θα πρέπει να είναι 

κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και στεγανές έναντι διαρροής στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες, 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβαιτηιένων κενών ΙΒΟ, της 4 Γ θα πρέπει να φέρουν 
τις Ιδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στην 41°, π.χ. "Κενή σνσκβυβσία, 4.3, 41 β , ΑΒΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτοιν- 
δβξαμενών, κενών αποσυναρμολσγουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενων και 
κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
τις λέξεις "Τελευταίο φορτίο" μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευ|ΐάτων που 
φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. "Τελευταία φορτίο: 1295 τριχλωροοιλάνιο, 1° (ο)". 
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ΚΛΛΣΙΙ 5.1. 03ΕΙΑΙ1ΤΙΚΕΕ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

2500 (1) Ανάμεσα στις ύλες που καλύπτονται από τον τίτλο της πλάσης 5.1, εκείνες που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2501 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το περιθωριακό, υπόκεινται στις 
συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2500 (2) έως 2522 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του 
παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες ινίών πον αναφέρονται στο περιθωριακό 2501 και ποο δεν νπόκεινται στις 

διατάζεις για σαπήν την ΚΧΑση, είτε σε σντό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθοψιακό 2501α 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 5.! καλύπτει ύλες που, ενώ από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα εύφλεκτες, 
μπορεί, γενικά }ΐε προσθήκη οξυγόνου, να προκαλέσουν την ή συμβόλουν στην ανάφλεξη ενός άλλου υλικού. 

(3) Οι ύλες της κλάσης 5.1, υποδιαιρούνται ως εξής: 

Λ. Υγρές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους 
Β. Στερεές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους 
Ο. Κενές συσκευασίες 

Ύλες της κλάσης 5.1 (άλλες από τις ύλες των 5° και 20°) που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του 
περιθωριακού 2501, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες χαρακτηρίζονται από το 
γράμμα (β), (1>) ή (ο), σύμφωνα |ΐε το βαθμό κινδύνου τους. 

(&) εξαιρετικά οξειδωτικές, 

(Η) οξειδωτικές, 

(ο) ελαφρώς οξειδωτικές 

(4) Οξειδωτικές ύλες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα μπορούν να καταχωρηθούν στην Κλάση 5.1 
είτε βάσει της εμπειρίας είτε σύμφωνα |ΐε την μέθοδο, την διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου που 
καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 111, τμήμα 34.4, Σε περίπτωση απόκλισης 
μεταξύ των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της γνωστής εμπειρίας, η κρίση που βασίζεται σε γνωστή 
εμπειρία, θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των αποτελεσμάτων ελέγχου. 

(5) Όταν στερεές ύλες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 
2501 βάσει της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, 
υποτμήμα 34.4.1, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια: 


Μια στερεά ύλη 0α καταχωρείται στην Κλάση 5.1 εάν, στον λόγο 4:1 ή 1:1 δείγματος 
προς κυτταρίνη (κατά βάρος) που ελέγχεται, αναφλέγεται ή καίγεται ή παρουσιάζει 
μέσους χρόνους καύσεονς μεγαλύτερους από αυτούς μείγματος 3:7 (κατά βάρος) 

βρωμικού καλιού και κυτταρίνης 

Μια στερεά ύλη θα καταχωρείται στο γράμμα (β) όταν στον λόγο 4:1 ή 1:1 δείγματος 
προς κυτταρίνη (κατά βάρος) που ελέγχεται, παρουσιάζει μέσο χρόνο καύσεως μικρότερο 
από τον μέσο χρόνο καύσεως μείγματος 3:2, κατά βάρος, βρωμικού καλιού και 

κυτταρίνης 
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2500 - Μια στερεά ύλη θα καταχωρείται στο γράμμα (6), όταν, στον λόγο 4:1 ή 1:1 δείγματος 

(συνεχ.) προς κυτταρίνη (κατά βάρος) που ελέγχεται, παρουσιάζει μέσο χρόνο καύσεως ίσο προς ή 

μικρότερο από τον μέσο χρόνο καύσεως μείγματος 2:3 (κατά βάρος) βρώμικου καλίόυ και 

κυτταρίνης και δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια για το γράμμα (λ) 

Μια στερεά ύλη θα καταχωρείται στο γράμμα (ο), όταν στον λόγο 4:1 ή 1:1 δείγματος 
προς κυτταρίνη (κατά βάρος) που ελέγχεται, παρουσιάζει μέσο χρόνο καύσεως ίσο προς ή 
μικρότερο από τον μέσο χρόνο καύσεως μίγματος 3:7 (κατά βάρος) βρωμικσύ καλίου και 
κυτταρίνης και Λεν ικανοποιούνται τα κριτήρια για τα γράμματα (π) και (β). 

(6) Οταν υγρές ύλες που δεν αναφέρονται ονομαστικά καταχωρούντσι στα είδη του περιθωριακού 2501 
βάσει της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, υποτμήμα 
3,4.4.2, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια: 

Μια υγρή ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στην Κλάση 5.1 εάν, στο 1:1 μείγμα, κατά 
βάρος, ύλης και κυτταρίνης που ελέγχεται, παρουσιάζει άνοδο της πίεσης 2070 Μ’κ 
μετρητή ή περισσότερα και μέσο χρόνο ανόδου πίεσης ίσο προς ή μικρότερο από τον 
μέσο χρόνο ανόδου πίεσης μείγματος 1:1, κατά βάρος, 65 % υδατικού νιτρικού οξέος και 

κυτταρίνης 

Μία υγρή ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (β) όταν, στο 1:1 μείγμα, καιά 
βάρος, ύλης και κυτταρίνης που ελέγχεται, αναφλέγεται αυτόματα ή ο μέσος χρόνος 
ανόδου πίεσης μείγματος 1:1, κατά βάρος, ύλης και κυτταρίνης είναι μικρότερος από 

εκείνον μείγματος 1:1, κατά βάρος, 50% υπερχλωρικού οξέος και κυτταρίνης 

Μία υγρή ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (ύ) όταν, στο 1:1 μείγμα, κατά 
βάρος, ύλης και κυτταρίνης που ελέγχεται, παρουσιάζει μέσο χρόνο ανόδου πίεσης 
μικρότερο από ή ίσο προς τον |ΐέσο χρόνο ανόδου πίεσης μείγματος 1:1, κατά βάρος. 40% 
υδατικού διαλύματος χλωριούχου νατρίου και κυτταρίνης και τα κριτήρια για το γράμμα 
(») δεν ικανοποιούνται 

Μία υγρή ύλη 0« πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (ο) όταν στο 1:1 μείγμα, κατά 
βάρος, ύλης και κυτταρίνης που ελέγχεται, παρουσιάζει μέσο χρόνο ανόδου πίεσης 
μικρότερο από ή ίσο προς τον μέσο χρόνο ανόδου πίεσης μείγματος 1:1, κατά βάρος. 65% 
υδατικού νιτρικού οξέος και κυτταρίνης και τα κριτήρια για τα γράμματα (*) και (1ι) δεν 
ικανοποιούνται. 

(7) Εάν ύλες της κλάσης 5.1, ως αποτέλιχηια προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κπτηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες του περιθωριακού 2501 ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα 0α 
πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και γράμιιατα στα οποία ανήκουν |ΐε βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου 
τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των ΑιαΧιψάτων και μειγμάτων (όπτης παρασκευάσματα και απόβλητα), 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8) 

( 8 ) Οταν ύλες αναφέρονται ονομαστικά σε περισσότερα από ένα γράμματα του ίδιου είδους του 
περιθωριακού 2501, το σχετικό γράμμα μπορεί να καθορίζεται βάσει των αποτελεσμάτων των διαδικασιών 
ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 111, τμήμα 34.4 και τα κριτήρια που 
καθορίζονται στις παραγράφους (5) και (6). 

(9) Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, τμήμα 
34,4, και των κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους (5) και (6), μπορεί επίσης να ορίζεται εάν η 
φύση μιας ονομαστικά αναφερόμενης ύλης είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις αυτής 
της Κλάσης (βλ. περιθωριακό 2514). 
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2500 (10) Για τις απαιτήσεις συσκευπσίσς το>ν περιθωριακών 2506 (2), 2507 (2) και 2508 (2), ύλες ή μείγματα 
(συν.) υλών με σημείο τήξης μεγαλύτερο από 4 5 θεωρούνται ως στερεά. 

(11) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 5.1, θα πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά, μόνον εάν έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμσύ τους κατά τη διάρκεια 
της }ΐετσφοράς ΓΓαυτό το σκοπό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται όη εκείνα τα δοχεία δεν περιέχουν κανένα 
υλικό υποκεήιενο στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. 

(12) Οξειδωτικά στερεά, αυτοθερμαινό^ιενα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3100. 
οξειδαιτιχά στερεά, ενεργά }ΐε το νερό, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3121 και οξειδωτικά 
στερεά, εύφλεκτα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθ|»ό 3137 των Υποδείξεων για τη Μεταφορά 
το>ν Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για [ΐεταφορά 
(βλέπε, 6)ΐως, περιθωριακό 2002 (8), υποση^ιείωση 1/ στον πίνακα που περιέχεται στην παράγραφο 2.3.1). 

2501 Α. Υγρές ©ξειδωτικές ύλες κσ* υδατικά Λιαλύματά τους 

!° Υπεροξείδιο του υδρογόνου και δια λύματά του. ή μείγματα του υπτροξειδίου του υδρογόνου με ένα 
άλλο υγρό σε υδατικό διάλυμα: 

(*) 2015 υπεροξείδιο του υδρ ογό νο υ, σταθε οοποιηιιένο. ή 201 5 υδατικό διάλυμα του νπεροξειδίου 

του υδρογόνου, σταθεροποιημένο με περισσότερο από 60 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ειδικές συνθήκες συσκτιπισίας εφαρμόζονται ο αυτές τις ύλες (βλέπε 

περιθωριακό 2503). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υπεροξείδιο τοα υδρογόνου, όχι σταθεροποιημένο ή υδατικό διάλιψα τον 

νπεροζειόίοΌ τον νΑρογόνον, όχι σταθεροποιημένο πον περιέχει περισσότερο από 60 % υπεροξείδιο 
τον υδρογόνου, Αεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 

(δ) 2014 υδ ατικό δ ιάλυμ α του υπερο£ειδ(ου του υ δρογόνου, με όχι λιγότερο από 20 % αλλά 

όχι περισσότερο από 60 % υπεροξείδιο του υδρογόνου (σταθεροποιημένο όπως χρειάζεται), 3149 
υπεροξεί διο το ν υδρογόνου και μείγ μ α υπεροξοξικού οξέος, σταθεροποιημένο, με οξύ(οξέα). 
νερό κπι όχι περισσότερο από 5 % υπεροξοξικό οξύ, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντό το μείγμα υπεροζειδίον τον νΑρογόνον και νπεροζοζικού οξέος (ΑριΟμ 3149}, 
θα πρέπει σε εργαστηριακό έλεγχα**, ούτε να εκρήγννται στην τνρβόιδη κατάσταση ούτε να 
ανα^έγετα» καθόλου και Αεν Οα πρέπει ι*α δείχνει κεηιία επίδραση όταν θερμαίνεται νπο 
περιορισμό, ούτε κεηιία εκρηκτική ισχίι Η σύνθεση θα πρέπει να είναι θερμικά σταθερή 
(θερμοκρασία αυτό ■ επιταχυνόμενης αποσύνθεσης 60 °€ ή υψηλότερη για ένα κόλο 50 έχ). και 0α 
πρέπει να χρησιμοποιείται ένα υγρό σνμβατό με το νπεροξσξικό οξύ για απευαισθητοποίηση 
Συνθέσεις που Αεν ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να. θεωρούνται ως ύλες της κλάσης 5.2 
[βλ. ΕγχειρίΑιο Ελέγχοιν και Κριτηρίων, Ραπ II, καράγραφος 20.4.3 (%)). 

(ο) 2984 υδ ατικά με ίνιια υπεροξειδίου του υ δρ ογόνου. με όχι λιγότερο από 8 % αλλά λιγότερο από 

20 % υπεροξείδιο του Προγόνου (σταθεροποιημένο όπως χρειάζεται). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΥΑονκά μείγματα οπεροξειΑίον τ ου νΑρογόνον, που περιέχουν λιγότερο από Η % 
υπεροξείδιο του υδρο^νου, Αεν νπόκεησαι στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας 

2° Τετρανιτρομεθάπο: 

(η) 1 510 τ ετρανπ ρομεθάνιο. 


Βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος Π, τμήμα 20 
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Κλάση 5.1 


2501 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τετρά νίτρο μεθά νιο όχι ελεύθερο από εύφλεκτες προσμείξεις δεν Θα γίνεται δεκτό 

(συνεχ.) για μεταφορά, 

3° Διάλυμα υπερχλωρικού οξέος: 

(&) 1873 υπερτλωοικό οΕύ σε υδατικό διάλυμα με περισσότερο από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 

72 % οξύ, κατά βάρος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 ; Διαλύματα υπερχλωρικού οξέος που περιέχουν περισσότερο από 72 % (κατά 

βάρος) οξύ , ή μείγματα νπερχλωρικοό οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλλο από νερό . δεν θα γίνονται 
δεκτά για μεταφορά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1802 υπερχλωρικό οξύ με όχι περισσότερο από 50%, κατά βάρος, σε 

υδατικό διάλυμα, οξύ, είναι ύλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 4° (ύ)]. 

4 0 Διάλυμα χλωρικού οξέος: 

(6) 2626 υδατικό διάλυιια χλωρικού οξέος, με όχι περισσότερο από 10 % χλωρικό οξύ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διάλυμα χλωρικού οξέος που περιέχει περισσότερο από 10 % χλωρικό οξύ ή 
μείγματα χλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλλο από \>ερό, δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά 

5° Οι παρακάτω αλογσνωμένες ενώσεις του φθορίου: 

1745 πενταφΟοριούγο Βρώμιο . 1746 τριφθοριούϊο βρώμιο . 2495 πενταφθοριούχο ιώδιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ειδικές συνθήκες συσκενασίσς εφαρμόζονται σ 'αοτές τις όλες (βλέπε 

περιθωριακό 2504), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άλλες αλογονωμένες ενώσεις του φθορίου, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά ως 
όλες ν}ς κλάσης 5.1. 

Β. Στερεές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους 

11° Χλωρικά άλατα και μείγματα χλωρικών αλάτων με βορικά άλατα ή υγροσκοπικά χλωρίδια (όπως 
$Λ)ριούχο μαγνήσιο ή χλωριούχο ασβέστιο): 

(ύ) 1452 τλωρικό ασβέστιο. 1458 μεΐνιια Υλωοικού και βοοικού άλατος, 145 9, μείγμα χλωρικού 

άλατος καί γλωριούτσυ μαγνησίου. 1485 τλωρικό κάλιο , 1495 ..χλ^Ρ-Ονό.^τριο, . 1 . 50ή χ λωρικό 
στρόντιο. 1513 νλωοικός ψευδάρτυοοε. 2427 υδατικό διάλυιια τλωρικού καλίου , 2428 υδατικό 
δ ^λυμσ χλωρικού νατρίου . 2429 υδατικό διάλυμα χλωρικού ασβεστίου. 2 721 χλωρικός χ αλκός , 
2723 γλωοικό μαγνήσιο. 

1461 τλωοικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο· . 

3210 υδατικά διαλύιιατα ανόοΎανων τλωοικών αλάτων, ε.α.ο. 

(ο) 2427 γλωριούτο κάλιο. υδατικό διάλυμα. 2428 γλωριούγο νάτριο,,υδα τικό διάλυμα^.2429 

γλωριούτο ασβέστιο, υδατικό διάλυιια. 3210 γλωοιούχα άλατα, ανόργανα, υδατικό διάλυμα, 
ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Βλέπε επίσης 29°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χλωρικό σμμώνιο και τα υδατικά διαλύματά του και μείγματα χλωρικού άλατος με 
άλας αμμωνίοο, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5859 


Κλάση 5.1 


2501 12° Υπερχλωρικό αμμώνιο: 

(συνεχ.) 

(6) 1442 υπεργλωοικό αιιιιώνιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταξινόμηση αυτής της ύλης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 

των ελέγχων στην προσθήκη Α. 1. Ανάλογα με το μέγεθος κόκκων και τη σνσκεοασία της ύλης, βλέπε 
επίσης Κλάση 1 (περιθωριακό 2101, 4 α , Αριθμ. 0402). 

13° Υπερχλωρικά άλατα (με εξαίρεση το υπερχλωρικό αμμώνιο, βλέπε 12°): 

(6) 1455 υπερτλωρικό ασβέστιο . 1475 υπεογλωρικό μαγνήσιο , 1489 υπερχλωρικό κάλιο , 1502 

υπεονλωοικό νάτοιο. 1508 υπεοτλωρικό στοόντιο . 1481 υπεοτλωρικά άλατα, ανόργαν α, 
ε.α.ο,.3211 υδατικά διαλύιιαταανόογανων υπεοτλωρικών αλάτων ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βλέπε επίσης 29°. 

ς) 3211 υπεΟΎλωοιούτα άλατα, ανόργανα, υδατικό διάλυμα, ε,α.ο, 

14° Χλωριώδη άλατα: 

(Β) 1453 νλωριώθες ασβέστιο . 1496 χλωριώδεί νάτριο , 

1462 νλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1908 διάλυμα χλωριώδονς άλατος είναι ύλη της πλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 
6Γ(1>)ή(ε)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χλωριώδες αμμώνιο και τα υδατικά διαλίψατά του και μείγματα χλωριώδους άλατος 
με άλας σμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 

15® Υποχλωριώδη άλατα: 

(Β) 1471 υποτλωοιώδες λίθιο. £ηοό ή 1471 ιιείνιιατα υπογλωριώδους λιθίου , 1748 υπογλωρ ιώδες 

ασβέστιο. £ηοό ή 1748 μείνιια υποτλω ο ιώδους ασβεστίου, ξηρό με περισσότερο από 39% 
διαθέσιμο χλώριο (8.8 % διαθέσιμο οξυγόνο), 2880 υπογλωριώδεε ασβέστιο, ενυδατωμένο ή 
2880 ενυδατωμένο ιιείναα υποτλωοιώδοικ ασβεστίου |ΐε όχι λιγότερο από 5.5% αλλά όχι 
περισσότερο από 10 % νερό, 

3212 υποτλωοιώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. , 

(ο) 2208 μείνιια υποτλωοιώδαυς ασβεστίου. Εηοό με περισσότερο από 10% αλλά όχι περισσότερο 

από 39 % διαθέσιμο χλώριο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ /; Μείγματα υποχλωριώδονς ασβεστίου, ξηρά που περιέχουν όχι περισσότερο από ίΟ % 
διαθέσιμο χώρο, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1791 διάλυμα υποχλωριώδονς άλατος είναι ύλη της κλάσης 3 [βλέπε περιθτοριακό 

■ 2801, 61° φ) ή (ε)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Μείγματα υποχλωριώδονς άλατος με άλας αμμωνίαν, δεν θα γίνονται δεκτά για 

μεταφορά 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 : 


Βλέιτε επίσης 29°. 



Κλάση 5.1 


2501 16° Βρωμικά άλατα: 

(συνεχ.) 

(Β) 1473 βρωμνκό .μαγνήσιο, 


3213 υδατικά δναλύι 


3, 1494 


(ο) 2469 βρωμικό 

3213 υδατικά 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Βρώμικο σιφώνιο και τα υδατικά διαλνματά τον και μείγματα βρώμικοι\ άλατος μι: 
άλας όψιμων Ιον, δεν Οα γίνονται δεκτά για μεταφορά 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Βλέπε επίσης 29°. 
17° Υπερμαγγανικά άλατα: 

(Β) 1456 υπερρα γγανικό ασ βέστιο. 


κάλιο . 1503 υπεοιιαγ γα νικό νάτριο. 1515 


3214 διαλύματα < 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ /. Υπερραγγανικό αμμώνιο και τα υδατικά διαλύματα του και μείγματα υπερμαγγανικού 
άλατος με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Βλέπε επίω/ς 29 0 

18° Υπερθειικά άλατα: 


ειικο καλιό . 


3216 διαλύ^ιατα ανόρνανων υπερθειικών αλάτων, ε.α.ο. 

20° Διαλύματα νιτρικού αμμωνίου: 

2426 νιτρικό α^ιμώνιο. υγ ρό, θερμό συμπυκνωμένο διάλυμα, σε συγκέντρωση ^ιεγαλύτερη από 80 % , 

αλλά όχι μεγαλύτερη από 93 %, υπό την προϋπόθεση ότι: 

1. το ρΐ I είναι μεταξύ 5 και 7 μετρη^ιένο σε υδατικό διάλιηια 10 % της μεταφερό^ιενης ύλης, 

2. το διάλυμα δεν περιέχει περισσότερο από 0.2 % εύφλεκτα υλικά ή ενώσεις χλωρίου σε ποσότητες 
τέτοιες ώστε το επίπεδο του χλωρίου να υπερβαίνει το 0.02 %. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υδατικά διαλύματα νιτρικού αμμωνίαν, σε συγκέντρωση όχι μεγαλύτερη από 80 %, δεν 

υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

21 0 Νιτρικό αμμώνιο και λιπάσματα νιτρικού αμμοινίου 

(ο) 1942 νιτρικά αμμώνιο με όχι περισσότερο από 0.2 % εύφλεκτες ύλες, συμπεριλαμβανομένης 

οποιοσδήποτε οργανικής ύλι^ς υπολογιζόμενης ως άνθρακας και εξαιρουμένης οποιοσδήποτε 
άλλης προστιθέμενης ύλης, 


^ Λιπάσματα που περιέχουν νιτρώδες αμμώνιο που έχουν καταχωρηΟει στον χαρακτηριστικό αριθμό 
2071 στις Υποδείξεις περί της Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της 
Οδηγίας, βλ περιθωριακό 2900. Λιπάσματα που περιέχουν νιτρώδες αμμώνιο που έχουν καταχωρηθεί στον 
χαρακτηριστικό αριθμό 2072 στις Υποδείξεις περί της Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων δεν θα πρέπει να 
γίνονται δεκτά για μεταφορά 
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Κλήση 5.1 


2501 

(συνεχ.) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Νιτρικό αμμώνιο που περιέχει περισσότερο από 0.2% εύφ)£κτες ύλες 
(συμπεριλα/φανομένης οποιοσδήποτε οργανικής όλης υπολογιζόμενης ως άνθρακας) δεν Οα γίνεται δεκτό 
για μεταφορά εκτός εάν είναι συστατικό μίας όλης ή ενός· είδους της κλάσης /. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο, όλα τα νιτρικά ιόντα για 
τα οποία ένα μοριακό ισοδύναμο ιόντων αμμωνίου είναι παρόν στο μείγμα Οα πρέπει να υπολογίζονται ως 
νιτρικό αμμώνιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ3: Λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο ή περιεκτικότητα σε εύφλεκτες ύλες 
μεγαλύτερη από τις τιμές που φαίνονται δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά, παρά μόνο κάτω από τις 
συνθήκες που εφαρμόζονται στην κλάση /. Βλέπε επίσης Σημείωση 5. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 : Λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο κάτω από τις τ ι/ιές ορίου που 
υποδεικνύονται δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Λ ιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα φωσφορικού 
αζώτου ή αζώτου τόπου ποτάσας ή πλήρη λιπάσματα φωσφορικού αζώτου τίιπσυ ποτάσας των οποίων η 
μοριακή περίσσεια νιτρικών ιόντων επί τών ιόντων α/ιμωνίον (υπολογιζόμενα ως νιτρικό καλιό) είναι 
μικρότερη από 10 % ,δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι: 


2067 λιπάσματα νιτρικού αιιμωνίου . τύπου ΑI: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα νιτρικού 
αμμωνίου με προστεθημένη ύλη που είναι ανόργανη και χημικώς αδρανή με το νιτρικό αμμώνιο. 
}ΐε όχι λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0.2 % εύφλεκτων υλικών 
(συμπεριλαμβανομένων οργανικών υλικών υπολογιζόμενων ως άνθρακας), ή με περισσότερο από 
70 % αλλά λιγότερο από 90 % νιτρικό αμ^ιώνιο και όχι περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα 
υλικά, 

2068 λιπάσματα νιτρικού αιαιωνίου . τύπου Α2: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μίγματα νιτρικού 
αμμωνίου με ανθρακικό ασβέστιο και/ή δολομίτη, ^ιε περισσότερο από 80 % αλλά λιγότερο από 
90 % ιατρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα υλικά, 

2069 λιπάσματα ν ιτρικού αιωνίου , τύπου Α3: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα νι-τρικού 
αμμωνίου και θειικού αμ^ιωνίου, με περισσότερο από 45 % αλλά όχι περισσότερο από 70 % 
νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα υλικά, 

2 070 λιπάσματ α νιτρικού αμμωνίου. τύπου Α4: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα 
φωσφορικού αζώτου ή αζώτου τύπου ποτάσας ή πλήρη λιπάσματα φωσφορικού αζώτου τύπου 
ποτάσας, με περισσότερο από 70% αλλά λιγότερο από 90% νιτρικό αμμώνιο και όχι 
περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα υλικά. 


(α) η περιεκτικότητα τους σε νιτρικό τη ψώνιο είναι όχι μεγαλύτερη από 70% και η ολική 
περιεκτικότητά τους σε εύφλεκτα υλικά είναι όχι μεγαλύτερη από 0.4%, ή 

(δ) η περιεκτικότητά τους σε νιτρικό αμμώνιο είναι όχι μεγαλύτερη από 45 % ανεζοηιτιμα από την 
περιεκτικότητά τους σε εύφλεκτα υλικά 

22° Νιτρικά άλατα (με εξαίρεση τις ύλες των 20°, 21 ° και 29°): 




ε.α.ο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάστ| 5.1 


2501 ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Τα: 1625 νιτρικός υδράργυρος (II), 1627 νιτρικός υδράργυρος (I) και 2727 

(σΐ)νεχ.) νιτρικό θάλλιο είναι ύλες της κλάσης 6.1 [βλέπε περιθαψιακό 2601, 52° (6) και 68° (!>)}. Τα:2976 
νιτρικό θόριο , στερεό, 2980 διάλυμα εξα-ενυδρον νιτρικού ουρανύλιου και 2981 νιτρικό ουρανόλιο, στερεό) 
είναι ύλες της κλάσης 7 (βλέπε περιθωριακό 2704, κατάλογοι 5, 6,9, 10, Π και 13). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η εμπορική ποιότητα λιπάσματος νιτρικού ασβεστίου, που σννίσταται κυρίως από ένα 
διπλό άλας (νιτρικό ασβέστιο και νιτρικό αμμώνιο) και που περιέχει όχι περισσότερο από 10 % νιτρικό 
αμμώνιο και τουλάχιστον 12 % νερό από κρυστάλλωσΐ], δεν υπόκειται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Υδατικά διαλύματα ανόργανων στερεών νιτρωδών αλάτων για τα οποία η 
συγκέντρωση στην ελάχιστί] θερμοκρασία που απαντάται κατά τη μεταφορά δεν είναι μεγαλύτερη από το 
80% του ορίου κορεσμού δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

23° Νιτρώδη άλατα: 

{&) 1488 νιτοώδεε κάλιο . 1512 νιτρώδες ψευδαργυραιηιώνιρ , 

2627 νιτρώδη άλατα, ανόργανα, ε.α,ο. , 

3 219 υδατικά διαλύιιατα ανόργανων νιτρωδών αλάτων, ε.α.ο. , 

(ς) 1500 νιτρώδες νάτριο , 2726 νιτρώδες νικέλιο, 

3219 υδατικά διαλυμητα ανόργανων νιτρωδών αλάτων, ε.α,ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Νιτρώδες αμμώνιο και τα υδατικά διαλύματά του και μείγματα ανόργανου νιτρώδους 
άλατος με άλας αμμωνίαν, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το νιτρώδες ψευόαργυραμμώνιο άεν επιτρέπεται να μεταφέρεται από θαλάσσιες οδοίις 

24° Μείγματα νιτρικών και νιτρωδών αλάτων των ειδών 22° και 23°. 

(δ) 1487 μείγιια νιτρικού καλίου και νιτρώδους νατρίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα με άλας αμμωνίοο, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 

25 β Υκεροξείδια και υπέρ-υπεροξείδια: 

( 8 ) 1491 υπεροδείδιο του καλίου . 1504 υπεοοδείδιο του νατρίου , 2466 υπερ-υπεροξ είδιο τ ου καλίου , 

2547 υπεο-υ«ερο£είδιο του νατρίου , 

(1>) 1457 υκεοοΕείδιο του ασβεστίου. 1472 υπεοο&ίδιο του λιθίου , 14?3. υκερρξείδίο,του μαγνησίου, 

1509 «περοξείδιο ταυ στροντίου . 1516 υπεροδείδιο του ψευδάργυρ ου, 

1483 υπεροΕείδια. ανόργανα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης 29°. 

26° Χλωροϊσοκυανουρικά οξέα και άλατα αυτών: 

(6) 2465 δινλωροΐσοκυανουρικό οξύ. £ηοό ή 2465 άλατα του διγ λ ωροισοκυανουρικού οξέος , 

2468 τριγλωροϊαοκυανουρικό οξύ, ξηρά - 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ένυδρο άλας του διχλχύροΐσοκυανονρικοό οξέος με νάτριο, δεν υπόκειται στις 

διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 
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Κλάση 5.1 


2501 27° Στερεές οξειδωτικές ύλες, μη-τοξικές, μη-διαβρωτικές, και μείγ^ιατα αυτών των υλών (τέτοια 
(συνεχ.) όπίος παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(») Μ79 οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο, . 

(δ) 1 439 διγρωμικό α^μιώνιο . 3247 υπεροξυβορικό νάτ ρ ιο, άνυδρο . 

1479 οΕειδωτικά σ τερεά, ε.α.ο. . 

(ο) 1479 οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο. 

28° Υδατικά διαλύματα στερεών οξειδωτικών υλών, μη-τοξικών, μη-διαβρωτικών και μιγμάτων αυτών των 
υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(») " 3139 οξειδωτικά υ γρό, ε.α.ο. 

(δ) 3139 οξειδωτικά υγ ρά, ε.α.ο. . 

(ο) 3139 οξειδωτικά υγ ρά, ε.α.ο. 

29° Στερεές οξειδωτικές ύλες, τοξικές και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(β) 3087 οξειδωτικά στερεά, τοξικά, ε,α.ο. . 

(6) 1445 γλωρικό βάριο. 1446 νιτρικό βάριο . 1447 υπεοτλωρικό βάριο . 1448 υπεοιιαγγανικό 

βάριο. 1449 υπεροξείδιο του βαρίου . 1469 νιτρικός μόλυβδος . 1470 υπερτλωρικός μόλυβδος . 
2464 νιτρικό βηρύλλιο. 2573 γλωρικό θάλλιο. 2719 βρωμικό βάριο . 2741 υπ ο τλωριώδεε βά ριο 
^ιε περισσότερο από 22 % διαθέσιμο χλώριο, 

3087 οξειδωτικά στερεά, τοξικά. ε.α.ο. . 

(<0 1872 δΐθξ 5 Ϊ$ κ τρ υ μρλύ βξρη, 

3087 οξειδωτικά στερεά, τοξικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

30° Υδατικά διαλύ^ιατα στερεών οξειδωτικών υλών, τοξικών και μειγμάτων αυτών των υλών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(π) 3099 οξειδωτικά υ γρά, τοξικά. ε.α.ο. . 

(δ) 3099 οξειδωτικά υγρά, τοξικά. ε.α.ο. . 

(ο) 3099 οξειδωτικά υγρά, τοξικά. ε.α.ο, 

.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικόυμσς, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 
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2501 31 0 Στερεές οξειδωτικές ύλες, διαβρωτικές και μίγματα αυτό>ν των υλών (όπως παρασκευάσματα 
(συνεχ.) και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για κριτήρια όιαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : 1755 διάλυμα χρωμικού οξέος είναι ύλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 17° 

Φ) ή (ο)] 

32° Υδατικά διαλύματα στερεών οξειδωτικών υλών, διαβρωτικών και μειγμάτων αυτών των υλών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(3) 3098 οδειδωτικά υγ ρά, διαβρωτικά , ε.α.,ο,, 

(δ) 3098 οΕειδωτι κά ι>γ ρά. διαβρωτικά, ε,α,ο,, 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητσς, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 


(λ Κενές συσκευααίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κενές συσκευααίες με υπολείμματα από το προηγούμενο περιεχόμενό τους κολλημένα στο 

εξωτερικό τσνς, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 


χύμα (ΙΒΟ), κενών 


συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εαπορευιιατοκι βωτίων νια ιιεταφορά 
οτηυάτων-δεΕαιιενών . κενών αποσυναοιιολογοομένων δεξαμενών και κενών 
ιν-δ εξαμενών . ακαθάριστων καθώς και κενά οχήματα για μιεταφορά χύμα και κενά 
ιΟώτια νια ιιεταιοοοά γύιΐ(ΐ. ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες της κλασης 5.1. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθάριστες κενές συσκευααίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων 

εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), που περιείχαν ύλες αυτής της Κλάσης δεν υπόκειμαι 
στους όρους αυτής της Οδηγίας εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξαυδετέρωση κάθε κινδύνου. 
Οι κίνδυνοι εξουδετερώνομαι εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξουδετέρωση όλων των 
κινδύνων των Κλάσεων 1 έως 9. 

2501α (1) Ύλες των διαφόρων ειδών, μεταφερόμενες σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, δεν υπόκεινται 

ούτε στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση, που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα ούτε σε εκείνες που 
περιέχονται στο Παράρτημα Β, εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (2) παρακάτω: 

(&) Ύλες ταξινομημένες στο (8) κάθε είδους, δεν καλύπτονται από αυτό το περιθωριακό. 

(β) Ύλες ταξινομημένες στο (δ) κάθε είδους: 

υγρά: όχι περισσότερο από 500 ιυ! ανά εσωτερική συσκευασία, 
στερεά: όχι περισσότερο από 500 β ανά εσωτερική συσκευασία, 

(ο) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: 

υγρά: όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία, 
στερεά: όχι περισσότερο από 1 ανά εσωτερική συσκευασία. 


ΦΕΚ509 
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Κλήση 5.! 


2501» Αυτές οι ποσότητες υλών, 0α πρέπει να ^ιεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν 

(συν.) τουλάχιστον τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Κάθε κόλο δεν 0α πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 30 

Αυτές οι ποσότητες που περιέχονται σε μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες μπορούν επίσης 
να μεταφέρονται σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής που χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές 
συσκευασίες εφόσον το ολικό μεικτό βάρος του κόλαυ δεν υπερβαίνει τα 201<£. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500(1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 

(2) Για μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) παραπάνω, η περιγραφή των εμπορευμάτων στο 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2514 και να 
περιλαμβάνει τις λέξεις ^περιορισμένη ποσότητα 1 . 

Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και ανθεκτικά μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των 
εμπορευμάτων που εμφανίζεται στο έγγραφο μεταφοράς, με πρόταξη των γραμμάτων ΊΙΝ'. 

2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

/. Γ ενικές συνθήκες συσκευασίας 

2502 (I) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές συνθήκες 
για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2503 και 2504. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ, θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες 
της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2500(3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα 0α πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρκηιένες με το γράμμα "X" για τις ισχυρά 
οξειδωτικές ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (ε) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή ί, μαρκαρισμένες με το γράμμα 'Ύ" ή "X", ή ΙΒΟ της 
ομάδας συσκευασίας II, μαρκαραηιένα με το γράμ^ια ’Ύ", για τις οξειδωτικές ύλες που 
ταξινομούνται στο γράμμα (Η) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Ζ", "Υ\ ή "X", ή 
ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας III ή Ιϊ, ιιαρκαρισμένα με το γράμ^ια "Ζ" ή ’Ύ", για τις ελαφριάς 
οξειδωτικές ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για. τη μεταφορά υλών της κλάσης 5.1 σε οχήματα - δεξα^ιενές, αποσυναρμολογούμενες 

δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλήσης, βλέπε 
Παράρτημα Β. 
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Κλήση 5.1 


2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκενασία ορισμένων υλών 

2503 (1) Ύλες της 1 β (3) θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

( 3 ) βαρέλια μη-μετακινού^ιενης κεφαλής από αλουμίνιο καθαρότητας τουλάχιστον 99.5 %, σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3521, ή σε βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής από ειδικό χάλυβα, που δεν 
υπόκειται στην πρόκληση αποσύνθεσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου, σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3520, ή 

(β) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 μιε εσωτερικές συσκευασίες από 
γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο που δεν υπόκειται στην πρόκληση αποσύνθεσης του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου. Μία εσωτερική συσκευασία κατασκευασμένη από γυαλί ή πλαστικό, δεν θα πρέπει 
να περιέχει περισσότερο από 2 λίτρα: μία από μέταλλο, όχι περισσότερο από 5 λίτρα. 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με εξαεριστήρα σύμφωνα με το περιθωριακό 3500 (8). Αυτές 
οι συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν σ’έναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας I. 

(2) Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητας τους. 

(3) Κάθε κόλο δεν 0α πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 125 Κ£. 

2504 Ύλες της 5° θα πρέπει να μεταφέρονται σε κυλίνδρους με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 150 λίτρα, ή 
δοχεία με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1 000 λίτρα (π.χ. κυλινδρικά δοχεία με κυλιόμιενα τσέρκια ή 
σφαιρικά δοχεία), κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ή από κατάλληλο κράμα χάλυβα. 

( 3 ) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 [βλέπε 
περιθωριακά 2212 και 2213]. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για μία υπολογιζόμενη 
πίεση όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡα (21 Ηλγ) (πίεση πιεζομέτρου). Το πάχος τοιχωμάτων των 
δοχείων, δεν θα πρέπει να είναι, όμως, μικρότερο από 3πιπι. Πριν από την πρώτη τους χρήση, τα 
δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται σε υδραυλική πίεση ελέγχου με πίεση πιεζομέτρου όχι μικρότερη 
από I ΜΡβ (10 & 3 γ). Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 8 χρόνια, 
συνοδευόμενος από μία εσωτερική επιθεώρηση του δοχείου και έλεγχο των εξαρτημιάτων. Τα 
δοχεία θα πρέπει επιπλέον να επιθεωρούνται για διάβρωση κάθε 2 χρόνια με κατάλληλες 
συσκευές μέτρησιγς (π.χ. υπέρηχοι) και επίσης όσον αφορά στην κατάσταση των εξαρτημάτων. 
Για τους ελέγχους και επιθεωρήσεις οι σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 θα πρέπει να 
εφαρμιόζονται (βλέπε περιθωριακά 2215 έως 2217). 

(&) Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 92 % της χωρητικότητας τους, 

(ο) Τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να φαίνονται πάνω στα δοχεία καθαρά με ευανάγνωστο και 
μόνιμο τρόπο: 

ονομασία του κατασκευαστή ή η κατασκευαστική μιάρκα και ο αριθμός του δοχείου, 
περιγραφή της ύλης σύμφωνα με το περιθωριακό 2501, 5°, 
απόβαρο του δοχείου και επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος του γεμάτου δοχείου, 
ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του αρχικού ελέγχου και του τελευταίου περιοδικού ελέγχου, 
σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. 
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Κλάση 5.1 


2505 Διαλύματα νιτρικού αμμωνίου ττ}ς 20° θα πρέπει να μεταφέρονται μόνον σε οχήματα-δεξα^ιενές και 
αποσυναρμολογοιηιενες δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη] Β.Ια) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλέπε 
Προσθήκη Β.16). 

2506 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (β) τοιν διαφόρων ειδών, άλλο από το 1° (η), του περιθωριακού 2501 θα πρέπει 
να συσκευάζονται σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(δ) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινού}ΐενης κεφαλής σύμφοινα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια ή αλουμινένια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 
3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια μη-μετακινού]ΐενης κεφαλής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 60 λίτρα ή 
πλαστικά μπιτόνια μη-]ΐετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα \ιε το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδικκηιένες συσκευασίες ]ΐε εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Υπερχλωρικό οξύ της 3° (β) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί) σύμφωνα 
]ΐε το περιθωριακό 3539. 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) ιιπορεί επίσης να συσκευάζονται σε: 

(β) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3520 για χάλυβα, 3521 για 
αλουμίνιο, 3523 για κόντρα-πλακέ, 3525 για φύλλο φάϊμπερ, ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε 
μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή αλουμίνιο ή 
3526 για πλαστικό υλικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

2507 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (6) των διαφόρων ειδών ταυ περιθωριακού 2501, θα πρέπει να συσκευάζονται 
σε: 

(α) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(&) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 522, ή 

(ιΐ) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 
(0 συνδυασ^ιένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθαιριακό 3538, ή 

(§) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, 

ή 

(Η) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 
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2507 (ϊ) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 
(συνεχ.) 

(ΐ) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 }ΐε εξαίρεση των 
τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (δ), (ΐ') και (ιΐ): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βιψέλια και μπιτόνια 
μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 ηνη 1 /* στους 23 °€' και για 
στερεές ύλες (βλέπε περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3561). 

(2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(&) βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάιμπερ, εάν 
είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγ^ιένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα ε^ιπορεύματα μεταφέρονται ως ένα πλήρες φορτίο ή οι σάκοι είναι 
ασφαλισμένοι πάνω σε παλέτες, ή 

(ς) εύκαμπτα 1ΒΟ σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση των τύπων 13Μ1, 131,1 και 13ΜI, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ^ιεταφορά περιορίζεται σε πλήρη φορτία. 

2508 (1) Ύλες ταξινομη^ιένες στο (ο) το>ν διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501, 0α πρέπει να συσκευάζονται 
σε: 

(β) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 526, ή 

(ο) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

($) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή 
(Η) ελαφρού περπυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3 540, ή 

(ί) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 
(ί) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(λ) σύνθετα 1Β0 με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση τους 
τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (ύ), (ο), (ά) και (Η): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια 
μετακινούμενης κεφαλής, μπιτόνια και ελαφρού περιτνπώματος μεταλλικές συσκευασίες για ιξτοδεις ύλες 
με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 ηνη 3 /3 στους 23 °€ και για στερεές όλες (βλέπε περιθωριακά 3512, 3552 
έως 3554 και 3561). 
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2508 (2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) μπορούν επίσης να 
(συνεχ.) συσκευάζονται σε: 

(η) βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν 
είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα ^ιε τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, ή 

(ε) εύκαμπτα ενδιά^ιεσα εμπορευματοκιβώτια για ζαφορά χύμα (ΙΒΟ) με εξαίρεση τους τύπους 
13Η1, 13Ε1 και 13Μ1, σύμφωνα με το περιθωριακό 3623. Ύλες των 21° και 22° (ε) μπορούν να 
μεταφέρονται σε όλους τους τύπους των εύκαμπτιον 1Β€ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623. 

2509 Συσκευασίες ή ΙΒΟ που περιέχουν ύλες της 1° (6) ή Γ (ο) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαεριστήρα 
σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6) αντίστοιχη. 


2510 


3. Μικτή συσκεηαηία 

2511 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες διαφορετικών ειδών αυτής της κλάσης σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά δοχείο, από 3 λίτρα για 
υγρά και/ή 5 Ι<£ για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή *ιε εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(3) Εκτός εάν ειδικά αλλιώς προβλέπεται στην παράγραφο (7), οι ύλες αυτής της κλάσης σε ποσότητες όχι 
μεγαλύτερες ανά δοχείο, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 Κβ για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επίσης επιτρέπεται για τις ύλες και τα είδη αυτών των κλάσεων και/ή *ιε 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα ιιεταξύ τους. 

(4) Οι πα ρακάτω θ εω ρούντ αι επικίνδυνες αντιδράσ εις: 

(β) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας, 

(6) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ς) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(<1) σχη^ιατισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2502, θα πρέπει να ισχύουν. 

(6) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει 
περισσότερο από 100 )(£. 

(7) Για ύλες των 1° (β), 2°, 4°, 5°, 11°, \2°, 13°, 14°, 16° (ί>), 17°, 25° και 27° έως 32° και ύλες 
ταξινομημένες στο (β) στα υπόλοιπα είδη, μικτή συσκευασία δεν επιτρέπεται. Όμως για υπερχλωρικό οξύ με 
περισσότερο από 50 % οξύ της 3° (β), μικτή συσκευασία επιτρέπεται με υπερχλωρικό οξύ της κλάσης 8, 
περιθωριακό 2801,4° (ύ). 
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4. Μαψκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α. 9) 

Μαρκάφισμα 

2512 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και ανθεκτικά με τον χαρακτηριστικό αριθμό των 
ε^ιπορευμάτων που θα εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, >ιετά από τα γράμματα "υΝ’. 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλο που περιέχουν ύλες της κλάσης 5.1, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 5.1. 

(31 Κόλα που περιέχουν ύλες των 2", 5», 29° ή 30°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. Κόλα που περιέχουν ύλες των 1 ° (π), 1 ° (ί>), 3° (ο), 5°, 31 ° ή 32°, θα πρέπει επιπλέον να 
φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(4) Κόλα που περιέχουν υγρές ύλες σε δοχεία, τα πώματα των οποί/υν δεν είναι ορατά από έξω, καθώς και 
κόλα που περιέχουν εξατμιζόμενα δοχεία ή εξατμιζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία, θα πρέπει να 
φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύ|ΐφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


2513 


Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 


2514 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονο^ιασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό -501. 


Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της αλλά έχει εγγραφεί σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, η περιγραφή 
των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο,, 
ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονθ|ΐασία της ύλης . 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης , τον αριθμό είδ ους, εάν 
εφαρμόζεται, το γράμμα, και τα αρ χικά Μ ΑΡΚ 11 (ή Μ β!0")? *·Χ· 5.1,11° (!>)* ΑΙ)Κ . 


Για τη μεταφορά αποβλήτων (βλέπε περιθωριακό 2000 (4)) η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι· "Απόβλητα, που περιέχουν...", και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ουνται) για την ταξινόμηση 
των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) 0α εγγράφονται με τη(τις) χημική(ές) ονομασια(ες) του(ς) π.χ. 
"Απόβλητα γαίες που περιέχουν 1513 χλωρικό ψευδάργυρο, 5.1,11° (&), ΑΙ)Κ . 


Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα 
συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέροντα, 
περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κίνδυνους των διαλυμάτων και 

μειγμάτων. 


Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2500(9), δεν υπόκειται στες συνθήκες αυτής τ η ς 
κλάσης. ο αποστολέας μπορεί να γράφει στο έγγραφο μεταφοράς: "Οχι εμπορεύματα της κλάσης 5.1 . 


ί η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία ττοο ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και 

τεχνικά εγχειρίδια περιοδικά και κείμενα. Εμπορικός ονομασίες δεν θα κρόκε, να χρησιμοποιούνται για οι,το το ακοπο 
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2514 Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις 
(συν.) αυτής της Οδηγίας, η λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα" Οα πρέπει να προστίθεται ο>ς μέρος της ονομασίας στο 
έγγραφο μιεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (β)). 

Όταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα 
πρέπει επιπλέον να διευκρινίζει "τετηγμένο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 


2515- 

2521 


Ο. Κενές συσκευασίες 

2522 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, της 41®, θα πρέπει να είναι 
κλεκηιένες με τον ίδιο τρόπο και μιε τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, της 41 ° θα πρέπει να φέρουν τις 
ίδιες ετικέτες κινδύνους σαν να ήταν γεμιάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομιασίες που 
υπογραμμίζονται στο 41°, π.χ. "Κενές συσκευασίες» 5.1» 41°, ΑϋΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών 
μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να 
συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο" μιαζί με την ονομασία και τον αριθμό 
είδους των εμιπορευμιάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 2015 υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, αδρανές 1° (»)". 


2523- 

2549 


5872 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλήση 5.2 


ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 
1. Κατάλογος υλών 

2550 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 5.2, μόνον εκείνα που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του 
περιθωριακού υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2550 (4) έως 2567 και στις διατάξεις 
αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας *. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(2) Οργανικά υπεροξείδια και συνθέσεις οργανικών υπεροξειδίων δεν θεωρούνται ύλες της κλάσης 5.2, εάν: 

περιέχουν όχι περισσότερο από 1.0 % διαθέσιμο οξυγόνο από τα οργανικά υπεροξείδια όταν 
περιέχουν όχι περισσότερο από 1.0 % υπεροξείδια του υδρογόνου, 

περιέχουν όχι περισσότερο από 0.5 % διαθέσιμο οξυγόνο από τα οργανικά υπεροξείδια όταν 
περιέχουν περισσότερο από 1.0 % αλλά όχι περισσότερο από 7.0 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

ή 

δοκιμές έχουν αποδείξει ότι είναι του τύπου Ο [βλέπε παράγραφο (6)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιεκτικότητα σε διαθέσιμο οξυγόνο (%) μίας σύνθεσης οργανικοί > νκεροξειδίου δίνεται 

από τον τύπο 16x8 (η, χ ε/η>) όπου: 

λ, -ο αριθμός των ομάδων νπεροξυγόνον ανά μόριο οργανικού υπεροξειδίου 
τ, -η συγκέντρωση (% κατά βάρος) του οργανικού υπεροξειδίου ι, και 
η ι, - το μοριακό βάρος τοο οργανικού υπεροξειδίου ί 

(3) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά κάτω από τις 
διατάξεις της κλάσης 5.2; 

οργανικά υπεροξείδια τύπου Α [βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, παράγραφος 
20.4.3 (β)). 


Ορισμός 

(4) Η κλάση 5.2 καλύπτει οργανικές ύλες που περιέχουν τη δισθενή -Ο-Ο- δομή και μπορούν να θεωρηθούν 
παράγωγα του υπεροξειδίου του υδρογόνου, όπου το ένα ή και τα δύο άτομα υδρογόνου έχουν αντίκατασταΟεί 
από οργανικές ρίζες. 

Ιδιότητες 

(5) Τα οργανικά υπεροξείδια είναι θερμικά ασταθείς ύλες που υπόκεινται σε εξώθερμη αυτο-επιταχυνόμενη 
αποσύνθεση σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες. Η αποσύνθεση μπορεί να ξεκινήσει από θερμότητα, 
επαφή με προσμείξεις (π.χ. οξέα, βαριά-μέταλλα ενώσεις, αμίνες), τριβή ή χτύπημα. Ο ρυθμός αποσύνθεσης 
αυξάνει με τη θερμοκρασία και ποικίλει ανάλογα με τη σύνθεση του οργανικού υπεροξειδίου. Η αποσύνθεση 
μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή βλαβερών, ή εύφλεκτων αερίων ή ατμών. Μερικά οργανικά υπεροξείδια 
μπορούν να αποσυντίθενται εκρηκτικά, ειδικά εάν είναι περιορισμένα. Αυτό το χαρακτηριστικό ^ιπορεί να 
μεταβληθεί από την προσθήκη 


λ Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για 
αυτήν την Κλάση, είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2551α. 
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Κλάση 5.2 


2550 διαλυτών ή από τη χρήση κατάλληλων συσκευασιών. Πολλά οργανικά υπεροξείδια καίγονται 
(συν.) ζωηρά. Η επαφή των οργανικών υπεροξείδιων με τα ιιάτια θα πρέπει να αποφεύγεται. Μερικά οργανικά 
υπεροξείδια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα, *ιετά ακόμα και από σύντομη 
επαφή, ή μπορούν να είναι διαβρωτικά στο δέρμα. 

Ταξινόμηση των οργανικών υπεροξείδιων 

(6) Τα οργανικά υπεροξείδια ταξινομούνται σε επτά τύπους σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου. Οι αρχές που 
εφαρμόζονται στην ταξινόμηση υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 τίθενται στο Εγχειρίδιο 
Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II. Οι τύποι των οργανικών υπεροξείδιων κυμαίνονται από τον τύπο Α, που 
δεν είναι δεκτός για ^ιεταφορά στη συσκευασία στην οποία ελέγχεται, έως τον τύπο Ο, που δεν υπόκειται στις 
διατάξεις της κλάσης 5.2 (βλέπε περιθωριακό 2561 (5)]. Η ταξινόμηση των τύπων Β έως Ρ σχετίζεται άμεσα 
με τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα σε μία συσκευασία. 

(7) Οργανικά υπεροξείδια και συνθέσεις οργανικών υπεροξείδιων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2551, 
καταχωρούνται στα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

1 ° έως 20®, χαρακτηριστικοί αριθμοί 3101 έως 3120. 

Τα συγκεντρωτικά κεφάλαια προσδιορίζουν: 

τον τύπο (Β έως! : ) του οργανικού υπεροξειδίου, βλέπε παράγραφο (6), 

την φυσική κατάσταση (υγρό/στερεό), βλέπε περιθωριακό 255 3 (1), και 

τον έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε παράγραφο (16) έως (19). 

Μείγματα αυτών των συνθέσεων μπορούν να ταξινομηθούν ως ο ίδιος τύπος οργανικού υπεροξειδίου με 
εκείνον του πιο επικίνδυνου συστατικού και να μεταφέρεται κάτω από τις συνθήκες μεταφοράς που δίνονται 
για αυτόν τον τύπο. Όμως, όπως δύο σταθερά συστατικά μπορούν να σχηματίσουν ένα θερμικώς λιγότερο 
σταθερό μείγμα, η θερμοκρασία αυτο*επιταχυνό)ΐενης αποσύνθεσης του μείγματος θα πρέπει να 
προσδιορίζεται και, εάν είναι αναγκαίο, η θερμοκρασία ελέγχου και κινδύνου που απορρέει από την 5ΑΟΤ σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 2550 (17). 

(8) Η ταξινόμηση των οργανικών υπεροξείδιων, συνθέσεων ή μεηηιάτων οργανικών υπεροξείδιων που δεν 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 και η καταχώρηση σ’ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο, θα πρέπει να γίνεται 
από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

(9) Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συνθέσεων οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2551, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμο ένα πλήρες σετ αποτελεσμάτων ελέγχου και που πρόκειται 
να μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο ή αξιολόγηση, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις κατάλληλες 
καταχωρήσεις για τα οργανικά υπεροξείδια τύπου Ο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω 
συνθήκες: 

τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα θα ήταν όχι περισσότερο επικίνδυνο από τα 
οργανικά υπεροξείδια τύπου Β, 

- τρ δείγμα είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ2 η ΟΡ2 και η 
ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς περιορίζεται στα 10 
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Κλάση 5.2 


2550 - τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι 

(συνεχ.) επαρκώς χαμηλή για την αποφυγή οποιοσδήποτε επικίνδυνης αποσύνθεσης και επαρκώς υψηλή 

για την αποφυγή οποιουδήποτε επικίνδυνου διαχωρισμοί) φάσης. 

Απευαισθητοποίηση γγ ον οργανικών υπεροξείδιων 

(10) Για την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα οργανικά υπεροξείδια σε πολλές 
περιπτώσεις απευαισθητσποιούνται από οργανικά υγρά ή στερεά, ανόργανα στερεά ή νερό. Όπου το ποσοστό 
μίας ύλης συμφωνείτας αυτό αναφέρεται στο ποσοστό κατά βάρος στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό. Γενικά, η απευαισθητοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση χυσίματος, το 
οργανικό υπεροξείδιο να μην συμπυκνώνεται σε επικίνδυνο βαθμό. 

(11) Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά για σύνθεση του μεμονωμένου οργανικού υπεροξειδίου, ο(οι) 
παρακάτω ορισμός(οί) θα πρέπει να εφαρ*ιόζεται(ονται) στους διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την 
απευαισθητοποίηση: 

οι διαλύτες τύπου Α είναι οργανικά υγρά που είναι συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που 
έχει σημείο βρασ*ιού όχι μικρότερο από 150 °0. Διαλύτες τύπου Α μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για την απευαισθητοποίηση όλων των οργανικών υπεροξείδιων. 

οι διαλύτες τύπου Β είναι οργανικά υγρά που είναι συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που 
έχει <πηιείο βρασ»ιού μικρότερο από 150 °0 αλλά όχι μικρότερο από 60 °0 και σημείο ανάφλεξης 
όχι μικρότερο από 5 

Διαλύτες Τύπου Β μπορούν να χρησιμοποιούνται για απευαισθητοποίηση όλων των οργανικών 
υπεροξείδιων εφόσον το σημείο βρασμού του υγρού είναι τουλάχιστον 60 °0 υψηλότερο από την 3ΑΟΤ σε 
κόλο 50 1ί§, 

(12) Διαλύτες πλην των τύπου Α ή τύπου Β, μπορούν να προστίθενται σε σχηματισμούς οργανικού 
υπεροξειδίου όπως απαριθμούνται στο περιθωριακό 2551 εφόσον είναι συμβατοί. Μολαταύτα, η 
αντικατάσταση όλου ή μέρους διαλύτη τύπου Α ή τύπου Β από άλλο διαλύτη με διαφορετικές ιδιότητες 
απαιτεί ο σχηματισμός οργανικού υπεροξειδίου να επανεκτιμάται σύμφοινα με την κανονική διαδικασία 
αποδοχής για την Υποδιαίρεση 5.2. 

(13) Το νερό μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται για την απευαισθητοποίηση οργανικών υπεροξείδιων που 
αναφέρσνται στο περιθωριακό 2551 ή στην απόφαση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα *ιε την παράγραφο (8) ως 
υπάρχοντα "με νερό" ή Η ως σταθερό εναιώρημα σε νερό". Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συνθέσεις 
οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551, μπορούν επίσης να 
απευαισθητοποιούνται με νερό υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου (9) τηρούνται. 

(Η) Οργανικά και ανόργανα στερεά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευαισθητοποίηση των 
οργανικών υπεροξείδιων υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατά. 

(15) Συμβατά υγρά και στερεά είναι εκείνα που δεν έχουν επιβλαβή επίδραση στη θερμική σταθερότητα και 
τον τύπο κινδύνου της σύνθεσης του οργανικού υπεροξειδίου. 

Αιατάξεις για τον έλεγχο της θερμοκρασίας 

(16) Ορισμένα οργανικά υπεροξείδια μπορούν να ^ιεταφέρονται μόνον κάτι» από συνθήκες ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία το οργανικό υπεροξείδιο 
μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια, θεωρείται ότι η θερμοκρασία των άμεσων περιβλημάτων ενός κόλου 
υπερβαίνει μόνον τους 55 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε μία 
περίοδο 24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερμοκρασίας μπορεί να είναι αναγκαίο να 
εφαρμοστούν διαδικασίες κινδύνου. Η θερμοκρασία κινδύνου είναι η θερμοκρασία στην οποία τέτοιες 
διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμόζονται. 
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2550 (17) Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορρέουν από τη θερμοκρασία αυτο-επιταχυνό*ιενης 
(συν.) αποσύνθεσης (3ΑΠΤ) που ορίζεται ως η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να συμβεί αυτο- 
επιταχυνόμενη αποσύνθεση με μία ύλη στη συσκευασία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ^ιεταφοράς 
(βλέπε Πίνακα 1). Η 8ΑΡΤ θα πρέπει να προσδιορίζεται για να αποφασιστεί εάν μία ύλη θα πρέπει να 
υπόκειται σε έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό της 
3ΑϋΤ δίνονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, τμήματα 20 και 28.4. 


Πίνακας I. Υπολογισμός των θερμοκρασιών ελέγχου και κινδύνου 


3ΑΟΤ 

Θερμοκρασία ελέγχου 

Θερμοκρασία κινδύνου 

20 ή χαμηλότερη 

20 κάτω από την δ ΑϋΤ 

10 °€ κάτω από την 3 ΑΠΤ 

πάνω από 20 °0 έως 35 

15 κάτω από την δ ΑϋΤ 

10 κάτω από την $ΑΠΤ 

πάνω από 35 °0 

10 °0 .κάτω από την δ ΑΠΤ 

5 σ Ο κάτω από την $ΑΠΤ 


(18) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς: 


οργανικά υπεροξείδια των τύπων Β και Ο }ΐε 3 ΑΠΤ μικρότερη ή ίση από 50 °0\ 

οργανικά υπεροξείδια τύπου Ο που εμφανίζουν μέση επίδραση όταν θερμαίνονται υπό 
περιορισμό *ιε 8ΑΌΤ μικρότερη ή ίση από 50 ή εμφανίζουν χαμηλή ή καθόλου επίδραση όταν 
θερμαίνονται υπό περιορισμό με 8ΑΏΤ μικρότερη ή ίση από 45 °0, και 

οργανικά υπεροξείδια των τύπων Ε και Ρ με 8 ΑΠΤ μικρότερη ή ίσή από 45 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατάξεις για τον προσδιορισμό των επιδράσεων της θέρμανσης υπό περιορισμό δίνονται στο 

Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, τμήματα 20 και 28.4 . 

(19) Όπου εφαρμόζοντας οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου αναφέρονται στο περιθωριακό 2551. II 
πραγματική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της )ΐεταφοράς μπορεί να είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία 
ελέγχου αλλά θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επικίνδυνος διαχωρισμός φάσεων. 

2551 Α. Οργανικά υπεροξείδια που δεν απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 


1 0 (6) 3101 οργανικά υπεροξείδια τύπου Ώ, υγ ρά, όπως: 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύτης 

τύπου 

Α (%) 

Μέθοδος συσκευ- 
ασίας (βλέπε 
περιθωριακό 2554) 

Πρόσθετη επισή- 
[ίανση (βλέπε 
περιθωριακό 2559) 




ΟΡ5 

01 


^ 100 


ΟΡ5 

01 


>52 - 77 

£ 23 

1.1 -Δι-ίτοιτοτατές 

>80-100 


ΟΡ5 

01 




>90-100 


ΟΡ5 

01 




£ 52 

£ 48 

ΟΡ5 

01,8 

— Τ "-- 






I 


Διαθέσιμο οζογόνο > 10.0%. 
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Κλάοτη 5.2 

31 02 οργ αν ικά υπεροξείδια τύπου Β. στερεά , όπως: 


Ύλη 


«ΧΛΚίΙΜ 


Συγκέντρωση 

(%) 

Αδρα¬ 

νές 

στερεό 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευα- 
αίας (βλέπε 
περιθωριακ 

0 2554) 

Πρόσθετη 
επισή¬ 
μανση 
(βλέπε 
περιθωριακ 
ό 2559) 

>52-100 



ΟΡ5 

01 

< 100 



ΟΡ5 

0! 

>57-86 

£ 14 


ΟΡ1 

01 

> 51 - 100 

<48 


ΟΡ2 

01 

>77-94 


£6 

ΟΡ4 

01 

<77 


£23 

ΟΡ5 

01 

<>ν 


£ 23 

ΟΡ5 

01 

5 27 

£ 73 


ΟΡ5 

01 

>82- 100 



ΟΡ5 

01 

>85-100 



ΟΡ5 

01 

> 72 - 100 



ΟΡ4 

01 

>52- 100 



ΟΡ4 

01 


Με < 0.5% περιεκτικότητα σε ιώροϋπεροζεΐδια. 


















2551 

(συνεχ.) 
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3° (6) 3103 οργανικά υπεροξείδια τύπου Ο. υγ ρά, όπως: 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

<%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευα- 
σίας (βλέπε 
περιθωρι¬ 
ακό 2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 


> 52- 100 



ΟΡ5 



>79-90 


έ 10 

ΟΡ5 

8 

ρν<ΤΟΐ>?ίΤ7ΒΜ^ΜΙ»Μ?η>Μθϊΐθϊ^^^^^^^^Μ| 

5 82 +£ 9 


2:7 

ΟΡ5 

8 

Μονο\ίπεοοίυ-ιιηλε\'ν»κός τριτοταγικ 
βουτυλεστέρας 

£ 52 

£ 48 


ΟΡ6 



>32-52 

>48 


ΟΡ6 


Ρ^?Βτ3ϊτΙγ5?<πγοτΒ?ιϊϊΒπι^^^^^^^^| 

>77- 100 

<22 


ΟΡ5 


^Β»τΓΐϊίΙ7ΛΤΜ?»Ι*:^ΚΗ<Β^Η8Μ^ΜίΒ^Μ^/Β 

£77 

>23 


ΟΡ5 


2.2-Δι-Γτριτοταγές βουτυλοΰπεροξυ)- 
βουτάνιο 

£52 

>48 


ΟΡ6 


1.1 -Δι-ίτριτοταγές βουτ»λοΰπερο£υ)- 
κυκλοεξάνιο 

>52-80 

£ 20 


ΟΡ5 



>52-86 

£ 14 


ΟΡ5 


3.3-Δι-ίτοιτοτσνέο βουτυλο- υπεοο£υΥ· 






Β^9 ■·:. 

>77-100 



ΟΡ5 


Οργανικό υπεροξείδιο, υγρό, δείγμα^ 




ΟΡ2 



£ 100 



ΟΡ5 


1.1-Δι-ίτοιτοτανέε- 

ααυλοϋπεο&ίυ'ΐκυκλοεί.άνιο 

£ 82 

;> 18 


ΟΡ6 



>57-90 

> 10 


ΟΡ5 



Βλέπε περιθωριακό 2550 (9). 
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Ί° (β) 3104 οργαν ικά ύπε ρο ξε ίδια τύπου Ο. στερεά , όπως: 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευασίας 
(βλέπε περι¬ 
θωριακό 2554) 

Πρόσθετη 
επισήμανση 
(βλέπε περι¬ 
θωριακό 2559) 


5 91 

£ 9 

ΟΡ6 

8 

ΥπεροΕείδιο του διΒενΕοϋλίου 

5 77 

£23 

ΟΡ6 


2.5-Διιιεθυλο-2.5-δι-(βενΕοϋλοί5πεοοΕυν 





εΕάνιο 

5 82 

£ 18 

ΟΡ5 


Οργανικό υττεροξείδιο, στερεό, δείγμα ^ 

- - 


ΟΡ2 



5° (β) 3105 οργα νι κά υπβροΕείδια τύπου Ρ. υ γρά, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντ 

ρωση 

(%) 

Λιαλύ- 

της 

τυπου 

Α 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα¬ 

σίας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

ΥπεοοΕείδιο ττκ ακετυλακετόντκ ν 

5 42 

£48 

£8 

ΟΡ7 


ΥπεροΕείδιο του ακετυλοβενζοΰλίου 

5 45 

>55 


ΟΡ7 


ΥπεροΕυβενζοϊκός τριτοταγίκ αιιυλεσιέοας 

5 96 

>4 


ΟΡ7 


κουιιυλοθπεοοΕεΙδιο του τοιτοτανούς 

>42-100 



ΟΡ7 


βουτυλίου 

ΥδοοΰπεοοΕείδιο του τοιτοτανούς 

<80 

£20 


ΟΡ7 

8 

βοντυλίου * 






ΥπεροξυβενΕοϊκός τριτοταγής 

>52-77 

£23 


ΟΡ7 


βουτυλεστέοας 

ΥπεοοΕυκοοτονικός τοιτοταγής 

5 77 

£23 


ΟΡ7 


βουτυλεστέοας 






ΥπεοοΕυδιαιθυλο-οξικός τοιτοταγής 




ΟΡ7 


βαυτυλεστέρας+ υπεοοΕυΒενΕοϊκός 
τριτοταγής βουτυλεστέοας 

Υ περοΕυ- 3.5.5 -τοιιιεθυλοεΕανικός 

533 + 
533 

£33 



ΟΡ7 

τριτοτα-γής βουτυλεστέοας 

>32-100 




ΥπεοοΕείδιοία) τικ κυκλοεΕανόνης 11 

5 72 

5 28 


ΟΡ7 


1.1 Δι-ίτριτοταγές 

>42-52 



ΟΡ7 


βουτυλοϋπε οοΕυ )κυ κλοεΕάν ιο 

£48 



Φθαλικό βι-ίτριτοταγές 

>42-52 

>48 


ΟΡ7 


βουτυλοϋπεοοΕείδιο) 







ί 

6 

ΐ 


Διαθέσιμο οξυγόνο <4.7%. 

Ο διαλύτης μπορεί να άχτι κατασταθεί ακό νπεροξείδιο του δι-τριτοταγοίις βοντυλίον. 
Διαθέσιμο οξυγόνο <9.0%. 
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Κλάση 5.2 


Ύλη 

Συγκέντ 

ρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σίας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

2.2-Δι-(τριτοταγέ5 

£ 52 

£ 48 


ΟΡ7 


βουτυλοϋπεοοδυΊπροπάνιο 



2.2-Διιιεθυλο-2.5-δι-ίτοιτοταγές 

>52-100 



ΟΡ7 


βουτυλοΰπεοοξυ)ε£άνιο 
2.5-Διμεθυλο-2.5-δι-(3.5,5- 






τριμεθυλοείανούλοϋπεοο£υ>- είάνιο 

<77 

>23 


ΟΡ7 


3.3-Δι-( τρντοταγές άμυλο- 
υιαφοευΊβουτυρικός αιθυλαιθέρας 

<, 67 

>33 


ΟΡ7 


3.3-Δι-ίτριτοταγέε βουτυλο- 

<77 

>23 


ΟΡ7 


υπεοο£υ)βουτυρυα!κ: αιθυλαιθέρας 



3.3.6.6.9.9-Εξαυεθυλο-1.2.4.5-τετραοέΛ>_- 


>48 


ΟΡ7 


κυκλοεννεανιο 

<52 



ρ-Υδοούπεοοίείδιο του μενθυλίου 

>72-100 



ΟΡ7 


Υπερο£είδιοία) τικ μεθυλοαιθυλοκετόντκ ^ 

<45 

£ 55 


ΟΡ7 


Υπεοο£είδιο(α)ιης 

μεθυλοΐσοβουτυλοκετόνης 9/ 

<62 

£19 


ΟΡ7 


Υπεροδοδικό σδύ. τύπου 0, 
σταθεοοποιιηιένο ]δ/ 

<43 



ΟΡ7 


Υδροϋπεοοδείδιο του πινανυλίου 

56- 100 



ΟΡ7 


Υδροϋπεροδείδιο του 1.1.3,3- 




ΟΡ7 


^ ετ ρο. |ΐεθ\) λο βονχολίοΐ) 

5 100 




Τριτοτανηε ανθρακικός υπεοόδυ-2- 




ΟΡ7 


αιθυλοεδυλικός αιιυλεστέρας 

1 -(2-τοιτοταγές-βουτυλοϋπερόδυ 

5 100 

>23 




ιποποόπυλο 1-3 - ισοποοπενυλοβενζόλιο 

Δι-τριτοτανύς-υπεοοδυαδελικός 

£ 77 

ύ 52 


ΟΡ7 

ΟΡ7 


>48 

βουτυλεστέοαε 



Τ ριτοταγής-υπερόδυ-2- 




ΟΡ7 


αι&υλοε£υλανΟρακικός βονπ)λε(ΐτέ|)θΐζ 

<Μ00 




Τριτοταγής υπεοοδυΒούτυλοφουιιαοικός 






Βουτυλεστέοας 

^ 52 

248 


ΟΡ7 



5 Διαθέσιμο οξυγόνο < 10.0%. 

2 Με >19 % μεθυλοϊσοβοοτυλική κετόνη επιπλέον τον διαλύτη τύπον Α. 

Μ Μείγματα οπεροξοξικού οξέος με νπεροξείδιο του υδρογόνου, νερό και οξέα που πληρούν τα κριτήρια 
στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος //. παράγραφος 20.4.3. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Ύλη 

Συγκέν- 

Διαλύ- 

Αδρά- 

Νερό 

Μέθοδος 


τρώση 

της 

νές 


συσκευασίας 


(%) 

τύπου 

στερεό 


(βλέπε περί- 



Α (%.) 

(%) 


θωριακό 2554) 


πάστα 


4.4-δι-ίτριτοταγέε 8ουτυλοϋπερο6>) 
βαλεριανικός η-Βουτυλεστέρας 

Υπε ρο^υΒενζοϊκόο τοιτοτανήί 


)ουτυλεστέοας+ 2.2-οϊ-(τριτοταΎέ(: 
&ϋτυλούπεροΕυ)βουτάνιο 

3-τριτοτανέο βουτυλοϋπερο£υ-3-<ρα ιν 
φθαλίδιο 

Ιτεαουλανθρακικό τριτοτανές 
Βουτυλουπε οοΕείδιο 


512 + 

^ |4 ;> 14 



Υπεροζείδιο(α) ττκ κυκλοεΕανόνι κ. υ/11/ ως ^ ^2 
παστα 


ιο του διβενϋοϋλίου^ (ας πάστα > 52 - 62 
ίο του διβενϋοϋλίου >35-52 

ιτοτανέί βουτυλοϋπεοο£.υ)κυκλο- 


Ι-Δι-ίτριτοταγεο βουτυ 
ε£άνιο 


>35-52 
5 42 £ 13 


:>κυκλοεςυλρ)-πί 


ιυισοποοπυ/ 


(α) >42- 

100 


ως πάστα 


ητοτανέε Βουτυλουπεροςυ] 


5 52 

5 42 £ 13 


πεοο£ει 

πάστα 


ίου δι-4-γλωροβεν£οϋλίου ως 


^ Με διαλύτη τόπου Α, με ή χωρίς νερό. 
** Διαθέσιμο οξυγόνο £9.0%. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 5.2 



Γ·1«*!*] 




ως πάστα με πυριτέλαιο 




κλοε£ι 




5 42 


Δκζλύ- 

Αδρά- 

Νερό 

Μέθοδος 

της 

νές 


συσκευασίας 

τύπου 

στερεό 


(βλέπε περί- 

Α (%) 

<%) 


θωριακό 2554) 




ΟΡ7 




ΟΡ7 




ΟΡ7 


£ 18 


ΟΡ7 


£48 


ΟΡ7 


£ 15 


ΟΡ7 


£ 13 


ΟΡ7 


£ 48 


ΟΡ7 


£48 


ΟΡ7 




ΟΡ7 


£ 6 

£ 17 

ΟΡ7 




ΟΡ7 

£ 5 


£5 

ΟΡ7 


£ 58 


ΟΡ7 



13 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 5.2 


7° (6) 3 107 οργανικά υπεροξείδια τύπου Ε. υγ ρά, όπως: 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Β 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σίας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

Πρόσθετη 
επισήμανσ 
η (βλέπε 
περιθώρια 
κό 2559) 






2554) 


Υδοούπεοοδείδιο του τοιτοτανούς αμυλίου 

5 88 

£ 6 


£6 

ΟΡ8 


Υπεροέείδιο του δι-τοιτοταγούς αμυλίου 

5 100 




ΟΡ8 


Υπεροδείδιο του 5ι-τοιτοταγούς βουτυλίου 

>32-100 




ΟΡ8 


Ν ( 

1 Γ |-Δι-ίτριτοταγξ^ βουτυλοϋπεροξυ) 





ΟΡ8 


κυκλοεΕάνιο 

5 27 

£36 




Φθαλικό δχ-ίτριτοτανές 

5 42 

£ 58 



ΟΡ8 


βουτυλοϋπεοο£είδιο) 

1.1 -Δι-ίτοιτοτανές βουτυλοϋπεοο£υ)-3,3,5 







τ ριμεθυλοκυκλοε£άνιο 

Υπεροξείδιοία) της μεθυλοαιθυλο κετόνης 

5 57 

>43 



ΟΡ8 

ΟΡ8 


14/ 

5 40 

£60 




Υπεοοίοξικό οξύ. τύπου Ε, 





ΟΡ8 


σταθεοοποιτιμένο ^ 

<43 





Τριτοτατήί υπεοο&κός αμυλεστέοας 

5 62 

>38 



ΟΡ8 


Υδοοϋπεοοέείδιο του τριτοταγούς 




14 

ΟΡ8 

8 

* £ Γ 16 ι 

βουτυλίου 

<79 



Υδροϋχεοοξείδιο του τοιτοταγούς 

>90-98 

< 10 



ΟΡ8 

8 

κουμυλίου 

Υδροΰπεροξείδνο του τοιτοταγούς 

>36-42 

£ 18 


5 40 

ΟΡ8 


διβενίοϋλίου 

Υδρούπεοοξείδ ιο του τοιτοταγούς 

>36-42 

£58 



ΟΡ8 


διβενϋοϋλίου 

1.1-Δι-ίτριτοταγές 

5 32 

£26 

£42% 


ΟΡ8 


βπι>τι»λ9«περό£υ)-3.5.5-τοιμεθυλοκυκλοε 







ξάνιο 








η Μ ε < 6% ρ χεηοδείόιο του δι-τοηστ αΎούς βουιυλίου 
15 Με 1 36% αιθυλοβενζόλιο επιπλέον του διαλύτη τόπου Α 


16 Διαθέσιμο οξυγόνο <8.2%. 


17 **/»,«*> νκτροξοξ,κού οξέος μι υκεροξΜ'ο τοο νόρσγόνοο. νερό και οξέα κοο κληρονν τα κρπήρ,α στο Εγχαρϋ,ο Ελέγχων 
και Κριτηρίων, Μέρος II, παράγραφος 20.4.3. 
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Κλάοη 5.2 


8° (6) 3108 οργανικά υπεοο£ε ίδ ια τύπου Ε. στερεά , όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

% 

Αδρανές 

στερεό 

(%) 

Νερό 

Μέθοδος 
συοκευασίας 
(βλέπε περιθ. 
2554) 


£52 



ΟΡ8 

ίΰς πάστα 





Υπερο£είδιο του διβεν^οϋλίου 1 * 7 ως πάστα 

< 52 



ΟΡ8 

Μονοϋπερο^υιιυλεϊνικό τοιτοταγές βουτυλιο 

<52 

>48 


ΟΡ8 

4.4-Δι-ίτοιτοταγής η 

£ 42 

ί 58 


ΟΡ8 

ΙΗΗΗΒΗΒη> Γ *ί*ϊ ρ.™™*1!·ι4α1 ϊμ!»:»*. ι 










1-(2-τοιτοταγής Βουτυλοθπερο£υ ισοπροπυλο)-3- 

<42 

>58 


ΟΡ8 






Υπεοο£είδιο του διβενζοϋλίου ως πάστα 

£ 56.5 % 


;> 15% 

ΟΡ8 

2.5-Διιιέ&υλο-2.5-δι-ίτριτοταγές 

<47 



ΟΡ8 







18 Με διαλύτη τύπου λ, με ή χωρίς νερό. 
























5884 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Κλάση 5.2 



Β. Οργανικά υπεροξείδια που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύλες των 11° έως 20 ° είναι οργανικά υπεροξείδια που αποσυντίθενται εύκολα σε 
κανονικές θερμοκρασίες και θα πρέπει συνεπώς να μεταφέρονται μόνον οπό συνθήκες επαρκούς ψύξης. 
Για αυτά τα οργανικά υπεροξείδια, η μέγιστη Θερμοκρασία κατά τη διά/ικεια της μεταφοράς, ί$εν θα πρέπει 
να υπερβαίνει την θερμοκρασία ελέγχου που υποδεικνύεται. 

! * ° (Η) όπως: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 5.2 


2551 


12° (6) 3112 οργανικά υπεροΕείδια τύπου Β. στερ εά. ελεγχόμενης θερμοκρασίας , όπως: 


Ύλη 

Συγκέ- 

ντροκτη 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Λ ή Β 
(%) 

Μέθοδοςσ 

υσκευα- 

σΙας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

θερ¬ 
μοκρασ 
ία ελέγ¬ 
χου 

<°ο 

θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

ΓΟ 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

Υπεροίείδιο του 
ακετυλοκυκλοεδανο 
σουλφονυλίου 

ί 82 

^ 12 

ι 

ΟΡ4 

-10 

0 

| 

01 

Υ περο£υδιτανθοακικό 
διβενίύλιο 

£87 

;> 13 

ΟΡ5 

+25 

+30 

01 

Υπεροδυδιτανθοακικό 

δικυκλοεϋύλιο 

>91-100 


ΟΡ5 

+5 

+ 10 

01 


>52-100 


ΟΡ2 

-15 

-5 

01 

ΥπεοοΕείδιο του δι-(2- 
μεθυλοθενΐοΟλίου) 

£ 87 

2: 13 

ΟΡ5 

+30 

+35 

01 


Ι3 β (1>) 3113 οργανικά υπεροΕείδια τύπου 0. υγρά. ελεγγόιιεντις θερμοκρασίας , όπως. 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α ή Β 
(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σίας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

<°ο 

1- 

Θερμοκρασία 

κινδύνου 

(•Ο) 

Υ πεοοί «πιΟαλικό τοιτοταγές αιιύλιο 

<77 

£ 23 

ΟΡ5 

+ 10 

+ 15 


£ 100 


ΟΡ5 

+20 

+25 






+25 

- - 

>52-100 


■Κ 

+20 


>67-77 

>23^ 


0 

+ 10 

Υπερο£υδιτανθρακικό δι-5εε-βουτύλιο 

>52-100 


■9 

-20 

-10 

Υ ιτρ ηο^ι ίδιτανΟ ηακικό δι-ί2-αιθυλοεξύλιο) 

>77-100 



-20 

-10 


£ 100 


ΟΡ4 

-25 

-15 

Οργανικό υπεροξείδιο, υγρό, δείγμα, 
ελεγχόμενης θερμοκρασίας^ 



ΟΡ2 




21 Μόνον διαλύτης τύπου Α θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 


12 Βλέπε περιθωριακό 2550 (9). 

































2551 

(βυνεχ. 
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Κλήση 5.2 

ίδια τύπου (Ζ. στερεά. ελεγγόαενης θερμε 


5887 


ΜΙΙί’ϋΛΊΓ<ι1)>ίΟ(ιΙΐ: 



3κρασιας . όπως: 





κινδύνου 






+30 

+35 

+5 

+ 10 

+ 15 

+20 

+ 10 

+ 15 



Υπεοοίείδιο του 





Συγκέ- Διαλύτ Νερό 
ντρωση ης 
(%) τύπου 

Α ή Β (%) 
(%) 


<32 5; 68 
< 100 



Θερμό- Θερμό- Πρόσθετη 

κρασία κρασία επισήμανση 

ελέγχου κινδύνου (βλέπε 

(°0) ( 0 Ο περιθωριακό 

2559) 



βουτύλνο 

Υπεοοζυνεοδεκαεννεανικό τριτοταγές 


βουτύλιο 


£ 77 £23 
£ 31 

+ <36 £ 33 

<;52 £48 

>77-100 



22 Βλέπε περιθωριακό 2550 (9). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 5.2 


5889 



Συγκέ- Διαλύτης Νερό Μέθοδος 
ντρωση τύπου Α συσκευα- 

(%) ή Β σίας 

(%) (%) (βλέπε 

περιθώρια 


5 57 £26 £8 

5 27 2; 73 



δί-η-βουτύλ ιο | >27-52 >48 

5 52 £ 48 

5 77 > 23 

5 27 >73 

5 32 £ 68 

5 52 >48 

διϊσοτοιδεκύλΐΰ I 5100 
5 100 

>38- 82 1 > 18 257 



<52 £ 48 37 
<77 £ 23 37 


ΟΡ7 -10 
ΟΡ7 -20 
ΟΡ7 -10 
ΟΡ7 -10 

ΟΡ7 +20 

ΟΡ7 0 

ΟΡ7 +35 

ΟΡ7 +20 

ΟΡ7 - 10 
ΟΡ7 -5 

ΟΡ7 - 10 

ΟΡ7 -10 
ΟΡ7 +5 


θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

(“Ο 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

+35 


425 

8 

-5 


-5 


-5 


0 


-10 


0 


0 


+25 


+ 10 


440 


4 25 


0 


45 


0 


0 


+ 10 




Με <9% υπεροξείδιο του υδρογόνου, διαθέσιμο οξυγόνο <10.0%. 
Μόνον μη-μεταλλικές σνσχευασίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 
Μόνον διαλύτης τίιποο Α θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 
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Υκεροξείδιο του δι-η-εννεανοΟλίου 
Διυπερο£υα£ελα\’κό οΕύ 
ΔισόΕινο διϋπερο£υδωδεκάνιο 
Υπεοο£είδιο του διηλεκτρικού οζ,έο 


Συγκέν¬ 

τρωση 

(·/.) 

Αδρα¬ 

νές 

στε¬ 

ρεό 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευ- 

ασίας 

(βλέπε 

περιθωριακ 

ό 

2554) 

θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

(°ο 

5 100 



ΟΡ7 

+20 

£ 100 



ΟΡ7 

+20 

5 100 



ΟΡ7 

0 

5 27 

5 73 


ΟΡ7 

+35 

>13-42 

£ 58 


ΟΡ7 

+40 

572 


>28 

ΟΡ7 

+ 10 

552 



ΟΡ7 

+30 


θερμο¬ 

κρασία 

κίνδυνο» 



17°(Β) 3117 οργανικά »πε 


Ύλη 


βουτύλιο 

ΥπεοοΕυδιτ ανθρακικό δι-η-βουτύλιο 

Υ 
Τι 


ΙιΒΒΜΗΒΙϋ 


εξανοϋλίου) ως σταθερή διασπορά στο 
νερό 


Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύτης 
τύπου Α ή 

Β 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σίας 

(βλέπε 

περιθ. 

2554) 

Θερμοκρα¬ 
σία ελέγχου 

<°ο 

θερμοκρα¬ 
σία κινδύνου 

(°ο 

>32- 52 

£ 48 

! 

ΟΡ8 

+20 

+25 

<27 

573 

ΟΡ8 

-10 

0 

5 27 

573 

ΟΡ8 

+30 

+35 

| 542 


ΟΡ8 

0 

+ 10 

5 52 


ΟΡ8 

+ 10 

+ 15 

5 52 

48 

ΟΡ8 

0 

+ 10 


^ Με διαλύτη τύπου Α, με ή χοψίς νερό. 


* Μόνο διαλύτης τύπου Α θα χρησιμοποιείται 
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] 8° (Ι>) 3118 οργανικά υπεοο£είδια τύπου Ε. στερεά, ελεγχόμενης θε ρμοκρασίας, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντ¬ 

ρωση 

(%) 

Αδρανές 

στερεό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευασιας 
(βλέπε περιθ. 
2554) 

θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

ΓΟ 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

( 0 Ο 

Υ περοΕυδιτανθρακικό 






δι-(2*αιθυλοεΕύλιο) ως σταθερό 
εναιώρημα σε νερό (κατεψυγ^ιένο) 

<42 


ΟΡ8 

-15 

-5 

Τοιτοταηίς υπεοοΕυνεοδεκανοϊκός 
βουτυλεστέοας ως σταθερή διασπορά 

£ 42 


ΟΡ8 

0 

+ 10 

στο νερό (κατεψυγμένος) 
Δι-η-υπεροΕυδιτανθοακικό βουτύλιο ως 

5 42 


ΟΡ8 

- 15 

- 5 

σταθερή διασπορά στο νερό 
(κατεψυγμένο) 

Τριτοταντιο υπεσοΕυ-2-αιθυλοεΕανοϊκός 

5 52 

2:48 

ΟΡ8 

+ 20 

+ 25 

βουτυλεστέοας, αδρανής στερεός 



- 



19° (Η) 31 19 οργανικά υ περοΕείδ ια τύπου Ρ. υγρ ά, ελρ 70 ίΐενιις^ε£>ϋθκρασίας, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντ¬ 
ρωση (%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τυπου 

Β <%) 

Μέθοδος 
συσκευα- 
σίας 
(βλέπε 
περιθώρια 
κό 2554) 

θερμο¬ 

κρασία 

ελέγ¬ 

χου 

(%) 

Η- Γ 

||| %ϋ 

ΥπεοοΕυδιτανθοακικό δι-(4-τοιτοταγές 

5 42 



ΟΡ8 

+30 

+35 

βοτ)τυλοκυκλοεςύλιο) ως σταθερό 
εναιώρημα σε νερό 

Υπεροξυδιτανθοακικφ δικετύλιο ως 

5 42 



ΟΡ8 

+30 

+35 

σταθερό εναιώρημα σε νερό 
ΥπεροΕυδιτανθοακιχό διμυριστύλιο ως 

5 42 



ΟΡ8 

+20 

+25 

σταθερό εναιώρημα σε νερό 







2 -ΥπεοοΕυνεοδεκανοϊκός- 2ΑΑ: 

5 52 



ΟΡ8 

- 5 

+ 5 

τριμεθυλοπεντυλεστέρας ως σταθερή 
διασπορά στο νέρο 

Υ περοΕυνεοδεκανοϊκός κουμυλεστέρας 

5 52 



ΟΡ8 

- 10 

0 

ως σταθερή διασπορά στο νερό 
ΥπεροΕυδιτανθρακικό 

5 52 



ΟΡ8 

- 15 

-5 

δι-(2-αιθυλοεΕύλιο) οκ σταθερή 
διασπορά στο νερό 

Υπεροξείδιο του 

538 

£ 62 


ΟΡ8 

+20 

+ 25 

δι-ί3,5.5-τοιμεθυλοεζανούλίου] 
Τοιτοταγής υπεροΕυ-2-αιθυλοεΕανοϊκός 

532 


£ 68 

ΟΡ8 

+ 40 

+ 45 

βουτυλεστέοας 

Τοιτοταγής υπεροΕυπιΠαλικός 

5 27 


2: 73 

ΟΡ8 

+ 30 

+ 35 

• βουτυλεστέοας 








20° (6) 3120 οργαν ικ ά υπεροΕείδια τύπου Ρ . στερεά, ελεγγόρενης θερμρκρβσίας 

Κανένα οργανικό υπεροξείδιο δεν συμπεριλαμβάνεται προς το παρόν σ’αυτό το είδος. 
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Ο. Κενές συσκευασίες 

31° Κενές συσκευασίες . συμπεριλαμβανομιένω ν κενών ενδιάμεσων εμπο ρ ευματοκιβωτίων _για 

με ταφορά χύμα ΠΒΟ. κενών οχημάτων-δεξαμενών . κενών αποσυναρ μ ολονου μένων δεξαμενών και 
κενών εαπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών . ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 5.2. 

2551» (Ι)Ύλες και είδη του Γ έως 10°, μεταφερόμενα σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις για την παρούσα Κλάση που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα ή στο Παράρτημα Β, πλην 
όσων προ βλέπονται στην παράγραφο (2) παρακάτω: 

(β) υγρά του 1 0 και 3°: όχι περισσότερο από 25 ιυΙ ανά εσωτερική συσκευασία 
(ύ) στερεά του 2° και 4°: όχι περισσότερο από 100 § ανά εσωτερική συσκευασία 
(ο) υγρά του 5°, V και 9® όχι περισσότερο από 125 ιοί ανά εσωτερική συσκευασία 
(ά) στερεά του 6°, 8° και 10° όχι περισσότερο από 500 % ανά εσωτερική συσκευασία. 

Αυτές οι ποσότητες υλών, Οα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που τουλάχιστον 
ικανοποιούν τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Το συνολικό μικτό βάρος του κόλου, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα 301ί£. Αυτές οι ποσότητες που περιέχονται σε μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές 
συσκευασίες μπορούν επίσης να μεταφέρονται σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής ως 
εξωτερικές συσκευασίες, εφόσον το συνολικό μεικτό βάρος του κόλου δεν υπερβαίνει τα 20 

Αυτές οι ποσότητες υλών, μπορούν να συσκευάζονται μαζί με άλλα είδη ή ύλες, με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα αντιδράσουν επικίνδυνα σε περίπτωση διαρροής. 

(2) Για μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (I) παραπάνω, η περιγραφή των εμπορευμάτιον στο 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 256! και να περιλαμβάνει 
τις λέξεις 'περιορισμένη ποσότητα 1 . Κάθε κόλο θα πρέπει να μαρκάρεται καθαρά και ανθεκτικά με τον 
χαρακτηριστικό αριθ|ΐό των εμπορευμάτων που αναγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς, με πρόταξη των 
γραμ^ιάτων ΊΙΝ'. 

Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(β) ανάφλεξη και/ή έκλυση αξιοσημείωτης θερμότητας, 

(Β) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ς) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχημιατισμός ασταθών υλών. 

Οι ’Τενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 

2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

/. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

2552 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5 και θα πρέπει να είναι 

έτσι κατασκευασμένες ώστε κανένα από τα υλικά που είναι σε επαφή με το περιεχόμενο να μην επιδρά 
επικίνδυνα στο περιεχόμενο. Ο βαθμός πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 93%. Για 
συνδυασμένες συσκευασίες, τα προστατευτικά υλικά δεν θα πρέπει να είναι άμεσα εύφλεκτα και δεν 0α 
πρέπει να προ καλούν αποσύνθεση του οργανικού υπεροξειδίου σε περίπτωση διαρροής. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
συνθήκες της προσθήκης Α .6. 
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2552 (3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 3511 (2) ή 3611 (2), συσκευασίες των ομάδων 
(συν.) συσκευασίας II ή I μαρκαρισμένες με το γράμμα "Υ" ή "X" ή 1Β0 της ομάδας συσκευασίας II, 

μαρκαρκηιένα με το γράμμα 'Ύ", θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μεταλλικές συσκευασίες της ομάδας 
συσκευασίας I, όμως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 5.2 σε οχήματα-δεζίψενές, αποσυναρμολογονμενες 

δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεζαμενές. βλέπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκενασία ορισμένων υλών και ειδών 

2553 (1) Οι μέθοδοι συσκευασίας για ύλες της Κλάσης 5.2 απαριθμούνται στον Πίνακα 2 και ορίζονται 
0Ρ1 έως ΟΡ8. Ιξώδεις ύλες με χρόνο εκροής από ένα ΟΙΝ-ΟϋΡ με 4 σιηι διάμετρο εξόδου στους 20 °€ 
μεγαλύτερο από 10 λεπτά (που αντιστοιχεί σε χρόνο εκροής μεγαλύτερο από 690 δευτερόλεπτα στους 20 
°0 από ένα πώμα περάσματος 4, ή μεγαλύτερο από 2,68 χ 10’ 3 ιυ 2 /5), θα πρέπει να θεωρούνται ως 
στερεά. 

(2) Ύλες και είδη θα πρέπει να συσκευάζονται όπως αναφέρεται στο περιθωριακό 2551 και όπως 
καθορίζεται λεπτομερώς στον Πίνακα 2. Μέθοδος συσκευασίας που αναλογεί σε μικρότερο μέγεθος 
κόλου (δηλ. με μικρότερο αριθμό ΟΡ) μπορεί να χρησιμοποιείται αλλά μέθοδος συσκευασίας που 
αναλογεί σε μεγαλύτερο μέγεθος κόλου (δηλ. με μεγαλύτερο αριθμό ΟΡ) δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται. 

Οι ποσότητες που καθορίζονται για κάθε μέθοδο συσκευασίας αντιπροσοιπεύουν το μέγιστο που σήμερα 
θεωρείται ως καλή πρακτική. Τα ακόλουθα είδη συσκευασιών μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, 3521, 3523, 3525 ή 3526 ή 

μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522 ή 3526 ή 

κουτιά σύμφωνα με το περιθωριακό 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 ή 3532 ή 

σύνθετες συσκευασίες με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, σύμφωνα με το περιθωριακό 3537 


εφόσον: 

(β) τηρούνται οι διατάξεις της Προσθήκης Α.5 

(δ) μεταλλικές συσκευασίες (περιλαμβανομένων εσωτερικών συσκευασιών σε συνδυασμένες 
συσκευασίες και εξωτερικών συσκευασιών σε συνδυασμένες ή σύνθετες συσκευασίες) 
χρησιμοποιούνται μόνο για τις μεθόδους συσκευασίας ΟΡ7 και ΟΡ8 

(ο) σε συνδυασμένες συσκευασίες, γυάλινα δοχεία χρησιμοποιούνται μόνο ως εσωτερικές 
συσκευασίες με μέγιστο περιεχόμενο 0.5 Ι<§ ή 0.5 λίτρα. 

Πίνακας 2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΚΟΛΟ «/ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΡ1 ΕΩΣ ΟΡ8 


Μέθοδος συσκευασίας 
Μέγιστη Ποσότητα 

ΟΡ1 

ΟΡ2§/ 

ΟΡ3 

ΟΡ4 &/ 

ΟΡ5 

ΟΡ6 

ΟΡ7 

ΟΡ8 

Μέγιστο βάρος (Κβ) για 
στερεά και για 
συνδυασμένες 
συσκευασίες (υγρά και 
στερεά) 

0.5 

0.5/10 

5 

5/25 

25 

50 

50 

200 ό/ 

Μέγιστο περιεχόμενο σε 
λίτρα για υγρά ς/ 

0.5 

- 

5 

- 

30 

60 

60 

225 ά/ 
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2553 &/ Εάν δίδονται δύο τιμές, η πρώτη εφαρμόζεται στο μέγιστο καθαρό βάρος ανά εσωτερική 

(συν.) συσκευασία και η δεύτερη στο μέγιστο καθαρό βάρος ολόκληρου του κόλου. 

£>/ 60 για μπιτόνια 

100 Ιΐβ για κουτιά 

ς/ Ιξώδη υγρά 0α πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στερεά εάν ικανοποιείται το κριτήριο του 
περιθωριακού 2553 (1). 

ά! 60 λίτρα για τα μπιτόνια. 


(3) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τις διατάξεις του περιθωριακού 2102 (4) και (6). 

(4) Δοχεία ή| ΙΒΟ, που περιέχουν ύλες των 1* (Ιο), 3° (Β), 5° (Β), 7° (Β), 9° (6), 11 ° (Β), 13° (Β), 15° (Β), 
17° (Β) ή 19° (Β), που εκπέμπουν μικρές ποσότητες αερίων, θα πρέπει να εξαερίζονται, σε συμφωνία με 
το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6). 

2554 Για οργανικά υπεροξείδια ή συνθέσεις οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2551, η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της 
κατάλληλης μεθόδου συσκευασίας: 

( 3 ) Οργανικά υπεοο£είδια τύπου Β : 

Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να καταχωρσύνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5 ή ΟΡ5, υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος Ιί, 
παράγραφοι 20.4.3 (Β) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν το οργανικό 
υπεροξείδιο ^ιπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που 
αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5 (δηλ. μία από τις συσκευασίες που αναφέρονται για 
ΟΡ1 έως ΟΡ4), τότε η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ θα πρέπει να 
καταχωρείται. 

(Β) Ο ργανικά υπεροξείδια τύπου 0 : 

Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6 ή ΟΡ6 υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος II, 
παράγραφοι 20.4.3 (Β) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν το οργανικό 
υπεροξείδιο μπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που 
αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6 ή ΟΡ6 τότε η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον 
μικρότερο αριθμό ΟΡ θα πρέπει να καταχωρείται. 

(ο) Οργανικά υπεροξείδια τύπου Ρ : 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ7 ή ΟΡ7 θα πρέπει να καταχωρείται. 

(ά) Οργανικά υπεροξείδια τύπου Ε : 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8 ή ΟΡ8 θα πρέπει να καταχωρείται. 

(ο) Οργανικά υπεροξείδια τύπου Ρ : 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8 ή ΟΡ8 θα πρέπει να καταχωρείται. 
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2555 (I) Οι ύλες του περιθωριακού 2551, 9° (&), 10° (6), 19° (6) ή 20° (6) μπορούν να μεταφέρονται οι. 

ΙΒΟ υπό συνθήκες που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή τις χώρας προέλευσης όταν, με βάση τον 
έλεγχο, η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι τέτοια μεταφορά μπορεί να διεξαχθεί )ΐε ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω αναγκαία: 

- να αποδείξουν ότι το οργανικό υπεροξείδιο είναι σύμφωνο με τις αρχές για την ταξινόμηση που 
δίνονται αναφορά στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 11, παράγραφος 20.4.3 (0· 

- να αποδείξουν τη συμβατότητα με όλα τα υλικά που είναι κανονικά σε επαφή με την ύλη κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς, 

- να προσδιορίσουν, όταν εφαρμόζεται, τις θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου συσχετισμένες 
με τη μεταφορά της ύλης στα συγκεκριμένα ΙΒΟ όποις απορρέει από την 5ΑΟΤ, 

- να σχεδιάσουν, όταν εφαρμόζεται, συσκευές εκτόνωσης κινδύνου, και 

- να προσδιορίσουν εάν οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις είναι αναγκαίες. 

(2) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια τύπου Ρ μπορούν να μεταφέρονται σε 1ΒΟ του 
εμφανιζόμενου τύπου, χωρίς να είναι σύμφωνα με τις συνθήκες της παραγράφου (1): 


Ύλη 

Τύχος ΙΒΟ 

Μέγιστη 

θερμοκρασία 

Θερμοκρασία 

χωρητικότητα 

Ελέγχου 

Κινδύνου 



(λίτρα) 

. 


3109 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΥ Ρ, ΥΓΡΌ 





Υπτροξ οξικός τρίτο ταγής βουτυλεστέρας, όχι 

31Α 

1250 



χερισσότερο αχό 32% σε διαλύτη τύπου Α 

31ΗΑΙ 

1000 



ΤρηοταγήςυχτρόξυΟ^-τρηιε^^ βουτυ- 

3 ΙΑ 

1250 



λεστέρας όχι περισσότερο αχό 32% σε διαλύτη τύχτω Α 

3ΙΠΑΙ 

1000 



Υδροόχεροξεΐδιο του κουμυλίου, όχι χερισσότερο αχό 
90% σε διαλύτη τύχου Α 

31ΗΑΙ 

1250 



Υχεροζείδ» του δψενξοΟλίου, όχι χερισσότερο αχό 

42% ως σταθερή διασχορά 

3ΙΗΙ 

1000 



ΥχεροξεΙδτο του δι-τριτοταγούς βουτυλίου, όχι 

3 ία 

1250 



χερισσότερο αχό 32% σε διαλύτη τόκου Α 

31ΗΑ1 

1000 



Ι,1-άι-{τρ«τοϊαγές βουτυλοΟχεροξυ) κυκλοεξάνιο, όχι 
χερισσότερο αχό 42% σε διαλύτη τόπου Α 

31ΗI 

1000 



ΥχεροξεΙδιο του διδωδεκανούλίον. όχι χερισσότερο 
αχό 42%, σταθερή διασχορά, σε νερό 

31ΗΑΙ 

1000 



Ισοχροχυλικό υδροθχεροξεΐδιο του Κουμυλίου, όχι 
χερισσότερο αχό 72 % σε διαλύτη τύχου Α 

3ΙΗΛΙ 

1250 



ρ-Υδρουκεροξείδιο του μεθυλίου, όχι χερισσότερο αχό 
72% σε διαλύτη τύχου Α 

31ΗΑΙ 

1250 



Υχεροξοξικό οξύ, σταθεροποιημένο, όχι χερισσότερο 
αχό 17% 

3ΙΗ1 

1000 



3119 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΥ Ρ, ΥΓΡΟ. 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 





Υχεροξυ-2-αι0υλοεξανικό τριτοταγές βουτύλιπ, όχι 

31 ΜΑ 1 

1000 

+ 30 °ν 

+ 35 ·(.· 

χερισσότερο αχό 32% σε διαλύτη τύχου Β 

3 ΙΑ 

1250 

+ 30 ·ς 

1-Λ 

Υχεροξυχιβαλικϋ τριτοταγές βουτύλιο, όχι 

3ΙΗΑΙ 

1000 

+ 10 ·ο 

+ 15 V 

χερισσότερο αχό 27% οε διαλύτη τόκου Β 

31Α 

1250 

+ 10*0 

+1 $ ·ι: 

Υχεροξυδιτανθρακικό 8ι-(4-τριτσταγές 
βουτυλοκυκλοεξύλιο), όχι περισσότερο αχό 42%, 
σταθερή διασχορά, σε νερό 

3ΙΗΑΙ 

1000 

+ 30*0 

+ 35*0 

Υχεροξυδιτανθρακικό δικετύλ», όχι περισσότερο αχό 
42%, σταθερή διασχορά, σε νερό 

31ΗΑ1 

1000 

+ 30 °0 

+ 35 *Γ 

Υχεροξυδιτανθρακικό διμυρκπύλιο, όχι χερισσότερο 
αχό 42%, σταθερή διασχορά, οε νερό 

3ΙΗΑΙ 

ΙΟΟΟ 

+ 15 *0 

+ 25 °€ 

Δι-{3,5,3-τριμέθανοεξανύύλο) υχεροξεΐδιο, όχι 

31ΗΑΙ 

1000 

+ 10*0 

+ 15*0 

χερισσότερο αχό 31% οε διαλύτη τύχου Α 

3 ΙΑ 

1250 

+ 10*0 

+ 15 *0 

3120 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΥ Ρ, 

ΣΤΕΡΕΟ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
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Κλάση 5.2 


2555 (3) Για την αποφυγή εκρηκτικής θραύσης των ^ιεταλλικών 1Β0 ή σύνθετων 1Β€ }ΐε ^ιεταλλικό 

(συν.) περίβλημα πληρών τοιχωμάτων, οι συσκευές εκτόνωσης κινδύνου θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να 
εξαερίζονται όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και οι ατμοί που εκλύονται κατά τη διάρκεια μίας περιόδου όχι 
μικρότερης από μία ώρα δράσης της φωτιάς (φορτίο θερμότητας 110 Ιί^/ηι 2 ) ή αυτό-επιταχυνόμενης 
αποσύνθεσης. 

2556- 

2557 

3. Μικτή σνσκενασία 

2558 Ύλες της κλάσης 5.2 δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί μιε ύλες ή είδη άλλοιν κλάσεων ή μι: 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α, 9) 

Μαρκάρισμα 

2559 (I) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και μιε διάρκεια μαρκαρισμένο μιε τον χαρακτηριστικό αριθμό 
των εμπορευμάτων που θα καταχωρηθεί στο έγγραφο μιεταφοράς, μετά από ία γράμματα 'Ί/Ν". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 5.2, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 5.2. 

(3) Κόλα που περιέχουν οργανικά υπεροξείδια των 1°, 2°, 11° και 12°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν 
ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01, εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την παράλειψη 
αυτής της ετικέτας για τον τύπο της συσκευασίας που ελέγχεται διότι τα αποτελέσματα έχουν αποδείξει ότι 
το οργανικό υπεροξείδιο σε τέτοια συσκευασία δεν εμφανίζει εκρηκτική συμπεριφορά (βλέπε 
περιθωριακό 2561 (4)]. 

(4) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες 
πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 

(5) Κόλα που περιέχουν υγρά σε συσκευασίες τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα 
που περιέχουν εξαεριζό^ιενες συσκευασίες ή εξαεριζόμενες συσκευασίες χωρίς εξωτερικές συσκευασίες, 
θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές, ετικέτα σύμφωνα *ιε το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 

2560 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2561 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και το αντίστοιχο συγκεντρωτικό κεφάλαιο που υπσγραιιιιί£εται στο 
περιθωριακό 2551 ακολουθούμενη από τη χημική ονομασία (σε παρένθεση). 

Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσηο, τον αριθμό είδους εάν 
εφαρμόζεται, το γράμμα και τα αρχικά "ΑΡΚ " (ή " ΚΙΡ "). π.χ. "3108, οργανικό υπεροξείδιο τύπου Κ, 
στερεό, (υπεροξείδιο του διβενζσΰλίου), 5.2,8° (0), ΑϋΚ". 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: " Απόβλητα, που περιέχουν ... " και το(τα) συστατικό(ά) που έχει(έχουν) χρησιμοποιηθεί για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εγγράφονται με τη(τις) χημική(ές) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, που περιέχουν 3107 οργανικό υπεροξείδιο τύπου Ε, υγρό, 
(υπεροξοξικό οξύ), 5.2, 7° (1»), ΑΌΗ". Γενικά, δεν χρειάζεται να εμφανίζονται περισσότερα από τα δύο 
συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των αποβλήτων. 
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Κλάση 5.2 

2561 (2) Οταν ύλες και είδη μεταφέρονται υπό συνθήκες κανονισμένες από την αρμόδια αρχή 

(συνεχ.) (βλέπε περιθωριακά 2550(8), 2555(1), 211 511 και 212 511, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2561 (2)". 

Ένα αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας αρχής με τις συνθήκες ^ιεταφοράς, θα πρέπει να επισυνάπτεται 
στο έγγραφο μεταφοράς. 

(3) Οταν ένα δείγιια ενός οργανικού υπεροξειδίου μεταφέρεται σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 2550 (9), η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2561 (3)". 

(4) Οταν, με άδεια της αρμόδιας αρχής σε συμφωνία με το περιθωριακό 2559 (2), ετικέτα σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Αριθμ. 01 δεν απαιτείται, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο 
έγγραφο ^ιεταφοράς: 

"Ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ.01 δεν απαιτείται". 

(5) Οταν οργανικά υπεροξείδια τύπου Ο [βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, ΡαγΙ II, παράγραφος 
20.4.2 (β)] μεταφέρονται, η παρακάτω αναφορά μπορεί να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Όχι ύλη της κλάσης 5.2". 

(6) Για οργανικά υπεροξείδια που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"θερμοκρασία ελέγχου: ..."Ο 

θερμοκρασία κινδύνου: 

2562- 

2566 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2567 (1) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών 1Β<2, ακαθάριστων, της 31° θα πρέπει να είναι 
κλεισμένα με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, ακαθάριστων, της 31° θα πρέπει να φέρουν 
τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμιιί£ονται στο 31°, π.χ. "Κενές συσκευασίες, 5.2, 31°, ΑΠΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογου μένων δεξαμενών, κενών ε μπορευ ματοκιβωτίων-δεξαμενών, 
ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο 
φορτίο" μαζί ^ιε τη χημική ονομασία και τον αριθμό είδους των ε^ιπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, 
π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 3109 οργανικό υπεροξείδιο τύπου Ε, υγρό, (υδρούπεροξείδιο του τριτοταγούς 
βουτυλίου), 9° (&)". 


2568- 

2599 
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Κλάση 6.1 

ΚΛΑΣΗ 6.1 - ΤΟΗΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

2600 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 6.1, εκείνα που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 2601 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται 
στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2600(2) έως 2622 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και 
του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες υλών του περιθωριακού 2601 που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν 

την κλάση είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 260Ια. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 6.1 καλύπτει τις τοξικές ύλες για τις οποίες είναι γνωστό από την εμπειρία ή 
σχετικά με τις οποίες θεωρείται ως δεδομένο από πειράματα σε ζώα ότι, σε σχετικά μικρή ποσότητα, είναι 
ικανές με μία μόνη δράση ή }ΐε δράση μιχρής διάρκειας να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, ή 
θάνατο, από εισπνοή, από δερματική απορρόφηση ή από κατάποση. 

Οι ύλες της κλάσης 6.1, υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Ύλες που είναι εξαιρετικά τοξικές σε περίπτωση εισπνοής με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 (, 

Β. Οργανικές ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 °0 ή μη-εύφλεκτες οργανικές 
ύλες, 

0. Ορηανο^ταλλικές ενώσεις ή καρβονύλια, 

Ο Ανόργανες ύλες που μπορούν να απελευθερώσουν τοξικά αέρια σε περίπτωση επαφής με το νερό 
(ή την ατμοσφαιρική υγρασία), υδατικά διαλύματα ή οξέα και άλλες τοξικές ενεργές με το νερό 
ύλες, 

Ε. Αλλες ανόργανες ύλες και μεταλλικά άλατα οργανικών υλών, 

Ρ. Ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο, 

Ο. Ύλες που προορίζονται για εργαστήρια και πειράματα και για την παραγωγή φαρμακευτικών 
προϊόντων, εάν δεν αναφέρονται σε άλλα είδη αυτής της κλάσης, 

Η. Κενές συσκευασίες. 

(3) Ύλες και είδη της κλάσης 6.1, άλλα από τις ύλες των 1 ° έως 5°, που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του 
περιθωριακού 2601, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες, που χαρακτηρίζονται με τα 
γράμματα (»), (ό) ή (ο), σύμφωνα με τον βαθμό τοξικότητάς τους: 

(β) εξαιρετικά τοξικές ύλες 

(6) τοξικές ύλες 

(ς) ελαφρώς τοξικές ύλες 

Ύλες, μείγματα και διαλύματα, συμπεριλαμβανομένων παρασιτοκτόνων των 71° έως 87°, που δεν 
αναφέρονται ρητά, θα πρέπει να ταξινομούνται στα κατάλληλα είδη και γράμματα σύμφωνα >ιε τα παρακάτω- 
κριτήρια: 


I 


Ο όρος "ενεργή με το νερό " δηλώνει μία ύλη που, σε επαφή με το νερό, εκλύει εύφλεκτα αέρια 
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Κλάση 6.1 

2600 1. Για την εκτίμηση του βαθμού τοξικότητας, θα πρέπει να λα^ιβάνεται υπόψη η ανθρώπινη 
(συν.) εμπειρία περιπτώσεων τυχαίας δηλητηρίασης καθώς και ειδικές ιδιότητες των οποιωνδήποτε 
μεμονωμένων υλών: υγρή κατάσταση, υψηλή πτητικότητα, οποιαδήποτε ειδική πιθανότητα δερματικής 
απορρόφησης και ειδικές βιολογικές επιδράσεις. 

2. Σε περίπτωση έλλειψης παρατηρήσεων σε ανθρώπους ο βαθμός τοξικότητας θα πρέπει να εκτιμάται με 
τη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων από πειράματα σε ζώα σε συμφωνία με τον παρακάτω πίνακα: 



Υποδιαίρεση 
σε οχιάδες 
μέσα σ’ένα 
είδος 

Στοματική 
τοξικότητα ΕΌ 5 ο 

Δερματική 

τοξικότητα 

Εϋ$ο 

(ηΐβ/ΐίβ) 2 

Τοξικότητα 
σε περίπτωση 
εισπνοής 
1ΧΓ$» σκόνες 
και νέφη 

(πΐ£/1) 

Εξαιρετικά 

τοξικά 

00 

£ 5 

£40 

£ 0.5 

Τοξικά 

0) 

>5-50 

> 40-200 

> 0.5-2 

Ελαφρώς 

τοξικά 

μ 17 

στερεά: > 50-200 
υγρά: > 50-500 

>200-1 000 

>2-10 


2.1 Όπου μία ύλη εμφανίζει διαφορετικούς βαθμούς τοξικότητας για δύο ή περισσότερα είδη έκθεσης, θα 
πρέπει να ταξινομείται στον υψηλότερο τέτοιο βαθμό τοξικότητας. 

2.2 Ύλες που ικανοποιούν τα κριτήρια της κλάσης 8 και με τοξικότητα εισπνοής σκόνης και νέφους 
(!Χ}ο) που οδηγεί στην Ομάδα συσκευασίας 1, θα πρέπει μόνον να γίνονται δεκτές για καταμερισμό 
στην κλάση 6.1 εάν η τοξικότητα μέσω στοματικής κατάποσης ή δερματικής επαφής είναι 
τουλάχιστον στην κλίμακα της ομάδας (λ) ή (δ). Αλλιώς θα πρέπει να γίνεται καταχώρηση στην 
κλάση 8, εάν είναι κατάλληλη (βλέπε υποσημείωση ]/, περιθωριακό 2800). 

Τιμή /,/)« για έντονη στοματική τοξικότητα 

2.3 Εκείνη η παρεχόμενη δόση της ύλης που εξετάζεται, που είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσει 
θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στον μισό πληθυσμό και των αρσενικών και των θηλυκών νέων ώριμων 
λευκοπαθικών αρουραίων. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται θα πρέπει να είναι αρκετός για να 
δώσει ένα στατιστικός ενδεικτικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την καλή 
φαρμακολογική πρακτική. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε ηΐβ ανά Ιΐβ βάρους σώματος. 

Τιμή Ιϋχ για έντονη δερματική τοξικότητα 

2.4 Εκείνη η δόση της ύλης που, παρεχόμενη με συνεχή επαφή για 24 ώρες με το γυμνό δέρμα των 
λευκοπαθικών κουνελιών, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στο μισό 
πληθυσμό των ζώων που ελέγχονται. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να δώσει ένα στατιστικώς ενδεικτικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την 
καλή φαρμακολογική πρακτική. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε ηΐβ ανά βάρους σάγματος. 


2 Στοιχεία τοξικότητας ΙΟ$0 Υ ια αριθμό κοινών παρασιτοκτόνων μπορούν να αποκτηθούν από την πλέον τρέχουσα έκδοση τον 
εγγράφου Η Προτεινόμενη από την Π,Ο. Υ. Ταόνόαπση Παοασιτοκτόνων κατά Κίνδυνο και Οδηγίες Ταξινόμησης που διατίθεται 
από το Διεθνές Πρόγραμμα για την Χημική Ασφάλεια, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο. Υ), ΟΗ-Ι2Ι1 Γενεύη 27, Ελβετία. 

Ενώ εκείνο το έγγραφο μπο/ιεί να χρησιμοποιείται <ος πηγή στοιχείων ΙΟ50 για παρασιτοκτόνο, το σύστημα ταξινόμησής του δεν 


πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς ταξινόμησης μεταφοράς των παρασιτοκτόνων, ή για τον καθορισμό ομάδων 
συσκευασίας σε αυτά, πόυ πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 


3 Δακρνγόνα αέρια θα ορύττει να σνμπεριλαμβάνονται στην ομάδα φ) ακόμα και τα δεδομένα για την τοξικότητα τους αντιστοιχούν 
με κριτήρια της ομάδας (ε). 
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Κλάση 6.1 

2600 Τιμή 1€ Μ να έντονη τοξικότητα σε περίπτωση εισπνοής 
(συνεχ.) 

2.5 Εκείνη η συγκέντρωση ατμού, νέφους ή σκόνης που, παρεχόμενη με συνεχή εισπνοή για μία ώρα και 
στους αρσενικούς και θηλυκούς νέους ώριμους λευκοπαθικούς αρουραίους, είναι πολύ πιθανόν να 
προκαλέσει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στο μισό πληθυσμό των ζώων που ελέγχονται. Μια στερεή 
ύλη πρέπει να ελέγχεται εάν τουλάχιστον 10 % του ολικού βάρους της είναι πιθανόν να είναι σκόνη 
σε εύρος εισπνοής, π.χ. η αεροδυναμική διάμετρος του τμήματος του σωματιδίου είναι ΙΟιυιυ ή 
λιγότερο. Μια υγρή ύλη πρέπει να ελέγχεται εάν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί νέφος υδρατμών σε 
διαρροή του μεταφερόμενου περιεχομένου. Τόσο για στερεές όσο και για υγρές ύλες άνω του 90% 
(κατά βάρος) δείγματος παρασκευασμένου για τοξικότητα εισπνοής πρέπει να είναι στο εύρος 
εισπνοής όπως ορίζεται παραπάνω. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε πι$ ανά λίτρο αέρα για σκόνες και 
νέφη και σε ιυΙ ανά αι ] αέρα (ρρπι) για ατμό. 

2.6 Αυτά τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής σκόνης και νέφους βασίζονται στα δεδομένα για την ΙΧ$« 
σχετιζό^ιενη με έκθεση I ώρας και όπου τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Ομως, όπου μόνον δεδομένα για την IX}ο σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών είναι 
διαθέσιμα, τέτοιες τιμές μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί τέσσερα και το αποτέλεσμα να 
αντικαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, δηλ. η τιμή ΙΧ}ο πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (για 
4 ώρες) θεωρείται ισοδύναμη με την τιμή ΙΧ*> (για 1 ώρα). 

Τοξικότητα εισπνοής ατμών 

3. Υγρά που εκπέμπουν τοξικό ατμό, θα πρέπει να ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες όπου "V" είναι 
η συγκέντρωση κορεσμένου ατμού (σε πιΙ/πί* αέρα) (πτητικότητα) στους 20 °0 και κανονική 
ατμοσφαιρική πίεση: 



Υποδιαίρεση 
σε ομάδες 
μέσα σε ένα 
είδος 


Εξαιρετικά 

τοξικά 

(») 

Όπου V £ 10 1Χ 50 και ΙΧ 50 ^ 1 000 ιυΙ/πι 1 

Τοξικά 

0» 

Όπου V £ IX» και IX ί0 ^ 3 000 ιυΙ/ιυ 3 και τα 
κριτήρια για το (β) δεν ικανοποιούνται 

Ελαφρώς 

τοξικά 

(ο) 

Όπου V 'Ζ 1/5 IX» και IX» £ 5 000 ιυΐ/ιυ 5 και τα 
κριτήρια για τα (π) και ( 6 ) δεν ικανοποιούνται 


Αυτά τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής ατμών βασίζονται στα δεδομένα για την IX» σχετιζόμενη 
με έκθεση 1 ώρας και όπου τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

Όμως, όπου μόνον δεδομένα για την IX» σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών στους ατμούς είναι 
διαθέσιμα, τέτοιες τηιές μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί δύο και το αποτέλεσμα να 
αντικαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, δηλ. η ΙΧ 50 (για 4 ώρες) χ 2 θεωρείται ισοδύναμη της IX» 
(για 1 ώρα). 



ΙΟ^ιηΙ/η»» 
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Κλήση 6.1 


2600 Τοξικότητα εισπνοής ατμών 

(συνεχ.) ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 


ι | 


10.000 


Μ 


111 

• ΜΙΙΙΙ 

■ηιιι: 

111 


Ι1ΜΧΙΙ11— ^ιιιιιιιι 




«·υ»ηκΜ·*«ι· 

β*ιιυΐΕπι·βιιηπ 

ΙΪ·3«Ί«/.»ΙΠΙ 


ί·44ϋΙΙΙ : Γ- 


1.000 


100 


10 



100.000 


10 100 100 1.000 10.000 
ΙΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΛ ^ί/πΡ 

Σε αυτές τις τιμές, τα κριτήρια εκφράζονται σε γραφική μορφή, ως βοήθημα για εύκολη ταξινόμηση. 
Όμως λόγω της χοντρικής προσέγγισης που επιτυγχάνεται με τη χρήση των γραφημάτων, ύλες που 
πέφτουν πάνω ή κοντά στα όρια των ομάδων, θα πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση αριθμητικών 
κριτηρίων. 

Μείγματα υνοών 

4. Μείγματα υγρών που είναι τοξικά σε περίπτωση εισπνοής, θα πρέπει να καταχωρούνται σε 
κατηγορίες κινδύνου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

4.1 Εάν η IX*) είναι γνωστή για καθεμία από τις τοξικές ύλες που απαρτίζουν το μείγμα, η ομάδα μπορεί 
να προσδιορίζεται ως εξής: 


. (δ) υπολογισμός της IX 5 ο του μείγματος: 


ΙΟ ίο (ηΐχίντβ) = — 


I 


Σ — 

/τ, ιε*» 


Όπου Γί = μοριακό κλάσμα του συστατικού ί του μείγματος. 

ΙΧ^ = μέση θανάσιμη συγκέντρωση του συστατικού ί σε πιΙ/ιϊι 3 . 
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2600 

(συνεχ.) 


4.2 


4.3 


Κλάση 6.1 

(0) υπολογισμός τιγς πτητικότητας κάθε συστατικού του μείγματος: 

Υϊ - ρ,χ 


10 6 


101.3 


πιΐ / * 


ηι 


όπου Ρ, = μερική πίεση του συστατικού » σε ΚΡβ στους 20 X και σε κανονική ατμοσφαιρική 
πίεση. 


(ο) υπολογισμός του λόγου της πτητικότητας προς την IX*: 


(ά) οι υπολογιζόμενες τιμές για την IX* (μείγμα) Λ χρησιμοποιούνται τότε για τον 

προσδιορισμό της ομάδας του μείγματος: 

Ομάδα (β) Κ £ 10 και IX* (μείγμα) * 1 000 ηιΐ/ηι 3 

Ομάδα (ί>) Κ. > 1 και IX* (μείγμα) ί 3 000 ιηΐ/πι 3 , εάν το μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια 
για το (λ) 

Ομάδα (ο) Κ £ 1/5 και IX* (μείγμα) <! 5 000 ηιΐ/ηι 3 , εάν το μείγ*ια δεν ικανοποιεί τα κριτήρια 
της ομάδας (*) ή της ομάδας (6). 

Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων για την IX* των τοζικών συστατικών υλών, το μείγμα μπορεί 
να καταχωρείται σε μία ομάδα βάσει των παρακάτω απλοποιημένων ελέγχων για το κατώφλι 
τοξικότητας. Οταν αυτοί οι έλεγχοι κατωφλίου χρησιμοποιούνται, η περισσότερο περιοριστική 
ομάδα θα πρέπει να προσδιορίζεται και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του μείγ^ιατος. 

Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (π) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτο) 
κριτήρια: 

(ΐ) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας 
ατμόσφαιρας ελέγχου 1 000 ιϊιΙ/ιτι 5 εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαΟικοί 
αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και 
παρακολσυθείται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε 14 
ημερών περίοδο παρακολούθησης, το μείγμα θεωρείται ότι έχει IX* ίσο με ή μικρότερο 
από 1000 πιΙ/ιϊι 3 . 

(η) Ένα δείγμα ατμού σε ισορροπία με το υγρό μείγμα διαλύεται με 9 ίσους όγκους αέρα για το 
σχηματισμό μίας ατμόσφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 
θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για I ώρα και παρατηρούνται για 14 ημέρες. 
Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης Μ 
ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη από 10 φορές την 
1 X 50 του μείγματος. 

4.4 Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (δ) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω 
κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για την ομάδα (δ): 

(Π Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας 
ατμόσφαιρας ελέγχου 3 000 πιΙ/ιτΓ εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί 
αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ωρα και 
παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα ζώα πεθάνουν μέσα σε μια 
περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει IX* ιση με ή μικρότερη 
από 3 000 αιΐ/ιυ 3 . 
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Κλάση 6.1 

2600 (ϋ) Ένα δείγμα του ατμού σε ισορροπία με το υγρό μείγμα χρησιμοποιείται για το 

(συνεχ.) σχηματισμό μίας ατμόσφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 

5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρακολουθούνται για 14 
ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο 
παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη 
από την ΙΧ 50 του μείγματος. 

4.5 Ένα ιιείγμα καταχωρείται στην ομάδα (ε) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω 
κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για τις ομάδες (β) ή (ί>): 

(ί) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας 
ατμόσφαιρας ελέγχου 5 000 πιΙ/ην εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί 
αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και 
παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία 
περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει IX *> ίση με ή μικρότερη 
από 5 000 πιΙ/πι 5 . 

(π) Η συγκέντρωση ατμού (πτητικότητα) του υγρού μείγματος μετράται και εάν η συγκέντρωση 
ατμού είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 1 000 πιΙ/ιπ\ το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα 
ίση με ή μεγαλύτερη από το 1/5 της ΙΧ}οτου μείγματος. 

Μέθοδοι νια τον καθορισμό της στοματικά και δερματικής τοξικότητας μειγμάτων 

5. Όταν ταξινομείται και ορίζεται η κατάλληλη ομάδα συσκευασίας σε μείγματα της 
Υποδιαίρεσης 6.1 σύμφωνα με τα κριτήρια στοματικής και δερματικής τοξικότητας <2.3 
και 2.4 παραπάνω), είναι απαραίτητο να καθορίζεται η οξεία ΙΧ 50 του μείγματος. 

5.1 Εάν μείγμα περιέχει μόνο μία ενεργό ύλη, και η ΕΌ 50 αυτού του συστατικού είναι 
γνωστή, όταν απουσιάζουν αξιόπιστα στοιχεία οξείας στοματικής και δερματικής 
τοξικότητας για το μείγμα που πρόκειται να μεταφερθεί, η στοματική ή δερματική ΕΟ**) 
μπορεί να αποκτηθεί με την ακόλουθη μέθοδο: 

ημή καρασκεοής~Ιϋ Μ τίμή ενεργής ύληςχΐ 00 / ποσοστό επί τοις εκατό ενεργής όλης κατ'όγκο 

5.2 Εάν μείγμα περιέχει περισσότερα από ένα ενεργά συστατικά, υπάρχουν τρεις πιθανές 
προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της στοματικής ή 
δερματικής Εϋ 5 ο του μείγματος. Η προτιμώμενη μέθοδος είναι η απόκτηση αξιόπιστων 
στοιχείων οξείας στοματικής και δερματικής τοξικότητας για το μείγμα που πρόκειται 
να μεταφερθεί. Εάν δεν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία, τότε μπορεί να 
ακολουθείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο μεθόδους: 

(ε) Ταξινομείται το παρασκεύασμα αναλόγως του πιο επικίνδυνου συστατικού του 

μείγματος ως εάν αυτό το συστατικό να ήταν παρόν στην ίδια συγκέντρωση με την ολική 

συγκέντρωση όλων των ενεργών συστατικών ή 

(β) Εφαρμόζεται ο τύπος: 

£α + <± + Οζ β [00 

Τ Α Τ β Τι Τ Μ 

όπου: 

0= η συγκέντρωση επί τοις εκατό του συστατικού Α, Β, ... Ζ στο 

μείγμα 

Τ = οι τιμές στοματικής ΕΌ 5 ο του συστατικού Α, Β,... Ζ 

Τ Μ = η τιμή στοματικής ΕΡ» του μείγματος. 
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Κλάβη 6.1 

2600 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο τύπος μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για δερματικές τοξικότητες εφόσον η 

(συν.) πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη για το ίδιο είδος και για όλα τα συστατικά. Η χρήση αυτού του τύπου δεν 

λαμβάνει υπόψη τυχόν φαινόμενα ενίσχυσης ή προστασίας. 

(4) Όταν, ως αποτέλεσμα προσθηκών, ύλες της κλάσης 6.1 μεταβαίνουν σε άλλες κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι αναφερόμενες με την ονομασία τους στο περιθωριακό 2601 ύλες 
ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και τα γράμματα στο. 
οποία ανήκουν, με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και 

απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(5) Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου (3), μπορεί επίσης να προσδιορίζεται εάν η φύση ενός 
διαλύματος ή μείγματος που αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία ή που περιέχει μία ύλη που 
αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία, είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή το μείγμα να μην υπόκειται στις 
απαιτήσεις για αυτήν την Κλάση. 

(6) Υψηλά τοξικά ή τοξικά εύφλεκτα υγρά που έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των 23° Ο - 
εξαιρουμένων υλών που είναι υψηλά τοξικές στην εισπνοή του Γ έως 10° - είναι ύλες της Κλάσης 3 
(βλ. περιθωριακό 2301, 11° έως 19°). 

(7) Εύφλεκτα υγρά ελαφρώς τοξικά, με εξαίρεση τις ύλες και τα παρασκευάσματα που 

χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο, με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °(3 έως 61 °(1> 

συμπεριλαμβανομένων, είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301). 

(8) Αυτοθερμαινόμενες ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 4 2 (βλέπε περιθωριακό 2431). 

(9) Ενεργές με το νερό ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471). 

(10) Οξειδωτικές ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 5.1 (βλέπε περιθωριακό 2501). 

(Π) Ύλες ελαφρώς τοξικές και ελαφρώς διαβρωτικές είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 
2801). 

(12) Χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 6.1 δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά, εκτός εάν 
έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολύ μερισμού τους 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα 
δοχεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε(οποιεσδήποτε) ύλη(ες) που πιθανώς να προκαλέσει(ουν) τέτοια 
αντίδραση. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5905 


Κλάση 6.1 

2600 (13) Ύλες και μείγματα υλών με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °0, θεωρούνται ως στερεά 

(συνεχ.) κατά την έννοια των απαιτήσεων συσκευασίας των περιθωριακών 2606 (2), 2607 (4) και 2608 (3). 


(14) Το σημείο ανάφλεξης που αναφέρεται παρακάτω, θα πρέπει να προσδιορίζεται με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην προσθήκη Α.3. 

2601 Α. Εξαιρετικά τοξικές ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 

1° Υδροκυάνιο, σταθεροποιημένο: 

1051 υδ ρ οκυάνιο, σταθεροποιημένο . που περιέχουν λιγότερο από 3% νερό, 1614 υδροκυάνιο, 
σταθεροποιημένο , που περιέχουν λιγότερο από 3% νερό και είναι προσροφημένο σε πορώδες 
αδρανές υλικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυν) την ύλη [βλέπε 
περιθωριακό 2603 (1)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άνυδρο υδροκυάνιο πον δεν ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη δεν θα γίνεται δεκτό για 
μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Υδροκυάνιο (Υδροκυανικό οξύ) που περιέχει λιγότερο από 3 % νερό είναι 
σταθερό, εάν η τιμή του ρΗ είναι 2.5 ±0.5 και το υγρό είναι καθαρό και άχρωμο. 


2° Μείγματα υδροκυανίου: 

[ 611 υδατική διάλυμα υδροκυανίου. (υδροκυανικό ο ξύ), με όχι περισσότερο από 20% 
υδροκυάνιο. 

3294 υδροκυάνιο, διάλυμα σε αλκοόλπ . με όχι περισσότερο από 45 % υδροκυάνιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύλες [βλέπε 

περιθωριακό 2603 (2)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαλύματα υδροκυανίου πον δεν συμφωνούν με αυτές τις συνθήκες δεν θα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά 

3 β Καρβονύλια μετάλλων: 

1259 καοΒονύλιο νικελίου. 1994 πεντακαοΒονύλιο σιδήρου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύλες (βλέπε 

περιθωριακό 2604). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άλλα καρβονύλια μετάλλων με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 X δεν Οα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά 

4° 1185 αιθυλοενεϊμίνη. αδρανής . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ’ αυτή την όλη [βλέπε 

περιθωριακό 2605 (1)]. 
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5° 2480 ισοκυανικόο μεθυλεστέρας . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες σνσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτή την ύλη [βλέπε 

περιθωριακό 2605 (2)]. 

6° Αλλα ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0: 

(α) 2482 ισοκυανικός η-προπυλεστέρας . 2484 ισοκίκχνίκός^ βίτοταγτκ^ βσυτυλβστέβας, 

2485 ισοκυανικός η-βουτυλεστέρας . 

7° Αζωτούχες ύλες: 

(3) 1. 1163 διμεθυλυδραζίνη. «συμμετρική, 1244 μεθυλυδραζίνη , 

2. 2334 αλλυλαμίνη . 2382 διμεθυλυδραΕίνη, συμμετ ρική. 

8° Οξυγονωμένες ύλες: 

1. 1251 μεθυλοβινυλοκετόνη. σταθεροποιημένη 

2. 1092 ακρολεΐνη. αδρανής. 1098 αλλυλική αλκοόλη , 1143 κροτοναλδεύδη , 
σταθεροποιη μέν η . 2606 οοθοπυρκικός μεθυλεστέρας . 

9° Αλογονωμένες όλες: 

Υγρά καθώς και διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που είναι υψηλά 
τοξικά στην εισπνοή, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23° Ο που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλη καταχώρηση του 1 ° έως 8°: 

(3) 1239 ιιεθυλοΥλωροίΐεθυλαιθέοας 

3279 ένωση οργανικού φωσφόρου, τοξικού. εύφλεκτου, ε.α.ο. 

2929 τοξικό υνοό. εύφλεκτο, οργανικό, ε.α.ο· 

10° Διαβρωτικές αλογονωμένες ύλες: 

(») 1182 ϊλωοοαυοίίΏκικός αιΟυλεστέρας . 1238 γλωρομυρμηκικός μεθυλεστέρας , 

2407 νλωροαυοιιηκικός ισοπροπυλεστέρ ας. 2438 τρμιεθυλοακετυλοχλωρίδιο. 1695 
γλωροακετόνη. σταθεροποιημένη . 

Β. Οργανικές ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης 23 ή μεγαλύτερο ή μη-εύφλεκτες οργανικές ύλες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οργανικές ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο 

είναι όλες των 71° έως 73°. 

11 * Αζωτούχες όλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων: 

(») 3275 νιτοίλια, τοξικά, εύφλεκτα^ε.α.ο., 

(1>) 1. 3073 βινυλοπυριδίνες. αδρανείς 

2. 2668 γλωροακετονιτρίλιο. 3073 βινυλοπυριδίνες. αδρανείς 3275 νιτρίλια, τοξικά. 

εύφλεκτα, 

12° Αζωτούχες ύλες με στμιείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 

(3) 1541 κυανυδρίνη της ακετόνης. σταθεροποιημένη . 

3276 νιτρίλια. τοξικά. ε,α,ο, , 

(6) 1547 ανιλίνη . 1577 γλωοοδινίτΡθβεν£όλια . 1578 τλωρο νίτρο βενζόλια, 

1590 διχλωροανιλίνες. 1596 διιατροανιλίνες , 1597 δμητροβενζ ό λ ια, 

1598 δινιτοο-ο-κοΒξόλη . 1599 διάλυμα δινιτροΦαινόλικ , 1650 β-νςκρθυλαμίνη, 

1652 ναφθυλουοία . 1661 νιτροανιλίνες (ο-,ιη-ρ-), 1662 νιτροβεΚόλιο . 1664 νπροτολονάλια 
ίο-.ιη-ρΛ 1665 νιτροξυλένια . (ο-.ιη-ρ-) 1708 τολουϊδίνες , 1711 ξυλιδίνες , 1843 δίνίτροτο- 
κρεζολικό αμμώνιο . 1885 βενΕιδίνη . 2018 χλωροανιλίνες. στερεές, 2019 χλωροανιλίνες, 
υγρέ ς. 2038 δινιτοοτολουόλια . 
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(συνεχ.) 


2224 ΒενΕονποίλιο . 2253 Ν.Ν-διαεθυλανιλίνΐΐ , 2306 ννψρβενζρτριφθορίδια, 

2307 3-νκρο-4-ΎλωοοβενΕοτοιφ6θί>ίδΐΡ · 2522 μεθάΚΡνλικό 2-διμεθνλαμινΌριβίλ ιύ, 
2572 ωβίνυλϋδοαΠνη . 2647 μαλονονιτοίλιο . 2671 αμινοποοιδίνες (ο-,πι-ρ-), 

2673 2-αΐίΐνο-4 - νλωοο<ραινάλυ . 2690 Ν.η-Βουτνλοΐΐίΐδαζόλΐΐ , 2738 Ν-βρυτυλανιλ ί νη , 
2754 Ν-αιθυλοτολουΐδίνεο . 2822 2-ϊλωοοπυριδΙνη, 3^76 ν\τρίλια, τοξικ£, ε.α.ο. , 2542 
τριβουτυλαιιίνη. 3302 ακρυλικ ό 2-διμεΟυλααινοαιθάλια 


(ο) 1548 υδροχλωρική ανιλίνη . 1599 διάλυμα δινποοφαινόλης, 

1663 νιτοοοαινόλες (ο-.ηι,-Ρ-), 1673 φαινυλενοδιαμίνες (ο-,ηι,-ρ-), 

1709 2«4-τολουϋλενοδιαυ.ίντι , 2074 ακρυλαμίδιο , 2077 α-ναφθυλαμίνη, 22 05 αδιπονιτρίλιο , 
2272 Ν-αιθυλανιλίνη . 2273 2-ανΟθλανιλίνΡ , 2274 Ν-μι&υλο-Ν-βενςυλαν&ίνη , 

2294 Ν.μκθυλανιλίνη . 2300 2-ίΐεΟι?λο -5-αιθυλοπυΡΐδίνη, 23)) φαινετΦγες . 

2431 ανισιδίνεε. 2432 Ν.Ν-διαιθυλανιλίνη · 2446 νιτροκρεξό λες^ο ^ινωλακετονιτρίλιο, 
υγρό, 2512 ααινοΦαινόλε^.Γη-.ρΛ 2651 4.4 , -δναϋΐνοδιφα ινυλο|ΐεθάνιο, 2656 κινολίγη , 
2660 νιτοοτολαυϊ&ίνες (υονολ 2666 κυανοξ ικότ αιΟυλεστέρας, ? 7,1.3 ακρι νή, 

2730 νιτροανισόλΐΐ . 2732 νιτροβρο>ικ>βεν(1όλιο, 2753 Ν-α ιΟυλοΟενζυλοτρλρυ^ίνες, 

?.873 διβουτυλσιιινοαιθανόλη - 2941 φβοοανιλίνεε , 2942 2-τοκοθοροιιεΟυλανιλίνρ . 


2946 2-ααινο-5-διαιθυλαίΐινοπεντάν^ , 
3276 νιτοίλια, ΐρξικά^ρ ^ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 είναι όλες της 19°. 


13° Οξυγοναηιένες ύλες με στμιείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων. 

(») 25 21 δικετένιο. αδρανές · 

(6) 1199 (ρουοαλδεύδες 

14° Οξυγονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μιεγαλύτερο από 61 °€: 

(Η) 1594 θειικό διαιΟύλιο . 1671 ωαινόλη, στερεά , 2261 ξυλενόλες. 25 87 βενζοκ ινόνη, 

26 69 νλωοοκρεΕόλες . 2821 διάλυμα φαινόλης, 2839 αλδόλη, 

(ο) ?525 οξαλικόε αιθυλεστέΡϊΚ, 2609 Βορικόρ τρι αλλυλεστ έρας, 2662 υδροκινόνη , 

27 16 1.4-Βουτινοδιόλτκ 2821 διάλυμα Φαινόλης , 2$74 φαυρφουρυλαλκοόλιμ 
2876 ρείοοσίνη . 2937 α-αεΟυλοΒενίυλαλκοόλΏ . 

15° Αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες: 

( 3 ) 1 605 «^ηλενοδιΒοωαίδιο , 1647 αείναα ιιε θ υλοΒοωιιιδίου και αιθυ>χνοδ ι 0ρα> ίΐ^ίοι»ϋ>γρό, 

2646 Γ^ανλωοοκυκλοπενταδιένιο, 2644 κρδιούγο μεθύλιο, 

(0) 1660 ^ντσνλωροαιθάνιο. 1701 ΕυλυλοΒοωμίδιο , ]702 1,1,2,2-τετραχλωρραιθάνιο, 

1846 τετοαϊλωράνβοακαε. 1886 βενζυλοϊδενοΎλωρίδιο , 1891 αιθολοβρωμίδιρ , 

2322 τρίΎλωροβουτένιο . 2653 βενξυ λοϊωδίδιο, 

(ο) 1591 ο-δι^λωροβεν^λιο , 1593 δΐΥλωοοιιεθάνιο (μεΟυλενοχλωρίδιο), 

1710 τρίΎλωοοαιθυλένιο · 1887 βοωμο γ λωρομεθάγι ρ, 1888 γλωροφόρμιο , 

1807 τετρανλωροαι&ϋλένιο . 2279 ε£ανλωροβουτα_διενιο , 2 321 τριγλωροβενξόλια, υγρά , 
2 504 τετοαβηωμοαιθάνιο . 2515 βρωμοιρόρμιο , 2516 τετραβρωμάνθρακα ς, 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1912 μείγμα αχό χλωριονχο μεθύλιο και χλωριούχο μεΰυλένιο είναι ύλη της 
Κλάστις 2 (βλ. περιθωριακό 2201, 2° Ρ). 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1581 μείγμα χλωροπικρίνης και βρωμιούχοο μεθυλίου και 1582 μείγμα 
χλωροκικρίνης και χλωριούχου μεθυλίου είναι ύλες της Κλάαης 2 (βλ. περιθωριακό 2201, 2° 

Ό· 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλωροφορμικά άλατα με επικρατέστερα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της 

κλάαης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 64°). 
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2601 18° Ισοκυανικά άλατα }ΐε σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °€ και 61 “Ο συμπεριλαμβανομένων: 

(συνεχ.) 

(») 2487 ισοκυανιούγο φαινύλιο 

2488 ισοκυανιούχο κυκλοεξύλιο 

(Β) 2285 ισοκυανατοβενξοτριφΟορίδια . 3080 ισοκυανικά άλατα, τοξικά. εύφλεκτα, ε . α.ο. ή 

3080 διάλυμ α ισοκυανικού άλατοο. τοξικό, εύφλεκτο, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαλύματα αντών των ισοκυανικών αλάτων με ση^ιείο ανάφλεξης κάχω από 23 °(' 

είναι ύλες της πλάσης 3 [βλέπε περιθωριακό 2301, 14° (6)]. 

19° Ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °0: 

(6) 2078 διϊσοκυανικό τολουόλιο και ισομερή μείγματα, 2236 ισοκυανικός 

3- χλωρο-4-}ΐ£θυλοφαινυλεστέρας . 2250 ισοκυανικοί διγλωροφαινυλεστέ& ες, 

2281 διϊσοκυανικό εξαμεθυλένιο. 2206 ισοκυανικά άλατα, τοπικά, ε.α.ο. ή 2206 διαλύματ α 
ισοκυανικών αλάτων. τοΕικά. ε.α.ο,. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Διαλύματα αυτών των ισοκυανικών ελάτων με σημείο ανάφλεξης κάαο 

από 23 °(2 είναι ύλες της πλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301, 14°), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαλύματα αυτών των ισοκυανικών αλάτων με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 

23 Ύ2 και 61 °0 σνμπεριλαιφανυμένων, είναι όλες του 18 0 (6). 

(ς) 2290 ισοφορονοδιΐσοκυανικό άλας . 2328 διϊσοκυα ν ικό τριαεΟυλοεξαμεθυλενιο και ισομερή 

μείγματα, 2206 ισοκυανικά άλατα. τοξικά. ε.α.ο. ή 2 206 διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, 
τοπικά, ε.α.ο . 

20° Ύλες που περιέχουν θείο και με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων: 

(&) 2337 «ραινυλομερκαιπάνη . 3023 2-μεθυλο-2-επταναι0ιόλυ . 2477 ισοΟειοκυανιούγο μ εθύλιο. 

(Β) 1545 ισοΟειοκυανακός αλλυλεστέραε. αδρανής, μεθυλεστέρας. 

3071 μερκαπτάνες. τοξικές. εύφλεκτες, έ,ά,Ο, ή 3 071 μείγμα μερκαπτάνης, υγρό, 
Το ξικό. εύφλεκτο, ε,α.ο. 

21 0 Ύλες που περιέχουν θείο και >ιε σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °0: 

(Β) 1651 ναφΟυλθειονρία. 2474 θειοφωσγένιο, 2936 Οειογ αλακτικό οξύ . 2966 Οειογλυκόλη, 


(ο) 2785 4-θειαπεντανάλη . 

22° Ύλες που περιέχουν φωσφόρο και με σημείο ανάφλεξης *ιεταξύ 23 °0 και 61 
συμπεριλαμβανομένων: 

( 3 ) 3279 οργανοφωοωοοικές ενώσεις, τοξικές. εύφλεκτες, ε.α,ο. , 

(Β) 3 279 οονανοφωσφοοικές ενώσει, τοξικές. εύφλεκτες, ε.α.ο. 

23° Ύλες που περιέχουν φωσφόρο και με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °0: 

(&) 3278 ορνανοφωσφορικές ενώσεκ. τοξικές, ε.α,ο, . 
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(ύ) 1611 τετοαωωσαιοοικό εξααιθύλιο . 1704 διθειοπυροιρωσφορικό τετρααιθ ύλιο. 

2501 διάλυμα του οξειδίου της τρις-( 1 -α£ιριδινυλο)φο>σφίνι κ. 2574 φωσφορικό τρικρεζύλιο 
με περισσότερο από 3 % ορθο ισομερές, 

3278 οογανοφωσφορικές ενώσεις, τοπικές, ε.α.ο. . 

(ο) 2501 διάλυμα του οξειδίου τικ τρις-( 1 -α£ιριδινυλο)φωσ<ρίνη<: . 

3278 οργανοφωσφορικές ενώσεις το£ικέ^ ε.α.ο. 

24° Τοξικές οργαιακές ύλες ^ιεταφερόμενες στην τετηγ^ιένη κατάσταση: 

(δ) 1. 1600 δι νιτροτολουόλια. τετηγμένα . 2312 Φαινόλη, τεττιγοέν υ. 

2. 3250 τλωροΕικό ο£ύ. τετηγμ ένο. 

25° Οργανικές ύλες και είδη και διαλύματα και-μείγματα οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: 

(«) 1601 απολυμ α ντικά. στερεά, τοξικά. ε.α.ο,. 

1602 βαοές. υγρές. το£ικέ<:. ε.α.ο. ή 1602 ενδιάμεσα βαφών. υγρά, τοξικά. ε.α.ο. . 

1693 ύλες δακρυγόνων αερίων, υγρέε ή στερεέε. ε.α.ο. . 

3142 απολυμαντικά, υγρά, τοξικά. ε.α.ο.. 

3143 βαφές. στερεές. τοΕικέ^ ε.α.ο. ή 3143 ενδιάμεσα βαφών. στερεά. το£ικά. ε.α,ο. . 

28 10 τοΕικά υνοά. οργανικά, ε.α.ο. . 

2811 το£ικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2,3,7,8-τετραχΧωροδιβενζο-ρ-διηζίνη (7X700) σε σνγκεντρτόσεις που 
θεωρούνται εξαιρετικά τοξικές σύμφωνα με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600(3), δεν Οα 
γίνεται δεκτή για μεταφορά. 

(δ) 2016 πυρομαγικά. τοξικά. μη-εκρηκτικά χωρίς ρήγμο ή διαρροή φορτίου, μη-τετηγμένα, 

1601 απολυμαντικά, στερεά, τοξικά. ε.α.ο. . 

1602 βαφές. υγρές. τοΕικέ^ ε.α.ο, ή 1602 ενδιάμεσα βαφών, υγρά, τοξικά. ε.α.ο. . 

1693 ύλες δακρυγόνων αερίων, υγρές ή 

3142 απολυμαντικά, υνρά, τοπικά, ε.α.ο, , 

3143 ΒαΦές. στερεές, τοξ ικέ ς, ε.α,ο.. ή 3143 ενδιάιιεσα βαφών. στ ερεά, τοξικά. ε.α.ο. , 

2810 τοξικά υνρά. οργανικά. ε.α,ο, . 

28! 1 τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. . 

(ο) 25181,5.9-κυκλοδωδεκατριένιο . 2667 βουτυλοτολουόλια , 

1601 απολυμαντικά, στερεά, τοξικά. ε.α.ο.. 

1602 βαφές. υγρές, τοξικέε. ε.α.ο. ή 1602 ενδιάμεσα βαφών. υνρά. τοΕικά. ε.α.ο. . 

3142 απολυμαντικά, υγρά, τοξικά, ε.α.ο, , 

3143 βαιοές. στερεές, τοξικές. ε.α,ο. ή 3143 ενδιάμεσ α βαφώ ν. στερεά, το ξ ικά. ε.α.ο. . 

2810 τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο. . 

2811 τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο .. 

26° Εύφλεκτες τοξικές οργανικές ύλες, είδη που περιέχουν εύφλεκτες τοξικές οργανικές ύλες και 
διαλύματα και μείγματα εύφλεκτων τοξικών οργανικών υλών (όπως παρασκευάσ^ιατα και 
απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: 
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( 3 ) 1. 2929 τοπικά υγρά. εύφλεκτα οργανικά, ξ ,&α, 

2. 2930 τοΕικά στεοεά, εύφλε κτα. οργανικά, ε.α,ο.. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διχλωρομεθυλαιθέρας συμμετρικός, (Χαρακτηριστικός αριθμός 2249), δεν Οα 
■γίνεται δεκτός για μεταφορά 

(6) 1. 2929 το&ίκά υγρά. εύφλεκτη ορ γανικά, ε.α.ο,, 

2. 1700 κεηιά δακρυνόνων αερίων » 

2930 το£ικά στεοεά. εύφλεκτα, ορ γανικά, ε.α.ο.. 

27° Διαβρωτικές τοξικές οργανικές ύλες, είδη που περιέχουν τέτοιες ύλες και διαλύματα και μείγματα 
διαβρωτικών τοξικών οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα). 

(«) 1595 θειικό διιιεθύλιο . 1752 Ύλωοακετυλογλω ρίδιο, 1889^ ρω| , ιιούχ ο κυ ανογ ό ν ο, 

3246 ιιεθανοσουλΦονυλοΎλωοίδιο, 

2927 το£ικά υγρά. διαΒοωτικά. οργανικά ,ε.α,ρ_.,, 

2928 τοΕικά στεοεά, διαβρω τικά. οργανικά, ε.α.ο,, 

(Β) 1737 ΒενΕυλοΒρωμίδιο , 1738 βενίυλογλωρίδιο , 1750 διάλυμα γλωροξικού οξέος, 

1751 νλωοοξικά οξύ. στερεά . 2017 πυοοααγικά. που π οοκαλούν δάκρυα, μη-εκρηκτικά 
χωρίς ρήγμα ή διαρροή φορτίου, μη-τετηγμένα, 2 022 κρεζνλικφ .ο ξύ , 

2076 κηε£όλε£ (ο-,ιτι-,ρ-), 2267 δΐίΐεθυλοθειοοκΰΟΦο ρυλογλωρίδιο, 2?45 χλωρομυρμηκικός 
γλ ρο μκ&υλε στ έρα^ 2746 γλωοοιιυριιηκικόο φαινυλι-στέρα ς, 2748 χλωρό μυρμηκικός 
2-αιβυλοεΕυλεστέρας , 

3277 νλωοο μυρμηκικοί εστέρες. το ξικοί. διαβρωτικρί^ε,ουο,, 

2927 τοξικά υγρά, διαβρωτικά. οργανικά, ε.α,ο, , 

2928 τοΕικά στερεά. διαΒοωτικά. οργανικά, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧλωρομυρμηκικοΙ εστέρες με κυρίαρχα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της 
κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 64°). 

28° Εύφλεκτοι διαβρωτικοί τοξικοί χλω ρομυρμηκικοί εστέρες: 

( 8 ) 1722 νλωοομυρμτιιακόο αλλυλεστέρας, 2740 χλωρομυρμηκικός η-προπυλεσ τέρας. 

(1>) 2743 τλωοομυρμηκικός η-Βουτυλεστέοοο , .2744 χλωρομυρμηκικός κυιφ^ουτυλεστέρας , 

2742 νλωοοιιυρμηκικοί εστέρεε. τοδικοΐ δ ιαβρωτικοί εύφλεκτοι, ε.α.ο , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧλωρομυρμηκικοΙ εστέρες με κυρίαρχα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της 

κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 64°). 

Ο. Οργανομεταλλικές ενώσεις και καρβονύλια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Τοξικές οργανομεταλλικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο, είναι 
ύλες των 71° έως 73 °. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις είναι νλες της κλάσης 4.2 (βλεπι: 
περιθωριακό 2431, 31° έως 33 °). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ενεργές με το νερό οργανομεταλλικές ενώσεις, εύφλεκτες, είναι ύλες της κλάσης 4.3. 

(βλέπεπεριθωριακό 2471, 3°). 
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2601 31° Οργανικές ενόκτεις του μολύβδσυ: 

(συνεχ,) 

(ε) 16 49 μείγμα αντιεκρηκτικών καυσίμων κιν ητήρων (τετρααιθυλομόλυβδος. 

τετραμεθυλομόλυβδος). 

32° Οργανικές ενώσεις του κασσίτερου: 

( 3 ) 2788 όργαν όκ ασσίτερικές ενώσεις υγρές. ε,α.ο. . 

3146 οργανοκασσιτερικές ενώσεις, στερεές. ε.α,ο. . 

(Β) 2788 οοΎανοκασαητεοικές ενώσεις. υγρές. ε.α.ο. . 

3146 οργανοκασσιτερικές ενώσεις, στερεές, ε.α.ο ,. 

(ο) 2788 οργανο κ ασσιτερικές ενώσεις, υγρές. ε.α.ο. . 

3146 ορνανοκασσιτεοικές ενώσεις, στερεές, ε.α.ο. 

33° Οργανικές ενώσεις του υδραργύρου: 

(η) 2026 ωαινυλυδραρνυρικές ενώσεις, ε.α.ο. . 

(Η) 1674 οδικός φαινυλυδράργυρος . 1894 υδοοδείδιο το υ φαινυλυδραρνύρ ου, 1895 ν ιτρικό ς 

φαινυλυδοάργυοος . 

2026 (ραινυλυδοαργυρικέε ενώσεις, ε.α.ο. , 

(ε) 2026 φαινυλυδραρνυοικέε ενώσεις, ε.α.ο. 

34° Οργανικές ενώσεις του αρσενικού: 

(α) 1698 ϊλωοαρσίνη της διφαινυλαμίνη ς. 1699 διφαινυ λ ογλωραρσίνη . 

1892 αι&υλοδίΎλωοαοσίνμ . 

3280 οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α .ο.. 

(Β) 3280 οργανοαρσενικές ενώσεις. ε.α.ο,. 

(ς) 2473 αοσανιλικά νάτριο . 

3280 οργανοαρσενικές ενώσεις. ε.α.ο. 

35° Ά λλες οργανομεταλλικές ενώσεις: 

(β) 3282 οογανομεταλλικές ενώσει τοπικές, ε.α.ο. , 

(Β) 3282 όργανό\ιεταλλικές ενώσεις, τοξικές. ε,α.ο. , 

(ε) 32 82 οργανομεταλλικές ενώσεις. τοπικές, ε.α.ο. 

36° Καρβονύλια: 

(») 3281 καρβονύλια μετάλλων. ε.α.ο .. 

(Β) 3281 καρβο νύ λια μετάλλων. ε.α.ο. . 

(ο) 3281 καρβονύλια μετάλλων, ε.α.ο. 
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2601 ϋ. Ανόργανες όλες που, σε επαφή με το νερό (ή την ατμοσφαιρική υγρασία), μπορεί να εκλύουν 
(συνεχ.) τοξικά αέρια, υδατικά διαλύματα ή οξέα και άλλες τοξικές ενεργές με το νερό ύλες 

4! ° Ανόργανα κυανιούχα άλατα: 

( 3 ) 1565 ια>αν\ρύϊθ βάριο. 1575 κυανιούτο ασβέστιο . 1626 υδραργυρικό κάλιο . 

1680 κυανιούχο κάλιο . 1689 κυαννούτο νάτριο . 1713 κυανίου γος ψευδάργυρος. 

2316 γαλκοκυαναούΎΟ νάτριο . στερεό . 2317 διάλυμα γαλκοκυανιούγου νατρίου . 

1588 κυανιούτα άλατα, ανόργανα, οτεοεά. ε.α.ο. . 

1935 διάλυμα κυανιούτου άλατος, ε.α.ο. . 

(6) 1587 κυανιρύγο< γαλκός . 1620 κυανιούγος μόλυβδοι: . 1636 κυανίου^ υδράργυροί 

1642 οξυκυανιούγ<κ υδράργυρος, απευαιοβητοποιηοένος . 1653 κυανιούγο νικέλιο . 

1679 ?«λκοκυανιούγο κάλιο . Ί684 κυανιούτοε άργυρος . 1588 κυανιούνα άλατα, ανόργανα, 
στερεά, ε.α.ο. . 

1935 διαλύαατα κυανιούγων αλάτων, ε.α.ο.. 

(ε) 1588 κυανιούγα άλατα, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο. . 

1935 διαλύματα κυανιούγων αλάτων, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σιδηροκνανιούχα άλατα, σιδηροκνανιούχα άλατα τ ον σιδήρου, αλκαλικά 

θειοκνανικά άλατα και θειοκνανικά σμμώνιο δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαλύματα ανόργανεον κυανιονχων αλάτων με ολική περιεκτικότητα σε ιόντα 
κυανιδίον μεγαλύτερη από 30% θα πρέπει να ταξινομούνται στο γράμμα (α), διαλύματα με ολική 
περιεκτικότητα σε ιόντα κνανιδίου μεγαλύτερη από 3 % και όχι μεγαλύτερη από 30 % στο γράμμα (ύ) 
και διαλύματα με περιεκτικότητα σε ιόντα κνανιδίου μεγαλύτερη από 0.3 % και όχι μεγαλύτερη από 3 % 
στο γράμμα (ο). 

42° Αζίδια: 

(6) 1687 αζίδια του νατρίου , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1571 οζίδιο του βά/ιιου, βρεγμένο, είναι ύλη της κλ.άσης 4.1 (βλέπε 

περιθωριακό 2401, 25°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Λζίδιο του βόριου στην ξηρή κατάσταση ή με λιγότερο από 50 % νερό ή αλκοόλ}}, 
δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

43° Παρασκευάσματα φωσφιδίων που περιέχουν πρόσθετα που παρεμποδίζουν την εκπομπή εύφλεκτων 
αερίων: 

( 3 ) 3048 Παρασιτοκτόνο φωσφιδίου του αλουμινίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αυτά τα παρασκευάσματα δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά εκτός εάν περιέχουν 
πρόσθετα που παρεμποδίζουν την εκπομπή εύφλεκτων αερίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ: 1397 φωσφίδιο τον αλουμίνιο, 2011 φωσφίδιο του μαγνησίου, 1714 φωσφίδιο του 

ψευδαργύρου, 1432 φωσφίδιο του νατρίου, 1360 φεοσφίδιο του ασβεστίου και 2013 φωσφίδιο του 
στροντίου είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 18°). 
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2601 44° Άλλες ενεργές με το νερό τοξικές ύλες: 

(συνεχ.) 

(Ι>) 3123 τοπικά υνοά. ενεργά με το νερό, ε.α.ο. . 

3125 τοπικά στερεά, ενεργά με το νερό, ε,α.ο. . 

(ο) 3123 τοξικά υγρά. ε νεογά με το νερό, ε.α.ο. . 

3125. τοξικά στερεά, Ενεργά μ§ ,Τ9 γερό Α &&α 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος '<ενεργή με τ ο νερό" δηλώνει μία ύλη που, σε επαφή με το νερό, εκλύει 

εύφλεκτα αέρια. 

Ε. Άλλες ανόργανες ύλες και μεταλλικά άλατα οργανικών υλών 
51° Αρσενικό και ενώσεις του αρσενικού: 


(») ϋ 5.3.αρσενυακό οξύ,,.υγρό, 15^_Σριχλωριούγρ αρσενικό, 

15 56 ενώσεις αρσενικού, υγρές, ε.α,ο. άνοονανα , (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και 

αρσενικά σουλφίδια), 

1557 ενώσεις αρσενικού, στερεές , ε. α.ο. ανό ρ γανα , (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και 
αρσενικά σουλφίδια). 


(6) 1546 αρσενικικό αμμώνιο, 1554αρσενικικό οξύ, στερεό . 1555 βρωμιούγο αρσενικό. 

1558 αρσενικό . 1559 κεντοξείδιο το αρσενικού . 1561 τοιοξείδιο του αρσενικού . 1562 σκόνη 
με αρσενικό . 1572 κακοδυλικό οξύ . 1573 αρσενικικό ασβέστιο . 1574 μείγμα αρσενικικού 
ασβεστίου και αρσενίπρου ασβεστίου, στερεό , 1585 ακεταρσενίτης του γαλκού , 1586 
αρσενίτης του χαλκού . 1606 αρσενικικός σίδηρος (ΠΠ . 1607 αρσενίτης του σιδήρου (ΠΠ . 
1608 αρσενικικός σίδηρος (ΊΟ . 1617 αρσενικικά άλατα του μολύβδου . 1618 αρσενίτες του 
μολύβδου . 1621 πορφυρό του Λονδίνου. 1622 αρσενικικό μαγνήσιο . 1623 αρσενικικός 
υδράργυρος. 1 677 αρσΒνιιακό κάλιο , 1 678 αρσενίτης του καλίου , 1 683 α ρσ ενίτη ς τον 
αργύρου . 168 5 αρσενικικό νάτριο . 1686 υδατικό διάλυμα του αοσενίτη του νατρίου . 

1688 κακοδυλικό νάτριο . 1691 αρσενίτης του στροντίου . 1712 αρσενικικός ψευδάργυρος ή 
1712 αρσενίτης του ψευδάργυρου ή 1712 μείγμα αρσενικικού ψευδάργυρου καιαρσενίτη 
του ψευδάργυ ρου. 2 027 αρσενίτης του νατρίου, στερεός , 

1556 ενώσεις του αοσςνικού. υγρές. ε.α.ο. ανόργανα (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και 
αρσενικά σουλφίδια), 1557 ενώσεις του αρσενικού, στερεές. ε.α.ο. ανόργανα (αρσενικικά 
άλατα, αρσενίτες και αρσενικά σουλφίδια), 


(ε) 1686 υδατικό διάλυμα του αρσενίτη του νατρίου . 

1556 ενώσεκ: του αρσενικού, υγρές. ε.α.ο. ανόργανα (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και 
αρσενικά σουλφίδια), 

1557 ενώσεκ: του αρσενικού, στερεές, ε.α.ο. ανόργανα (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και 
αρσενικά σουλφίδια). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν αρσενικό και ποο χρησιμοποιούνται ως 

παρασιτοκτόνο είναι ύλες της 71° έα>ς 73 °. 

52° Ενώσεις του υδράργυρου: 


(«) 2024 ενώσεκ: του υδράργυρου, υγρές, ε.α.ο. , 

2025 ενώσεις του υδραργύρου, στερεές. ε.α.ο. . 

(δ) 1624 χλωριούγος υδράργυρος. 1625 νιτρικός υδράργ υρος, 1627 νιτρικός υφυδρά ρ_γυρος, 

1629 οξικός υδράργυρος . 1630 γλωοιούτο υδραργυραμμώνιο . 1631 βενζοϊκός υδράργυρο ς, 
1634 βρωαιούγα άλατα του υδράργυρου . ] 637 γλυκονικός υδράργυρος . 1638 ιωδιούγος 
υδράργυρος. 1639 νουκλεΐκός υδράργυρος . 1640 ελαϊκός υδράργυρος. 1641 οξείδιο του 
υδράργυρου . 1643 ιωδιούγο 
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υΰραργυροκάλίΩ . 1644 σαλικυλικός υδράονυ<χκ , 1645 θειικός υδράργυρος . 

1646 θειοκυανικός υδράργυρο: . 

2024 ενώσει του υδραργύρου, υτρέε. ε.α.ο· . 

2025 ενώσει του υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο., 

(ς) 2024 ενώσει του υδραργύρου. υγρές, βα,ο» 

2025 ενώσεις του υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν υδράργυρο και που χρησιμοποιούνται ως 
παρασιτοκτόνο, είναι ύλες του 71° έα>ς 73°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ο χλωριοόχος νφυδράργνρος (καλομέλας)είναι ύλη της πλάσης 9 [βλέπε 
περιθωριακό 2901, 12 °(ο)]. Το κιννάβαρι δεν υπόκειταιστις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα βροντώδη άλατα του υδράργν/ιου δεν θα γίνο\ται δεκτά για μεταφο/κί 

53° Ενώσεις του Οαλλίου: 

(Β) 1707 ενώσεκ: του Οαλλίου. ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν Οάλλιο και που χρησιμοποιούνται ως 
παρασιτοκτόνο είναι ύλες της 71° έως 73°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 2727 το νιτρικό θάλλιο είναι ύλη της 68°. 

54° Βηρύλλιο και ενώσεις του βηρυλλίου; 

(Β) I. 1567 βηρύλλιο, σκόνη . 

2. 1566 ενώσεις βηρυλλίου, εχια , 

(ο) 1566 ενώσειε βηρυλλίου, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2464 το νιτρικό βηρύλλιο είναι ύλη της πλάσης 5.1 /βλέπε περιθωριακό 2501, 29° 

0 )] 

55° Σελήνιο και ενώσεις σελήνισυ: 

(3) 2630 σεληνικά άλατα ή 2630 σελπνίτες. 

3283 ενώσει: σεληνίου, ε.α.ο.. 

(Β) 2657 διθειούνο σελήνιο. 

3283 ενώσεις σελύνιου. ε.α.ο. . 

(ε) 32 83 ενώσεκ σεληνίου, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1905 το σεληνικό οζύ είναι ύλη της πλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801,16 0 (α)]. 

56° Ενώσεις οσμίου: 

( 3 ) 2471 τετροδείδιο του οσμίου . 

57° Ενώσεις τελλουρίου: 


(Β) 3284 ρνώσεκ: τελλουοίου, ε.α.ο. . 
(ε) 3284 ενώσεκ τελλουρίου. ε.α.ο, 
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Κλάση 6.1 


2601 58° 

(συνεχ.) 


Ενώσεις βαναδίου: 


(Β) 


2859 μετάξιναδικά αμαώνιο . 2861 πολυβαναδικό αια -ΐιώνιο. 2862 πεντοξείδ ιο του βαναδίου , 
μη-τετηγμένη μορφή» 2863 Βαναδικό νατραιιΟώνιο . 2864 μεταβαναδικό κάλιο, 29 31 θεμκ ό 


βαναδύλιο . 


(ς) 3285 ενώσεκ βαναδίου, ε,α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1; 2443 οξυτριχλωριούχο βανάδιο, 2444 τετρσχλωριούχο βανάδιο και 2475 

τριχλωριούχο βανάδιο είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 11° και 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το πεντοξείδιο του βαναδίου, τετηγμένο και στερεοποιημένο, δεν υπόκειται στις 

διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 


59° Αντιμόνιο και ενώσεις αντιμονίου: 

(ο) 1550 ναλακτικό αντιιιόνιο . 1551 ταοτοικό αντιιιονοκάλιο , 2871 αντιμόνιο σε σκόνπ» 

1549 ενώσεις αντιμονίου, ανόργανε ς, στερεές ε.α.ο.. 

3141 ενώσειε αντιμονίου, ανόργανες, υ νρ&ΐ ε.α,ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1730 πενταφθοριούχο αντιμόνιο, υγρό, 1731 διάλυμα πενταφθοριουχον 
αντιμόνιου, 1733 τριχλωριούχο αντιμόνιο και 1732 χενταφθοριονχο αντιμόνιο είναι ύλες της κλάσης 8 
(βλέπε περιθωριακό 2801, 10°, 11° και 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οξείδια αντιμονίου και θειούχο αντιμόνιο με περιεκτικότητα σε αρσενικό όχι 
μεγαλύτερη από του 0.5% του συνολικού βάρους, δεν υπόκειμαι στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 


60° Ενώσεις βαρίου: 

(6) 1564 ενώσεις βαρίου, ε.α.ο. , 

(ς) 18 84 ο&είδιο του Βαρίου . 1564 ενώσει Βαρίου, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1445 χλωρικό βάριο, 1446 νιτρικό βάριο, 1447 υπερχλωρικό βάριο , 

1448 υπερμαγγανικό βάριο 1449 υπεροξείδιο τον βαρίου είναι ύλες της κλάσης 5.1 (βλέπε 
περιθωριακό 2501, 29°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1571 οζίδιο του βαρίου, βρεγμένο, είναι ύλη της κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 

2401, 25°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σχεαρικό βάριο, θειικό βόριο και τιτανικό βάριο δεν υπόκειμαι στις διατά^ικ, 

αυτής της Οδηγίας. 
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Κλάση 6.1 


2601 6Γ Ενώσεις καδμίου: 

(συνεχ.) 

(β) 2570 ενώσεις καδμίου . 

(Β) 2570 ενώσει καδιιίου . 

(ο) 2570 ενώσει καδιιίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρωστικές καδμίου, όπως θειούχα άλατα του καδμίου, σουλφοσεληνιούχα άλατα 

καδμίου και άλατα καδμίου με υψηλότερα λιπαρά οξέα (κ.χ. στεατικό κάδμιο), δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

62° Ενώσεις μολύβδου: 

(ο) 1616 οΕικόο αόλυβδος. 

2291 ενώσεκ μολύβδου. διαλυτέ^ ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1469 νιτρικός μόλυβδος και 1470 υπερχλωρικός μόλυβδος είναι ύλες της κλάσης 
5.1 (βλέπε περιθωριακό 2501, 29°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλατα μολύβδου και χρωστικές μολύβδου που, όταν ανσ^ιειγνίκηται σε μία 
αναλογία 1:1 000 με 0.07 Μ υδροχλωρικού οξέος και αναδεύονται για μία ώρα σε θερμοκρασία 23 Χ' 
± 2 °0. εμφανίζουν διαλυτότητα 5 % ή μικρότερη, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

63 & Φθοριούχα άλατα διαλυτά στο νερό: 

(ο) 1690 φθοοιούγο νάτριο . 1812 φθοριούγο κάλιο . 2505 Φθοριοντο αμμώνιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δισβρωτικά φθοριούχα άλατα είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 

6° έως 10°). 


64° Φθοροπυριτικά άλατα: 

(ς) 2655 φθοροπυριτικά κάλιο . 2674 φθοροπυριτικά νάτριο , 28 5 . 3 φθοροπυ ρ ι τικά μ αγνήσιο, 2854 

φθοροπυριτικό αμμώνιο . 2855 φθοροπυριτικόε ψευδάργυρος , 

2856 φθοροπυριτικά άλατα, ε.α.ο, 

65° Ανόργανες ύλες και διαλύματα και μείγματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: 

(») 3287 τοξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο,. 

3288 τοΕικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. . 

(Β) 3243 στεοεά που περιέγουν τοπικά υγρά, ε.α,Ρ- , 

3287 τοδικά υνοά. ανόργανα, ε.α,ο. . 

3288 τοπικά στερεά, ανόργανα. ε.α.ο., 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα στερεών και τοξικών υγρών που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 

Οδηγίας μπορούν να μεταφέρονται υπό τον αριθμό 3243 χωρίς τα κριτήρια ταξινόμησης για την Κλάση 
6.1 να εφαρμόζονται σ' αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι καμία υπερχείλιση υγρού δεν είναι ορατή κατά τη 
διάρκεια της φόρτωσης ή όταν η μονάδα σνσκευασίας ή μεταφοράς κλείνεται Κάθε συσκευασία Οα 
πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα τύπο σχεδιασμού που έχει περάσει τον έλεγχο οτεγανότητας για την ομάδα 
σνσκευασίας 11. Αυτός αριθμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για στερεά που περιέχουν υγρό 
ταξινομημένο στο γρόψμα (α). 
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Κλάση 6.1 

2601 (ο) .1293 υδατικό διάλυμα υδραζίνης. με όχι περισσότερο από 3 7 % υδραζίνη κατά βάρος, 

(συνεχ.) 3287 τοΕικά υγρά. ανόργανα. ε.ΟΑ , ΤΟξϊκά στερεά, ανόργμνα,,&α,α 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2030 υδραζίνη ενυδατωμένη και 2030 υδατικό διάλυμα υδραζίνης, με όχι λιγότερο 

αχό 37% και όχι περισσότερο αχό 64% υδραζίνη, κατά βάρος, είναι ύλες της κλάσης 8 [βλέπε 
περιθωριακό 2801, 44°(ΐ>)]. 

66° Τοξικές, αυτοθερμαινόμενες ύλες: 

(β) 3124 τοΕικά στερεά. «υτοθεριιαινόίΐενα, ε.α.ο. . 

(6) 3124 τοΕικά στερεά, αυτοθεοααινόμενα· ε.α.ο. 

67° Τοξικές ύλες, διαβρωτικές: 

(β) 3289 το&ικά ννρά. διαβρωτικά. ανόργανα, ε.α.ο, , 

3290 τοΕικά στερεά, διαβρωτικά. ανόργανα, ε,ασ , 

1809 τριχλωριούτος «κοσφόΰο^ 

(6) 3289 τοΕικά υγρά, διαβρωτικά. ανόργανα, ε,α,σ , 

3290 τοέικά στερεά, διαβρωτικά. ανόργανα, ε.α.ο, 


68° Τοξικές ύλες, οξειδωτικές: 

(β) 3086 τοξικές στερεέ€. ο£ειδωτικές,ε^ι^ 

3122 τοόικά υγρά, οξειδωτικά. ε.α.ο. . 


(6) 2727 νιτοικό θάλλιο. 

3086 το£ικά στερεά. οΕειδωτικά.ε,α,ο,, 
3122 τοΕικά υγρά, ο&ιδωτιχά, ε,α ·ο· 


Ρ. Ύλες και παρασκευάσματα «ου χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο 
71 0 Παρασιτοκτόνο, υγρό, τοξικό, 

72° Παρασιτοκτόνο, υγρό, τοξικό, εύφλεκτο, 

73 α Παρασιτοκτόνο, στερεό, τοξικό. 

Σε αυτά τα είδη, ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως «αρασιτοκτόνα πρέπει να 
ταξινομούνται στα γράμματα (β), (6) ή (ο) σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2600(3) ως 
ακολούθως: 


(ε) υψηλά τοξικές ύλες και παρασκευάσματα, 

(6) τοξικές ύλες και παρασκευάσματα, 

(ο) ελαφρά τοξικές ύλες και παρασκευάσματα. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Εύφλεκτες υγρές ύλες και παρασκευάσματα, πον χρησιμοποιούνται ως πα/ιασιτοκτόνα, 
που είναι υψηλά τοξικά, τοξικά ή ελαφρώς τοξικά και έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των 23° Ο είναι ύλες 
της Κλάσης 3 (βλ. περιθωριακό 2301, 4Γ). 
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Κλήση 6.1 

2601 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: (α) Είδη εμποτισμένα με ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως 

(συνεχ.) παρασιτοκτόνο του 7Η έως 73°, όπως ελάσματα από ψύλλο φάϊμπερ, λωρίδες χαρτιού. 

βαμβακερά σφαιρίδια, φύλλα πλαστικού ολικού, κ.λπ, σε αεροστεγή, ερμητικά κλεισμένα 
περιτυλίγματα, δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

(ύ) Ύλες όπως δολώματα και δημητριακά εμποτισμένα με ύλες και παρασκευάσματα που 
χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνοι του 71 β έως 73° ή άλλες ύλες της Κλήσης 6.1 θα πρέπει να 
ταξινομούνται σναλόγως της τοζικότητάς τους (βλ περιθωριακό 2600 (3)). 


71 ° Παρασιτοκτόνο, υγρό, τοξικό: 

7992 καρβαμικό παρασιτοκτόνο, υνοό. τοπικό , 

2994 παρασιτοκτόνο αρσενικού, υγρό, τοΕίκό , 

7996 παρασιτοκτόνο οργανικού γλωρίου. υγρό, τοπικό , 

2998 παρασιτοκτόνο τριαζί νης. υγρό, τοπικό. 

3000 φαινοΕικό παρασιτοκτόνο, υγρό. τοπικό , 

3002 παρασιτοκτόνο (ραινυλουρίας. υγρό, χολικ ό, 

3004 παρασιτοκτόνο Βενίοϊκού παραγωγού. υγρό, τοπικό , 

3006 διθειοκαοβαιιικό παρασιτοκ τόνο. υγρό. τοπικά, 

3008 παρασιτοκτόνο παράνομο φθαλιαίδτκ. υγρό, τοξικ£, 

1010 παρασιτοκτόνο μ£ βάση γ&λ κό. υνοό, τοπικό. 

3012 παρασιτοκτόνο ιιε Βάση υδράργυρο, υγρό^ο ξικό, 

3014 παρασιτοκτόνο υποκατάστατου νιτροοαινόλης^υγρ ό, τοξικό, 
3016 παρασιτοκτόνο διπυοιδιλίου, 9ΥΡ0. Τ0&Κ& 

3018 παρασιτοκτόνο οργανικού Φωσφόρου, υγρό, τοξ ι κ ό, 

3020 οονανοκασσιτερικό παρασιτοκτόνο, υγρό. τοπικό. 

3026 παρασιτοκτόνο παραγωγού κουιιαρίντκ, υγρό, τοξικό, 

2902 παρασιτοκτόνο, υγρό. τοξ ικό. ε;ά·ο. 


72° Παρασιτοκτόνο, υγρό, τοξικό, εύφλεκτο: 

7991 κεραμικό παρασιτοκτόνο, υγρό. τοξικό. εύφλεκτο , σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23°(:, 

2993 παρασιτοκτόνο αρσενικού, υγρό, τοξικό. εύφλεκτο , σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 °(Γ, 

2995 παρασιτοκτόνο οργανικού χλωρίου. υγρό, τοξικό, εύ φλεκτρ, σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο απο 

23°0, 

2997 παρασιτοκτόνο τοιαζίντκ. υγρό. τοπικό, εύφλεκτο , σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23°0, 

2999 (οαινοξικό παρασιτοκτόνο, υνρό. τοξικό. εύφλεκτο , σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 €, ^ 

3001 παρασιτοκτόνο οαινυλουρίαε. υγρό, τοξικό . εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23°(, 
3003 παηασιτσκτόνρ βενξοΐκού παραγωγού. υγ ρό. τοξικό. εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο απο 
3°€, 

3005 διθειοκαρβααικό παρασιτοκτόνο, υγρό, τοξικό. ε ύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο απο 


23° Ο, 

3007 παρασιτοκτόνο παραγωγού (ρθαλιιιίδης, υγ ρό, τοξικό , εύφλεκ τ ο , σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο 

από 23° Ο, Α , κ , , 

3009 παρασιτοκτόνο ιιε βάση τον γαλκό. υγρό, τοξικό, εύφλεκτρ, ση^ιείο ανάφλεξης οχι μικρότερο απο 


23° Ο 

3011 παρασιτοκτόνο ·ιε Βάση τον υδράργυρο, υγρό, τοξικό, εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο 

από 23° 0, , , . ρ 

3013 παρασιτοκτόνο υποκατάστατου νιτοοφαινόλικ. υ γρό, τοξι κό, εύφλεκτ η, σημείο ανάφλεξης οχι 

μικρότερο από 23° Ο, , Λ „ , ,« 10Γ 

3015 παρασιτοκτόνο όιπυοιδιλίου. υγοά. τοξικό. εύφλεκτο , σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο απο 23 Ο, 
3017 παρασιτοκτόνο οργανικού ωωσφόοου. υγρό, τοξικό, εύφ λεκτο, σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο απο 

23° 0 

1010 η ργη νη κτι π π ιτερικό παρασιτοκ τόνο, υγ οό. τοπικό, εύφλεκτ ο, σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 


23° Ο, 
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Κλάση 6.1 

2601 3025 παρασιτοκτόνο παραγωγού κουααοίνης. υγρό, τοξικό. εύφλεκτο , σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο 

(συν.) αχό 23° Ο, 

2903 παρασιτοκτόνο, υγρό, τοπικό, εύφλεκτο, ε.α.ο. . σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23°Γ. 

73° Παρασιτοκτόνο, στερεά, ταξικά: 

2757 καρβαμικό παρα^κιόν^, ρ τερςό, το ξι κό , 

2759 παρασιτοκτόνο αρσενικού, στερεό, τοξικό. 

2761 παρασιτοκτόνο οργανικού χλωρίου, στερεό. το£ικό . 

27 ^ 3 &αραρ ΐ ΐρ«ςτ φ ,ν3 τ β& ζ ΐ^ς, ρτε ρεό, τοξ η ςό , 

2765 φαινοξικό παρασιτοκτόνο, στερεό, τοξικό . 

2767 παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας. στερεό, τοξικό . 

2769 παρασιτοκτόνο βενζοΐκού παοανώνου. στερεό. τοΕικό . 

2 771 , δ νθ ειοκ οφ βα μ\ κό ΐρξικό, 

2773 παρασιτοκτόνο παρ α γώνου φθαλιμίδης. στερεό, τοξικό . 

2775 παρασιτοκτόνο αε βάση ναλκό. στερεό, τοξικό. 

2777 παρασιτοκτόνο αε βάση υδράργυρο, στερεό, τοξικό . 

2779 παρασιτοκτόνο υποκατάστατου νιτροφαινόληε. στερεό, τοξικό . 

2781 παρασιτοκτόνο δυηιριλιδίου. στερεό, τοξικό . 

2783 παρασιτοκτόνο οργανικού φωσφόρου, στερεό, τοξικό . 

2786 οργανοκασσιτερικό παρασιτοκτόνο, στερεό, τοξικό . 

3027 παρασιτοκτόνο παραγωγού κουμαρίνηε. στερεό, τοξικό . 

2588 παρασιτοκτόνο, στερεό, τοξικό. ε.α.ο. 


Πίνακας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι χαρακτηριστικοί αριθμοί παρέχουν αναφορά στις αντίστοιχες ονομασίες στο περιθωριακό 
2301, 41° ή 2601, 71° έως 73°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ο πίνακας περιέχει κατάλογο κοινών παρασιτοκτόνων και αναφορά στους χαρακτηριστικούς 
αριθμούς που καταχωρούνται στις ονομασίες που σχετίζονται με τη γενική χημική ομάδα (π.χ., παρασιτοκτόνο 
οργανικού φωσφόρου) όπου ανήκει το συγκεκριμένο παρασιτοκτόνο, II περιγραφή που χρησιμοποιείται στην 
μεταφορά τον παρασιτοκτόνου θα πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία που επιλέγεται από τις αναφερθείσες βάσει 
του ενεργού συστατικού, της φυσικής κατάστασης του παρασιτοκτόνου και τυχόν δεύτερευόντων κινδύνων που μπορεί 
να παρουσιάζει, συμπληρωμένη από την ένδειξη τ ου ενεργού συστατικού. 


Ύλη 

Χαρακτηριστικός αριθμός 

πΐάΐΰπεί) 

2757,2758,2991,2992 

πΐάηη 

2761,2762,2995,2996 

αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών 

2588,2902,2903,3021 

αΙΙίάοοΗΙοΓ 

2761,2762,2995,2996 

«ΓηίηοοβΓΐ) 

2757,2758,2991,2992 

*/ΑΝΤυ . 

2588,2902,2903,3021 

•/ενώσεις αρσενικού 

2759,2760,2993,2994 

3ζιηρΗθ5-βίΗχ! 

2783,2784,3017,3018 

3ζΐηρ1ΐ05-ιηείΗ> , Ι 

2783,2784,3017,3018 

1)βηάΐοοίΐΓί) 

2757,2758,2991,2992 

06πΓι)Γ30»γ6 

2757,2758,2991,2992 
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Οεηςιιίηοχ 

6ίη8ρ30Γ)Ί 

*/5ΐ35ίΐοΪ€ϋη-δ-3 

*/6Γθίϋί3εοΐΗη 

&ΙΌΠ1θρΗθ$-βίΗχΙ 

βΓΟΓηοχχηϋ 

6ΐΐΙθΰ3ΓΒθΧΪΓΠ 

εΒπιρΗεεΙιΙοΓ 

03ΓΪ)3Γ>1 

03Γΐ5θίαΓ3η 

εαΓβορΗεηοίΗίοη 

εατίΒρ, ΗχιίΓοεΙιΙοπιΙβ 

οΗΐηοηιείΗίοηΒΐ 

εΗΙοπΙαηε 

οΜοΓίϋπιεΓοπΏ 

οΙιΙοΓίΙΐιηεΓοΓΠΊ ΗχώΌοΙιΙοΗίΙε 

οΗΙοιΤεηνΐηρΗοδ 

εΗΙοιτηερΗοϊ 

εΗΙοΓορΗ&οΐηοηε 

οΗΙθΓρ>τίρΗο8 

οΗΙοηΗΐορΚοδ 

ενώσεις χαλκού 

εουιη&εΗ!θΓ 

εουΐΏΒήιιγΙ 

εουηιβρΗοί 

ςοιιηίθΙείΓβΙ^Ι (ΓΕουιηϊη) 
ςππΊκϋηε 
ΟΓΟίΟΧγρΙίΟδ 
0ΓϋίθΓΠ3ΐε 

ο^Βπθζίηε 

εχ&ηορΗοβ 

εχοΐοΐιεχίηηιάε 

ο>Ήεχ3ΐίη 

ε^ρεΓηιείΗπη 

2,4-Ό 

άβζοηιεί 

!/2,4-ϋΒ ' 

*/βΟΤ 

*/ΌΕΡ 

*/6εΓηερΗίοη 

*/<1εηιβΙοη 

*/<1εηιεΐοη-0 (δγείοχ) 


Κλάση 6.1 

2588,2902,2903,3021 

2779,2780,3013,3014 

2588,2902,2903,3021 

3024,3025,3026,3027 

2783,2784,3017,3018 

2588,2902,2903,3021 

2757,2758,2991,2992 

2761.2762.2995.2996 

2757,2758,2991,2992 

2757,2758,2991,2992 

2783,2784,3017,3018 

2757,2758,2991,2992 

2588,2902,2903,3021 

2762.2995.2996 

2762,2995,2996 

2762.2995.2996 

2783,2784,3017,3018 

2783,2784,3017,3018 

2761.2762.2995.2996 

2783,2784,3017,3018 

2783,2784,3017,3018 
2775,2776,3009,3010 

3024,3025,3026,3027 
3024,3025,3026 

3024,3025,3026,3027 

3024,3025,3026,3027 

2761,2762,2995,2996 

2783.2784.3017.3018 

2784.3017.3018 
2763,2764,2997,2998 

2783.2784.3017.3018 

2588,2902,2903,3021 

2786.2787.3019.3020 

2588.2902.2903.3021 
2766,2999,3000 

2902.2903.3021 
2766,2999,3000 

2761,2762,2995,2996 

2784.3017.3018 

2783.2784.3017.3018 

2783,2784,3017,3018 

2783,2784,3017,3018 
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ϋβπιεΙοη-Ο-ηιβίΗγΙ Ιΐΰοηο ίδοηιβΓ 

2783,2784.3017,3018 

(ΙβηιβΙοη-δ-ΓηβίΙψΙ 

2783,2784,3017,3018 

♦/(ΙβιηβΙοη-δ-πιβίΗγΙ δΐιΙρΗοηβ 

2783,2784,3017,3018 

(Ιίβΐΐίοδ 

2783,2784,3017,3018 

άί-αΙΙαΙβ 

2588,2902,2903,3021 

άίαζίηοη 

2783,2784,3017,3018 

*/1,2-δ\βρωμο-3-χλωροπροπάνιο 

2761,2762,2995,2996 

άίςΗΙο&ηΐΗίοη 

2783,2784,3017,3018 

(ΙϊςΗΙοΓνοδ 

2783,2784,3017,3018 

*/(1ίοουΓηβΓθ1 

3024,3025,3026,3027 

«ΙίοΓΟίορΚοδ 

2783,2784,3017,3018 

ΟίεΙΟπη 

2761,2762,2995,2996 

♦/(Ιιίοηβοοοιη 

3024,3025,3026,3027 

ΟϊΓεηζοςυαΙ 

2902,2903,3021 

ΟιηιεΓοχ 

2783,2784,3017,3018 

*/<ϋίηβΐ8η 

2757,2758,2991,2992 

*/(}ΪΓηθίΗθΒΐ€ 

2783,2784,3017,3018 

*/(ϋίΠ6ίΐΐ8Π 

2757,2758,2991,2992 

<Ιίπκχαηο 

2902,2903,3021 

(Ιΐποίηιΐοη 

2779,2780,3013,3014 

(ΙίηοδβΙ) 

2779,2780,3013,3014 

ΟΐηοδβΙ» βοοίΗΐβ 

2779,2780,3013,3014 

(ΙϊηοΙβΓΐ) 

2779,2780,3013,3014 

(ϋηοίειΊί ΒοείΒίε 

2779,2780,3013,3014 

(ϋοχαοΒΓΐ) 

2757,2758,2991,2992 

ϋϊοχΒΐΗίοη 

2783,2784,3017,3018 

(ΠρΙιβοίηοηβ 

2588,2902,2903,3021 

ϋΐςυβί 

2782,3015,3016 

άΐδίιΙΓοίοη 

2783,2784,3017,3018 

ΟΝΟΟ 

2779,2780,3013,3014 

άΓ&ζοχοΙοη 

2588,2902,2903,3021 

εΟϊΓειιρΙιοδ 

2783,2784,3017,3018 

βηώκυΙΓαη 

2761,2762,2995,2996 

«η<1ο(Η3ΐ-5θ<1ίυιη 

2588,2902,2903,3021 

ϋηΟοίΙιΐοπ 

2783,2784,3017,3018 

εη<1πη 

2761,2762,2995,2996 

*/ΕΡΝ 

2783,2784,3017,3018 

εΐήίοη 

2783,2784,3017,3018 

€(Ηθ3ίΰ-ίηβΐΗ>Ί 

2783,2784,3017,3018 

βίΗορΓορΙιοδ 

2783,2784,3017,3018 

ΓΰηβπιΐηοδυΙΓ 

2588,2902,2903,302! 

Γεη3ΓηίπρΗθ8 

2783,2784,3017,3018 
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ίεηϊίΓοίΗϊοπ 

ΓεηρΓορβίΗηη 

ΓεηχυΙΓοίΗϊοη 

ίοηΐΗΐοη 

ίεηΐίη βοείβίε 

Γβηΐΐη Ηχ^ΓοχίίΙε 

*/ενώσεις φθορίου 

*/φθοροακεταμίδιο 

ίοηοίο$ 

Γοπυβίεη&ΐε 

ίοπηοίΗϊοη 

Ηβρ*8θΗΙθΓ 

Ηβρίεπορίιοδ 

ΐιτιαζαΙίΙ 

ίοχγηί! 

ίρΓθί)6ηΓθ5 

ΐ5θί>εηζ3η 

♦/ίδοιίπη 

ίδοίβηρΗοδ 

νϊδοίδη 

ΪΧΟρΓΟΟΗΓί) 

ί$ΟΐΗΐθβΙβ 

ί$οχ3ΐΗίοη 

*/Κβ1εν3η 

ΙίικΙβηβ (ΒΗΟ) 

ηιεοδΛβιη 

ιυείΙϊηοίβΓΐ) 

πιερΠοδίοΙαη 

ηιβΓοβρίο^ΪΓηεΐΗυΓ 

ενώσεις υδραργύρου (II) (υδραργυρικές) 
ενώσεις υδραργύρου (I) (υδραργυρικές) 
Γηβΐ3ΓΠ-5θίΙΐυιη 

ΓηεΐΗβτηίήορΗοκ 

ιηεΐΚ35υΙίοθ3Γΐ) 

ΓηεΙΙιϊΗαΐΗίοη 
πιείΗοηι^Ι _ 

*/Γηβ{ΗγΙ{ΓίίΗίοη 

ηιβνΐηρίιοδ 

πιεχαοαΓίιαίε 

*/πιίΓεχ 

♦/ιυοΟβιυ 

πιοηοςΓθίορΗθ5 


2784.3017.3018 
2588,2902,2903,3021 

2783.2784.3017.3018 
2783,2784,3017,3018 
2786,2787,3019,3020 

2786.2787.3019.3020 

2588.2902.2903.3021 

2588.2902.2903.3021 

2783.2784.3017.3018 
2757,2758,2991,2992 

2784.3017.3018 
2761,2762,2995,2996 

2783.2784.3017.3018 

2902.2903.3021 

2588.2902.2903.3021 

2784.3017.3018 
2761,2762,2995,2996 
2761,2762,2995,2996 

2783.2784.3017.3018 
2757,2758,2991,2992 
2757,2758,2991,2992 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 

2902.2903.3021 

2761.2762.2995.2996 
2783,2784,3017,3018 
2779,2780,3013,3014 
2783,2784,3017,3018 
2757,2758,2991,2992 
2777,2778,3011,3012 
2777,2778,3011,3012 
2771,2772,3005,3006 
2783,2784,3017,3018 
2757,2758,2991,2992 
2783,2784,3017,3018 
2757,2758,2991,2992 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2757,2758,2991,2992 

2762.2995.2996 
2757,2758,2991,2992 
2783,2784,3017,3018 
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ηΒ&ΒΠΙ ή Π36&Π1 ΡΓ6Ρ&Γ&ΙΪΟΠ5 

π&Ιεά 

♦/ενώσεις νικοτίνης 

ηοΛοππΐάε 

ΟΓηε0ΐΟ3ΐβ 

οργανοκασσιτερικό παρασιτοκτόνο 
•/οΧ&ΓΐψΙ 

οχ^άειυείοη-ιτιεί I 
οχνάΐδίιΐίοΐοη 
♦/ρΗΓ&οχοη 
ρ3Γ8ςϋ3ί 

παραθείο 

μεθυλ-παράθειον 

♦/πενταχλωροφαινόλη 

ρΗεηΙορίοη 

ρ1ιεηΙ(ΐ03ίβ 

ρΙιοΓβΙε 

ρΗοδβΙοηε 

ρΗοδΓοΙβη 

ρΗοδίηβΙ 

ρΗοδρΗβιτάάοη 

ρίηάοηε, και άλατα του 

ΡΪΓΪΙΤ1Ι03Γ6 

ρίππηρίιοδ-εΐΐιχΐ 

ρΓΟίηεοπΓΐ) 

♦/ρΓΟΙΤΙΙΙΓίΙ (ΠΗΙΠΙ&Π) 

ρΓΟρβρίΐΟδ 

ρροροχυΓ 

ρΓοίΙιοαΙε 

ρ^ΓβζορΗοδ 

*/ργΓ 3 ζοχοη 

ηιιϊηβίρΐιοδ 

•/ΐΌΐεποηε 

♦/δ&ΙΐΐΙιϊοη 

$οΗΓ3(1αη 

•/αρσενικικό νάτριο 

•/στρυχνίνη 

κυΙΓοίερ 

♦/δυΐρτοίοδ 

2,4,5*Τ 

ΐειηερΗοδ 

ΤΕΡΡ 


2772,3005,3006 

2783,2784,3017,3018 

2588,2902,2903,3021 

2588,2902,2903,3021 

2783,2784,3017,3018 

2786.2787.3019.3020 

2588.2902.2903.3021 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2781,2782,3015,3016 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2761,2762,2995,2996 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 

2902.2903.3021 
2757,2758,2991,2992 
2783,2784,3017,3018 
2757,2758,2991,2992 
2757,2758,2991,2992 
2783,2784,3017,3018 
2757,2758,2991,2992 

2783.2784.3017.3018 

2784.3017.3018 

2783.2784.3017.3018 
2783,2784,3017,3018 

2588.2902.2903.3021 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2759,2760,2993,2994 
2588,2902,2903,3021 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
2766,2999,3000 
2783,2784,3017,3018 
2783,2784,3017,3018 
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Κλάση 6.1 


Ιογ&ιιΓοχ 

ΐβΛοπιβίοη 

♦/ενώσεις θαλίου 

♦/θειικό θάλιο 

ΐΗίοηιβίοη 

♦/ίΗϊοηβζΐη 

Ιπεϋίπιβίοη 

ΙΠ3Πΐίρδθ3 
ΐπεζορΗοδ 
♦/ενώσεις Ιήΐηιίγΐΐίη 
ΙπσαιηΙ)& 

ΙηεΗΙοιΐοη 

ΙηοδΙοΓοηαΐ 

-/ενώσεις ΐπρΗσηγΙΐίη άλλες εκτός των 
ίβηΐϊη βεβίΛΐβ και Γβηίιη ΗγάΓΟχίάΰ 


2783,2784,3017,3018 

2764,2997,2998 

2588,2902,2903,3021 

2588,2902,2903,3021 

2783,2784,3017,3018 

2783,2784,3017,3018 

2766,2999,3000 

2783,2784,3017,3018 

2783,2784,3017,3018 

2786,2787,3019,3020 

2770,3003,3004 

2783,2784,3017,3018 

2783,2784,3017,3018 

2786,2787,3019,3020 


ναΓηκΙοίΗΐοη 
ννβΗβπη (και άλατα του) 


2783,2784,3017,3018 

3024,3025,3026,3027 


Ο. Ενεργές ύλες όπως εκείνες που προορίζονται για εργαστήρια και πειράματα και για την παραγωγή 
φαρμακευτικών προϊόντων, εάν δεν αναφέρονται σε άλλα είδη αυτής της κλάσης. 


90° Ενεργές ύλες, συμπεριλαμβανομένων: 

(&) 1570 βρυκίνη . 1692 στρυχνίνη ή 1692 άλατα στρυχνίνης. 

1544 αλκαλοειδή, στεοεά. &.ΟΑ ή | $Α4 ά^άτα, ςττ^ή , ξ.φ.ο. , 

1655 ενώσεις νικοτίντκ. στερεές, ε.α.ο, ή 165$ π αρα^^νάσματα ν^οτίνης . στε | >εα, ε.α ,ο., 

3140 αλκαλοειδή, υνοά. ε.α.ο, ή 3. ΗΡ ςώ*βλοειδή &λαΤβι £ · α ·9» 

3144 ενώσεις νικοτίνης, υγρά, ε.α.ο. ή 3114 παρασκευάσματα νικοτίνης, υγρά, ε.α. ο., 

3172 το£Κ^ εκνυλισαένες από Ζωντανές &<*■£, 

3315 γπιιικό δείγμα, τοπικό , υγρό ή στερεό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταχώρηση "3315 χημικό δείγμα, ταξικό, υγρό ή στερεό ", αφορά μονον δείγματα 
χημικών που έχουν ληφθεί για ανάλυση σε σύνδεση με την εφαρμογή της Σύμβασης για την 
Απαγόρευση της Ανάπτυξης; Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χημικών Όπλων και για την 
Καταστροφή αυτών. Η μεταφορά υλών σε αυτήν την καταχώρηση πρέπει να είναι σύμφωνη με την 
σειρά διαδικασιών συνοδείας και ασφαλείας που καθορίζεται από τον Οργανισμό για την 
Απαγόρευση Χημικών Οπλων. 

Το χημικό δείγμα μπορεί να μεταφέρεται μόνο εφόσον έχει δοθεί προηγουμένως έγκριση από την 
αρμόδια αρχή ή τον Γενικό διευθυντή του Οργανισμού για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων. 

(6) 1654 νικοτίνη . 1656 υδοοϊλω ρικύ νικοτίνη ή 1656 διάλυμα νδρογ^ρνκήςνίΚοί Μς» 1^1 

ηη \ μελική νικοτίνη ! Οειική νικοτίνη, στερεή ή 1658 διάλυμα θειικης νικοτίνη ς, 1659 

ταρταρική νικοτίνη. , . , 

1544 αλκαλοειδή, στερεά, ε.α.ο. ή 1544 α λκαλοειδή άλατα, στερεά» _ &α- α, 

1655 ενώσεις νικοτίνης, στεοεές. ε.ΟΑ ή 165$ ΥίΜΖΤίνης , σ^ρεά , 

185] ωάηαακα. υνοά. τοπικά, ε.α.θ. , 3140 αλκα λ^ό, νϊΡ4. -£3^ ή 3140 αλκαλοε ιδή 
^λ«τίΐ, ι> γρά. ε α.ο.. 31 44 ενώσεις νικοτίνης, υγρά, ε.α.ο, ή 3144 παρασκευάσματα 
νΗοτΗντκ’-ιτ»ΐά· ε.α.ο.. 3172 ιοΰν* Εκ τυ λισίΐένκ α*Λ ζωντανές πηγές, ε.α.ο, , 

3249 ράομακα. στερε ά, τοΕικά, ε.α.ο. 


' Δεν είναι κοινή ονο^ιασία του ΙΞΟ. 
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(συνεχ,) 


2601η 


Κλάση 6.1 

(ο) 1544 αλκαλοειδή, στερεά, ε.α.ο, ή 1544 αλκαλ ^ί άλατα, ατερ^ Ε,α.ο., 

1655 ενώσεις νικοτίνικ. στερεές ε.α.ο. ή παρασκευάσματα νικοτίνης, στερεά, ε.α.ο., 
1851 φάριιακα. υγρά. τοΕικά, ε.α^ 

1 140 αλκαλοειδή, ιτϊοά. ε.α.ο, ή 3140 αλκαλοειδή άλατα. υγρά, 

3144 ενώσεις νικοτίνην υγρές. Ε.α.ο. ή 3144 παρασκευάσματα ν ικοτινικοί^ ελί-ο,, 

3172 τοΕίνες εκτυλισμένεο από ξ ωντανέε πηγές, ε.α,ο,, 

3249 ωάοιιακα. στερεά, τοΕικά. ε,α.ο. 

4 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι ενεργές ύλες και κονιοποιήσεις ή μείγματα υλών της 90 0 με άλλες ύλες 0α πρέπει 
να ταξινομούνται σύμφωνα με την τοξικότητα τους [βλέπε περιθωριακό 2600 (3)}. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Φαρμακευτικά προϊόντα έτοιμα για χρήση, π.χ. καλλυντικά, ναρκωτικά και 
φάρμακα, πον είναι ύλες που παράγονται και συσκευάζονται σε σνσκεοσσίες τύπου που προορίζεται για 
λιανική πώληση ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κατανάλωση, που αλλκος θα ήταν όλες της 90 0 
δεν υπόκεΐνται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν αλκαλοειδή ή νικοτίνη πον 
χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο είναι όλες του 71° έτος 73°. 


Η. Κενές συσκευασίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κενές συσκευασίες με υπολείμματα από το προηγούμενο περιιχόμενο τους 

κολλημένα στις εξωτερικές πλευρές δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά 

91° κ,ενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων ε μ πορευματοκιβωτίων για μεταφ ορά 
νύμα (ΙΒΟ) κενών ογμιιάτων-δεΕα μενών . κενών αποσυναρμολρ γουμένων δςξαμενών, κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαιιενών . κενών . σ τπίίάτων—για— μεταφορά —και κενών 
εμπορευαατοκιβωτίων για μεταφορά γόμα . ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 6.1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθάριστες κενές συσκενασίες, περιλαμβανομένων κενών ενδκψεσων 

εμπορευματοκιβωτίων για χύμα μεταφορά (ΙΒΟ), πον περιείχαν όλες αυτής της Κλάσης δεν 
υπόκεΐνται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξονδετέρωαη 
κάθε κινδύνου. Οι κίνδυνοι εξουδετερώνομαι εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξουδετέρωση 
όλων των κινδύνων των Κλάσεων I έως 9. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (0) ή (ο) του 11°, 12°, 14° έως 28°, 32° έως 36°, 41 , 42 , 44 , 51 έως 
55°, 57° έως 68°, 71° και 90°, μεταφερόμενες σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, δεν υπόκεΐνται ούτε 
σπς διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα ούτε σε αυτές που 
περιέχονται στο Παράρτημα Β, εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (3) παρακάτω (το υπόλοιπο 
υπάρχον κείμενο δεν μεταβάλλεται). 

(2) Ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (I), που περιέχονται σε μεταλλικές ή πλαστικές 
εσωτερικές συσκευασίες και μεταφέρονται σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής που 
χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές συσκευασίες σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, δεν υπόκεΐνται ούτε 
στις διατάξεις αυτής της Κλάσης που περιέχονται στο παρόν Παράρτη^ια ούτε σε εκείνες που περιέχονται 
στο Παράρτημα Β, εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο (3) παρακάτω: 

(&) στερεές ύλες ταξινομημένες στο (Β) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 500β ανά 
εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 4 Ιίβ ανά κόλο 

(5) υγρές ύλες ταξινομημένες στο (ύ) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 100 ιηΐ ανά 
εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 2 λίτρα ανά κόλο 
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2601α 

(συνεχ.) 


2602 


2603 


Κλάση 6.1 


(ς) στερεές ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 3 ανά 
εσωτερική συσκευασία 

(ά) υγρές ύλες ταξινομημένες στο (ά) κάθε είδους: όχι περισσότερο από I λίτρο ανά 
εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 12 λίτρα ανά κόλο. 

Το ολικό μεικτό βάρος του κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 Κβ σε κάθε περίπτωση. 

Οι "Γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθωριακού 3500(1), (2) και (5) σε (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 

(3) Για μεταφορά σε συμφωνία με τις παραγράφους (1) και (2) παραπάνω, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνη μιε τις απαιτήσεις του περιθωριακού 
2614 και να περιλαμβάνει τις λέξεις "περιορισμένη ποσότητα". Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά 
και ανθεκτικά μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο 
έγγραφο μεταφοράς, με πρόταξη των γραμμάτων "ΙΙΝ". 

2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

/. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2603 έως 2608. 

(2) Τα Ενδιάμεσα Εμπορευματοκιβώτια για Μεταφορά χύμα (ΙΒΟ) θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
συνθήκες της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία μιε τις διατάξεις των περιθωριακών 2600 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρισμένες μιε το γράμμα "X", για τις εξαιρετικά 
τοξικές ύλες ταξινομιημένες στο γράμμα (β) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Η ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα 'Ύ" ή "Χ'*. 
ή 1Β(Γ της ομιάδας συσκευασίας II, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ”, για τις τοξικές ύλες που 
είναι ταξινομημένες στο γράμμα (ί>) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΗΙ, Π ή I, μαρκαρισμένες με το γράμιμα "Ζ", 'Ύ" ή "X", 
ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας ΠΙ ή II, μαρκαρισμένα με το γράμιμια "Ζ" ή "Υ”, για τις 
ελαφρώς τοξικές ύλες που είναι ταξινομιημένες στο γράμμια (ε) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάω/ς 6.1 σε οχήρατα-δεξοηιενές, αποσυναρμολογούμενες 

δεξαμενές ή εμπορενματοκιβώτια-δεξα^ιενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλάσης, βλέπε 
Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών 

(1) Σταθεροποιημένο υδροκυάνιο της 1 0 θα πρέπει να συσκευάζεται: 

(β) όταν είναι πλήρως απορροφημένο από αδρανές πορώδες υλικό: σε γερά μιεταλλικά δοχεία 
χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 7.5 λίτρα, τοποθετημένα σε ξύλινα κιβώτια μιε τέτοιον 
τρόπο ώστε να μην μπορούν να έλθουν σ’ επαφή μεταξύ τους. Μία τέτοια συνδυασμένη 
συσκευασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη μιε τις παρακάτω συνθήκες: 
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2603 

(συνεχ.) 


1. τα δοχεία 0α πρέπει να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 0.6 Μ Ρ* (6 &8γ) (πίεση 
πιεζομέτρου), 

2. τα δοχεία θα πρέπει να γεμίζονται πλήρως με το πορώδες υλικό. Το πορώδες υλικό δεν 
θα πρέπει να κατακάθεται ή να σχηματίζει επικίνδυνα κενά ακόμη και μετά απο 
παρατεινόμενη χρήση ή από χτύπημα, ακόμα και σε θερμοκρασίες έως 50 ί . 
ημερομηνία πλήρωσης θα πρέπει να είναι με διάρκεια μαρκαρισμένη στο καπακι κάθε 

δοχείου, 

3. η συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να ελέγχεται και εγκρίνεται, σε συμφωνία με την 
προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας I. Το κάλο δεν θα πρεπει να ζυγίζει 

περισσότερο από 120 Κβ, 

(6) όταν είναι υγρό, αλλά όχι απορροφημένο από πορώδες υλικό: σε κυλίνδρους από κοινή 
χάλυβα ανθεκτικούς στην πίεση, που θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες: 

1 πριν χρησηιοποιηθούν για πρώτη φορά, οι ανθεκτικοί στην πίεση κύλινδροι θα πρέπει 
να υπόκεινται σε υδραυλικό έλεγχο της πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 10 ΜΡε 
(100 ύβε) (πίεση πιεζομέτρου). Ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 
κάθε δύο χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση του εσωτερικού 
του δοχείου και έλεγχο του απόβαρου, 

2. Οι κύλινδροι θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 
(βλέπε περιθωριακά 22 Π (1) έως 2213,2215 έως 2217 και 2223), 


3. ^ιέγιστο επιτρεπτό βάρος του περιεχομένου: 0.55 Κβ ανά λίτρο χιορητικότητας. 


ί) Δυαλύματα υδροκυανικού οξέος της 2° θα πρέπει να συσκευάζονται σε σφραγισμένες με φλόγα 
οάλινες αμπούλες, που περιέχουν όχι περισσότερο από 50 β, ή σε γυάλινες φιάλες έτσι κλειόμενες ώστε 
α είναι στεγανές σε διαρροή και που περιέχουν όχι περισσότερο από 250 Β· 


Οι αμπούλες ή φιάλες θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν τ.ς 
παρακάτω συνθήκες: 


(8) Οι αμπούλες και φιάλες θα πρέπει να ασφαλίζονται }ΐε απορροφητικά προστατευτικά 

υλικά σε στεγανές σε διαρροή χαλύβδινες ή αλουμινένιες εξωτερικές συσκευασίες. Κάθε κολο 
δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 15 Κβ, ή 

(6) Οι αμπούλες και φιάλες θα πρέπει να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά υλικά σι 
ξύλινα κιβώτιά με στεγανή σε διαρροή επικασσιτερωμένη επένδυση. Κάθε κόλο δεν θα πρεπει 
να ζυγίζει περισσότερο από 75 Κβ. 
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Ο. συνδυασμένες συσκευασίες που αναφέροντα. στα (») και (δ), θα πρέπει να ελέγχονται και εγκρίνονται. 
σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας I. 

Πεντακαρβονύλιο του σιδήρου και τετρακαρβονώλιο του νικέλιος της 3“ θα πρέπει να συσκευάζονται ως 

εξής; 

(ί) Σε φιάλες χωρίς ραφές χυτές από καθαρά αλουμίνιο χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από1 λίτρο και 
με πάχος ταμάτων όχι μικρότερο από 1 σι™, που θα πρέπει να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη απο 1 
ΜΡ» (ΊΟ Βατ) (πίεση πιεζομέτρου). Οι φιάλες θα πρέπει να είναι κλεισμένες με μεταλλικά βιδωτό πώμα με 
αδρανή φλάντζα και το βιδωτό πώμα θα πρέπει να βιδώνεται στέρεα στο λαηώ της φιάλης 
ασφαλίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να χαλαρώσει σε κανονικές συνθήκες ^ιεταφοράς. 
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Κλάση 6.1 

2604 Το πολύ τέσσερις αλουμινένιες φιάλες αυτού του τύπου μπορούν να ασφαλίζονται σε εξωτερικές 
(βυνεχ.) συσκευασίες από ξύλο ή φύλλο φάϊμπερ από μη-εύφλεκτο απορροφητικό προστατευτικό υλικό. Μία τέτοια 
συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να συμφωνεί με έναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί 
για την ομάδα συσκευασίας I σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5. 


Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 10 ν.%. 


(2) Σε μεταλλικά δοχεία εφοδιασμένα με συσκευές για πλήρως στεγανό σε διαρροή κλείσιμο, που θα 
πρέπει να ασφαλίζονται, εάν είναι αναγκαίο, έναντι μηχανικής ζημιάς, με προστατευτικά καλύμματα. 
Χαλύβδινα δοχεία χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 150 λίηκι, θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 
τοιχωμάτων 3 πιιη και μεγαλύτερα χαλύβδινα δοχεία και δοχεία κατασκευασ^ιένα από άλλα υλικά θα 
πρέπει να έχουν τοιχώματα τουλάχιστον αρκετά παχιά ώστε να εγγυώνται ισοδύναμη μηχανική αντοχή. Η 
μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των δοχείων, θα πρέπει να είναι 250 λίτρα. Το βάρος του 
περιεχομένου θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο από 1 υγρού ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται σε υδραυλικό έλεγχο της πίεσης 
σε πίεση όχι μικρότερη από 1 ΜΡβ (ΙΟύβτ) (πίεση πιεζομέτρου). Ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση του 
εσωτερικού του δοχείου και έλεγχο του απόβαρου. Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω 
στοιχεία με καθαρά ευανάγνωστους και διαρκείας χαρακτήρες: 


(&) την πλήρη ονομασία της ύλης (οι ονομασίες και των δύο υλών μπορούν επίσης να φαίνονται 
δίπλα-δίπλα σε περίπτωση εναλλακτικής χρήσης), 

(ί>) την ονομασία του ιδιοκτήτη του δοχείου, 

(ο) το απόβαρο του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων προσαρτήσεων και εξαρτημάτων 
όπως βαλβίδες προστατευτικά καλύμματα κ.λπ., 

(ά) την η^ιερομηνία (μήνα, χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου και τη 
σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο, 

(β) το μιέγιστο επιτρεπτό βάρος του περιεχομένου του δοχείου σε ΐίβ, 

(0 την εσωτερική πίεση (πίεση ελέγχου) που πρέπει να εφαρμόζεται στον υδραυλικό 
έλεγχο της πίεσης. 


2605 (1) (ε) Αιθυλενεΐμίνη, αδρανής της 4° θα πρέπει να συσκευάζεται σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς 

πάχους, που θα πρέπει να είναι κλεισμένα με βιδωτό πώμα ή τάπα στεγανά σε διαρροή τόσο 
υγρού όσο και ατμού, με κατάλληλη φλάντζα. Τα δοχεία, θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, 
τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 0.3 ΜΡβ (3 Ιμη·) 
(πίεση πιεζομέτρου) σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 έως 2217. Κάθε δοχείο θα πρέπει 
να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά υλικά σε γερή στεγανή προστατευτική 
μεταλλική συσκευασία. Η προστατευτική συσκευασία θα πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένη 
και το πώμα της θα πρέπει να ασφαλίζεται έναντι οποιουδήποτε ακούσιου ανοίγματος. Το 
βάρος του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,67 ανά λίτρο χωρητικότητας. 
Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 Κβ. Κόλα που ζυγίζουν περισσότερο 
από 30 Ι(£, άλλες από εκείνες που αποστέλλσνται ως πλήρες φορτίο, θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με λαβές. 

(ύ) Αιθυλενεΐμίνη, αδρανής της 4° μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς 
πάχους που θα πρέπει να είναι κλεισμένα με βιδωτό πώμα και βιδωτό προστατευτικό 
κάλυμμα ή ισοδύναμη συσκευή στεγανή σε διαρροή τόσο υγρού όσο και ατμού. Τα δοχεία θα 
πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση 
τουλάχιστον 1 ΜΡβ (10 ί»τ) (πίεση πιεζομέτρου) σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 έως 
2217. Το βάρος του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.67 \ί$ ανά λίτρο 
χωρητικότητας. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 Ιτ{$. 


Κλήση 6.1 
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(ο) Δοχεία σε συμφωνία με τα (β) και (6), θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και 
διάρκειας χαρακτήρες: 

- την ονομασία ή τη μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, 

- τη λέξη "αιθυλενεϊμίνη", 

- το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο, 

- την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου 
ελέγχου που έγινε, 

- την σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 

(2) Ο ισοκυανικός μεθυλεστέρας της 5° θα πρέπει να συσκευάζεται: 

(β) σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και με χωρητικότητα 
όχι μεγαλύτερη από ένα λίτρο, που δεν θα πρέπει να γεμίζονται πάνω από το 90 % της 
χωρητικότητας τους. Τα δοχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται, όχι περισσότερα από 10 σε κάθε 
κιβώτιο, με κατάλληλο προστατευτικό υλικό σε ξύλινο κιβώτιο. Τα κόλα αυτού ταυ είδους θα 
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 για την ομάδα συσκευασίας I και δεν θα πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο 
από 30 ή 

(Β) σε δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρό-τερο από 5 
ηΐΓΠ ή σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι πλήρως 
οξυγσνοκολλημένα και θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να 
ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 0.5 ΜΡβ (5 Ββγ) (πίεση πιεζο-μέτρου) σε συμφωνία με τα 
περιθωριακά 2215 έως 2217. θα πρέπει να είναι έτσι κλεισμένα ώστε να είναι στεγανά, με 
δύο πώματα, το ένα πάνω από το άλλο, το ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι βιδωμένο ή 
ασφαλισμένο με έναν ισοδύναμα αποτε-λεσματικό τρόπο. Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να 
είναι όχι μεγαλύτερος από 90 %. 

Βαρέλια που ζυγίζουν περισσότερο από 100 Ιί§, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα }ΐε 
κυλιό^ιενα τσέρκια ή εντσχυτικές νευρώσεις. 

(ε) Δοχεία σε συμφωνία με το (Β), θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διάρκειας 
χαρακτήρες: 

- την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, 

- τις λέξεις "ισοκυανικός μεθυλεστέρας", 

- το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γε^ιάτο, 

. την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου που 
έγινε, 

- τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (β) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(β) σε χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(6) σε αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα \ιε το περιθωριακό 3521, ή 
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Κλάση 6.1 

(ς) σε χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3522, ή 

(ό) σε πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμένης κεφαλής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 60 
λίτρα ή πλαστικά μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) σε συνδυασ^ιένες συσκευασίες με εσωτερική συσκευασία από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Στερεές ύλες κατά τι^ν έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(ϋ) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3520 για χάλυβα, 3521 για 
αλουμίνιο, 3523 για κόντρα-πλακέ, 3525 για φύλλο φάϊμκερ, ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε 
μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή αλουμίνιο 
ή 3526 για πλαστικό υλικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(ύ) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

(3) Το κυανιούχο νάτριο της 41° (δ) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε μεταλλικά 1ΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3622 ή σε ξύλινα ίΒΟ με αδιαπέραστη εσωτερική επένδυση σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627, υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρεται ως πλήρες φορτίο. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (6) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(β) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(Η) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) σε χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 522, ή 

(ϋ) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 526, ή 

(β) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α). ώ). Μ και (ώ : Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια και μπιτόνια 
μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 τηω/ε στους 23 και για στερεά 
(βλέπε περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3561). 

(2) Ύλες ταξινομημένες στο (6) των διαφόρων ειδών, που έχουν τάση ατμών στους 50 °€ όχι 
μεγαλύτερη από 110 ΚΡβ (1.10 6βγ), μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒ€ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3622 ή σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΓ με 
άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 

(3) Ύλες ταξινομημένες στην 15°(6) μπορούν επίσης να. συσκευάζονται σε σύνθετες συσκευασίες 
(γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

(4) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 
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( 3 ) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 
3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(β) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με το περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστική μεμβράνη ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή οι σάκοι ασφαλίζονται 
πάνω σε παλέτες, ή 

(ο) σε σύνθετα ΙΒΟ με εύκα^ιπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, 
!ΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒΟ' σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627, ή 

(ά) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13111, 
131,1, Ι3ΜI, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή τα 
εύκαμπτα ΙΒΟ είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 


2608 (I) Ύλες ταξινομημένες στο (ε) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(*) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(6) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) σε χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 526, ή 

(ε) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3 53 7, ή 

(0 σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

($) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 
3539, ή 

(Η) σε ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3 540. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ <ηα (μ). ώ). ία), (ώ. και Οι) : Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βα/ιέλκχ, μπιτόνια και 
ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες 
μεγαλύτερο από 200 ηνη 2 /ί σε 23 °€ και για στερεά (βλέπε περιθωριακά 3512, 3552 έως 3554 και 3561). 

(2) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών, που έχουν τάση ατμών στοικ; 50 °€ όχι 
μεγαλύτερη από 110 ΚΡα (1.10 Ιμγ), μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε {ΐεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα *ιε το 
περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με 
πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. ΙΒΟ τυπου 31 ΗΖΖ θα πρέπει να 
πληρώνονται σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του όγκου του εξωτερικού περιβλήματός τους. 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(α) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ, ή 
3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(β) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, ή 

(ο) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13111, 
131Λ και 13Μ1, σε σύνθετα ΙΒΟ με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3625, σε ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή σε ξύλινα 
ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 
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2609 3315 χημικό δείγ^ια, τοξικό, του 90° (β) 0α πρέπει να συσκευάζεται σύμφωνα με την οδηγία 
συσκευασίας 623 στις Τεχνικές Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για την 
Ασφαλή Εναέρια Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 

2610 

3, Μικτή σιχτκενασία 

2611 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθ).ιό είδους, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε συνδυασμένη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες διαφορετικών ειδών της κλάσης 6.1 σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά εσωτερική 
συσκευασία, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 ί(& για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με 
ε^ιπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα *ιε 
το περιθωριακό 3538, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(3) Ύλες των 1°, 3°, 4° και 5°, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται }ΐε άλλα εμπορεύματα. 

(4) Ύλες της 2° και ύλες ταξινομημένες στο (β) των διαφόρων ειδών, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται 
μαζί με ύλες και είδη των κλάσεων 1 και 5.2 και υλικά της κλάσης 7. 

(5) Εκτός εάν ειδικά προβλέπεται διαφορετικά, ύλες της 2° και υγρές ύλες ταξινομημένες στο (») των 
διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0.5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά 
κόλο και ύλες ταξινομημένες στο (δ) και (ο) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά 
εσωτερική συσκευασία, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε 
μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία είναι επίσης επιτρεπόμενη για τις ύλες αυτών των κλάσεων και/ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(6) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(β) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας, 

(δ) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(7) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2602 θα πρέπει να τηρούνται, 

(8) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 100 Ιί^· 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου κάνω στα κόλα (Βλέπε Προσθήκη Α.9) 

Μαρκάρισμα 

2612 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό 
των εμπορευμάτων που πρόκειται να εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ΙΓΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη αυτής της κλάσης, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 


5934 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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2612 (3) Κόλα που περιέχουν ύλ£ς των 1° έως 6°, 7° (*)2., 8° <α) 2.9°, 11°(β) καιφ) 2, 13°, 16°, 18°,20°, 

(συνεχ.) 22° ή 26° (ε) 1 , ή 0>) 1 . θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(4) Κόλα που περιέχουν εύφλεκτα παρασιτοκτόνο των 72° με σημείο ανάφλεξης 23 ή παραπάνω, θα 
πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδεηηια Αριθμ. 3, 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7° (β) 18° (*) I10°, 11 0 φ) ή 28°, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν 
ετικέτες τηηιφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 3 και 8. 

(6) Κόλα που περιέχουν ύλες τοιν 26° (β) 2. ή φ) 2. ή 54° (δ) 1θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.1. 

(7) Κόλα που περιέχουν ύλες της 66° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 4.2. 

(8) Κόλα που περιέχουν ύλες της 44° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 4.3. 

(9) Κόλα που περιέχουν ύλες της 68° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 05. 

(10) Κόλα που περιέχουν ύλες των 24° φ) 2., 27° ή 67° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(Π) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα 

που περιέχουν δοχεία με εξαεριστήρες και δοχεία με εξαεριστήρες αλλά χωρίς εξωτερική συσκευασία, 0α 

πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


2613 


Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2614 Η περιγραφή των εμπορευ^ιάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης και μία από τις ονομασίες που υποτρααμίξονται στο περιθωριακό 2601. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία αλλά είναι εγγεγραμμένες σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, 
ή σε μία άλλη συγκεντρωτική καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από 
τον χαρακτηριστικό αριθμό, τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή τον χαρακτηρισμό της συγκεντρωτικής 
καταχώρησης, ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία. ^ 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσπς, τον αριθμό ε ίδους, 
εάν εφαρμόζεται, το γράιιαα, και τα αργικά "ΑΡΚ " (ή "ΕίΡ") *χ« Η 6.1,11°(β), ΑΟΚ". 


Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητα που περιέχουν ..." και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείταιφύνυαι) για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εγγράφεταιφνιαι) με τη(τις) 
χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, που περιέχουν 2570 ενώσεις καδμίου, 6.1, 61°(ο) 
ΑΌΚ". 


1 // τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά 
και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αντόν τον σκοπό. 
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Κλάση 6.1 

2614 Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσ^ιατα και απόβλητα) που περιέχουν 
(συν.) διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να 
αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που πιο κύρια συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους 
των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Για τη |.ιεταφορά διαλυμάτων και μεηηιάτων που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας οι λέξεις "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθενται ως μέρος της 
ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Για την μεταφορά υλών και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο, η περιγραφή 
των εμπορευμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη των ενεργών συστατικών σύμφωνα με την 
ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Ι80 ί - / ή με τον πίνακα στο 2601, 71° έως 73°, ή την χημική 
ονομασία του ενεργού συστατικού (ή των ενεργών συστατικών), π.χ. 2783 παρασιτοκτόνο οργανικού 
φωσφόρου, στερεό, τοξικό, (ρτομβρίιο*), 6.1,73* (ο), ΑΙ)Κ. 

Για την μεταφορά 3315 χημικού δέρματος, τοξικού, 90° (λ), θα πρέπει να προσαρτάται αντίγραφο της 
άδειας μεταφοράς *ιε ένδειξη των οριακών ποσοτήτων και απαιτήσεων συσκευασίας στο έγγραφο 
μεταφοράς (βλ. επίσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ έως 90° (ο)). 

Όταν μία στερεή ύλη παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων Οα πρέπει να συμπληρώνεται από τη λέξη "τετηγμένο", εκτός εάν ήδη συμπεριλαμβάνεται 
στην ονομασία. 

Εάν ένα διάλυμα ή μείγμα που περιέχει μία ύλη με ονομασία σε συ^κρωνία με το περιθωριακό 2600 (5), δεν 
υπόκειται στις συνθήκες αυτής της κλάσης ο αποστολέας μπορεί να εγγράφει στο έγγραφο μεταφοράς 
"Όχι εμπορεύματα της κλάσης 6.1". 

2615- 

2621 

€. Κενές συσκευασίες 

2622 (1) Εάν οι κενές συσκευασίες ακαθάριστες της 91* είναι σάκοι ή εύκαμπτα ΪΒΟ, αυτές θα πρέπει να 

τοποθετούνται σε κιβώτια ή αδιάβροχους σάκους για την αποφυγή οποιοσδήποτε διαρροής της ύλης. 

(2) Αλλες κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων ακαθάριστων κενών ΙΒΟ της 91°, θα πρέπει να 
είναι κλεκηιένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων ακαθάριστων κενών ΙΒΟ της 91° θα πρέπει να φέρουν 
τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(4) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στο 91°, π.χ.: "Κενή συσκευασία, 6.1,91° ΑΟΚ". 

Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξα^ιενών, κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών καθώς και κενών οχημάτων για μεταφορά χύμα και κενών 
εμπορευματοκιβωτίων για (,ιεταφορά χύμα, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται 
από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο" μαζί με την ονομασία και το είδος των εμπορευ^ιάτων 
που φορτώθηκαν τελευταία, π,χ.: "Τελευταίο φορτίο: 2312 φαινόλη, τετηγμένη, 24° (!>)". 

2623- 

2649 


2 Βλ. ΙΒΟ 1750:1981, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 
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Κλάση 6.2 

ΚΛΑΣΗ 6.2 - ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

2650 (1) Ανάμεσα στις ύλες Α/ που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 6.2, εκείνες που αναφέρονται στο 

περιθωριακό 2651 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται 
στις συνθήκες που τίθενται στο περιθωριακό 2650 (2) έως το περιθωριακό 2675 και στις διατάξεις αυτού 
του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. 

(2) Η Κλάση 6.2 συμπεριλαμβάνει ύλες που είναι γνωστό ή λογικά αναμενόμενο ότι περιέχουν 
παθογόνα. Τα παθογόνα ορίζονται ως μικροοργανισμοί (περιλαμβανομένων βακτηρίων, ιών, παρασίτων 
και μυκήτων) ή επανασυνδυασμένοι μικροοργανισμοί (υβριδιακοΐ ή μεταλλαγμένοι), που είναι γνωστό ή 
λογικά αναμενόμενο να προκαλούν μολυσματική νόσο σε ζώα ή ανθρώπους. Υπόκεινται στις διατάξεις 
αυτής της κλάσης εάν είναι ικανές να εξαπλώσουν ασθένειες σε ανθρώπους ή ζώα, σε περίπτωση 
έκθεσης σ’ αυτές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί, βιολογικά προϊόντα, 
διαγνωστικά δείλιαζα και μολνσμένα ζωντανά ζώα θα πρέπει να καταχωρουνται σ’ αυτήν την Κλάση εάν 
ικανοποιούν τις συνθήκες για αυτήν την Κλάση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τοξικές τοξίνες από φυτικές, ζωικές ή βακτηριακές προελεύσεις που δεν περιέχουν 
οποιεσδήποτε μολυσματικές ύλες ή οργανισμούς ή που δεν περιέχονται σ αυτές, είναι ύλες της κλάσης 6.1 
(βλέπε περιθωριακό 2601, 90°, χαρακτηριστικός αριθμός 3172). 

(3) Οι ύλες της κλάσης 6.2 υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Μολυσματικές ύλες με υψηλή δυνατότητα κινδύνου 
Β. Αλλες μολυσματικές ύλες 

Ο. Κενές συσκευασίες. 

Οι ύλες του περιθωριακού 2651, 3° και 4°, καταχωρούνται στην ομάδα που χαρακτηρίζονται από το 
γράμμα (6) ιιε βάση τον βαθμό κινδύνου: 

(6) επικίνδυνες ύλες. 

(4) Η καταχώρηση υλών που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένη ονκηιασία στις \°, 2° και 3° του 
περιθωριακού 2651, θα πρέπει να γίνεται, με βάση την τρέχουσα επιστημονική γνώση, σε συμφωνία με τις 
παρακάτω ομάδες κινδύνου ν : 

(ί) Ομάδα κινδύνου 4 : παθογόνο «ου συνήθως προκαλεί σοβαρή νόσο στον άνθρωπο ή τα 
ζώα και που μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από ένα άτομο σε άλλο, άμεσα ή έμμεσα, και 
για το οποίο συνήθως δεν είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά μέτρα θεραπείας και πρόληψης 
(δηλ. υψηλός ατομικός και κοινωνικός κίνδυνος). 

(η) Ομάδα κινδύνου 3 : παθογόνο που συνήθως προκαλεί σοβαρή νόσο στον άνθρωπο ή τα 
ζώα αλλά κανονικά δεν μεταδίδεται από μολυσμένο άτομο σε άλλο, και για το οποίο είναι 
διαθέσιμα αποτελεσματικά μέτρα θεραπείας και πρόληψης (6ηλ. υψηλός ατομικός 
κίνδυνος και χαμηλός κοινωνικός κίνδυνος). 


1 Για τους σκοπούς αυτής της κλάσης, ιοί, μικρο-οργανισμοί καθτυς και είδη μολνσμένα με αυτούς Οα 
πρέπει να Θεωρούνται ως ύλες αυτής της κλάσης. 

1 Βλ. "Εγνειρίδιο Βιοασωάλειαε Εοναστηοίων. δεύτερη έκδοση (1993) της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (Π. Ο. Υ). 
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Κλήση 6.2 

2650 (ϋί) Ομάδα ιανδύνου 2 : παθογόνο που μπορεί να προκαλέσει νόσο στον άνθρωπο ή τα ζώα 

(συνεχ.) αλλά είναι απίθανο να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, και, ενώ είναι ικανό να προκαλέσει 

σοβαρή μόλυνση κατά την έκθεση, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα αποτελεσματικά μέτρα 
θεραπείας και πρόληψης και ο κίνδυνος μόλυνσης είναι περιορισμένος (δηλ. μέτριος 
ατομικός κίνδυνος και χαμηλός κοινωνικός κίνδυνος). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ομάδα κινδύνου 1 περιλαμβάνει μικροοργανισμούς που είναι 

απίθανο να προκαλέσονν νόσο στον άνθρωπο ή τα ζώα (δηλ. καθόλου, ή πολύ χαμηλός, 
ατομικός ή κοινωνικός κίνδυνος). Ύλες που περιέχουν μόνο τέτοιους μικροοργανισμούς δεν 
θεωρούνται μολυσματικές όλες για τον σκοπό αυτών των διατάξεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί* είναι 

μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί στους οποίους το γενετικό υλικό έχει επίτηδες τροποποιηθεί με 
τεχνικές μεθόδους ή με τρόπο που δεν μπορεί να συμβεί φυσικά στη φύση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που είναι μολυσματικοί κατά 

την έννοια αυτής της πλάσης. είναι ύλες των 1°. 2° ή 3° Δεν μπορούν όμως να καιαχωρούνται 
στην 4°. Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που <5εν είναι μολυσματικές ύλες κατά την 
έννοια αυτής της κλάσης, μπορούν να είναι ύλες της κλάσης 9 (βλέπε περιθωριακό 2901, 13 
χαρακτηριστικός αριθμός 3245). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, για τους οποίους είναι γνωστό ή 

υπάρχει η υποψία ότι είναι επικίνδυνοι για ανθρώπους, ζώα ή το περιβάλλον, θα πρέπει να 
μεχσφέρονται σε συμφωνία με τις συνθήκες που ορίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας 
προέλευσης. 

(5) Ύλες και μείγματα υλών αυτής της κλάσης θα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά για τις διατάξεις 
συσκευασίας των περιθωριακών 2654 και 2655 όσο δεν περιέχουν ελεύθερο υγρό σε θερμοκρασία 
μικρότερη από 45 °0. 

(6) "Βιολογικά προϊόντα" είναι: 

Βιολογικά προϊόντα είναι εκείνα τα προϊόντα που προέρχονται από ζωντανούς οργανισμούς, 
που παράγονται και διανέμονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κρατικών κυβερνητικών αρχών 
που έχουν ειδικές απαιτήσεις για την παροχή αδείας, και χρησιμοποιούνται είτε για την 
πρόληψη, θεραπεία ή διάγνωση νόσου σε ανθρώπους ή ζώα, ή για αναπτυξιακούς, 
πειραματικούς ή διερευνητικούς σκοπούς που σχετίζονται με αυτές. Περιλαμβάνουν, αλλά 
δεν περιορίζονται σε αυτά, ολοκληρωμένα ή ανολοκλήρωτα προϊόντα όπως εμβόλια και 
διαγνωστικά προϊόντα. 


1 Βλέπε επίσης Οδηγία 90/219/ΕΕΟ, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΑριΟμ. 1117 της 
8 Μαΐου 1990, σελίδα I. 
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Κλάση 6.2 

2650 Διαγνωστικά δείγματα είναι οποιοδήποτε υλικό από άνθρωπο ή ζώο συμπεριλαμβανομένων, 

(συνεχ.) χωρίς να είναι μόνον αυτά, περιττωμάτων, υπολειμμάτων, αίματος και των συστατικών του, ιστών και 
υγρών των ιστών που μεταφέρονται για λόγους διάγνωσης ή έρευνας, αλλά εκτός των ζωντανών 
μολυσμένων ζώων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: "Βιολογικά προϊόντα 1 * και "διαγνωστικά δείγματα " δεν θεωρούνται ως ύλες αυτής της 

κλάσης εάν είναι γνωστό ότι δεν περιέχουν μολυσματικές ύλες. 

(7) Ζωντανά σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός 
μολυσματικού παράγοντα, εκτός εάν ο παράγοντας δεν μπορεί να μεταφερθεί με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο. Τέτοια ζώα θα πρέπει να συσκευάζονται, μαρκαρισμένα, με ενδείξεις και |.ιεταφερό^ιενα σε 
συμφωνία με τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τη μεταφορά των ζώων. 4/ 

(8) Για τη μεταφορά υλών αυτής της κλάσης, η διατήρηση μίας συγκεκριμένης θερμοκρασίας μπορεί να 
είναι αναγκαία. 

Α. Μολυσματικές ύλες με υψηλή δυνατότητα κινδύνου 

2651 1° 2814 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους. 

2900 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ζώα μόνον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ύλες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταχωρούνται στην ομόάα 
κινδύνου IV, Θα πρέπει να καταχωρούνται σ ' αυτό το είδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ειδικές συνθήκες σνσκευασίας εφαρμόζονται σ' (χυτές τις όλες (βλέπε περιθωριακά 2653 
και 2654). 

2° 2814 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους , 

2900 μολυσματική ύλη που πρ οσ βάλλει ζώα μόνον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Ύλες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταχωρούνται στην ομάδα 
κινδύνου III, θα πρέπει να καταχωρούνται σ’ αυτό το είδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ειδικές συνθήκες σνσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακά 2653 
και 2654). 

Β. Άλλες μολυσματικές ύλες 

3° (6) 2814 αολυσματική ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους, 

2900 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ζώα *ιόνον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 72ες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταχωρούνται στην 

ομάδα κινδύνου II, θα πρέπει να καταχωρούνται α ’ αυτό το είδος.. 

4° (δ) 3291 κλινικά απόβλητα. αη-οοίΡίίένα. ε·α·ο· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μη-ορισμένα απόβλητα προερχόμενα από ιατρική/κτηνιατρική Θεραπεία 
ανθρώπων/ζώων ή από βιολογική έρευνα και που είναι πιθανόν να περιέχουν όλες αυτής της κλάσης, θα 
πρέπει να καταχωρούνται α 1 αυτό το είδος. 


* Τέτοιοι κανονισμοί περιέχονται, π.χ. στην Οδηγία 9Ι/628/ΕΕΟ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Αριθμ. 1340 της Η Δεκεμβρίου 1992, σ. 17) και στις Υποόείζεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (Υπουργική 
Επιτροπή) για τη μεταφορά ορισμένων ειδών ζώων. 
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Κλάση 6.2 

2651 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα συγκεκριμένα απόβλητα θα πρέπει να κατσχωροόνται στα Γ, 2° ή 3° 

(συνεχ.) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Λπολυμασμένα κλινικά απόβλητα ή απόβλητα προερχόμενα από βιολογική έρευνα που 
προηγουμένως περιείχαν μολυσματικές ύλες, δεν νπόκεινται στις διατάξεις αυτής της κλάσης. 

0. Κενές συσκευασίες 

11 0 Ακαθάριστες κενές συσκευασίες. συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων 
για μεταφορά τύαα (ΙΒΟ. κενών ονημάτων-δεδαμενών, κενών αποσυναρμολονουμένοιν δεξαμενών 
και κενών ευπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών . ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 6.2 
(βλέπε περιθωριακό 2672). 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

/. Γενικές συνθήκες σνσκευασίας 

2652 (I) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2653 και 2656. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (1Β(2), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της 
προσθήκης Α.6. 

(2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2650 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2), θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, μαρκαρισμένες |ΐε το γράμμα "Υ" ή "X", ή Π3€ της ομάδας 
συσκευασίας Η, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ" για επικίνδυνες ύλες ταξινόμησες στο γράμμα (6) κάθε 
είδους, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη /ιεταψορά υλών της κλάσης 6.2 σε οχήματα-δεξαμεχ’ές, απσσννιψμολογουμενες 

δεξαμενές ή εμπορευμαχοκιβώτια-δεξαμενές, βλέπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκεςγια συσκευασία ορισμένων υλών 

2653 (1) Συσκευασίες για ύλες των 1 0 και 2° θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία: 

(β) Μία εσωτερική συσκευασία που περιλαμβάνει: 
ένα στεγανό κύριο δοχείο, 
μία στεγανή δευτερεύουσα συσκευασία, 

* απορροφητικό υλικό τοποθετημένο μεταξύ του κύριου δοχείου και της δευτερεύουσας 
συσκευασίας: εάν διάφορα αρχικά δοχεία είναι τοποθετημένα σε μία μόνη 
δευτερεύουσα συσκευασία, θα πρέπει να είναι ^μονωμένα περιτυλιγμένα έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η επαφή μεταξύ τους. Το απορροφητικό υλικό, όπως ακατέργαστο 
βαμβάκςθα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα ώστε να απορροφά όλο το περιεχόμενο 
των αρχικών δοχείων. 

Οποιαδήποτε κι αν είναι η προοριζό^ιενη θερμοκρασία της αποστολής το κύριο δοχείο ή η δευτερεύουσα 
συσκευασία θα πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν χωρίς διαρροή μία εσωτερική πίεση που δημιουργεί 
διαφορική πίεση όχι μικρότερη από 95 ΙιΡ* (0.95 1»γ) και θερμοκρασίες στο διάστημα από -40 °0 έως +55 

°α 
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Κλάση 6.2 

2653 ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν μολυσματικές ύλες όεν θα πρέπει να 
(συνεχ.) ενοποιούνται σε μία εξωτερική σνσκευασία με άλλους τύπους εμπορευμάτων. 

(6) Μία εξωτερική συσκευασία επαρκούς στερεότητας για την χωρητικότητα, το βάρος και 
την προοριζόμενη χρήση της και με ελάχιστη εξωτερική διάσταση 100 (ππι. 

(2) Συσκευασίες σύμφωνα με την παράγραφο (1) θα πρέπει να ελέγχονται σε συμφωνία με τις διατάξεις 
του περιθωριακού 2654. Ο τύπος σχεδιασμού για την συσκευασία θα πρέπει να είναι ένας από τους 
επιτρεπόμενους από την αρμόδια αρχή. Κάθε συσκευασία που κατασκευάζεται σε συμφωνία με τον 
εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού, θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη σε συμφωνία με το περιθωριακό 3512. 

Ελεγχοι για συσκευασίες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2653 

2654 (1) Εκτός αν πρόκειται για συσκευασίες για ζοιντανά ζώα και οργανισμούς, δείγματα κάθε συσκευασίας 
θα πρέπει να προετοιμάζονται για έλεγχο όπως περιγράφεται στην παράγραφο (2) και τότε να υπόκεινται 
στους ελέγχους των παραγράφων (3) έως (5). Εάν η φύση της συσκευασίας το κάνει αναγκαίο, ισοδύναμη 
προετοιμασία και έλεγχοι επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να επιδειχθούν ότι είναι 
τουλάχιστον ίσης αποτελεσματικότητας. 

(2) Δείγματα κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται σαν για μεταφορά, εκτός του ότι η ύλη 
που πρόκειται να μεταφερθεί, θα αντικαθίσταται από νερό, ή, όπου καθορίζονται συνθήκες στους -18 °Γ, 
από ένα μείγμα νερού/αντιψυκτικού. Κάθε κύριο δοχείο θα πρέπει να γεμίζεται έως το 98% της 
χωρητικότητας. 

(3) Συσκευασίες προετοιμαζόμενες σαν για μεταφορά, θα πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους του 
πίνακα, που, για λόγους ελέγχου, κατηγοριοποιεί τις συσκευασίες σύμφωνα }ΐε τα χαρακτηριστικά του 
υλικού τους. Για εξωτερικές συσκευασίες, τα κεφάλαια στον πίνακα σχετίζονται με: 

φύλλο φάϊμπερ ή παρόμοια υλικά των οποίων η απόδοση μπορεί γρήγορα να προσβληθεί από 
την υγρασία, 

πλαστικά που μπορούν σπάσουν σε χαμηλή θερμοκρασία, και 

άλλα υλικά όπως μέταλλα των οποίων η απόδοση δεν προσβάλλεται από την υγρασία ή τη 
θερι^ιοκρασία. 

Εάν ένα κύριο δοχείο και μία δευτερεύσυσα συσκευασία [βλέπε περιθωριακό 2653 (1) (»)] είναι 
κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά, το υλικό του κύριου δοχείο καθορίζει τον κατάλληλο έλεγχο. Σε 
περιπτώσεις όπου ένα κύριο δοχείο είναι κατασκευασμένο από δύο υλικά, το υλικό το περισσότερο 
υποκείμενο σε ζημιά, θα πρέπει να καθορίζει τους κατάλληλους ελέγχους. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5941 


2654 

(συνεχ.) 


Κλάση 6.2 
Πίνακας 


Υλικό της 

Απαιτσύ^ιενοι έλεγχοι 

Εξωτερικής συσκευασίας 

Εσωτερικής 

Γράμμα, σε συμφωνία 

Σε 




συσκευασίας 


με το (3) 


συμφωνία 










με το (4) 

Φύλλο 

Πλα- 

Αλλο 

Πλα- 

Άλλο 

00 

00 

00 

00 


φάϊμπερ 

στικό 


στικό 







X 



X 



X 

X 

Όταν 

X 

X 




X 


X 


χρπ- 

X 


X 


X 




X 

σιμό- 

X 


X 



X 



X 

ποιεί- 

X 



X 

X 




X 

ται 

X 



X 


X 

X 



ξηρός 

X 









πάγος 



(&) Τα δείγματα θα πρέπει να υπόκεινται σε ελεύθερες πηίκιεις πάνω σε άκαμπτη, μη-ελαστική, 
επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια από ύψος 9 μέτρων. Όπου τα δείγματα είναι στο σχήμα 
κιβοπίου, πέντε θα πρέπει να πέφτουν στη σειρά: 

ένα με τον πάτο, 
ένα με την από πάνω πλευρά, 
ένα με την μακριά πλευρά, 
ένα με την κοντή πλευρά, 
ένα με μία γωνία. 

Οπου τα δείγματα είναι στο σχήμα βαρελιού, τρία θα πρέπει να πέφτουν στη σειρά: 

ένα διαγωνίως με την πάνω κόγχη, με το κέντρο βάρους ακριβώς πάνω από το σημείο 
κρούσης, 

ένα διαγωνίως με την κάτω κόγχη, 
ένα με την πλευρά. 

Μετά την κατάλληλη σειρά πτώσεων, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(«) 
δοχείο(α), που θα πρέπει να παραμένει(ουν) προστατευμένο(α) από το απορροφητικό υλικό 
στη δευτερεύσυσα συακευασία. 

(6) Τα δείγματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε υδάτινο ραντισμό που προσομοιώνει την έκθεση 
σε βροχόπτωση περίπου 5 οιυ ανά ώρα για τουλάχιστον μία ώρα. Κατόπιν θα πρέπει να 
υποβάλλονται στον έλεγχο που περιγράφεται στο (β). 

(ο) Τα δείγματα θα πρέπει να παραμένουν σε μία ατμόσφαιρα θερμοκρασίας -18 ή χαμηλότερη 

για μία περίοδο τουλάχιστον 24 ωρών και μέσα σε 15 λεπτά από την απομάκρυνσή τους από 
εκείνη την ατμόσφαιρα να υπόκεινται στον έλεγχο που περιγράφεται στο(β). Όπου τα 
δείγματα περιέχουν ξηρό πάγο, η περίοδος παραμονής ^ιπορεί να μειωθεί στις τέσσερις ώρες. 

(ά) Όπου η συσκευασία προορίζεται να περιέχει ξηρό πάγο, θα πρέπει να διεξάγεται 

ένας έλεγχος επιπλέον εκείνου που ορίζεται στο (β) ή (6) ή (ο). Ένα δείγμα θα πρέπει να 
αποθηκεύεται έτσι ώστε όλος ο ξηρός πάγος να διαλύεται και τότε να υπόκειται στον έλεγχο 
που περιγράφεται στο («). 
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Κλάβη 6.2 

2654 (4) Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τον επιλεκτικό έλεγχο συσκευασιών που διαφέρουν μόνο σε 

(συνεχ.) μικρά γνωρίσματα από ηλεγμένο τύπο, π.χ. μικρότερα μεγέθη εσωτερικών συσκευασιών ή εσωτερικές 
συσκευασίες με χαμηλότερο καθαρό βάρος και συσκευασίες όπως βαρέλια, σάκοι και κουτιά που 
παράγονιαι με μικρές απομειώσεις σε μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις. 

(5) Συσκευασίες με μικτό βάρος 71<8 ή λιγότερο, θα πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους που 
περιγράφονται στο (») παρακάτω και συσκευασίες με μικτό βάρος *ιεγαλύτερο από 7 ίΐβ, στους ελέγχους 
του (6) παρακάτω. 

(ε) Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε μία επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Μία 
κυλινδρική χαλύβδινη ράβδος βάρους τουλάχιστον 7 ίι§ και διαμέτρου όχι καλύτερης 
από 38 ιπιϊι και της οποίας οι ακριανές ακ^ιές κρούσης έχουν ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 
6 αυτί, θα πρέπει να πέφτει σε κάθετη ελεύθερη πτώση από ύψος ! μέτρου, μετρημένο 
από την άκρη κρούσης έως την επιφάνεια κρούσης του δείγματος. Ένα δείγμα θα πρέπει 
να τοποθετείται πάνω στη βάση του. Ενα δεύτερο δείγμα θα πρέπει να τοποθετείται με 
προσανατολισμό κάθετο σ’ εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο. Σε κάθε 
περίπτωση, η χαλύβδινη ράβδος θα πρέπει να ρίχνεται προς σύγκρουση με το κύριο 
δοχείο. Μετά από κάθε σύγκρουση, διείσδυση στη δευτερεύουσα συσκευασία είναι 
αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α). 

(ϋ) Τα δείγματα θα πρέπει να πέφτουν στην άκρη μίας κυλινδρικής χαλύβδινης ράβδου. Η 
ράβδος Οα πρέπει να έχει τοποθετηθεί κάθετα σε μία επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Θα 
πρέπει να έχει διάμετρο 38 ιηιη και οι ακμές της επάνω άκρης ακτίνα όχι μεγαλύτερη 
από 6 πυα. Η ράβδος θα πρέπει να προεξέχει από την επιφάνεια κατά μία απόσταση 
τουλάχιστον ίση με εκείνη μεταξύ του(των) κύριου(ων) δοχειου(ων) και της εξωτερικής 
επιφάνειας της εξωτερικής συσκευασίας με ελάχιστη τιμή τα 200 ιτιγϊι. Ενα δείγμα θα 
πρέπει να πέφτει σε κάθετη ελεύθερη πτιόση από ένα ύψος 1 μέτρου, μετρημένο από 
την κορυφή της χαλύβδινης ράβδου. Ένα δεύτερο δείγμα θα πρέπει να πέφτει από το 
ίδιο ύψος με προσανατολισμό κάθετο σ’ εκείνον που χρησιμοποιείται για το πρώτο. Σε 
κάθε περίπτωση, η συσκευασία θα πρέπει να είναι έτσι προσανατολισμένη ώστε η 
χαλύβδινη ράβδος να μπορεί να διεισδύσει στο(στα) κύριο(α) δοχε(ο(α). Μετά από κάθε 
κρούση, διείσδυση στην δευτερεύουσα συσκευασία είναι αποδέκτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α). 

(6) Εφ’όσον διατηρείται ένα ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης, οι παρακάτω παραλλαγές στα κύρια δοχεία 
που είναι τοποθετημένα )ΐέσα στη δευτερεύουσα συσκευασία, επιτρέπονται χωρίς την ανάγκη για 
περαιτέρω έλεγχο της πλήρους συσκευασίας. 

Κύρια δοχεία ισοδύναμου ή μικρότερου μεγέθους όπως προκύπτει από σύγκριση με τα ελεγχόμενα κύρια 
δοχεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ε) τα κύρια δοχεία είναι παρόμοιου σχεδιασμού με το κύριο δοχείο που ελέγχεται 
(π.χ. στρογγυλοποιημένο, ορθογώνιο), 

(δ) το υλικό κατασκευής των κύριων δοχείων (π.χ. γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) έχει 
αντοχή σε κρούση και συσσωρευμένη πίεση ισοδύναμη με η καλύτερη από 
εκείνες των κύριων δοχείων που αρχικά ελέγχθηκαν, 

(ο) τα κύρια δοχεία έχουν τα ίδια ή μικρότερα ανοίγματα και το πώμα είναι ισοδύναμου 
σχεδιασμού (π.χ. βιδωτό πώμα, τάπα), 

(ά) επαρκές πρόσθετο προστατευτικό υλικό χρησιμοποιείται για να γεμίσει τον κενό 
χώρο και για την αποφυγή σημαντικής κίνησης των κύριων δοχείων και 

(ε) τα κύρια δοχεία είναι προσανατολισμένα μέσα στις δευτερεύουσες 
συσκευασίες, με τον ίδιο τρόπο όπως στο ελεγχθέν κόλο. 
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Κλάση 6.2 

2654 (7) Εσωτερικά δοχεία οποιουδήποτε τύπου μπορούν να συναρμολογούνται εντός ενδιά^ιεσης 
(συνεχ.) (δευτερεύουσας) συσκευασίας και να μεταφέρονται χωρίς έλεγχο στην εξωτερική συσκευασία 

υπό τους ακόλουθους όρους: 

(η) Ο συνδυασμός ενδιάμεσης/εξωτερικής συσκευασίας θα πρέπει να έχει ελεγχθεί με 
επιτυχία σύμφωνα με την υποπαράγραφο (3Χ&) με εύθραυστα (π.χ. γυάλινα) 

εσωτερικά δοχεία 

(ό) Το ολικό συνδυασμένο μεικτό βάρος εσωτερικών δοχείων δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ήμισυ του μεικτού βάρους των εσωτερικών δοχείων που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτώσης στο (») παραπάνω 

(ε) Το πάχος της προστατευτικής στρώσης μεταξύ των εσωτερικών δοχείων, και 
(ΐιεταξύ εσωτερικών δοχείων και του εξωτερικού της ενδιάμεσης συσκευασίας δεν 
θα πρέπει να ελαττώνεται κάτω από τα αντίστοιχα πάχη στην αρχικά ηλεγμένη 
συσκευασία' και εάν ένα μοναδικό εσωτερικό δοχείο χρησιμοποιήθηκε στον 
αρχικό έλεγχο, το πάχος της στρώσης μεταξύ των εσωτερικών δοχείων δεν Οα 
πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος της στρώσης μεταξύ του εξωτερικού της 
ενδωηιεσης συσκευασίας και του εσωτερικού δοχείου στον αρχικό έλεγχο. Όταν 
χρησιμοποιούνται είτε λιγότερα είτε μικρότερα εσωτερικά δοχεία (σε σύγκριση 
με τα εσωτερικά δοχεία «ου χρησιμοποιούνται στον έλεγχο πτώσης), θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται επαρκές πρόσθετο προστατευτικό υλικό για να αναπληρώσει το 

κενό 

(ά) Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει επιτυχώς περάσει τον έλεγχο 
στοιβασίας στο περιθωριακό 3555 όταν είναι κενή. Το ολικό βάρος όμοιιον 
συσκευασιών θα πρέπει να βασίζεται στο συνδυασμένο βάρος των εσωτερικών 
δοχείων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο πτώσης στο (β) παραπάνω 

(ε) Για εσωτερικά δοχεία που περιέχουν υγρά, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 
ποσότητα απορροφητικού υλικού για να απορροφάται ολόκληρο το υγρό 
περιεχόμενο των εσωτερικών δοχείων 

(0 Εάν η εξωτερική συσκευασία προορίζεται να περιέχει εσωτερικά δοχεία για υγρά 
και δεν είναι στεγανή, ή προορίζεται να περιέχει εσωτερικά δοχεία και δεν είναι 
αδιαπέραστη, θα πρέπει να παρασχεθεί μέσο για την συγκράτηση οποιωνδήποτε 
υγρών ή στερεών περιεχομένων στην περίπτωση διαρροής, σε μορφή 
στεγανοποιητικής επένδυσης, πλαστικού σάκου ή άλλου εξίσου αποτελεσματικού 

μέσου συγκράτησης· 

(§) Τα μαρκαρίσματα στις συσκευασίες σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν το γράμμα ΊΙ' αμέσως μετά από το μαρκάρισμα που 
προβλέπεται στο περιθωριακό 3512 (I) (ο) (ϋί). 

2655 (1) Ύλες ταξινομημένες στα 3° (ί>) και 4° (6), θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 520, ή 
' (6) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 353 7, ή 
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2655 

(0 

συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(συνεχ.) 

(8) 

σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3530, 

ή 

μεταλλικά 1ΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 


(Η) 


(0 

άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 


0) 

(επιφυλασσόμενο) 


00 

σύνθετα 1ΒΟ με πλαστικά εσωτερικά δοχεία σύμφωνα [ΐε το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση 
τα ΙΒΟ των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 


(2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2650 (5) )ΐπορούν επίσης να συσκευάζονται σε 
βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3523 ή σε βαρέλια από φάίμπερ σύμφωνα }ΐε το 
περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους στεγανούς εσωτερικούς σάκους. 

2656 Βιολογικά προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα των 1 ° έως 3° όπου υπάρχει μία σχετικά χαμηλή πιθανότητα 
να υπάρχουν μολυσματικές ύλες π.χ. για συνήθεις ελέγχους ή αρχική διάγνωση, πρέπει να ικανοποιούν 
όλες τις διατάξεις αυτής της κλήσης εκτός όπου οι παρακάτω συνθήκες ικανοποιούνται: 

(1) Τα κύρια δοχεία δεν περιέχουν περισσότερο από 50 ιυΐ για βιολογικά προϊόλπτα, 100 ηιΙ για 
διαγνωστικά δείγματα, 

(2) Η εξωτερική συσκευασία δεν περιέχει περισσότερο από: 

50 ηιΐ για βιολογικά προϊόντα όταν εύθραυστα κύρια δοχεία χρησιμοποιούνται, 

100 πιΙ για βιολογικά προϊόντα όταν άλλα εκτός από εύθραυστα κύρια δοχεία 
χρησιμοποιούνται, 

500 γπΙ για διαγνωστικά δείγματα. 

(3) Τα κύρια δοχεία είναι στεγανά, και 

(4) Η συσκευασία είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις αυτής της κλάσης, όμως δεν χρειάζεται να 
υπόκειται στους ελέγχους. 

2657 Όταν ύλες αυτής της Κλάσης μεταφέρονται σε βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο, οι εσωτερικές συσκευασίες 
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις για αυτήν την Κλάση και τα εμπορευματοκιβώτια για το 
άζωτο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της κλάσης 2. 

2658 <Ι) Τα ανοίγματα των κύριων δοχείων για υγρά των 1 0 και 2° 0α πρέπει να είναι κλεισμένα έτσι ώστε να 
είναι στεγανά με δύο συσκευές τοποθετημένες στη σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι βιδωμένη ή 
ασφαλισμένη με έναν ισοδύναμο τρόπο. 

(2) Δοχεία για ύλες των 3° και 4° που παράγουν αέρια και που μεταφέρονται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 15 β Ο, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα *ιε ειδικό στεγανό στους 
παθογόνους μικροοργανισμούς εξαεριστήρα στο καπάκι, που 0α πρέπει να προστατεύεται έναντι 
εξωτερικόν μηχανικών καταπονήσεων. 

Με επαναχρησιμοχοιούμενα δοχεία, το φίλτρο του εξαεριστήρα Οα τρέπει να ανπκαΟίστατα. πριν την 
επαναπλήρωση. 

(3) Συσκευασίες από πλαστικό ή φύλλο φάϊμπερ που προορίζονται για τη μεταφορά αποβλήτων της 4° θα 
πρέπει να είναι ανθεκτικές και, εάν τα απόβλητα περιέχουν αιχμηρά αντικείμενα, θα πρέπει να είναι 
αδιαπέραστες από τέτοια αντικείμενα. 

(4) Το πώμα των συσκευασιών για ύλες της 4°, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να είναι 
ερμητικά κλεισμένες μετά την πλήρωση και έτσι σχεδιασμένο ώστε οποιοδήποτε επακόλουθο άνοιγμα να 
είναι αμέσως εμφανές. 
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Κλάση 6.2 

2659- 

2660 

3, Μικτή συσκευασία 

2661 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες των 1°, 2° και 3° μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3538, εάν το κόλο είναι ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ύλες 
των 1 0 και 2°. 

(3) Ύλες της κλάσης 6.2 δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες και είδη άλλων κλάσεων, ούτε με 
εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε βιολογικά 
προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα που είναι συσκευασμένα σε συμφωνία με το περιθωριακό 2656 ή σε 
ύλες 4 ΐεταφερόμενες ως ψυκτικά μέσα, π.χ. πάγος, ξηρός πάγος ή βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο. 

(4) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2652 θα πρέπει να τηρούνται. 

(5) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάΐμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει 
περισσότερο από 100 Ιΐβ. 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (Βλέπε Προσθήκη Α. 9) 

Μαρκάρισμα 

2662 (I) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και με τρόπο διαρκείας με τον χαρακτηριστικό 
αριθμό των εμπορευμάτων που πρόκειται να καταχωρηθεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα 

η υΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της κλάσης θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 6.2. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της κλάσης μεταφερόμενες σε βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο, θα 
πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμια Αριθμ, 2. 

(4) Κόλα που περιέχουν υγρές ύλες της 3° σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά 

από έξω, καθώς και κόλα που περιέχουν εξαεριζόμενα δοχεία και εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική 
συσκευασία, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 11. 

2663 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2664 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που υπσγραιαιίζονται στο περιθωριακό 2651, 
ακολουθούμενα από την βιολογική ονομασία της ύλης ^ για ύλες των 1 0 έως 3°. 


1 Η βιολογική ονομασία που δίνεται θα πρέπει κανονικά να είναι εκείνη που χρησιμοποιείται σε βιβλία 
αναφοράς, τακτικά εμφανιζόμενες εκδόσεις και επιστημονικά και τεχνικά κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν Θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. 
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Κλάση 6.2 

2664 (I) Εάν η μολυσματική ύλη είναι γενετικά τροποποιημένη ύλη, οι λέξεις "γενετικά τροποποιημένοι 

(συνεχ.) μικρο-οργανισμοί”θα πρέπει να προστίθενται. 

(2) Για βιολογικά προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα που προσφέρονται για μεταφορά υπό τις συνθήκες 
του περιθωριακού 2656, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: "Βιολογικό 
προΐόν/διαγνωστικό δείγμα, που περιέχει..." και θα καταχωρείται η μολυσματική ύλη που καθορίζει την 
ταξινόμηση στα 1 2° ή 3°. 

Η περιγραφή των ε^ιπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στ οιχεία τικ κλάστκ. τον αριθμό είδου<; . 
εάν εφαρμόζεται, το νράιιμα και τα αρτικά "ΑΡΚ " (ή " Κ1Ρ "). π.χ. "6.2,3° (δ), ΑΟΚ." 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευ^ιάτων θα πρέπει να 
είναι: "απόβλητα, που περιέχουν ...," και το(τα) συστατικό(ά) που καθορίζει(συν) την ταξινόμηση των 
αποβλήτων στο περιθωριακό 2002(8) θα εγγράφεται(ονται) κάτω από τη(τις) χημική(ές) ή βιολογική(ές) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ.: "Απόβλητα, που περιέχουν 2814. Μολυσματική ύλη, «ου προσβάλλει 
ανθρώπους, ιός Μηγ&ηγε, 6.2,2° ΑΟΚ". 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσ^ιατα και απόβλητα) που περιέχουν δύο ή 
περισσότερα συστατικά πού υπόκεινιαι σ’ αυτή την Οδηγία, γενικά δεν είναι ανάγκη να εμφανίζονται 
περισσότερα από τα δύο συστατικά που πιο κύρια συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των 
διαλιηιάτων ή μειγμάτων. Για απόβλητα της 4°, η περιγραφή που υπογραμμίζεται είναι επαρκής: "3291 
Κλινικά Απόβλητα, μη-οριζόμενα, ε.α. 0 .6.2,4° (ύ), ΑΟΚ". 

Για τη μεταφορά εύκολα αλλοιώσιμων υλών, θα πρέπει να δίνονται κατάλληλες πληροφορίες, π.χ. "Ψύξη 
στους +2/+4 °(3" ή "μεταφορά σε κατεψυγμένη κατάσταση" ή "όχι κατάψυξη". 

2665- 

2671 

(Γ. Κενές συσκευασίες 

2672 (1) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΪΒΟ, ακαθάριστων, της 11° θα πρέπει να είναι 
κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γε|ΐάτες. 

(2) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, ακαθάριστων, της 11° θα πρέπει να 
φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις περιγραφές που 
υπσνραμαίΕονται στο 11°, π.χ. "Κενές συσκευασίες, 6.2,11°, ΑΒΚ”. Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογσυμένων δεξαμενών, κενών εμπορευ^ιατοκιβωτίων-δεξαμενών και 
κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο”, μαζί με την οντηιασία και τον αριθμό είδους των 
εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ.: "Τελευταίο φορτίο: 2900 Μολυσματική ύλη, που 
προσβάλλει ζώα, 3° (&)“. 

2673 

Β. Άλλες διατάξεις 

2674 Άλλες διατάξεις για ύλες αυτής της κλάσης, που ορίζονται για λόγους άλλους εκτός από λόγους ασφάλειας, 
δεν υιοθετούνται (π.χ. εκείνες που αφορούν εισαγωγή και εξαγωγή, εξορία ή διανομή, προστασία στην 
εργασία, κτηνιατρικοί λόγοι). 


2675- 

2699 
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Κλάση 7 

ΚΛΑΣΙΙ 7. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ 


2700 (1) Σκοπός 

(β) Ανάμεσα στα υλικά με ειδική δρασπκότητα μεγαλύτερη από 70 Ι<Βς/1<£ (2 ηΟΐ/β)) και είδη που 
περιέχουν τέτοια υλικά, μόνον εκείνα που αναφέρονται ή καταχωρούνται σε μία ε.α,ο. 
καταχώρηση στο περιθωριακό 2701, θα γίν,ονται δεκτά για μεταφορά και τότε, μόνον κάτω από 
τις συνθήκες ν που τίθενται στα κατάλληλα προγράμματα του περιθωριακού 2704 και στην 
προσθήκη Α.7 (περιθωριακά 3700 έως 3799). 

(β) Τα υλικά και είδη που αναφέρονται στο (α) είναι υλικά και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καρδιακοί βηματοδότες που περιέχουν ραδιενεργό υλικό, όταν έχουν εμφυτευτεί χειρουργικά 
σε κλινικούς ασθενείς, ή ρόδιο-φαρμακευτικά χορηγούμενα σ’ έναν ασθενή στα πλαίσια φαρμακευτικής 
θεραπείας, δεν υπόκειντω στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(2) Ορισμοί και Επεξηγήσεις 

Α) και Α 2 


1. Α| θα σημαίνει τη }ΐέγιστη δρασπκότητα ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού που επιτρέπεται σε 
ένα κόλο Τύπου Α. Α2 θα σημαίνει τη μέγιστη δρασπκότητα ραδιενεργού υλικού, άλλου εκτός 
από ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, που επιτρέπεται σε ένα κόλο Τύπου Α, (Βλέπε 
Προσθήκη Α.7, Πίνακα 1). 


1 Οι διατάζεις της κλάσης 7 βασίζονται στις παρακάτω αρχές και διατάζεις της διεθνούς Ατομικής 
Αντιπροσωπείας (ΙΑΕΑ): 

Κανονισμοί για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού, σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 6, Έκδοση 1985, 
που επίσης κεριλοηιβάνει τις γενικές αρχές για Προστασία από Ακτινοβολία. 

Κανονισμοί για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού, Σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 6 Συμπλήρωμα 
1988. 

Επεξηγήσεις και περαιτέρω πληροφορίες για αυτούς τους κανονισμούς μπορούν να βρεθούν στα 
παρακάτω έγγραφα: 

1. ΙΑΕΑ “Συμβουλευτικό Υλικό για την Εφαρμογή των Κανονισμών Μεταφοράς της ΙΑΕΑ“ Σειρά 
Ασφάλειας Αριθμ. 37, Έκδοση 1987. 

2 ΙΑΕΑ "Επεξηγιηιστικό Υλικό για την Εφαρμογή των Κανονισμών Μεταφοράς της ΙΑΕΑ " Σειρά 
Ασφάλειας Αριθμ. 7, Έκδοση 1987, 

3. ΙΑΕΑ "Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας για Προστασία από Ακτινοβολία" Σειρά Ασφάλειας 
Αριθμ. 9, Έκδοση. 

4. ΙΑΕΑ "Σχέδιο Ενεργειών Κινδύνου και Ετοιμότητα για Ατυχήματα Μεταφοράς που εμπεριέχουν 
Ραδιενεργό Υλικό"Σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 87, Έκδοτη / 1988. 

5. ΙΑΕΑ Σχέδιο Απαιτήσεων για τη Μεταφορά Καθορισμένων Τύπων Υλικού Ραδιενεργτόν 
Φορτίων 1 Σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 80 (Όπως διορθώθηκε το 1990). 
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Κλήση 7 


2700 Άλφα Εκκομποί Χαμηλής Τοξικότητας 

(συνεχ.) 

2. Χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομποί θα επηιαίνει φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο, φυσικό 
θόριο, ουράνιο-235 ή ουράνιο-238, θόριο-232, θόριο-228 και θόριο-230 όταν περιέχονται σε 
μεταλλεύματα και φυσικά ή χημικά συ^ιπυκνώματα, ραδιονουκλειδιά με χρόνο υποδιπλασιασμού 
μικρότερο από δέκα ημέρες. 

Έγκριση 

3. Πολυμερής έγκριση θα σημαίνει έγκριση από τη σχετική αρμόδια αρχή τόσο της χώρας 
προέλευσης του σχεδιασμού ή φόρτωσης, όσο και της κάθε χώρας ^σο> της οποίας ή στην οποία 
η αποστολή πρόκειται να ^ιεταφερθεί 

4. Μονομερής έγκριση θα σημαίνει έγκριση ενός σχεδιασμού που απαιτείται να δοθεί από την 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού μόνον. 

Εμπορευματοκιβώτιο 

5. Ένα εμπορευματοκιβώτιο για τη μεταφορά υλικού αυτής της κλάσης θα πρέπει να είναι μόνιμου 
έγκλειστου χαρακτήρα, άκαμπτο και γερό αρκετά για επαναλαμβανόμενη χρήση. Μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως συσκευασία εάν οι εφαρμόσιμες διατάξεις ικανοποιούνται και μπορεί επίσης 
να χρησηιοποιείται για να εκτελεί τις λειτουργίες μίας υπερσυσκευασίας. 

Σύστημα ανάσχεσης 

6. Σύστημα ανάαχεστις θα σημαίνει την συγκέντρωση συστατικών της συσκευασίας που ορίζονται 
από τον σχεδιαστή ως προοριζόμενα για τη συγκράτηση του ραδιενεργού υλικού κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. 

Μόλυνση 

7. Μόλυνση θα σημαίνει την παρουσία μίας ραδιενεργής ύλης σε μία επιφάνεια σε ποσότητες 
μεγαλύτερες από 0.4 Βη/οηΤ (ΙΟ- 5 ιτιί/οηι 2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής 
τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 0.04 Βη/οηι 2 (ΙΟ -6 οιί/οπι 2 ) για όλους τους άλλους άλφα 
εκπομπούς. 

Μόνιμη μόλυνση θα σημαίνει μόλυνση άλλη εκτός από μη-μόνιμη μόλυνση. 

Μη-μόνιμη μόλυνση θα σημαίνει μόλυνση που μπορεί να απο}«ικρυνθε( από μία επιφάνεια κατά 
τη διάρκεια κανονικού χειρισμού. 

Σχεδιασμός 

8 . Σχεδιασμός θα σημαίνει την περιγραφή ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, κόλου, η 
συσκευασίας που καθιστά ικανά τέτοια είδη να είναι πλήρως προσδιορισμένα. Η περιγραφή 
μπορεί να περιλαμβάνει προδιαγραφές μηχανικά σχέδια, αναφορές που δείχνουν συμμόρφωση με 
ρυθμιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά έγγραφα. 
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9. Αποκλειστική χρήση θα σημαίνει την μοναδική χρήση, από έναν μόνο αποστολέα, ενός οχήματος ή 
ενός μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου με ελάχιστο μήκος 6 πι, σχετικά με την οποία όλη η αρχική, 
ενδιά^ιεση, και τελική φόρτωση και εκφόρτωση διεξάγεται σε συμφωνία ^ιε τις οδι^γίες του 
αποστολέα ή παραλήπτη. 

Σχάσιμο ολικό 

10. Σχάσιμο ολικό θα σημαίνει συράνιο-233, ουράνιο-235, πλουτώνιο-238, πλουτώνιο-239, 
πλουτώνιο-241, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των ραδιονουκλεϊδίων. Μη-εκπέμπον 
φυσικό ουράνιο και εξαντλημένο ουράνιο και φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο που έχει 
τεθεί για εκπομπή σε θερμικούς αντιδραστήρες μόνον, δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. 

Χοφιηλής σχετικής δραστικότητας υλικό 

11. Χαμηλής σχετικής δραστικότητας (ΙΣΑ) ολικό θα σημαίνει ραδιενεργό υλικό που από την φύση του 
έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα, ή ραδιενεργό υλικό για το οποίο εφαρμόζονται όρια 
στην υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα. Εξωτερικά προστατευτικά υλικά που 
περιβάλλουν το Ε5Α υλικό, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στον καθορισμό της υπολογιζό^ιενης 
}ΐέσης σχετικής δραστικότητας. 

Το Τ8Α υλικό θα πρέπει να είναι σε μία από τις τρεις ομάδες: 

(π) ΤδΑ-Ι 

(ί) Μεταλλεύματα που περιέχουν φυσικά παραγόμενα ραδιονουκλεΐδια (π.χ. ουράνιο, 
θόριο), και συμπυκνώματα ουράνιου ή θόριου τέτοιων μεταλλευ^ιάτων. 

(ίί) Στερεό μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο ή μη-εκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη- 
εκπέμπον φυσικό θόριο ή στερεές ή υγρές ενώσεις τους ή μείγματα, ή 

(ϋΐ) Ραδιενεργό υλικό, άλλο από σχάσιμο υλικό, για το οποίο η τιμή Α 2 είναι χωρίς όριο, 
(ίϊ) Ε8Α-ΙΙ 

(ϊ) Νερό |ΐε συγκέντρωση σε τρίτιο έως 0.8 ΤΒς/Ι (20 Οΐ/Ι), ή 

(ί ΐ) Αλλο υλικό στο οποίο η δραστικότητα είναι κατανεμημένη απ’άκρου εις άκρον και η 
υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα δεν υπερβαίνει τα 10" 4 Α 2 /β για στερεά 
και αέρια και 10' 5 για υγρά. 

(ο) I δΑ-ΙΙΙ 

Στερεά (π.χ. ενοποιημένα απόβλητα, ενεργοποιημένο υλικό) στα οποία: 

(ί) Το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμη^ιένο απ’άκρου εις άκρον ενός στερεού ή ενός 
συνόλου στερεών αντυοειμένων, ή είναι συσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο σε 
ένα στερεό συμπαγές συνδετικό μέσο (όπως τσιμέντο, βιτούμιο, κεραμικό ν.λπ.). 
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(Η) 

.Το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή περιέχεται ουσιαστικά σε 
ένα σχετικά αδιάλυτο πλέγμα, έτσι ώστε, ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της 
συσκευασίας, η απώλεια του ραδιενεργού υλικού ανά κόλο με διήθηση όταν 
τοποθετείται σε νερό για επτά ημέρες, να μην υπερβαίνει τα 0.1 Α 2 , και 


<ΪΜ) 

Η υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα του στερεού, εκτός του οποιουθήποτε 
προστατευτικού υλικού, δεν υπερβαίνει τα 2 χ 10' 1 Α 2 /§. 


Μεγίστη κανονική πίεση λειτουργίας 


12. Μεγίστη κανονική πίεση λειτουργίας θα σημαίνει τη μεγίστη πίεση πάνω από την ατμοσφαιρική 
πίεση σε μέσο επίπεδο θάλασσας που θα ανέπτυσσε στο σύστημα ανάσχεσης σε μία περίοδο ενός 
χρόνου υπό τις συνθήκες θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας που αντιστοιχούν σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς με απουσία εξαερισμού, εξωτερική ψύξη από ένα 
βοηθητικό σύστημα, ή λειτουργικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια μεταφοράς. 

Υπερανσκενασία 

13. Υπερανσκενασία θα σηιιαίνει μία περιβάλλουσα συσκευασία, όπως ένα κιβώτιο ή σάκο, που δεν 
χρειάζεται να ικανοποιεί τις διατάξεις για ένα εμπορευματοκιβώτιο και που χρησηιοποιείται από 
έναν μόνο αποστολέα για την ενοποίηση σε μία μονάδα χειρισμού μίας αποστολής δύο ή 
περισσότερων κόλων για ευκολία χειρισμού, αποθήκευσης και ^ιεταφοράς. Η υπερσυσκευασία 
δεν ταυτίζεται }ΐε την εξωτερική συσκευασία όπως ορίζεται στο περιθωριακό 3510. 


Κόλο 

14. Κόλο θα σημαίνει τη συσκευασία με το ραδιενεργό περιεχόμενό της όπως παρουσιάζεται για 
ΐιεταφορά. Τα μέτρα απόδοσης των κόλων και συσκευασιών, σε όρους διατήρησης της 
ακεραιότητας των μέσων ανάσχεσης και προστασίας, εξαρτώνται από την ποσότητα και τη φύση 
του ραδιενεργού υλικού που μεταφέρεται. 

Τα μέτρα απόδοσης που εφαρμόζονται στα κόλα είναι διαβαθμισμένα ώστε να λαμβάνουν υπόψη 
συνθήκες μεταφοράς που χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω επίπεδα σοβαρότητας: 

συνθήκες που απαντώνται συνήθως σε κοινές ^ιεταφορές (σε συνθήκες ελεύθερες 
επεισοδίων), 

συνθήκες μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη δευτερεύοντα ατυχήματα, και 
συνθήκες ^ιεταφοράς για απρόβλεπτα γεγονότα. 

Τα μέτρα απόδοσης περιλαμβάνουν διατάξεις και ελέγχους σχεδιασμού. Κάθε κόλο θα πρέπει να 
ταξινομείται ως εξής: 

(&) Εξαιρούμενο κόλο είναι συσκευασία που περιέχει ραδιενεργό υλικό (βλέπε Προσθήκη Α.7, 
Πίνακα V) που είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλα 
τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732). 

(ύ) (I) Βιομηχανικά Κόλα Τύπου / (ΙΡ-1) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή 

εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει ί$Α υλικό ή 500, (βλέπε ορισμούς II και 22) 
που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις 
συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, για τη σχετική 
διάταξη σχεδιασμού (βλέπε περιθωριακό 3733). 
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(II) Βιομηχανικό Κόλα Τύπο» 2 (1Ρ-2) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή 
εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει Ε3Α υλικό ή 800 (βλέπε ορισμούς 11 και 22) 
που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις 
συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, τις παρακάτω 
σχετικές διατάξεις σχεδιασμού: 

(ι) για κόλο, βλέπε περιθωριακό 3734, 

(Π) για δεξαμενή, βλέπε περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β. 13 και Β I 6, 

(Ηί) για εμπορευματοκιβώτιο, βλέπε περιθωριακό 3736. 

(III) Βιομηχανικό Κόλο Τόπου 3 (ΙΡ-3) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή 

εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει !_,$Α υλικό ή 800, (βλέπε ορισμούς Π και 22) 
που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις 
συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, τις παρακάτω 
σχετικές διατάξεις σχεδιασμού: 

(ΐ) για κόλο, βλέπε περιθωριακό 3735, 

(Π) για δεξαμενή, βλέπε περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β.ΐα και Β. 16, 

(«0 για εμπορευματοκιβώτιο, βλέπε περιθωριακό 3736. 

(ο) Κόλο Τόπου Α είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτια που περιέχει 

δραστικότητα έως Αι εάν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, ή έως Α 2 εάν 
δεν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, που είναι σχεδκκηιένα να 
ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα 
(βλέπε περιθωριακό 3732) και τις σχετικές διατάξεις σχεδιασμού στο περιθωριακό 3737 ως 
κατάλληλες, 

(ά) Κόλο τύπου Β είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει 

δραστικότητα που μπορεί να υπερβαίνει το Α», εάν πρόκειται για Ειδικής Μορφής 
Ραδιενεργό Υλικό, ή να υπερβαίνει το Α 2 εάν δεν πρόκειται για Ειδικής Μορφής 
Ραδιενεργό Υλικό, που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού 
για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και τις σχετικές διατάξεις 
σχεδιασμού στο περιθωριακό 3737 και, ως κατάλληλες, περιθωριακά 3738-3740. 

Συσκευασία 

15. Συσκευασία θα σημαίνει το σύνολο των συστατικών που είναι αναγκαία για τον πλήρη εγκλεισμό 
του ραδιενεργού περιεχομένου. Μπορεί, ειδικά, να συνίσταται από ένα ή περισσότερα δοχεία, 
απορροφητικά υλικά, κατασκευές αραίωσης, μέσα προστασίας από ακτινοβολία, συσκευές 
εξυπηρέτησης για πλήρωση, άδειασμα, εξαερισμό και εκτόνωση πίεσης και συσκευές για ψύξη, 
για την απορρόφηση μηχανικών χτυπημάτων, για παροχή χειρκηιών και δυνατότητα καθήλωσης, 
για θερμική μόνωση και συσκευές εξυπηρέτησης αναπόσπαστα του κόλσυ. Η συσκευασία μπορεί 
να είναι ένα κιβώτιο, βαρέλι ή παρόδιοιο δοχείο, ή μπορεί επίσης να είναι ένα 
εμπορευματοκιβώτιο ή μία δεξαμενή που συνίσταται σύμφωνα με τον ορισμό 14. 
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16. Εξασφάλιση ποιότητας θα σημαίνει ένα συστηματικό πρόγραμμα ελέγχων και επιθεωρήσεων 
εφαρμοζόμενων από οποιονδήποτε οργανισμό ή σώμα που εμπλέκεται στη μεταφορά του 
ραδιενεργού υλικού που στοχεύει στην παροχή επαρκούς βεβαιότητας ότι τα βασικά της 
ασφάλειας που καθορίζονται στην προσθήκη Α.7, επιτυγχάνονται στην πράξη. 

Επίπεδο ακτινοβολίας 

17. Επίπεδο ακτινοβολίας θα σημαίνει την αντίστοιχη δόση που είναι ισοδύναμη με το ρυθμό 
εκφρασμένο σε ΓπϊΙΗδίβνεΓί (πιίΙΗΓβπι) ανά ώρα^. 

Ραδιενεργό περιεχόμενο 

18. Ραδιενεργό περιεχόμενο θα σημαίνει το ραδιενεργό υλικό μαζί με οποιαδήποτε *ιολυσμένα στερεά, 
υγρά και αέρια μέσα στη συσκευασία. 


Ειδική ρύθμιση 

19 Ειδική ρύθμιση θα σημαίνει εκείνες τις διατάξεις, που είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, 

κάτω από τις οποίες μία αποστολή που δεν ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσηιες διατάξεις των 
Προγραμμάτων 5-12 του περιθωριακού 2704, μπορεί να μεταφερθεί. Αποστολές αυτου του τυπου 
απαιτούν πολυμερή έγκριση. 


Ειδικής μορφής ραδιενεργό ολικό 

20. Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικά θα σημαίνει είτε ένα μη-διασπαρόμενο στερεό ραδιενεργά υλικό 
είτε μία σφραγισμένη κάψουλα που περιέχει ραδιενεργό υλικό (βλέπε περιθωριακό 3731). 


Σχετική δραστικότητα 


21 . 


Σχετική δραατικότητα θα σημαίνει την δραστικότητα ενός ραδιονουκλε\2ιου ανά μονάδά βάρους 
εκείνου του νουκλείδίου. Η σχετική δραστικότητα ενός υλικού στο οποίο το ραδιονουκλειδιο 
είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο, είναι η δραστικότητα ανά μονάδά βάρους του 

υλικού. 


Επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο 

22. Επιφανειακά μολοσ/ιένο ανι,κείμενο (300) θα σημαίνει ένα στερεό αντικείμενο που δεν είναι αφ' 

εαυτού ραδιενεργό αλλά που έχει ραδιενεργό υλικά κατανεμημένο στις επιφανειές του. Τα 5ΤΟ 
θα πρέπει να είναι σε μία από τις δύο ομάδες: 

(α) 5(:0-1: Ένα στερεό αντικείμενο πάνοι στο οποίο: 


ΐ Γ,α χάρη σαφήνειας, το επίπεδο ακτινοβολίας μπορεί επίσης να οποδεικνόειαι, σε παρενθέσεις, σι: 
,η,ΐί,τεηι ανά ώρα Αναγνωρίζεται ότ, τα Μνετί ήτα η,ίΐίίησ, δεν είναι οι σωστές ^πρ^να 

εφαρμόζονται για την έκθεση σε ακτινοβολία σε όλες τ,ς κερικιωσε,ς. παρ όλα αυτα. αυτές ο, μονάδες 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ευκολία. 
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(ί) η μη-μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά 

μέσον όρο πάνω από 300 αη 2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 
300 οηι) δεν υπερβαίνει τα 4 Βς/οπι 2 (10" 4 τπΟί/οπι ) για βήτα και γάμα εκπομπούς 
και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκτκηιπούς ή 0.4 Βς/ατι 1 (10' 5 ιυΟί/ειη 2 ) για όλους 
τους άλλους άλφα εκπομπούς, και 

(ϋ) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο 
πάνω από 300 επι 2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 οπγ) 
δεν υπερβαίνει τα 4 χ 10 4 Βη/οιυ 2 (1 πι€ί/οηι 2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και 
χαμηλής τοξικότητας άλφα εισκηιπούς ή 4 χ 10 Βς/οπι 2 (0.1 ιπΟ/οπι 2 ) για όλους 
τους άλλους άλφα εκπομπούς, και 

(ίπ) η μη-μόνιμη μόλυνση συν η μόνιμη μόλυνση πάνω στην απρόσιτη επιφάνεια 
υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 οπί 2 (ή στο εμβαδόν της επιφάνεια 
εάν είναι μικρότερο από 300 ειυ 2 ) δεν υπερβαίνει τα 4 χ ΙΟ 4 Βη/οηι 2 (I ιυάί/ατι 2 ) για 
βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 4 χ 10 3 
Βη/οηι 2 (0.1 ιτιΟί/ειυ 2 ) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

(Η) 800-11: Ένα στερεό αντικείμενο στο οποίο είτε η μόνιμη είτε η μη-μόνιμη μόλυνση πάνω 

στην επιφάνεια υπερβαίνει τα εφαρμόσιμα όρια που ορίζονται για τα 500-1 στο ( 3 ) 
παραπάνω στο οποίο: 

(ί) η μη-μόνιμτι μόλυνση στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω 
από 300 οιυ 2 (ή στο εμβαδόν τιγ; επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 ου 2 ) δεν 
υπερβαίνει τα 400 Βς/οπι 2 (30’ 2 ιηΟί/οιυ 2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής 
τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 40 Βς/επι 2 (Ι0' 3 πιΟΐ/οπ 2 ) για όλους τους άλλοιις 
άλφα εκπομπούς, και 

(ϋ) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο 
πάνω από 300 οηι 2 (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 ειυ 2 ) 
δεν υπερβαίνει τα 8 χ ΙΟ 5 Βη/οιυ 2 (20 πιΟ/αη 2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και 
χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 8 χ 10 4 Βς/οιυ 2 (2 ιυΟί/ςπι 2 ) για όλους τους 
άλλους άλφα εκπομπούς, και 

(ϋί) η μη-μόνιμη μόλυνση συν την μόνιμη μόλυνση πάνω στην απρόσιτη επιφάνεια 
υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 αυ 2 (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας 
εάν είναι μικρότερο από 300 ου 2 ) δεν υπερβαίνει τα 8 χ 10* Βς/οιυ 2 (20 ιυΟ/οιτι 2 ) 
για βήτα και γά^ια εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 8 χ 10 1 
Βη/εηι 2 (2 ιτηΓί/οσι 2 ) για όλους τους άλλους ά? φα εκπομπούς. 


Δείκτης μεταφοράς 

23. Δείκτης μεταφοράς (ΤΙ) θα σημαίνει έναν μόνο αριθμό καταχωρούμενο σε ένα κόλο, 
υπερσυσκευασία, δεξα^ιενή ή εμπορευματοκιβώτιο, ή σε μη-συσκευασμένα Ε5Α-Ι ή 500-1, που 
χρησιμοποιείται για να παρέχει έλεγχο πάνω τόσο στην ασφάλεια πυρηνικής κρισιμότητας όσο 
και στην έκθεση σε ακτινοβολία (βλέπε περιθωριακό 3715). Επίσης χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό ορίων σε ορισμένα κόλα, υπερσυσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβιότια, τον 
καθορισμό κατηγοριών για επισήμανση, τον προσδιορισμό εάν μεταφορά υπό αποκλειστική 
χρήση θα πρέπει να απαιτείται, τον καθορισμό διατάξεων αραίωσης κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης σε διαμετακόμιση, τον καθορισμό περιορισμών στις μικτές φορτώσεις κατά τη 
διάρκεια μεταφοράς υπό ειδικές ρυθμίσεις και κατά τη διάρκεια αποθήκευσης σε διαμετακόμιση 
και τον καθορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού κόλων σε ένα εμπορευματοκιβώτιο ή πάνω σ’ ένα 
όχημα (βλέπε Τομέα II της προσθήκης Α.7). 
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2700 Μη-εχκέμπον θόριο 
(συνεχ.) 

24. Μη-εκπέμκον θόριο θα σημαίνει θόριο που περιέχει όχι περισσότερο από 10' 7 § ουράνιο-233 ανά 
γραμ. θόριου 232. 

Μη-εκπέμπον ουράνιο 

25. Μη-εκττέμκον ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που περιέχει όχι περισσότερο από ΙΟ" 6 £ πλουτώνιο 
ανά γραμ. ουράνιο-235 και όχι περισσότερο από 9 ΜΒη (0.20 πιΟ) σχάσιμων προϊόντων ανά 
γραμ. ουράνιο-235. 

Ουράνιο - φυσικό, εξοντωμένο, ε^ικλουτισμένο 

26. Φυσικό ουράνιο θα σημαίνει χημικώς απομονωμένο ουράνιο που περιέχει την φυσικά παραγόμενη 
κατανομή ισοτόπων του ουράνιου (περίπου 99.28% ουράνιο-238 και 0.72% ουράνιο-235). 
Εξαντλημένο ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που περιέχει μικρότερο ποσοστό βάρους 
ουράνισι>-235 απ’ ότι το φυσικό ουράνιο. Εμπλουτισμένο ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που 
περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό βάρους συράνιου-235 απ’ ότι το φυσικό ουράνιο. Σε όλες τις 
περιπτώσεις ένα πολύ μικρό ποσοστό βάρους ουράνιου-234 είναι παρόν. 
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» Αστοί ο, αριθμοί έχουν ληφθεί αχό την Υχόδειξη των Ηνωμένων Εθνών ρα την Μεταφορά Εχ,κίνδυνων 
Εμπορευμάτων. 
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2701 (2) Τα υλικά και είδη αυτής της κλάσης περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ραδιονουκλεΐδια 
(συνεχ.) που αναφέρονται στον Τομέα I της προσθήκης Α.7 (περιθωριακά 3700 και 3701). 

(3) Ο παρακάτω κατάλογος θέτει τα προγράμματα του περιθωριακού 2704: 

1. Περιορισμένες Ποσότητες Ραδιενεργού Υλικού σε Εξαιρούμενα Κόλα. 

2. Όργανα ή Είδη σε Εξαιρούμενα Κόλα. 

3. Είδη Παραγόμενα από Φυσικό Ουράνιο, Εξαντλημένο Ουράνιο ή Φυσικό Θόριο ως 
Εξαιρούμενα Κόλα. 

4. Κενές Συσκευασίες ως Εξαιρούμιενα Κόλα. 

5. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε8Α-Ι). 

6. Χαμηλής Σχετικής Δραστικόπ|τας Υλικό (Ε3Α-Π). 

7. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε5Α-ΙΙΙ). 

8. Επιφανειακά Μολυσμένα Αντικείμενα (80Ο-Ι και 800-11). 

9. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Α. 

10. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Β(11). 

11. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Β(Μ). 

12. Σχάσιμο Υλικό. 

13. Ραδιενεργό Υλικό Μεταφερόμενο υπό Ειδική Ρύθμιση. 

(4) Οι διατάξεις για τους διάφορους τύπους αποστολής περιέχονται σε 13 κεφάλαια σε συμφωνία μιε το 
περιθωριακό 2003 (3): 

(ί) Κοινές διατάξεις για τα Προγράμματα 1 έως 4 συνοψίζονται στο περιθωριακό 2702, 

(Η) Κοινές διατάξεις για τα Προγράμματα 5 έως 13 συνοψίζονται στο περιθωριακό 2703. 

2702 Κοινές Διατάξεις για τα Προγράμματα 1 έως 4 του περιθωριακού 2704: 

1. Υλικά 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμια. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

5 ιτιδν/1ι (0.5 ΓΠΓβΓη/1ι) σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κόλου. 
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4. Μόλυνση πάνω στα Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

Η μη-μόνιμη μόλυνση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και επιπλέον στις εσωτερικές επιφάνειες 
των οχϊμιάτων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερσυσκευασιών που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά εξαιρούμενων κόλων θα πρέπει να διατηρείται όσο χαμηλή είναι πρακτικά δυνατόν και 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: 

( 3 ) Βήτα / γάμα / χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομποί 

0.4 Βς/οπι 2 (10' 5 ιυΟί/οπι 2 ) 

(δ) Όλοι οι άλλοι άλφα εκπομποί 

0.04 Βη/αη 2 (10-6 ιη€ΐ/οΓη 2 ) 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρημιάτων ή Μερών αυτών 

Οχή^ιατα, συσκευές ή μέρη αυτών που έχουν μολυνθεί, θα πρέπει να απολυμαίνονται το 
συντομότερο δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση πριν από την επαναχρησιμοποίηση, με τα 
επίπεδά να μην υπερβαίνουν: 

(&) για μη-μόνιμη μόλυνση, 

0.4 Βς/ςπι 2 (10' 5 πιΟ/οπι 2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα 
εκπομπούς, και 

0.04 Βη/ςιυ2 (10 -6 ΓηΟ/ειολ) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

(δ) επίπεδο ακτινοβολίας 5 τηδν/Ιι (0.5 Γητεηι/δ) στην επιφάνεια λόγω μόνιμης μόλυνσης. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτιο, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχηματα-δεξαμενές 
Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 
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12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμιενών και Υπερσυσκευασιών 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 

(β) Διατάξεις ατυχήματος: βλέπε περιθωριακά 2710 και 3 712. 

(6) Φθαρμιένα ή διαρρέοντα κόλα: βλέπε περιθωριακό 3712. 

(ο) Έρευνες μόλυνσης: βλέπε περιθωριακό 3712 (3). 

(ά) Εξασφάλιση ποιότητας; βλέπε περιθωριακό 3766. 

(«) Μη-παραλαμβανόμενες αποστολές: βλέπε περιθωριακό 2715. 

Κοινές Διατάξεις για τα Προγράμματα 5 έως 13 του περιθωριακού 2704: 

1. Υλικά 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμια. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

(π) Τα επίπεδα ακτινοβολίας για κόλα ή υπερσυσκευασίες όχι μεταφερόμενες υπό αποκλειστική 
χρήση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν: 

(») 2 πιδν/Η (200 ΓηΓ6Γπ/Τι) σε οποιοδήποτε σημιείο σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια, 

και 

(ϋ) 0.1 πι5ν/Η (10 πΐΓβιτι/Η) σε I μέτρο από εκείνη την επιφάνεια. 

(6) Τα επίπεδα επιφανειακής ακτινοβολίας για κόλα ή υπερσυσκευασίες μεταφερόμενες υπό 
αποκλειστική χρήση μπορούν να υπερβαίνουν τα 2 ιηδν/Η (200 ιϊιγ^πι/Β) αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν 0α πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 ιτιδν/Η (1 000 γπγοπι/Η), υπό την προϋπόθεση 
ότι: 

(ί) το όχημα είναι εξοπλισμένο με περίφραξη που παρεμποδίζει μη-εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στο φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και 

(ϋ) το κόλο ή υπερσυσκευασία είναι ασφαλισμένη ώστε να διατηρεί τη θέση της μέσα στην 
περίφραξη κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς, και 

(Ιϋ) δεν υπάρχουν διαδικασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταξύ την έναρξη και το πέρας της 
αποστολής. 

ί. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

Η μη-μόνιμη μόλυνση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και επιπλέον στις εσωτερικές επιφάνειες 
οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερσυσκευασιών που χρησιμοποιούνται για 
μεταφορά κόλων θα πρέπει να διατηρείται όσο χαμηλή είναι πρακτικά δυνατόν και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: 
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5. 


(») Βήτα/γάμα/χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομποί: 

0.4 Βς/οσι 2 (! 0' 5 πιΟί/οιυ 2 ) για αποστολές που επίσης περιλαμβάνουν εξαιρούμενα κόλα και/ή 
μη-ραδιενεργά εμπορεύματα, 

4 Βς/οπι 2 (10" 1 σιΟΐ/οπι 2 ) για όλες τις άλλες αποστολές. 

(ά) Όλοι οι άλλοι άλφα εκπομποί: 

0.04 Βη/οιτι 2 (ΙΟ 6 πιΟί/ατι 2 )για αποστολές που επίσης περιλαμβάνουν εξαιρούμενα κόλα και/ή 
μη-ραδιενεργά εμπορεύματα, 

0.4 Βη/αη 2 (10 5 ιυΟΐ/εηι 2 ) για όλες τις άλλες αποστολές. 

Απολιηιανση και Χρήση Οχημάτοιν, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

Οχήματα, εξαρτήματα ή μέρη αυτών που έχουν μολυνθεί πάνω από τα όρια της παραγράφου 4, ή που 
εμφανίζουν επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας μεγαλύτερο από 5»υδν/1ι (0.5 ιτικτη/Ιι) θα πρέπει να 
απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτο>ση πριν την 
επαναχρησιμοποίηση, σε επίπεδα όχι μεγαλύτερα από: 


(α) για μη-μόνιμη μόλυνση, βλέπε διατάξεις στο 4, 

(6) επίπεδο ακτινοβολίας 5 ηι5ν/Η (0.5 αίΓειυ/Η) στην επιφάνεια λόγω μόνιμης μόλυνσης. 

6. Μικτή Συσκευασία 

Βλέπε περιθωριακό 3711 (I). 


7. Μικτή Φάρτωση 

(ε) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα *ιε τα υποδείγματα Λριθμ. 7Α, 7Β ή 70 δεν θα πρέπει να 
φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα 
Αριθμ. 1,1.4, 1.5, Ι.όήΟΙ. 

(5) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μικτή φόρτωση είναι επιτρεπό^ιενη. Όμως, μικτή φόρτωση σε 
αποστολή υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να κανονίζεται μόνον από τον αποστολέα. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου στα Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται σε κόλα, εμπορευματοκιβώτια, δεξα^ιενές και 
υπερσυσκευασίες με μη-σχάσιμο υλικό. 

Για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό και για εμπορευματοκιβώτια και υπερσυσκευασίες που 
περιέχουν κόλα με σχάσιμο υλικό, βλέπε επιπλέον Πρόγραμμα 12. 

(β) Κόλα και υπερσυσκευασίες, πέραν από εμπορευματοκιβώτια ή δεξα^ιενές. 


ΦΕΚ509 
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(■) Τέτοια κόλα και υπερσυσκευασίες θα πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία 

(βλέπε περιθωριακό 3718), να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 7Α, 
7Β ή 70, συμπληρωμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2706 (3). Οι ετικέτες θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε δύο αντίθετες πλευρές των κόλων και υπερσυσκευασιών. 


(ϋ) Κάθε ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τη ^ιέγιστη δραστικότητα του 
ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 


<***) κίτρινη ετικέτα θα πρέπει να είναι σκαρισμένη με τον δείκτη μεταφοράς για το 

κόλο ή υπερσυσκευασία. 


(ίν) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που αναφέρονιαι στο 
περιθωριακό 2701 (1), θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται οι παρακάτω πρόσθετες 
ετικέτες: 

2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 4.2 
2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό ) 


(ν) 

(νί> 


2976 Νιτρικό θόριο, στερεό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 05 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό ) 


2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο 
σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο) 
από ]% ουράνιο 235 

2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, 
σχάσιμο εξαιρούμενο ή 
μη-σχάσιμο 

2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου ) 
εξα-ένυδρο ) 


) 

) 

) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 8 
) 

) 

) 


Κόλα με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 50 \ι% θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα καθαρά 
και με τρόπο διαρκείας με το επιτρεπτό μικτό βάρος τους στην εξωτερική πλευρά. 

Κάθε κόλο εκτός από εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και υπερσυσκευασίες θα πρέπει 
να είναι καθαρά μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που 
θα εγγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "υΝ". 


(νϋ) Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται )ΐε το περιεχόμενο θα πρέπει να 
αφαιρούνται ή να καλύπτονται. 


(6) Εμπορευματοκιβώτια, επίσης όταν που χρησιμοποιούνται ως υπερσυσκευασίες και 
δεξαμενές. 

(ί) Τέτοια εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία 
(βλέπε περιθωριακό 3718), να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 7Α, 
7Β ή 70, συμπληρωμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2706 (3). 


Δεξαμενές καθώς και μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν κόλα άλλα από 
εξαιρούμενα κόλα, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 7β. 
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2703 

(συνεχ.) 


Αντί για ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 και επιπλέον 
ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμι. 70, μεγεθυμένες ετικέτες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 με τις διαστάσεις του υποδείγματος Αριθμ. 70 μπορούν 
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν. 

Οι ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται και στις τέσσερις πλευρές των 
εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, και στις δύο πλευρές και 
το πίσω μέρος των οχημάτων-δεξα μενών. 

(ίί) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2701 (1), οι παρακάτω πρόσθετες ετικέτες Οα πρέπει επίσης να 
τοποθετούνται: 

2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 4.2 

2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό ) 

2976 Νιτρικό θόριο, στερεό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 05 

298! Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό ) 

2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο ) 

σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο) 
από 1% ουράνιο 235 ) 

) 

2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, ) Υπόδειγμα Αριθμ. 8 

σχάσιμο εξαιρούμενο ή ) 

μη-σχάσιμο ) 

) 

2980 Δ ιάλυμα νιτρικού συρανύλιου ) 

εξα-ένυδρο ) 

(ϋί) Οχήματα-δεξαμιενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές καθώς και οχήματα και 
εμιπορευμιατοκιβώτια για μεταφορά χύμα Θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα σι: 
συμφωνία με το περιθωριακό 10 500 και Προσθήκη Β.5. 

(ίν) Εκτός εάν πρόκειται για μικτά φορτία, κάθε ετικέτα θα πρέπει να είναι μιαρκαρισμένη 
με τη μέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου του εμπορευματοκιβωτίου 
ή της υπερσυσκευασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αθροισμένη για όλο το 
περιεχόμενο. Για μικτά φορτία, βλέπε περιθωριακό 2706 (3). 


(ν) Κάθε κίτρινη ετικέτα θα πρέπει να είναι μιαρκαρισμένη μιε τον δείκτη μεταφοράς για το 
εμπορευματοκιβώτιο ή την υπερσυσκευασία. 

(νί) Τα εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει να είναι καθαρά και μαρκαρισμένα με 
τρόπο διαρκείας στην εξωτερική πλευρά μιε το επιτρεπτό μικτό βάρος τους. 

(νΐι) Οποιοδήποτε μαρκάρισμα ή ετικέτα κινδύνου που δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο 0α 
πρέπει να αφαιρείται ή να καλύπτεται. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 

(η) (ί) Για αποστολές συσκευασμένου ή μη - συσκευα σ μένου ραδιενεργού υλικού, ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70 θα πρέπει να τοποθετούνται με κάθετο 
προσανατολισμό στα δύο πλευρικά τοιχώμιατα και στο πίσω τοίχωμα της μονάδας 
μεταφοράς. 
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(π) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που 

αναφέρονται οτο περιθωριακό 2701 (I), θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται οι 
παρακάτω πρόσθετες ετικέτες: 

2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 4,2 

2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό ) 

2976 Νιτρικό θόριο, στερεό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 05 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό ) 


2977 


2978 


2980 


Εξαφθοριούχο ουράνιο, ) 

σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο) 
από 1% ουράνιο-23 5 

Εξαφθοριούχο ουράνιο, 
σχάσιμο εξαιρούμενο ή 
μη-σχ£σιμο 

Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου ) 

εξα-ένυδρο 


) 

) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 8 

) 

) 

) 


(ύ) Οποιαδήποτε ετικέτα κινδύνου που δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο θα πρέπει ν« αφαιρείται 
ή να καλύπτεται. 


10. Έγγραφα μεταφοράς 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

(&) Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης απαιτείται διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα 
εμπορεύματα και από άτομα και μη-εμφανισμένες φωτογραφικές πλάκες και φιλμ: 

(ι) για διαχωρισμό από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα - βλέπε τις διατάξεις στο κεφάλαιο 

Μ 

( 11 ) για διαχωρισμό από άτομα, από κόλα μαρκαρισμένα με ΤΟΤΟ’ και από ταχυδρομικούς 
σάκους - βλέπε περιθωριακό 2711 για πίνακες διαχωρισμού. 

(Ι>) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για αποθήκευση εκτός από Ε5Α-Ι: 

(ι) Ο αριθμός των κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων της 
κατηγορίας ΙΙ-κίτρινο και της κατηγορίας ΙΝ-κίτρινο, που αποθηκεύονται σε 
οποιοδήποτε μέρος, θα πρέπει να περιορίζεται έτσι ώστε το ολικό άθροισμα των 
δεικτών ^ιεταφοράς σε οποιαδήποτε μεμονωμένη ομάδα τέτοιων κόλων, 
υπερσυσκευασιών, δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων να μην υπερβαίνει το 50. 
Τέτοιες ομάδες θα πρέπει να αποθηκεύονται έτσι ώστε να διατηρούν διάστημα 
τουλάχιστον 6 ιη το ένα από το άλλο. 

(ίϊ) Οπου ο δείκτης μεταφοράς ενός μεμονωμένου κόλου, υπερσυσκευασίας, δεξαμενής ή 
εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνει το 50 ή ο συνολικός δείκτης ^ιεταφοράς σ’ ένα όχημα 
υπερβαίνει το 50, η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διατηρεί διάστημα 
τουλάχιστον 6 γπ από τα άλλα κόλα, υπερσυσκευασίες, δεξα^ιενές, εμπορευματοκιβώτια 
ή οχήματα που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό. 
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(συνεχ.) 

(1) Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

(2) (α) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς απαιτείται διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα 

εμπορεύματα και από άτομα και μη-εμφανισμένα φωτογραφικά φιλμ και πλάκες: 

(ΐ) για διαχωρισμό από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα - βλέπε τις διατάξεις στο 
κεφάλαιο 7, 

(Η) για διαχωρισμό από άτομα, από κόλα μαρκαρισμένα ως ’ΡΟΤσ και από 
ταχυδρομικούς σάκους - βλέπε περιθωριακό 27 Η για πίνακες διαχωρισμού. 

(Β) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για μεταφορά εκτός από ΕδΑ-Ι: 

Ο συνολικός αριθμός κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων 
σε ένα μόνο όχημα θα πρέπει να περιορίζεται έτσι, ώστε το άθροισμα των δεικτών 
μεταφοράς να μην υπερβαίνει το 50, Γία αποστολές υπό αποκλειστική χρηση αυτό το 
όριο δεν εφαρμόζεται - βλέπε περιθωριακό 3711 (3). 

(ο) Οποιοδήπστε κόλο ή υπερσυσκευασία με δείκτη μεταφοράς μεγαλύτερο από 10, θα 
πρέπει να μεταφέρεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση. 

(ά) Μέγιστα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα: 

(ΐ) 2 ιτιδν/Η (200 πίΓειτι/Ιι) στην επιφάνεια των οχη^ιάτων. 


0.1 ιηδν/ΐι (10 ΓΠΓβιτι/Η) σε 2 μέτρα από την επιφάνεια των οχημάτων, 

0.02 πιδν/Β (2 πΐΓβιη/Ιι) σε οποιαδήποτε κανονικά κατειλη^ιμένη θέση σε ένα 
όχημα, εάν δεν χρησιμοποιούνται προσωπικές συσκευές ένδειξης. 


13. Αλλες Διατάξεις 

( Β ) Προσδιορισμός δείκτου μεταφοράς: βλέπε περιθωριακό 3715. 

(Β) Διατάξεις ατυχήματος: βλέπε περιθωριακά 27 1 0 , 37 1 2 και 1 0 3 8 5. 

(ο) Φθαρμένα ή διαρρέοντα κόλα: βλέπε περιθωριακό 3712. 

(ά) Έρευνες μόλυνσης: βλέπε περιθωριακό 3712 (3). 

(β) Εξασφάλιση ποιότητας: βλέπε περιθωριακό 3766. 

(0 Μη-παραλαμβανόμενες αποστολές: βλέπε περιθωριακό 2715. 

(8) Εξαρτήματα και λειτουργίες μεταφοράς: βλέπε Παράρτημα Β, Μέρος I και περιθωριακό 71 
000 και επόμ, 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5965 


Κλάση 7 


2704 Πρόγραμμα 1 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΕΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ1: Ραδιενεργό ολικό σε ποσότητες που προσφέρουν έναν πολύ περιορισμένο κίνδυνο 
ακτινοβολίας, μπορεί να μεταφέρεται σε εξαιρούμενα κόλα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε τις διατάζεις στα περιθωριακά 2002 (12) και 02). 
και 2770. 

1. Υλικά 

2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο . περιορισμένη ποσότητα υλικού . 

(β) Μη-σχάσιμο ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον 
Πίνακα I. 

(6) Σχάσιμο υλικό με δραστικότητα που δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα I 
επιπλέον, που ικανοποιεί όσον αφορά στις ποσότητες, στη μορφή και στη συσκευασία 
διατάξεις που δίνονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7 επιτρέποντάς τους 
τακτοποιούνται ως κόλα μη-σχάσιμου ραδιενεργού υλικού. 

Πίνακας 1: Όρια δραστικότητας, ως τιμές των Α< ή Α 2 για εξαιρούμενα κόλα που 
περιέχουν ραδιενεργό υλικό 


Φύση περιεχομένου 

Όρια κόλου 

Στερεά: 

ΙΟ 3 Α, 

10 3 Α 2 

Ειδική Μορφή 

Άλλες Μορφές 

Υγρά 

10 * α 2 

Αέρια: 


Τρίτ» 

2 χ 10 2 Α 2 

Ειδική Μορφή 

10 3 Αι 

Άλλες Μορφές 

10' 3 Α 2 


* Για συγκεκριμένες τιμές των Α / και Α* βλέπε Πίνακα Ιτου περιθωριακού 2 700 της Προσθήκης Α. 7. 

* ■ Για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων, οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό των Α ι και Αι δίνονται στο 
περιθωριακό 2701 (3) της προσθήκης Α. 7. 


53 § 
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2. Συσκευασία/Κόλο 

Ραδιενεργό υλικό σε περιορισμένες ποσότητες μπορεί να μεταφέρεται σε συσκευασίες δεξαμενές 
και εμπορευματοκιβώτια, υπό την προϋπόθεση ότι; 

(») Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλες τις 
συσκευασίες και τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7 και 
επυιλέον, για δεξαμενές, Προσθήκες Β.Ι» και Β.Ιό. 

(θ) Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις 
διατάξεις που ορίζονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. 

(ς) Ειδικά, το κόλο θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς να 

μην υπάρχει διαρροή του ραδιενεργού περιεχο}ΐένου. Ραδιενεργό υλικό δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται χύμα. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702, 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(α) Κόλα 

(ϊ) Μαρκάρισμα: βλέπε περιθωριακό 2702 
Επισήμανση: Δεν υπάρχουν διατάξεις 

(η) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη ως "Ραδιενεργό" σε μία 
εσωτερική επιφάνεια ως προειδοποίηση για την παρουσία ραδιενεργού υλικού 
κατά το άνοιγμα του κόλου. 

(β) Εμπορευματοκιβώτια 

Δεν υπάρχουν διατάξεις, 


_ ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 5967 

2704 Κλάση 7 

Πρόγραμμα 1 

(συνέχ.) 

(ο) Δεξαμενές 

Βλέπε Προσθήκη Β.ΐε/ Β.Ιϊ>, περιθωριακό 211 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. 

(6) Υπερσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή ”2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο, περιορισμένη ποσότητα υλικού, 7, Πρόγραμμα 1, ΑΟΚ. (ή ΚΙΓ) )". 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 
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2704 Πρόγραμμα 2 
(συνεχ.) 

ΟΡΓΑΝΑ Η ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού, που είναι κλεισμένες σε ή σχηματίζουν ένα 

συστατικό μέρος ενός οργάνου ή άλλον κατασκευασμένου είδους και που προσφέρουν πολύ περιορισμένο 

κίνδυνο ακτινοβολίας, μπορούν να μεταφέρονται σε εξαιρούμενα κόλα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3 770. 

1. Υλικά 

2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο . όργανα ή είδη . 

(β) Όργανα και κατασκευασμένα είδη όπως ρολόγια, ηλεκτρονικοί σωλήνες ή συσκευές που 
έχουν ως συστατικό μέρος, ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα όρια 
είδους και κόλου που ορίζονται στις στήλες 2 και 3 του Πίνακα 2, υπό την προϋπόθεση ότι το 
επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 οηι από την εξωτερική επιφάνεια οποιοσδήποτε μη- 
συσκευασμένου οργάνου ή είδους, δεν υπερβαίνει τα 0.1 πιδν/Η (10 πίΓεαι/Η). 

(ό) Όργανα και κατασκευασμένα είδη που έχουν σχάσιμο υλικό σε ποσότητες που δεν 
υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα 2 και επιπλέον, ικανοποιούν όσον αφορά στις 
ποσότητες, στη μορφή και στη συσκευασία τις διατάξεις που δίνονται στο περιθωριακό 3741 
της προσθήκης Α.7 επιτρέποντάς τους να τακτοποιούνται ως κόλα μη-σχάσιμου ραδιενεργού 
υλικού, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 ςηι από την εξωτερική 
επιφάνεια οποιουδήποτε μη-συσκευασ^ιένσυ οργάνου ή είδους, δεν υπερβαίνει τα 0.1 ιυδν/Η 
(10 πΐΓβπιΛι). 

2. Συσκευασία/Κδλο 

(λ) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλα τα κόλα που 
δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. 

(6) Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις 
διατάξεις που ορίζονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. 

(ο) Τα όργανα και είδη θα πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια. 

(4) Μεταφορά μη-συσκευασμένου ραδιενεργού υλικού δεν επιτρέπεται. 
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2704 Κλάση7 

Πρόγραμμα 2 

(συνεχ.) 


Πίνακας 2: Όρια Δραστικότητας, ως τιμές 
όργανα και είδη ν . 


των Α| ή Λ} για εξαιρούμενα κόλα του περιέχουν 


Φύση περιεχομένου 

Όρια Είδους 

Όρια κόλου 

Στερεά: 

Ειδική Μορφή 

ΙΟ* 1 Α, 

Α, 

Αλλες Μορφές 

10' 2 Α 2 

α 2 

Υγρά 

ίο 3 α 2 

ΙΟ 1 α 2 

Αέρια: 



Τρίτιο 

2χ ΙΟ* 2 Α 2 

2 χ ΙΟ* 1 Λ 2 

Ειδική Μορφή 

ίο 3 α, 

10 2 α, 

Αλλες Μορφές 

10· 3 α 2 

10 1 α 2 


3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυακευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 


6 Για συγκεκριμένες τιμές των Λ/ και Α * βλέπε Πίνακα I του περιθωριακού 3 700 της προσθήκης Α. 7, 

- Γία μείγματα ραδιονονκλεϊόίων, οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό των Α; και Α ; δίνονται στο 

περιθωριακό 3701 (3) της προσθήκης Α. 7. 
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ΙΙρόγραμμα 2 

(συνεχ.) 

8, Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(») Όργανα ή είδη 

Κάθε όργανο ή είδος (εκτός από ραδιο-ακτινοβόλα ρολόγια ή συσκευές) θα πρέπει να φέρουν 
το μαρκάρισμα "Ραδιενεργό". 

(ί>) Κόλα 

Βλέπε περιθωριακό 2702 
(ς) Εμπορευματοκιβώτια 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

(<3) Δεξα|ΐενές 

Δεν εφαρμόζομαι. 

(ο) Υπερσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή "2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο συσκευασία, όργανα ή είδη, 7, Πρόγραμμα 2, ΑΌΚ (ή Κ1Ι)) . 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 
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Κλάση 6.2 

2704 Πρόγραμμα 3 
(συνεχ.) 

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΥΡΑΝΙΟ, ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ ΟΥΡΑΝΙΟ II 
ΦΥΣΙΚΟ ΘΟΡΙΟ ΩΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Είδη κατασκευασμένα από μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο, μη-εκπέμκον εξαντλημένο 
ουράνιο ή μη-εκπέμπον φυσικό θόριο που προσφέρουν πολύ περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας μπορούν να 
μεταφέρονται ως εξαιρούμενα κόλα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3 770. 

1. Υλικά 

2910 Ραδιεν εργό _ υλικό, εξαιρούμενο κόλο, είδη κατασκευασμένα από φυ σικ ό ουράνιο ή 
εζανιληιιένο ουράνιο ή Φυσικό θόριο . 

Κατασκευασμένα είδη στα οποία το μόνο ραδιενεργό υλικό είναι μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο, μη- 
εκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη-εκπέμπον φυσικό θόριο,υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική 
επιφάνεια του ουράνιου ή θόρισυ είναι κλεισμένη σε ένα ανενεργό περίβλημα κατασκευασμένο από 
μέταλλο ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέτοια είδη μπορούν για παράδειγμα να είναι αχρησιμοποίητες σνσκευασίες που 

προορίζονται για την μεταφορά ραδιενεργού υλικού. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

Το είδος που εξυπηρετεί ως συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για 
όλες τις συσκευασίες και τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Λ.7. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 
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Πρόγραμμα 3 

(<™νέχ.) 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κύλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(λ) Κόλα 

Βλέπε περιθωριακό 2702 
(δ) Εμπορευματοκιβώτια 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

(ε) Δεξαμενές 

Δεν εφαρμόζονται. 

(ά) Υπερσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχηματα-δεξαμενές 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλα[φάνει την περιγραφή "2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο, είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό 
θόριο, 7, Πρόγραμμα 3, ΑΟΚ (ή ΚΙΟ)". 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

Δεν υπάρχουν διατάξεις, 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 
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Κλάση 7 


2704 Πρόγραμμα 4 
(<τυνβχ.) 

ΚΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΩΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ραδιενεργού 

ολικού και ποο προσφέρουν χολό περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας, μπορούν να μεταφέρονται ως 

εξαιρούμενα κόλα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: (α) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες χοο, ως αποτέλεσμα φθοράς ή άλλης μηχανικής 

ατέλειας, δεν μπορούν χιά να είναι κλεισμένες με ασφάλεια θα πρέπει, εάν δεν μπορούν 
να μεταφέρονται σε άλλες συσκευασίες σε συμφωνία με τις διατάξεις αυτής της κ Χάσης, να 
μεταφέρονται υπό ειδικέςρυθ)ΐ(σεις (Πρόγραμμα 13). 

0>) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες στις οποίες η εσωτερική μηψόνχμη μόλυνση 
(δραστικότητα του υπολείμματος) υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές χον δίνονται στον 
Τομέα 1 (ο) μπορούν να μεταφέρονται μόνον ως κόλα σε συμφωνία με τα διάφορα 
προγράμματα (περιθωριακό 2701 (3)), ανάλογα με την ποσότητα και τη μορφή της 
αχομένουσας δραστικότητας και μόλυνσης τους. 

(ε) Κενές συσκευασίες που έχουν καθαριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει 
περαιτέρω μόλυνση μεγαλύτερη αχό την τιμή των 0.4 Βη/αη 2 (10 5 τη Ο/αη) για βήτα - ή 
γάμα-εκπομπούς και 0,04 Βη/αη 2 (10 ^ιη Ο/εηί 2 ) για άλφα-εκπομχούς και που δεν 
περιέχουν οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό με σχετική δραστικότητα μεγαλύτερη από 
70 έΒη/λ% (2 ηΟ/%) δεν νπόκεινται πιά στις διατάξεις αυτής σ/ς κλάσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3 7 70. 

1. Υλικό 

2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο. κενή συσκευασία 

(β) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες περιλαμβάνουν κενά ακαθάριστα εμπορευματοκιβώτια ή 
δεξαμενές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού. 

(6) Εάν η συσκευασία περιέχει οποιαδήποτε ποσότητα ουράνιου ή θόριου στη δομή της, η 
διάταξη που ορίζεται στην παράγραφο 2 (ο) παρακάτω, θα πρέπει να εφαρμόζεται. 

(ο) Τα επίπεδα εσωτερικής μη-μόνιμης μόλυνσης (δραστικότητα του απομείναντος περιεχομένου) 
δεν 0α πρέπει να υπερβαίνει τα: 

(ΐ) για βήτα/γάμα/χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομπούς, 

400 Βς/οιη 2 {10' 2 ιτιΟί/απ 2 ), 

(ϋ) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, 

40 Βη/οπι 2 (10' 3 ιηΟΐ/οιπ 2 ). 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(α) Μ συσκευασία 0α πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλα τα κόλα που 
δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. 


(1>) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε καλά συντηρημένη κατάσταση και με ασφάλεια 
κλεισμένη. 
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Πρόγραμμα 4 

(συνέχ) 

Μ Εάν η κενή συσκευασία περιλαμβάνει φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο 
στη δομή της η εξωτερική επιφάνεια του ουράνιου ή θόριου 0α πρέπει να καλύπτεται με ένα 
ανενεργό περίβλημα κατασκευασμένο από μέταλλά ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό. 

(ά) Οποιεσδήποτε ετικέτες που παρουσιάζονται για να ικανοποιήσουν το περιθωριακό 2706, δεν 
θα πρέπει πιά να είναι ορατές. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

8. Μαρκάριβμα και Ετικέτες κινδύνου αε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(π) Κόλα 

(ί) Μαρκάρισμα: βλέπε περιθωριακό 2702 
Επισήμανση: Δεν υπάρχουν διατάξεις 

(ίί) Σε κόλα ιιόνιμα μαρκαρισμένα σε συμφωνία με το περιθωριακό 2705 δεν χρειάζεται να 
αφαιρουνται αυτά τα μαρκαρίσματα. 

(β) Εμπορευματοκιβώτια 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

(ο) Δεξομιενές 

Βλέπε Προσθήκη Β.ΐα/ Β.1Θ, περιθωριακό 2Η 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. 

(ά) Υπερσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 


Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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2704 Κλάση 7 

Πρόγραμμα 4 

(συνέχ) 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή "2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο, κενή συσκευασία, 7, Πρόγραμμα 4, ΑΟΚ (ή Κ1Ι))\ 

11. ΑποΟήκευση και Αποστολή 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκκυασιών 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακά 2702. 
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2704 Πρόγραμμα 5 

(βυνεχ.) 

ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕδΑ-Ι) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η18Λ-Ι είναι η ιφώχη αχό τις τρεις ομάδες ραδιενεργού ολικού που από την φύση τον 
έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια της υπολογιζόμενης μέσης σχετικής 
δραστικότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σχάσιμο υλικό δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται ως 1$Α-Ι υλικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάζεις στο περ Μοριακό 3 770. 

1. Υλικά 


2912 Ραδιενεργό υλικό, ναιιτιλή σνετιχή δραστικότητα (ΙδΑ-1 ), έ.α ,ρ, 
2976 Νιτρικό θόριο, στερεό . 

2978 ΕΕκφθοριούνο ουράνιο, σχάσιμο εξαιρούμενο ή μη-σχάσ ίΜΟ- 


2980 Αιάλυαα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρο . 


2981 Νιτρικό οικχινύλιο. στερεό . 

Χαμηλής σχετικής δραστικότητας υλικό (ΕδΑ-Ι): ραδιενεργό υλικό για το οποίο το επίπεδο 
ακτινοβολίας σε 3 ιυ από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου ή σε ένα μόνο φορτίο μη- 
συσκευασμένου υλικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ιηδν/Ιι (1000 γπγοπι/Η) και που ικανοποιεί 
επίσης μία από τις παρακάτω περιγραφές: 

(β) μεταλλεύματα που περιέχουν φυσικά παραγόμενα ραδιονουκλεΐδια (π.χ. ουράνιο, θόρια), ή 

(&) συμπυκνώματα ουράνιου και Βόριου μεταλλευμάτων που περιέχουν φυσικά παραγό^ιενα 
ραδιονουκλεΐδια, ή 

(ο) στερεό μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο, ή 

(ά) στερεές ή υγρές ενώσεις ή μείγματα μη-εκπέμποντος φυσικού ουράνιου ή εξαντλημένου 
ουράνιου ή φυσικού θόριου, ή 

(ε) μη-σχάσιμο ραδιενεργό υλικό για το οποίο η τιμή Α 2 είναι απεριόριστη. 


2. Συσκευασία/Κόλο 

(β) Ε8Α-1 υλικό ιιπορεί να μεταφέρεται σε συσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, υπό 

την προϋπόθεση ότι: 

(ί) η συσκευασία, που μπορεί να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, ικανοποιεί τις 
διατάξεις σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα 1Ρ-1 ή 1Ρ-2 (βλέπε περιθωριακό 3733 ή 
3734 και επιπλέον, για δεξαμενές, περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β,Ιβ και Β.Ιό) ως 
κατάλληλη για τη μορφή του ΕδΑ-Ι υλικού όπως ορίζεται στον Πίνακα 3, και 

(ϋ) το υλικό είναι φορτωμένο στη συσκευασία έτσι ώστε, σε συνήθη ^ιεταφορά, να μην 
προκόψει διαφυγή του περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. 


ΦΕΚ509 
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Πίνακας 3: Διατάξεις βιομηχανικών κόλωνγια Ε8Α-Ι υλικό 


Περιεχόμενο 

Αποκλειστική Χρήση 

Όχι υπό Αποκλειστική Χρήση 

Στερεά 

ΙΡ-1 

ΙΡ-1 

Υγρά 

ίΡ-1 

ΙΡ-2 


(6) Γ8Α-ί υλικό μπορεί να ^ιεταφέρεται χύ^ια, εάν: 

(ΐ) για άλλα από φυσικά μεταλλεύματα, μεταφέρεται έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να 
μην προκύπτει διαφυγή του περιεχομένου από το όχημα και απώλεια προστατευτικού 
μέσου και ^ιεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση, ή 

(ίϊ)για φυσικά μεταλλεύματα, ^ιεταφέρεται σε όχημα υπό αποκλειστική χρήση. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
(β) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(δ) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά Ε8Α-Ι υλικού υπό 
αποκλειστική χρήση, θα πρέπει να εξαιρούνται από το (β) παραπάνω όσον αφορά στην 
εσωτερική μόλυνση μόνον εφ’όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

(β) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ύ) Ενα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά Ι.5Α-1 υλικού υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να 
εξαιρείται από το (β) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ’ όσον 
παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

6. Μικτή Συσκενασία 
Βλέπε περιΟοιριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιΟοιριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 

Υπερσυσκευασίες 

(α) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Για δεξαμενές, βλέπε Προσθήκη Β.Ι&/ Β.1Β, περιθωριακό 211 760/ 212 760 και Προσθήκη 
Β.5. 
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9. Ετικέτες Κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(ε) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης, βλέπε περιθωριακό 2716. 

(6) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ί) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις 
λέξεις "Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (Γ8Α-Ι), 7, Πρόγραμμα 5, 
ΑΟΚ. (ή ΚΙϋ)", π.χ. "2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική 
δραστικότητα (Τ5Α-Ϊ), 7, Πρόγραμμα 5, ΑΙ)Κ (ή ΚΙΙ))", ή 

(Η) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, "2912 Ραδιενεργό υλικό, 
χαμηλή σχετική δραστικότητα (Γ8Α-Ι), ε.α.ο., 7, Πρόγραμμα 5, ΑΒΚ (ή ΚΙ Π)". 

Περαιτέρω λεπτο}ΐέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει να 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 
(β) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(β) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για αποθήκευση: κανένας. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(») Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (3) έως (ό). 

(1)) Συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα: δεν υπάρχει όριο. 

13. Άλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟ (ΕδΑ-ΙΙ) 

1 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΗΙΧΑ-11 είναι η δεύτερη αχό τρεις ομάδες ραδιενεργού ολικού που, αχό π/ φύση του, 

έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια της υπολογιζόμενης μέστ/ς σχετικής 
δραστικότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν, οι διατάζεις τον Προγράμματος 12 θα πρέπει να 

ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού τον Προγρόφιματος, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Γ τα άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 

1, Υλικά 

2912 Ραδιενεργό υλικά, χαμηλή σγετική δραστικότητα (Ε8Α-ΗΕ ε.α.ο. 

2976 Νιτρικό θόριο, στερεό , 

2978 Ε£αφθορκ>ύγο ουράνιο, σγάσιμο εξαιρούμενο ή μ η-σγάσιμο . 

2980 Διάλυαα νιτρικού ουρανύλιου εΕα-ένυδοου . 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο. στερεό . 

Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε8Α-Π): ραδιενεργό υλικό για το οποίο το επίπεδο 
ακτινοβολίας σε 3 ηι από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 10 πιδν/ΐι (1000 ιυτοπι/Η) και που ικανοποιεί μία από τις παραπάτα» περιγραφές: 

{») νερό με συγκέντρωση σε τρίτιο έως 0.8 ΤΒς/1 (20 Οί/Ι), ή 

(ό) στερεά και αέρια με δραστικότητα κατανεμημένη απ’ άκρου εις άκρον όχι }ΐεγαλύτερη από 

10 -4 Α 2 /8,ή 

(ο) υγρά με δραστικότητα κατανεμημένη απ’ άκρου εις άκρον όχι μεγαλύτερη από 10 5 Α^/%. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(β) ΕδΑ-Π υλικό πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες, που ^ιπορούν να είναι δεξαμενές ή 
εμπορευματοκιβώτια. 

(ύ) Η συσκευασία, δεξαμενή ή το εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις 
σχεδιασμοό για βιομηχανικά κόλα ΙΡ-2 ή ΙΡ-3 (βλέπε περιθωριακό 3734 ή 3735 και επιπλέον, 
για δεξαμενές περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β.ΐπ και Β. I6) ως κατάλληλη για την μορφή 
του ΕδΑ-Ιί υλικού όπως ορίζεται στον Πίνακα 4. 

(ο) Το υλικό θα πρέπει να φορτώνεται στη συσκευασία, δεξαμενή ή στο εμπορευματοκιβώτιο έτσι 
ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή περιεχο^ιένου και απώλεια 
προστατευτικού μέσου. 
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Πίνακας 4: Διατάξεις βιομηχανικών κόλων για Ε5Α-ΪΙ υλικό 


Περιεχόμενο 

. 

Αποκλειστική Χρήση 

Όχι υπό Αποκλειστική Χρήση 

Στερεά 

1Ρ-2 

ΙΡ-2 

Υγρά και αέρια 

ΙΡ-2 

ΙΡ-3 


3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
(») Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά Ε5Λ-11 υλικού υπό 
αποκλειστική χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (») παραπάνω όσον αφορά στην 
εσωτερική μόλυνση μόνον εφ’ όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
( 3 ) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά Γ8Α-ΙΙ υλικού υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να 
εξαιρείται από το (δ) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνοι- εφ 1 όσον 
παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

(β) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Για δεξαμενές, βλέπε Προσθήκη Β.ΐδ/ Β.16, περιθωριακό 2 Π 760/ 212 760 και Προσθήκη 
Β.5. 

9. ' Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(δ) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης, βλέπε περιθωριακό 27 ] 6. 
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(δ) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ΐ) τον χαρακτηριστικό αριθμό κάντιων ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί }ΐε τις 
λέξεις "Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (Ε8Α-Ι1), 7, Πρόγραμμα 6, 
Αΐ5κ (ή ΚΙΟ)" π.χ. "2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική 
δραστικότητα (Ε8Α-Π), 7, Πρόγραμμα 6, ΑϋΚ (ή ΚΙΟ)", ή 

(ίί) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, "2912 Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή 
σχετική δραστικότητα (Ε8Α-Η), ε,α.ο., 7, Πρόγραμμα 6, ΑΙ)Κ (ή ΚΗ))". 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται. 

1Ι 4 Αποθήκευση και Αποστολή 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
(β) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (λ) έως (ό). 

(δ) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που 
ορίζονται στον Πίνακα 5. 


Πίνακας 5: Όρια δραστικότητας οχήματος για Ε8Α-1Ι υλικό 


Φύση περιεχομένου 

Όριο οχήματος 

Μη-εύφλεκτα στερεά 

Εύφλεκτα στερεά και όλα τα 
υγρά και αέρια 

Δεν υπάρχει όριο 

100 Α; 


13. Άλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟ (ΕδΑ-ΙΙΙ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ΙΣΑ-III είναι η τρίτη από τρεις ομάδας ραδιενεργού υλικού που, από τη φύση του, έχει 

περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια π/ς υπολογιζόμενης μέσης σχετικής 

δραστικότιμας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν, οι διατάζεις του Προγράμματος 12 0α πρέπει να 

ικανοποιούνται επιπλέον των διατάζεεον αυτού του Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες , βλέπε επίσΐ]ς τις διατάζεις στο περιθωριακό 3770. 

1. Υλικά 

29) 2 Ρ αδιενεργό υλι κ ό, γαμηλή σχετική δραστικότητ α (184411), 

Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε8Α-ΪΙ1): στερεό ραδιενεργό υλικό για το οποίο το 

επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 ιυ από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 10 πιδν/Η (1000 ττίΓβτπ/Η) και που ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες: 

(α) το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμημένο απ’ άκρου εις άκρον σε ένα στερεό ή σύνολο 
στερεών αντικειμένων ή είναι ουσιωδως ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ένα στερεό συμπαγές 
συνδετικό μέσο, (π.χ. τσιμέντο, βττούμιο, κεραμικό) και 

(ύ) το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή ουσιαστικά περιέχεται σε ένα σχετικά αδιάλυτο 
πλέγμα, και 

(ς) η υπολσγιζόιιενη μέση σχετική δραστικότητα, δεν υπερβαίνει τα 2 χ 10 1 Αϊ/%. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(8) Ε5Α-Η1 υλικό πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες που μπορούν να είναι 
εμπορευματοκιβώτια. Μεταφορά σε δεξαμενές δεν είναι εφαρμόσιμη. 

(β) Η συσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις σχεδιασμου για 
βιομηχανικά κόλα ΙΡ-2 (βλέπε περιθωριακό 3734) εάν μεταφέρονται σε αποκλειστική χρήση, 
ή ΙΡ-3 (βλέπε περιθωριακό 3735) εάν δεν μεταφέρονται σε αποκλειστική χρήση. 

(ο) Το υλικό θα πρέπει να φορτώνεται στη συσκευασία ή στο εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε 
συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού 

μέσου. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

(8) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(δ) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά Ε8Α-Ι1Ι υλικού υπό 
αποκλειστική χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (π) παραπάνω όσον αφορά στην 
εσωτερική μόλυνση μόνον εφ’ όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρηση. 
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5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
(β) Βλέπε περιθωριακό 2703, 

(β) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά Ε5Α-ΙΙ1 υλικού υπό αποκλειστική χρήση, θα πρέπει να 
εξαιρείται από το (&) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ’ όσον 
παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

ύ. Μικτή Συσκευασία 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(ε) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(6) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: "2912, Ραδιενεργό Υλικό, 
Χαμηλή Σχετική Δραστικότητα (Ε8Α-ΙΙΙ) ε.α.ο., 7, Πρόγραμμα 7, ΑΡΚ (ή ΚΙΡ)", 
Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(β) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (β) έως (ά). 

(ύ) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνον όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που 
ορίζονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Όρια δραστικότητας οχήματος για Γ3Α-ΙΙΙ υλικό 


Φύση περιεχομένου 

Όριο οχήματος 

Μη-εύφλεκτα στερεά 

Εύφλεκτα στερεά 

Δεν υπάρχει όριο 

100 α 2 


13. Αλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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2704 Πρόγραμμα 8 
(συνεχ.) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (3ΌΟ-Ι ΚΑΙ 800-11) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ένα επιφανειακά μαλασμένο αντικείμενο (800) είναι στιφεό αντικείμενο που είναι όχι 
αφ' εαυτού ραδιενεργό, αλλά πον έχει ραδιενεργό υλικό κατανεμημένο στις επιφάνειες του. Επιφανειακά 
μολυσμένα αντικείμενα θα πρέπει να είναι σε μία από τις δύο ομάδες, είτε σπ/ν 800-1 είτε στην 800-11 ,, 
ανάλογα με το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο μόλυνσης (βλέπε Πίνακα 7). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν, οι διατάζεις του Προγγιάμμαχος 12 θα πρέπει να 
ικανοποιούνται επιπλέον των όιατάζεων αυτού του Προγράμματος , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάζεις στο περιθωριακό 3 770, 

I. Υλικά 

2913 Ρ αδιενεργό υλικό, επιφανειακά μολυσμένα αντικείμενα (5004 ή 500-11 ) 

(&) Στερεά, μη-ραδιενεργά αντικείμενα μολυσμένα στην επιφάνεια σ’ ένα επίπεδο όχι μεγαλύτερο 
από τα επίπεδα μόλυνσης που ορίζονται στον Πίνακα 7 όταν η μόλυνση υπολογίζεται κατά 
μέσον όρο πάνω σε ένα εμβαδόν 300 ειυ 2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο 
από 300 ογπ 2 ). 


Πίνακας 7: Επιτρεπόμενη επιφανειακή μόλυνση για 800 


Τύπος μόλυνσης 

Μη-μόνιμη σε 
προσιτή επιφάνεια 

Μόνιμη σε προσιτή 
επιφάνεια 

Αθροισμα μόνιμης και 
μη-μόνιμης στην μη- 
προσιτή επιφάνεια 

500-1 




Βήτα/γάμα/ 
χαμηλής τοξικότητας 
άλφα εκπομποί 

4 Βα/ςιυ 2 
(10^ ιυΟί/ςΓΠ 2 ) 

4x10 4 Βη/αη 2 
(1 ηιΟί/οηι 2 ) 

4x10 4 Βη/οιυ 2 
(1 ιτιΟί/οπι 2 ) 

Όλοι οι άλλοι άλφα 
εκπομποί 

0.4 Βς/αη 3 
(10' 5 ιτιΟί/οπη 2 ) 

4x10 1 Βς/ςιτι 2 
(0.1 ιυΟϊ/οιυ 2 ) 

4x10 3 Βη/ςιυ 2 
(0.1 ιτιΟί/οητ 2 ) 

800-Η 




Βήτα/γά^ια 
χαμηλής τοξικότητας 
άλφα εκπομποί 

400 Βη/ςιτι 3 
(ΙΟ 2 ηιΟί/οιη 3 ) 

8x10 5 Βη/αη 2 
(20 ιηΟί/ειη 2 ) 

8χ 10 5 Βη/οπι2 
(20 ΓηΟί/αυ 2 ) 

Όλοι οι άλλοι άλφα 
εκπομποί 

40 Βη/οιη 2 
(ΙΟ 3 ΓηΟ»/οπι 2 ) 

8x10 4 Βς/οίτι 2 
(2 ηιΟΐ/οπι 2 ) 

8x10 4 Βς/οιη 2 
(2 ιτιΟ/οπι 2 ) 


(δ) Το επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 ιπ από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου ή από ένα 
μόνο αντικείμενο ή σύνολο αντικειμένων, εάν είναι μη-συσκευασμένα, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 10 ιώ5υ/Η (1000 ιυΓσητ/Ιι). 
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2. Ευσκευασία/Κόλο 

(») 800-1 και 800-11 μπορούν να μεταφέρονται σε συσκευασίες υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ΐ) η συσκευασία, που μπορεί να είναι εμπορευματοκιβώτιο, ικανοποιεί τις διατάξεις 
σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα ΙΡ-1 (βλέπε περιθωριακό 3733) για 800-1, ή 1Ρ-2 
(βλέπε περιθωριακό 3734) για 800-Π, και 

(ΐί) τα αντικείμενα είναι φορτωμένα στη συσκευασία έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να 
μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. 

(5) 800-1 μπορεί να μεταφέρεται μη-συσκευασμένο, υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ί) μιεταφέρεται σε όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην* 
προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου, και 

(ϋ) θα πρέπει να μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση εάν η μόλυνση στην προσιτή και 
στην απρόσιτη επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από 4 Βη/οιυ 2 (ΙΟ -4 ιυΟί/οιτι 3 ) για βήτα και 
γάμια εκπομπαύς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 0.4 Βς/οπτ 
(10' 5 ιηΟ ί/οπι 2 ) για όλους τους άλλους άλφα εκπομιπούς, και 

(ίΐί) μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται ότι το ραδιενεργό υλικό δεν 
απελευθερώνεται στο όχημα εάν αναμένεται ότι υπάρχει μη-μόνιμη μιόλυνση σε 
απρόσιτες επιφάνειες μεγαλύτερη από 4 Βη/αη 2 (ΙΟ* 4 ιυΟί/ατι 2 ) για βήτα και γάμια 
εκπομπούς και χαμιηλής τοξικότητας άλφα εκπομιπούς, ή 0.4 Βς/οιυ 2 (10 5 σιΟί/ειη 2 ) για 
όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

(ς) 800-11 δεν θα πρέπει να μεταφέρεται μη-συσκευασμιένο. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

(β) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ί>) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά 800 υπό αποκλειστική 
χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (β) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση 
μόνον εφ’ όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

\ 

(δ) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(1>) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά 800 υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να εξαιρείται 
από το (β) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μιόνον εφ’ όσον παραμένει σε 
εκείνη τη σχετική αποκλειστική χρήση. 
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7. 


8 . 


9. 


10 . 


Π. 


12 . 


13. 


Κλάση 7 


Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Έγγραφα μεταφοράς 

(η) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(6) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: "2913 Ραδιενεργό υλικό, 
Επιφανειακά μολυσμένο Αντικείμενο (500-1) ή (500-11), 7, Πρόγραμμα 8, ΑΟΚ (ή 
ΚΙΟ)". Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 

Αποθήκευση και Αποστολή 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 


Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
( 3 ) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (3) έως (ό). 

(1>) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 Αί- 

Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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2704 Κλάση 7 

Πρόγραμμα 9 

(συνέχ.) 

2704 Πρόγραμμα 9 
(συνεχ.) 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΟΛΑ ΤΥΠΟΥ Α 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που προσφέρουν περιορισμένο ραδιολογικό κίνδυνο 
(βλέπε περιθωριακό 2700 (2) I.) μπορεί να μεταφέρεται σε κόλα Τύπου Λ, που θα πρέπει να σχεδιάζονται 
ώστε να αντέχουν τις συνθήκες μεταφοράς σνμπεριλαμβανο^ιένων δευτερευόντων ατυχιμιάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάζεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να 
ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Γ\α άλλες επικίνδυνες ιδιόν^τες, βλέπε επίστις τις διατάζεις στο περιθωριακό 3770. 

1. Υλικά 


2974 Ραδιενεργ ό υλικ ό, ειδική μορφ ή, £·«·»- 

2975 Μεταλλικό θ όριο, πυροφορικό. 

297 6 Νιτρικό θόριο, σ τερ εό. 

2979 Μεταλλικό ουρά ν ιο, πυροφορ ικό· 


2980 


2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό . 


ε.α.ο. 


Το περιεχό^ιενο ενός κόλου Τύπου Α 0α πρέπει να περιορίζεται σε ραδιενεργό υλικό: 


(β) με δραστικότητα όχι μεγαλύτερη από Α| (βλέπε περιθωριακά 3700 και 3701) εάν είναι σε 
ειδική μορφή, ή 

(6) }ΐε δραστικότητα όχι μεγαλύτερη από Α^ (βλέπε περιθωριακά 3700 και 3701) εάν είναι σε 
άλλη από ειδική μορφή. 


2. Συσκευασία/Κόλο 


(β) Η συσκεικισία, που μπορεί επίσης να είναι δεξα(ιΐενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Α που ορίζονται στο περιθωριακό 3737 και επιπλέον, 
για δεξαμενές. Προσθήκες Β. 18 και Β. 1 

(6) Ειδικά, το κόλο Τύπου Α θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε, υπό συνθήκες μεταφοράς 
συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, να παρεμποδίζει την απώλεια ή τη 
διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου και απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού 
μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20% αύξηση στο εξωτερικό επίπεδο 
ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο. 

(ς) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση 
του σχεδιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. 

(<3) Το εξωτερικό του κόλου Τύπου Α θα πρέπει να έχει ενσοηιατωμένο ένα χαρακτηριστικό 
τέτοιο όπως σφραγίδα, που θα είναι όχι ά^ιεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, Οα 
αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί 
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3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(») Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(δ) Κάθε κόλο Τύπου Α 0α πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διάρκειας μαρκαρισμένη 
απ’ έξω }ΐε τις λέξεις "Τύπου Α”. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχηματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(&) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716, 

(δ) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ΐ) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις 
λέξεις "Ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑΩΚ {ή ΚΙ Ο)", π.χ. "2976 
Νιτρικά θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑΠΚ 
(ή ΚΙΟ)", ή 

(ίί) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, "2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική 
μορφή, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑΌΚ (ή ΚΪΟ)", ή "2982 
Ραδιενεργό υλικό, ε,α.ο., σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑΠΚ (ή ΚΙΟ)", όπως 
μπορεί να είναι η περίπτωση. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται. 
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Η. 


12 . 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλήση 7 


Αποθήκευση και Αποστολή 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυοκευασιών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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13. Άλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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2704 Πρόγραμμα 10 
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ΡΑΛΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΟΛΑ ΤΥΠΟΥ Β(11) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό που υπερβαίνει σε ποσότητα τα όρια κόλαν Τύπον Λ μπορεί να 
μεταφέρεχαι σε κόλο Τύπου Β(1λ) που θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι απίθανη η απελευθέρωση 
του ραδιενεργού περιεχομένου ή η απώλεια του προστατευτικού μέσον της σε συνθήκες ατυχήματος κατά τη 
μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να 
ικανοπΰ/ούνΓα/ επιπλέον των διατάξεων αυτού τον Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακά 37/ 0. 

1. Υλικά 

297 4 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, £ . 0 ^ 0 , 

2975 Μεταλλικό θό ρι ο.πυροφορικό . 

2976 Νιτρικά θόοιο. στερεό . 

7.979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό , 

2980 Αιάλυιια νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυ δρου. 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο. στερεό . 

2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο. 

Το όριο στη συνολική) δραστικύτητα σε κόλο Τύπου Β(ϋ) Οα πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στο 
πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού για εκείνο το κόλο. 


2. Συσκευασία/Κόλο 

( 3 ) Η συσκευασία, που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β που ορίζονται στο περιθωριακό 3738, τις διατάξεις 
για κόλα Τύπου Β(ϋ) που ορίζονται στο περιθωριακό 3739 και επιπλέον, για δεξα^ιενές, 
Προσθήκες Β. 13 και Β. 16. 

Φ) Ειδικά, το κόλο Τύπου Β(ϋ) θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: 

(ί) υπό συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευοντων ατυχιμιάτων, θα 
περιορίζει την απώλεια ή τη διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου σε όχι 
μεγαλύτερη από Α 2 χ 10 -4 ανά ώρα, και θα παρεμποδίζει την απώλεια της ακεραιότητας 
του προστατευτικού μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα ιιεγαλύτερη από 20% αύξηση 
στο εξωτερικό επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε στμιείο, και 

(ϋ) θα είναι ικανή να αντέχει τις βλαπτικές επιδράσεις ενός ατυχήματος κατά τη ^ιεταφορά 
όπως εκφράζεται με την διατήρηση του περιεχομένου και της ακεραιότητας του 
προστατευτικού μέσου στο βαθμό που απαιτείται από τα περιθωριακά 3738 και 3739. 

(ο) Έγκριση του σχεδιασμού των κόλων Τύπου Β(13) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3752 
απαιτείται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού (μονομερής 
έγκριση). 
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(<3) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση 
του σχεδιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. 

(ο) Το εξωτερικό του κόλου Τύπου Β(ϋ) θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο ένα χαρακτηριστικό 
όπως μία σφραγίδα, που θα είναι όχι ά;ιεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί 
ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703, 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(λ) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(6) Κάθε κόλο Τύπου Β(1)) θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο ευανάγνωστα και ;ιε τρόπο 
διαρκείας απ’ έξω με: 

(ί) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σ’ εκείνον τον σχεδίασμά από την αρμόδια 

«ρχή» 

(ίί) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί 
με εκείνον τον σχεδίασμά, 

(ίϋ) την διατύπωση "ΤΥΠΟΥ Β(ϋ)", και 

(ίν) το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο περιθωριακό 2705 (5) ανάγλυφο ή 
σφραγισμένο στο περισσότερο ανθεκτικό στη φωτιά και στο νερό δοχείο. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(&) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(δ) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
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(ϊ) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονο^ιασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις 
λέξεις "Ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Β(11), 7, Πρόγραμμα 10, ΑΡΚ (ή Κ!Ρ)", π.χ. 
"2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Β(Π), 7, Πρόγραμμα 
10, ΑΒΚ (ή ΗΙΙ))", ή 

(ϋ) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, ”2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική 
μορφή, ε,α.ο., σε κόλο Τύπου Β(ΙΙ), 7, Πρόγραμμα 10, ΑΟΚ (ή ΚΙΟ) 1 , ή 2982 
Ραδιενεργό υλικό, ε,α.ο., σε κόλο Τύπου Β(11), 7, Πρόγραμμα 10, ΑΡΚ (ή ΚΙΟ)'\ 
όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονταυ 

(ο) Το πιστοποιητικό ^ιονομερούς έγκρισης για το σχεδιασμό κόλου απαιτείται. 

(ό) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου Τύπου Β(Π), ο αποστολέας θα πρέπει να έχει 
στην κατοχή του όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης της σχετικής αρμόδιας αρχής και θα πρέπει 
να εξασφαλίσει ότι αντίγραφά τους έχουν υποβληθεί, πριν την πρόιτη φόρτωση, στην αρμόδια 
αρχή κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία το κόλο πρόκειται να μεταφερθεί. 

(ε) Πριν από κάθε φόρτωση όπου η δραστικότητα είναι μεγαλύτερη από 3 χ 1θ’ Α 2 ή 3 χ 10 3 Α|, 
όπως είναι κατάλληλο, ή 1 000 ΤΒς (20 ΙίΟΐ), όποια είναι η χαμηλότερη τιμή, ο αποστολέας 
πρέπει να το γνωστοποιεί στις αρ^ιόδιες αρχές όλων των χωρών που επηρεάζονται από τη 
μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

(&) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(1)) Ο αποστολέας 0α πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και 
πριν την αποστολή του περιθωριακού 3710. 

(ς) Οποιεσδήποτε διατάξεις στα πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής θα πρέπει να 
τηρούνται. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (β) έως (ά). 

(1>) Εάν η μέση εκροή επιφανειακής θερμότητας από κόλο Τύπου Β(ΙΙ) θα μπορούσε να υπερβεί 
τα 15 ν//ιυ 2 , οποιεσδήποτε ειδικές διατάξεις στοιβάγματος που ορίζονται στο πιστοποιητικό 
έγκρισης του κόλου που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή πρέπει να τηρούνται. 

(ο) Εάν η θερμοκρασία της προσιτής επιφάνειας του κόλου Τύπου Β(1)) θα μπορούσε να υπερβεί 
τους 50 °0 υπό σκιά, η μεταφορά επιτρέπεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση, για την οποία η 
επιφανειακή θερμοκρασία περιορίζεται στους 85 °0. Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη φραγμοί 
ή παραπετάσματα που προορίζονται να δίνουν προστασία στους εργάτες της ^ιεταφοράς χωρίς 
οι φραγμοί ή τα παραπετάσματα να υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 


13, Αλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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2704 Πρόγραμμα 11 
(συνεχ.) 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΟΛΑ ΤΥΠΟΥ Β(Μ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό που υπερβαίνει σε ποσότητα τα όρια του κόλου Τύπου Λ μπορεί να 
μεταφέρεται σε κόλο τύπου Β(Μ) που Θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι απίθανη η απελευθέρωση 
τον ραδιενεργού περιεχομένου της ή η απώλεια της ακεραιότητας τον προστατευτικού μέσου της σε συνθήκες 
ατυχήματος κατά τη μεταφορά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάζεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να 
ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού τον Προγρά/ιματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσΐ}ς τις διατάζεις στο περιθωριακό 3 7 70. 

1. Υλικά 


2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, ε,α.ο. 

2975 Μεταλλικό θάρ ιο .πυοοφορικό . 

2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυοοφορικό . 

2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εΕα-ένυδρου . 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο. στερεό . 

2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο. 


Το όριο στη συνολική δραστικότητα σε κόλο τύπου Β(Μ) θα πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στο 
πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού για εκείνο το κόλο. 

2. Συσκευασία/Κόλο 


(β) Η συσκευασία, που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β που ορίζονται στο περιθωριακό 37.18, τις διατάξεις 
για κόλα τύπου Β(Μ) που ορίζονται στο περιθωριακό 3740 και επιπλέον, για δεξαμενές. 
Προσθήκες Β. 1« και Β.! Η. 

(ύ) Ειδικά, το κόλο τύπου Β(Μ) θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: 

(ί) υπό συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, θα 
περιορίζει π|ν απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου σε όχι μεγαλύτερη 
από Α 2 χ 10 ανά ώρα, και θα παρεμιποδίζει την απώλεια προστατευτικού μέσου που θα 
είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20% αύξηση στο εξωτερικό επίπεδο 
ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο, και 

(ίί) θα είναι ικανή να αντέχει τις βλαβερές επιδράσεις ενός ατυχήματος κατά τη μιεταφορά 
όπως εκφμ)άζεται μιε τη διατήρηση του περιεχομένου και της ακεραιότητας του 
προστατευτικού μέσου στο βαθμό που απαιτείται από τα περιθωριακά 3738 και 3739. 
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(ο) Περιοδικός εξαερισμός κατά τη διάρκεια της ^ιεταφοράς μπορεί να επιτρέπεται εάν 
αντισταθμιστικοί λειτουργικοί έλεγχοι είναι εγκεκριμένοι από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες 

αρχές· 

(ό) Συ*ιπληρωμαηκοί λειτουργικοί έλεγχοι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας του 
κόλσυ τύπου Β(Μ) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή για την αντιστάθμιση των ανεπαρκειών 
από τις διατάξεις Τύπου Β(ϋ) και οποιοιδήποτε περιορισμοί στον τρόπο ή τις συνθήκες 
μεταφοράς θα πρέπει να εγκρίνονται από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. 

(ο) Έγκριση του σχεδιασμού των κόλου Τύπου Β(Μ) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3753 
απαιτείται τόσο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού όσο και από 
κάθε χώρα *ιέσω της οποίας ή στην οποία τα κόλα μεταφέρονται (πολυ|ΐερής έγκριση). 

(ί) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση 
του σχεδιασμού από αρ{ΐόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. 

( 8 ) Το εξωτερικό του κόλου τύπου Β(Μ) θα πρέπει να ενσωματώνει ένα χαρακτηριστικό όπως μία 
σφραγίδα, που θα είναι όχι ά^ιεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί ένδειξη 
ότι δεν έχει ανοιχτεί. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(») Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(θ) Κάθε κόλο Τύπου Β(Μ) θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διάρκειας 
μαρκαρισμένη στο εξωτερικό με: 

(ί) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σ’ εκείνο τον σχεδίασμά από την αρμόδια 

αρχή, 

(η) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί 
με εκείνον τον σχεδίασμά, 


(ίϋ) την διατύπωση "ΤΥΠΟΥ Β(Μ)", και 
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(ίν) το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο περιθωριακό 2705 (5) ανάγλυφο ή 
σφραγισμένο στο περισσότερο ανθεκτικό στη φωτιά και στο νερό δοχείο. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(») Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(6) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ΐ) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα }ΐε το κεφάλαιο 1, μαζί με τις 
λέξεις "Ραδιενεργό υλικό σε κόλο τύπου Β(Μ), 7, Πρόγραμ^ια 1}, ΑϋΚ {ή ΚίΠ )", π.χ. 
”2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο τύπου Β(Μ) , 7, 
Πρόγραμμα 11, ΑΠΚ (ή ΚΠ) )", ή 

(ϋ) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς που οριζόμενου, "2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική 
μορφή, ε.α.ο., σε κόλο τύπου Β(Μ) , 7, Πρόγραμμα Η, ΑΠΚ (ή ΚΙΠ)", ή "2982 
Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο., σε κόλο τύπου Β(Μ) , 7, Πρόγραμμα Π, ΑϋΚ (ή Κ1ϋ) Η , 
όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 0α πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται. 

(ο) Τα πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης για τον σχεδίασμά κόλου απαιτούνται. 

(ά) Εάν το κόλο είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει για ελεγχόμενο περιοδικό εξαερισμό ή εάν το 
συνολικό περιεχόμενο υπερβαίνει τα 3 χ 10 3 Α 2 ή 3 χ 10 3 Α,. όποιο είναι κατάλληλο, ή τα 
1000 ΤΒς (20 λΟί), όποια είναι η χαμηλότερη τιμή, απαιτούνται πιστοποιητικά πολυμερούς 
έγκρισης της φόρτωσης εκτός εάν οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές επιτρέπουν τη μεταφορά 
με μία σχετική διάταξη στα πιστοποιητικά για την έγκριση του σχεδιασμού κόλου. 

(β) Πριν από κάθε φόρτακτη οποιουδήποτε κόλου τύπου Β(Μ), ο αποστολέας 0α πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. 

(ί) Πριν από κάθε φόρτακτη, ο αποστολέας θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των 
χωρών που επηρεάζονται από την μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες 
νωρίτερα. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 
(β) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ύ) Ο αποστολέας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και 
πριν τη φόρτωση του περιθωριακού 3710, 

(ς) Οποιεσδήποτε διατάξεις στα πιστοποιητικά έγκρισης του σχεδιασμού ή της φόρτ<οσης που 
υποβάλλονται από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές πρέπει να τηρούνται. 
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12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (3) έως (ά). 

(Β) Εάν η μέση εκροή επιφανειακής θερμότητας από ένα κόλο τύπου Β(Μ) 0α μπορούσε να 
υπερβεί τα 15 \ν/ιυ\ οποιεσδήποτε ειδικές διατάξεις στοιβάγματος που ορίζονται στο 
πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού του κόλου από την αρμόδια αρχή πρέπει να τηρούνται. 

(ο) Εάν η θερμοκρασία της προσιτής επιφάνειας του κόλου τύπου β(Μ) θα μπορούσε να υπερβεί 
τους 50 °0 υπό σκιά, η μεταφορά επιτρέπεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση, για την οποία η 
επιφανειακή θερμοκρασία περιορίζεται στους 85 °Γ. Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι 
φραγμοί ή τα παραπετάσματα που προορίζονται να δίνουν προστασία στους εργάτες της 
μεταφοράς χωρίς οι φραγμοί ή τα παραπετάσματα να υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

13. Αλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΣΧΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό που είναι επίσης σχάσιμο υλικό πρέπει να συσκευάζεται, μεταφέρεται 
και αποθηκεύεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τις διατάζεις για ασφάλεια πυρηνικής κρισιμότητας , όπως 
αναφέρεται σε αυτό το Πρόγροηιμα, και τις διατάζεις τις κατάλληλες για την ραδιοδραστικότητα του, όπως 
αναφέρει αι στα Προγράμματα 6 έως //, όπως απαιτείται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάζεις στο περιθωριακό 3770. 

1. Υλικά 

2918 Ραδιενεργό υλικό, σγάσιπο. ε.α.ο. 

2977 ΕΕαφθοριούγο ουράνιο, στάσιμο που πεοιέτει περισσότερο από 1.0% ουράνιο-235 . 

Σχάσιμο υλικό είναι ουράνιο-233, ουράνιο-235, πλουτώνιο-238, πλουτώνιο-239, πλουτώνιο-241, ή 
οποιοσδήποτε συνδυασμός των προηγούμενων, εκτός από μη-εκπέμπον φυσικό ή εξαντλημένο 
ουράνιο και φυσικό ή εξαντλη|ΐένο ουράνιο που έχει τεθεί για εκπο^ιπή σε θερμικούς αντιδραστήρες 
μόνο. 

Αποστολές σχάσιμου υλικού θα πρέπει επίσης να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις ενός 
από τα άλλα Προγράμματα, όπως απαιτείται για τη ραδιοδραστικότητα της αποστολής. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(π) Τα παρακάτω υλικά εξαιρούνται από τις ειδικές διατάξεις συσκευασίας που αναφέρονται σε 

αυτό το Πρόγραμμα, αλλά πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις ενός από τα άλλα 

Προγράμματα όπως απαιτείται για τη ραδιοδραστικότητα του υλικού: 

(ϊ) Σχάσιμο υλικό σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 15 % ανά κόλο υπό συνθήκες που 
περιγράφονται πλήρως στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. 

(ίί) Ομοιογενή υδρογονούχα διαλύματα σε συγκεντρώσεις και ποσότητες περιορισ^ιένες σε 
συμφωνία με τον Πίνακα III του περιθωριακού 3703 της προσθήκης Α.7. 

(ίίί) Ε^ιπλουτισμένο ουράνιο κατανεμηιιένο ομοιογενώς }ΐε όχι περισσότερο από 1% 
ουράνιο-23 5 και με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουράνιο-233 όχι 
μεγαλύτερη από το 1% του βάρους του ουράνιου-235, υπό την προϋπόθεση ότι εάν το 
ουράνιο-235 είναι παρόν σε μορφή μεταλλική, οξειδίου ή καρβιδίου, δεν πρέπει να 
σχηματίζει διάταξη πλέγματος μέσα στο κόλο. 

(ίν) Υλικό που περιέχει όχι περισσότερο από 5 % σχάσιμου υλικού σε οποιοδήποτε όγκο 10 
λίτρων. 

(ν) Κόλα που περιέχουν όχι περισσότερο από I Κβ πλουτωνίου στο οποίο όχι περισσότερο 
από το 20% κατά βάρος συνίσταται από πλουτώνιο-239, πλουτώνιο-241 ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό εκείνων των ραδιονουκλείδίων. 

(νϊ) Διαλύματα νιτρικού ουρανύλιου εμπλουτισμένα σε ουράνιο-235 σε μία μέγιστη 
περιεκτικότητα 2% κατά βάρος ^ιε συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και 
ουράνιο-233 όχι μεγαλύτερη από το 0.1% του βάρους του ουράνιου-235 και ελάχιστη 
ατομική αναλογία αζώτου προς ουράνιο 2. 
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(Μ Αλλιώς κόλα για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις σχκδιασμου για τον 
τύπο κόλου που είναι αναγκαίος για τη ραδιοδραστικότητα του σχάσιμου υλικου και, 
επιπλέον, θα πρέπει να ικανοποιούν τις πρόσθετες διατάξεις για κόλα που περιέχουν σχάσιμο 
υλικό που αναφέρονται στο περιθωριακό 374! της προσθήκης Α.7. 

(ο) Κάθε σχεδιασμός κόλου για σχάσιμο υλικό πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή της 
χώρας προέλευσης του σχεδιασμού και από τις αρμόδιες αρχές κάθε χωράς μέσω της οποίας η 
στην οποία το κόλο πρόκειται να μεταφερθεί, δηλ. απαιτείται πολυμερής έγκριση. 

(ά) Το εξωτερικό των κόλων για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ενσωματώνουν ένα χαρακτηριστικό 
όπως μία σφραγίδα, που θα είναι όχι ά*ιεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτε 

ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 
Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασιες 
Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

6. Μικτή Συσκευασία 

Μόνον είδη ή έγγραφα που είναι αναγκαία για τη χρήση του ραδιενεργού υλικού επιτρέπονται στο 
κόλο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίδραση *ιεταξύ αυτών και της συσκευασιας η του 
περιεχομένου της που θα μείωνε την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας πυρηνική 

κρισιμότητας) του κόλου. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάριομα και Ετικέτες κίνδυνο» «8 Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Αεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

( 3 ) Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

(ά) Τα κόλα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα εξωτερικά ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας με: 
(ι) "τύπου Α", " τύπου Β(υ)", " τύπου Β(Μ)" όπως απαιτείται, 

(ίί) χαρακτηριστική ένδειξη της αρμόδιας αρχής. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 


Βλέπε περιθωριακό 2703. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5999 


2704 Κλάση 7 

Πρόγραμμα 12 

(συνέχ.) 


10. Έγγραφα μεταφοράς 

(&) Για περίληψη ταιν διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716, 

(ό) Το έγγραφο [ΐεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: "2918 Ραδιενεργό υλικό, 
σχάσιμο, ε.α.ο Μ σε κόλο Τύπου ΙΡ ή Τύπου ΑΡ ή Τυπου Β(Ιί)Ρ ή Τύπου Β(Μ)Ρ, 7, 
Πρόγραμμα 12, ΑΒΚ (ή ΚΙΒ)'\ ή "2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο, που περιέχει 
περισσότερο από 1.0% ουράνιο-235, ραδιενεργό υλικό σε εγκεκριμένο κόλο, 7, 
Πρόγραμμα 12, ΑϋΚ (ή ΚΠ>)\ όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες 
που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 

(ο) Τα πιστοποιητικά πολιηιερούς έγκρισης για τον σχεδίασμά κόλου σχάσιμου υλικού 
απαιτούνται. 

((1) Πριν από κάθε φόρτωση οποιοσδήποτε κόλου σχάσιμου υλικού, ο αποστολέας θα πρέπει να 
έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. 

(ε) Πιστοποιητικά πολύωρους έγκρισης φόρτωσης απαιτούνται για κόλα που περιέχουν σχάσιμο 
υλικό εάν το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των κόλων στην αποστολή υπερβαίνει το 50. 

(ί) Για πρόσθετες διατάξεις εγγράφων, βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(&) Βλέπε περιθωριακό 2703, 12 (2), (ε) έως (ά). 

(6) Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση, το όριο του συνολικού δείκτη [ΐεταφοράς θα πρέπει 
να είναι 100, 

(ο) Κόλα σχάσιμου υλικού για τις οποίες ο δείκτης μεταφοράς για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας υπερβαίνει το 0, δεν θα πρέπει να ^ιεταφέρονται σε υπερσυσκευασία. 

13. Άλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΡΑΛΙ ΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αποστολές ραδιενεργού υλικού που δεν ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες διατάξεις των 
Σχεδίων 5 - 12 μπορούν να {ΐεταφέρονται υπό "ειδική ρύθμιση " ν υποκείμελ’ες στην εφαρμογή ειδικών 
διατάξεων εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 
συνολικό επίπεδο ασφάλειας σε μεταφορά κω σε δια^ιετακομιοτική αποθήκευση είναι τουλάχιστον ισοδύνιψο 
με εκείνο που θα παρέχονταν εάν είχαν ικανοποιηθεί όλες οι εφαρμόσιμες διατάξεις. 

1. Υλικά: 

Υλικά με χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης 29]2, 2913 , 2918, 2974 , 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 
2980 . 2981 και 2982 . βλέπε περιθωριακό 2701, 

Ραδιενεργά υλικά που μπορούν να αποσταλούν υπό ειδική ρύθμιση περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από 
εκείνα τα υλικά που καλύπτονται από τα Προγράμματα 5 - Π και, εάν εφαρμόζεται, το Πρόγραμμα 
12. 

2. Συσκευασ ία/Κόλα 

(α) Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση 
(Η) Πολυμερής έγκριση απαιτείται. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

6. Μικτή Συσκευασία 

Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Μικτή φόρτωση επιτρέπεται μόνον εάν επιτρέπεται ειδικά από τις αρμόδιες αρχές. 


* Η "ειδική ρύθμιση" δεν θα πρέπει να σνγχέεται με την "ειδική συμφωνία" όπως καλύπτονται από το 
Είδος 4, παράγραφο 3, τηςΑΟΚ και από τα περιθωριακά 2010 και 10 602. 
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8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Λεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(η) Βλέπε περιθωριακό 2703. Όμως αποστολές υπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει πάντα να φέρουν 
ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΕΣ ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα ΑριΟμ. 70. 

(Β) Επιπλέον, άλλες διατάξεις επισήμανσης και ^ιαρκαρίσματος εγκεκριμένες από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
(β) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(Β) Επιπλέον, άλλες διατάξεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(β) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(Β) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ί) τον χαρακτηριστικό αριθμό σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 και την ονομασία σύμφωνα με 
το περιθωριακό 2701, μαζί με τις λέξεις "Ραδιενεργό υλικό, υπό ειδική ρύθμιση, 7, 
Πρόγραμμα 13, ΑϋΚ (ή Κ.10)", π.χ. "2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, 
υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑΌΚ (ή ΚΠ))", ή 

(ϊί) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, τον χαρακτηριστικό αριθμό σύμφωνα 
με το κεφάλαιο I και την ονομασία σύμφωνα με το περιθωριακό 2701, μαζί με τις 
λέξεις Μ υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑϋΚ ( ή ΚΪΟ )", π.χ. "2918 Ραδιενεργό 
υλικό, σχάσιμο, ε,α.ο.,υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑΠΚ (ή ΚΪΟ)”. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται. 

(ο) Κάθε αποστολή θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 

(ό) Πριν από κάθε φόρτωση, ο αποστολέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά 
πιστοποιητικά έγκρισης. 


(β) Πριν από κάθε φόρτωση, ο αποστολέας πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των 
χωρών που επηρεάζονται από τη μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. 
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11. Αποθήκευση και Αποστολή 

(3) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(Η) Σχετικές διατάξεις αποθήκευσης και αποστολής εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές 0α 
πρέπει να πληρούνται. 

(ο) Εκτός εάν εξαιρείται ειδικά από τα πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής, ο αποστολέας 
0α πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και πριν τη 
φόρτωση του περιθωριακού 3710. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
(3) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(6) Σχετικές διατάξεις μεταφοράς εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 

13. Άλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Μαρκάρισμα και Επισήμανση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργά υλικά που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, η επισήμανση θα πρέπει επίσης 
να είναι σε συμφωνία με τις διατάζεις για τις άλλες επικίνδυνες ιδιότητες [βλέπε περιθωριακό 37 70 (3)]. 
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Κλάση 7 

Μαρκάρισμα Κόλων, συμπεριλαμβανομένων Δεξαμενών και Εμπορευματοκιβωτίων 

(1) Κάθε κόλο με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 50 1<£ θα πρέπει να έχει το επιτρεπτό μικτό βάρος του 
ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένο στο εξωτερικό της συσκευασίας. 

(2) Κάθε κόλο, εκτός από δεξιήιενές, εμπορευματοκιβώτια και υπερσυσκευασίες και εξαιρούμενα κόλα 
των σχεδίων 1 έως 4 θα πρέπει να είναι καθαρό και μαρκαρισμένο με τρόπο διαρκείας με τον 
χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που εγγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς μετά από τα γράμματα 
"ΙΙΝ". 

(3) Κάθε κόλο που συμφωνεί με τον σχεδίασμά ενός κόλου Τύπου Α θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα 
και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη στο εξωτερικό της συσκευασίας με "ΤΥΠΟΥ Α". 

(4) Κάθε κόλο που συμφωνεί με έναν σχεδίασμά εγκεκριμένο υπό τα περιθωριακά 3752-3755 θα πρέπει 
να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη στο εξωτερικό της συσκευασίας με: 

(ο) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σε εκείνον τον σχεδιασμό από την αρμόδια αρχή, 

(δ) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί με 
εκείνον τον σχεδιασμό, και 

(ε) στην περίπτωση σχεδιασμού ενός κόλου Τύπου Β(ϋ) Τύπου Β(Μ), με "ΤΥΠΟΥ Β(ϋ)" ή 
"ΤΥΠΟΥ Β(Μ)'\ 

(5) Κάθε κόλο που συμφωνεί >ιε τον σχεδιασμό ενός κόλου Τύπου Β(ΙΙ) ή Τύπου Β(Μ) Οα πρέπει να 
έχει το εξωτερικό του δοχείου που είναι πιο ανθεκτική στις επιδράσεις της φωτιάς και του νερού καθαρά 
μαρκαρισμένη ανάγλυφα, με σφραγίδα, ή άλλον τρόπο ανθεκτικό στις επιδράσεις της φωτιάς και του νερού 
με το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο υπόδειγμα παρακάτω. 


60 * 



Βασικό σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού με αναλογίες βασισμένες σ’ έναν κεντρικό κύκλο ακτίνας X. Το 
ελάχιστο επιτρεπό^ιενο {ΐέγεθος του X θα πρέπει να είναι 4 ιυπν 
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Κλύση 7 

Επισήμανση Κόλων, συμπεριλαμβανομένων Δεξαμενών και Εμπορευματοκιβωτίων και 
Υπερσυσκευασιών 

2706 (1) Κάθε κόλο, υπερσυσκευασία, δεξαμενή και εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να φέρει τις ετικέτες που 

είναι στρίφωνες με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 7Γ σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία. 
Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρούνται ή να καλύπτονται. 
Για ραδιενεργά υλικά που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες βλέπε περιθωριακό 3770. 

(2) Οι ετικέτες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε δύο αντίθετες πλευρές του εξωτερικού ενός κόλου ή 
υπερσυσκευασίας, στο εξωτερικό και τοιν τεσσάρων πλευρών ενός εμπορευματοκιβωτίου ή ενός 
εμπορ ευματοκιβωτίαυ-δεξαμενής, ή στην περίπτωση οχήματος-δεξαμενής στα δύο πλευρικά τοιχώματα και 
στο πίσω τοίχωμα της μονάδας μεταφοράς. 

(3) Κάθε ετικέτα θα πρέπει να συμπληρώνεται }ΐε τις παρακάτω πληροφορίες *ιε καθαρό και ανεξίτηλο 
τρόπο: 

( 3 ) Περιεχόμενο: 

(ΐ) Εκτός εάν πρόκειται για Κ$Α-1 υλικό, την ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου όπο>ς 
λαμβάνεται από τον Πίνακα I της προσθήκης Α.7, με τη χρήση των εκεί οριζόμενων 
συμβόλων. Για μίγματα ραδιονουκλεϊδίων, τα πιο περιοριστικά νουκλεΐδια πρέπει να 
αναφέρονται στο βαθμό που επιτρέπεται από το διάστημα στη γραμμή. Η ομάδα των 
Γ5Α ή 800 θα πρέπει να φαίνεται κάτω από την ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου. Οι 
όροι "Γ8Α-ΙΓ, "ΕδΑ-ΙΙΓ, "800-1" και "δΟΟ-ΙΓ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
αυτό το σκοπό, 

(ϋ) Για ΓδΑ-Ι υλικό, μόνον ο όρος "Ε8Α-Γ είναι αναγκαίος: η ονομασία του 

ραδιονουκλεϊδίου δεν είναι αναγκαία. 

(6) Δραστικότητα: 

Η μέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
εκφρασμένη σε μονάδες μπεκερέλ (Βη) [και, εάν είναι επιθυμητό κιουρί (Οι)] με το 
κατάλληλο 81 πρόθεμα, [Βλέπε περιθωριακό 2001 (I)]. Για σχάσιμο υλικό, το συνολικό βάρος 
σε μονάδες γραμμαρίων (β) ή πολλαπλασίων τους, μπορεί να χρησιμοποιείται στη θέση της 
δραστικότητας. 

(ς) Για υπερσυσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, οι καταχο>ρήσεις του 
•περιεχομένου* και της 'δραστικότητας* στην ετικέτα, θα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στα («) και (6) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα, αθροκηιένες μαζί για όλο το 
περιεχόμενο της υπερσυσκευασίας, της δεξαμενής, ή του ενός εμπορευματοκιβωτίου εκτός 
από εκείνες τις ετικέτες για υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν μικτά 
φορτία κόλων με διαφορετικά ραδιονουκλεΐδια, τέτοιες καταχωρήσεις μπορούν να γράφουν 
"βλέπε έγγραφο μεταφοράς". 

(ά) Δείκτης μεταφοράς: 

Βλέπε περιθωριακό 3715 (3) (δεν απαιτείται καταχώρηση του δείκτη μεταφοράς για την 
κατηγορία 1-ΛΕΥΚΗ). 

Πρόσθετο Μαρκάρισμα Δεξαμενών και Οχημάτων 


2707 Βλέπε περιθωριακό 10 500 και Προσθήκη Β.5. 
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Κλάση 7 

Πρόσθετη Επισήμανση Εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, Εμπορευματοκιβωτίων, 
Δεξαμενών και Οχημάτων 

(1) Δεξαμενές και μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν κόλα άλλα από εξαιρούμενα κόλα 0α 
πρέπει να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7ϋ. Όμως, αντί για τη χρήση ετικέτας 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 μαζί με ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Π, 
επιτρέπεται εναλλακτικά η χρήση μεγεθυμένων ετικετών σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 με 
τις διαστάσεις του υποδείγματος Αριθμ. 70. Κάθε ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθετο 
προσανατολισμό και στις τέσσερις πλευρές ενός εμπορευματοκιβωτίου ή ενός εμπορευματοκιβωτίου- 
δεξαμενής ή, στην περίπτωση οχήματος-δεξαμενής, στα δύο πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω τοίχαηια της 
μονάδας μεταφοράς. 

(2) Οχήματα που μεταφέρουν κόλα, υπερσυσκευασίες, εμπορειηιατοκιβώτια-δεξαμενές ή 
εμπορευματοκιβώτια που φέρουν οποιαδήποτε από τις ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 
7€, θα πρέπει να έχουν την ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70 και στις δύο πλευρές και από 
πίσω. Επιπλέον οχτμιατα που μεταφέρουν φορτία υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να έχουν την ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70 και στις δύο πλευρές και από πίσω. 

(3) Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο, θα πρέπει να μην είναι πιά ορατές. 
Πρόσθετα Στοιχεία Αποστολής 

Επιπλέον της περιγραφής των εμπορευμάτων που δίνεται στο σχετικό πρόγραμμα, ο αποστολέας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει στο έγγραφο μεταφοράς για κάθε αποστολή ραδιενεργού υλικού τις παρακάτο) 
πληροφορίες; 

(») τις λέξεις "Η φύση των εμπορευμάτοον και η συσκευασία είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις της 
ΑΟΚ", 

(δ) την ονομασία ή το σύμβολο κάθε ραδιονουκλε’ίδίου ή, για ^ιείγ^ια ραδιονουκλεΐδιων, μία κατάλληλη 
γενική περιγραφή ή ένα κατάλογο των πιο περιοριστικών νουκλεΐδιων, 

(ο) μία περιγραφή της φυσικής και χημικής μορφής του υλικού, ή μία αναφορά ότι το υλικό είναι ειδικής 
μορφής ραδιενεργό υλικό. Μία γενική περιγραφή επιτρέπεται για τη χημική μορφή, 

(ά) τη μέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
εκφρασμένη σε μονάδες μπεκερέλ (Βς) [και, εάν είναι επιθυμητό, κιουρί (Οι)] }ΐε το κατάλληλο 51 
πρόθεμα, βλέπε περιθωριακό 2001 (I). Για σχάσιμο υλικό, το συνολικό βάρος του σχάσιμου υλικού 
σε μονάδες γραμμαρίων ($>), ή κατάλληλων πολλαπλασίων τους, μπορεί να χρησιμοποιείται στη θέση 
της δραστικότητας, 

(ε) την κατηγορία του κόλου, δηλ. Ι-ΛΕΥΚΗ, 1Ι-ΚΙΤΡΓΝΗ ή ΝΪ-Κ1ΤΡΙΝΗ, 

(ί) τον δείκτη μεταφοράς (για κατηγορίες ΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ και ΙΠ-ΚΙΤΡΙΝΗ μόνον), 

(δ) για αποστολή σχάσιμου υλικού, όπου όλα τα κόλα στην αποστολή είναι εξαιροιήιενα υπό το 
περιθωριακό 3703, τις λέξεις "Σχάσιμο εξαιρούμενο", 

(Η) την χαρακτηριστική ένδειξη για κάθε πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής (ειδικής μορφής 
ραδιενεργό υλικό, ειδική ρύθμιση, σχεδιασμός κόλου, ή φόρτωση) που μπορεί να εφαρμοστεί στο 
φορτίο, 
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Κλάση 7 

2709 (ϊ) για αποστολές κόλων σε υπερσυσκευασία ή εμπορευματοκιβώτιο, λεπτομερή αναφορά του 

(συνεχ.) περιεχομένου κάθε κόλσυ στην υπερσυσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο και, όπου είναι 

κατάλληλο, κάθε υπερσυσκευασίας ή εμπορευματοκιβωτίου στην αποστολή. Εάν κόλα πρόκειται να 
μιετακινηθούν από την υπερσυσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο σε ένα σημείο ενδιάμεσης 
εκφόρτωσης, θα πρέπει να διατίθενται κατάλληλα έγγραφα μεταφοράς, 

0) όταν ένα φορτίο απαιτείται να αποσταλεί υπό αποκλειστική χρήση, την αναφορά "Αποκλειστικής 
χρήσης φόρτωση". 

Οδηγία στους Μεταφορείς 

2710 (!) Ο αποστολέας θα πρέπει να προμηθεύει με το έγγραφο μεταφοράς, πληροφορίες σχετικά με δράσεις, 
εάν υπάρχουν, που απαιτείται να λαμβάνονται από τον μεταφορέα. Οι πληροφορίες 0α πρέπει να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω σημιεία: 

(π) συμπληρωματικές λειτουργικές διατάξεις για φόρτωση, στοίβαγμα, μεταφορά, χειρισμό και 
εκφόρτωση του κόλου, υπερσυσκευασίας, εμπορευματοκιβωτίου, ή δεξαμενής 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ειδικών διατάξεων στοιβάγματος για την ασφαλή 
διάχυση θερμότητας (βλέπε περιθωριακό 2712 (2)] ή μίας αναφοράς ότι καμία τέτοια διάταξη 
δεν είναι αναγκαία, 

(δ) οποιεσδήποτε αναγκαίες οδηγίες πορείας, 

(ς) γραπτές οδηγίες κατάλληλες για την αποστολή. Βλέπε περιθωριακό 10 385 (1), (2) και (3) και 
περιθωριακό 71 385. 

(2) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου έγκριση της φόρτωσης ή προηγούμενη ενημέρωση στην αρμόδια αρχή 
απαιτείται, οι μεταφορείς πρέπει να πληροφορούνται, εάν είναι δυνατόν, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν και 
σε οποιαδήποτε περίπτωση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρα 
οποιαδήποτε μέτρα απαιτούνται για τη μιεταφορά. 

(3) Ο αποστολέας θα πρέπει να είναι σε θέση να προμιηθεύει τα πιστοποιητικά των αρμιόδιων αρχών 
στους μιεταφορείς πριν την φόρτωση, εκφόρτωση και οποιαδήποτε μεταφόρτωση. 


Μεταφορά 

Διαχωρισμιός κατά τη διάρκεια της μιεταφοράς 

2711 (!) Κόλα, υπερσυσκευααές, εμπορευματοκιβώτια και δεξαμιενές θα πρέπει να διαχωρίζονται κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς; 

( 3 ) για σκοπούς ελέγχου της ακτινοβολίας, από θέσεις κατειλημιμένες από άτομια σε συμφωνία μιε 
τον Πίνακα 8 και από μη-εμιφανισμένα φωτογραφικά φιλμ και ταχυδρομικούς σάκους, σε 
συμφωνία μιε τον Πίνακα 9, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ταχυδρομικοί σάκοι θα πρέπει να θεωρείται ότι περιέχουν μη-εμφανισμένα φιλμ 

και πλάκες και συνεπώς να διαχωρίζονται από ραδιενεργό υλικό με τον ίδιο τρόπο. 


και 

(δ) από άλλα επικίνδυνα εμπορεύμιατα σε συμφωνία μιε το περιθωριακό 2703, κεφάλαιο 7. 
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2711 Πίνακας 8: Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κόλων της κατηγορίας ΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ ή της κατηγορίας 
(συνεχ.) ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ και ατόμων 


Αθροισμα δεικτών 
μεταφοράς όχι μεγαλύτερο 
από 

Ελάχιστες αποστάσεις σε }ΐέτρα, χωρίς την παρεμβολή 
προστατευτικού υλικού, από κατοικίες ή τακτικά κατειλημμένο 
χώρο εργασίας στην περίπτωση χρόνου έκθεσης όχι μεγαλύτερου 
από 250 ώρες ανά έτος 

2 

1.0 

4 

1.5 

8 

2.5 

12 

3.0 

20 

4.0 

30 

5.0 

40 

5.5 

50 

6.5 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ποψαπάνω πίνακας βασίζεται σε όμιο δόσης 5 πί$ ν (500 πίγοπ) σε οποιαδήποτε Ι2μηνη 
περίοδο. 


Πίνακας 9: Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κόλων της κατηγορίας Ι1-Κ1ΤΡΙΝΙ1 ή της κατηγορίας 
ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ και κόλων που φέρουν τη λέξη 'ΈΟΤΟ", ή ταχυδρομικών σάκων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ταχυδρομικοί σάκοι θα πρέπει να Θεωρείται ότι περιέχουν μη-εμφανιαμένα φιλμ και 
πλάκες και συνεπώς να διαχωρίζονται από ραδιενεργό υλικό με τον ίδιο τρόπο. 


Συνολικός 
αριθμός 
κόλων όχι 
μεγαλύτερος από 

Αθροισμα δεικτών 
μεταφοράς όχι 
μεγαλύτερο από 

Διάρκεια ταξιδιού ή αποθήκευσης, σε ώρες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 


1 

2 

4 

10 

24 

48 

120 

240 

ΚΙΤΡΙΝΗ 

_ 










ΠΙ 

II 


Ελάχιστες αποστάσεις σε μέτρα 



0.2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

2 

3 



0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

2 

3 

5 


1 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

2 

3 

5 

7 


2 

2 

0.5 

1 

1 

1.5 

3 

4 

7 

9 


4 

4 

1 

1 

1.5 

3 

4 

6 

9 

13 


8 

8 

1 

1.5 

2 

4 

6 

8 

13 

18 

1 

10 

10 

I 

2 

3 

4 

7 

9 

14 

20 

2 

20 

20 

1.5 

3 

4 

6 

9 

13 

20 

30 

3 

30 

30 

2 

3 

5 

7 

Μ 

16 

25 

35 

4 

40 

40 

3 

4 

5 

8 

13 

18 

30 

40 

■ 5 

50 

50 

3 

4 

6 

9 

14 

20 

32 

45 
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Στοίβαγμα για Μεταφορά 

2712 (1) Τα κόλα θα πρέπει να φορτώνονται έτσι σε οχήματα ώστε να μην μπορούν να μετατοπίζονται 

επικίνδυνα, να αναποδογυρίζουν ή να πέφτουν. 

(2) Υπό την προϋπόθεση ότι η μέση επιφανειακή εκροή θερμότητάς του δεν υπερβαίνει τα 15 ^/ηι2 
και ότι το αμέσως περιβάλλον φορτίο δεν είναι σε τσουβάλια ή σάκους, ένα κόλο ή υπερσυσκευασία 
μπορεί να μεταφέρεται ανάμεσα σε συσκευασμένο γενικό φορτίο χωρίς οποιαδήποτε ειδική διάταξη 
στοιβάγμιατος εκτός εάν σχετικά απαιτείται από την αρμόδια αρχή σε ένα προς εφαρμογή πιστοποιητικό 
έγκρισης. 

(3) Εκτός από την περίπτωση φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, η ανάμειξη κόλων διαφορετικών ειδών 
ραδιενεργού υλικού, συμπεριλαμβανομένου σχάσιμου υλικού και η ανάμειξη διαφορετικών ειδών 
κόλων με διαφορετικούς δείκτες μεταφοράς επιτρέπεται χωρίς σχετική έγκριση από αρμόδια αρχή. Στην 
περίπτωση φορτώσεων υπό ειδική ρύθμιση, ανάμειξη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται εκτός εάν σχετικά 
ορίζεται υπό την ειδική ρύθμιση. 

(4) Οι παρακάτω διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στις φορτώσεις οχημάτων*δεξαμενών και στις 
φορτώσεις κόλων, υπερσυσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων στα 
οχήματα: 

( 3 ) Ο δείκτης μεταφοράς ενός οχήματος-δεξαμενής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια στον 
Πίνακα 10. Ο συνολικός αριθμός κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και 
εμπορευματοκιβωτίων πάνω σ’ ένα μόνο όχημα θα πρέπει να είναι έτσι περιορισμένος ώστε 
το συνολικό άθροισμα των δεικτών μεταφοράς πάνω στο όχημα να μην υπερβαίνει τις τιμές 
που εμφανίζονται στον Πίνακα 10. 

Για αποστολές ΓδΑ-1 υλικού δεν θα πρέπει να υπάρχει όριο στο άθροισμα των δεικτών 
μεταφοράς. 

(ύ) Το επίπεδο ακτινοβολίας υπό συνθήκες πιθανές να συμβούν σε συνήθη μεταφορά δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 2 ιυδν/Η (200 ιτιτβηι/Η) σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην και 0.1 
ιη5ν/1ι (10 πΐΓβιπ/Ιι) σε 2 ηι από την, εξωτερική επιφάνεια του οχήμιατος. 

(5) Οποιοδήποτε κόλο ή υπερσυσκευασία με δείκτη μεταφοράς μεγαλύτερο από 10, 0α πρέπει να 
μεταφέρεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση. 


Πίνακας 10: Όρια δείκτη μεταφοράς για εμπορευματοκιβώτια και οχήματα 


Τύπος εμπορευματο¬ 
κιβωτίου ή οχήματος 

Όριο στο συνολικό άθροισμα δεικτών μεταφοράς 
σε ένα μόνο εμπορευματοκιβώτιο ή πάνω σε ένα όχημα 

. . ____-_-- 

Όχι υπό αποκλειστική χρήση 

Υπό αποκλειστική χρήση 

'* 

Μη-σχάσιμο 

Υλικό 

Σχάσιμο 

Υλικό 

Μη-σχάσιμο 

Υλικό 

Σχάσιμο Υλικό 

Μικρό εμπορευ¬ 
ματοκιβώτιο 

50 

50 

δεν 

εφαρμόζεται 

δεν εφαρμόζεται 

Μεγάλο εμπο¬ 
ρευματοκιβώτιο 

50 

50 

δεν υπάρχει 
όριο 

100 

Όχημα 

50 

50 

δεν υπάρχει 
όριο 

100 
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Πρόσθετες Διατάξεις 

2713 (1) Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση, το επίπεδο ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα: 

( 3 ) 10 Γη$ν/Η (1000 ιυτίπι/Η) σε οποιοδήποτε σημείο στην εξωτερική επιφάνεια οποιουδήποτε 

κόλου ή υπερσυσκευασίας και μπορεί μόνον να υπερβαίνει τα 2 τη8ν/Τι {200 τπΓβιτι/Η ) υπο 
την προϋπόθεση ότι: 

(ϊ) το όχημα είναι εφοδιασμένο με ένα φράγμα που παρεμποδίζει μη-εξουσιοδοτημένη 
προσέγγιση στο φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και 

(ίΐ) γίνονται διατάξεις για την ασφάλιση κόλου ή υπερσυσκευασίας έτσι ώστε η θέση της 
στο όχημα να παραμένει μόνιμη κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς και 

(ίϋ) δεν υπάρχουν λειτουργίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταξύ της έναρξης και του 
τέλους της φόρτωσης, 

(ό) 2 ιυδν/Η (200 ητιτεπι/Η) σε οποιοδήποτε σημείο στις εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος 

συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων και χαμηλότερων επιφανειών, ή, στην περίπτωση 
ανοιχτού οχήματος σε οποιοδήποτε σημείο στα κάθετα επίπεδα που προεξέχουν από τις 
εξωτερικές άκρες του οχήμιατος, στην υψηλότερη επιφάνεια του φορτίου και στην 
χαμηλότερη εξωτερική επιφάνεια του οχήματος και 

(ς) 0.1 ιυδν/Κ (10 σιτεπι/Κ) σε οποιοδήποτε σημείο 2 ιη από τα κάθετα επίπεδα που 

παρατηρούνται από τις εξωτερικές πλάγιες επιφάνειες του οχήματος, ή, εάν το φορτίο 
μεταφέρεται σε ανοιχτό όχημια, σε οποιοδήποτε σημείο 2 ιη από τα κάθετα επίπεδα που 
προεξέχουν από τις εξωτερικές άκρες του οχήματος. 

(2) Το επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιαδήποτε κανονικά κατειλημμένη θέση του οχήματος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 0.02 ιηδνΛι (2 ωτεπι/Η) εκτός εάν τα άτομια που καταλαμβάνουν τέτοιες θέσεις 
είναι εφοδιασμένα με προσωπικές συσκευές μέτρησης. 

Αποθήκευση σε διαμετακόμιση 

2714 (1) Κόλα, υπερσυσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές 0α πρέπει να διαχωρίζονται κατά τη 
διάρκεια αποθήκευσης σε διαμετακόμιση: 

(β) για σκοπούς ελέγχου της έκθεσης στην ακτινοβολία, από θέσεις κατειλημμένες από άτομα, 
σε συμφωνία με τον Πίνακα 8 του περιθωριακού 2711 και από μη-εμφανισμένα 
φωτογραφικά φιλμ και ταχυδρομικούς σάκους, σε συμφωνία με τον Πίνακα 9 του 
περιθωριακού 2711, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ταχυδρομικοί σάκοι θα πρέπει να θεωρείται ότι περιέχουν μη-εμφανισμένα 
φιλμ και πλάκες και συνεπώς να διαχωρίζονται από ραδιενεργό υλικό με τον ίδιο τρόπο. 

(δ) από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα σε συμιφωνία μιε το περιθωριακό 2703, κεφάλαιο 7. 

(2) Ο αριθμός των κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας 
Η-ΚίΤΡΙΝΗ και κατηγορίας Η1-ΚΙΤΡΙΝΗ, που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέρος θα πρέπει να είναι 
έτσι περιορισμένος ώστε το συνολικό άθροισμα των δεικτών μεταφοράς σε οποιαδήποτε μιεμονωμένη 
ομάδα τέτοιων κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμιενών ή εμπορευματοκιβωτίων να μιην υπερβαίνει το 50 
Ομάδες τέτοιων κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να 
αποθηκεύονται έτσι ώστε να διατηρούν ένα διάστημα τουλάχιστον 6 ιυ από άλλες ομάδες τέτοιων 
κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων. 
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2714 (3) Εάν ο δείκτης μεταφοράς ενός μονού κόλου, υπερσυσκευασίας, δεξαμενής ή 

(συνεχ.) εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνει το 50 ή ο συνολικός δείκτης μεταφοράς ενός οχήματος υπερβαίνει το 
50, όπως επιτρέπεται στον Πίνακα 10, η αποθήκευση θα πρέπει να είναι έτσι ώστε να διατηρεί ένα 
διάστημα τουλάχιστον 6 ιη από άλλες ομάδες κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών, 
εμπορευματοκιβωτίων ή οχημάτων που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό. 

(4) Αποστολές στις οποίες το μόνο ραδιενεργό περιεχόμενο είναι Ε8Α-Ι υλικά θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) παραπάνω, 

(5) Εκτός από την περίπτωση φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, μικτή φόρτωση κόλων διαφορετικών 
ειδών ραδιενεργού υλικού, συμπεριλαμβανομένου σχάσιμου υλικού και μικτή φόρτωση διαφορετικών 
ειδών κόλων με διαφορετικούς δείκτες μεταφοράς είναι επιτρεπόμενες χωρίς σχετική έγκριση από 
αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, μικτή φόρτωση δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται εκτός εάν σχετικά ορίζεται υπό την ειδική ρύθμιση. 

Μη-παρκλαμβανόμενες Αποστολές 

2715 Εάν ούτε ο αποστολέας ούτε ο παραλήπτης μπορούν να προσδιοριστούν, ή εάν η αποστολή δεν μπορεί 
να παραδοθεί στον παραλήπτη και ο μεταφορέας δεν έχει οδηγίες από τον αποστολέα η αποστολή θα 
πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλή θέση και θα πρέπει να πληροφορείται η αρμόδια αρχή το 
συντομότερο δυνατόν και να ζητούνται οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες. 

2716 Περίληψη διατάξεων έγκρισης και προηγούμενης γνωστοποίησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Πριν χην πρώτη φόρτωση οποιουδήποτε κόλον που απαιτεί έγκριση τον σχεδιασμυύ από 
αρμόδια αρχή, ο αποστολέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι ένα αντίγραφο τον πιστοποιητικού έγκρισης για 
εκείνον τον σχεδίασμά έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή κάθε χώρας του δρομολογίου: βλέπε 
περιθωριακό 3719 (I). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Γνωστοποίηση απαιτείται εάν το περιεχόμενο υπερβαίνει τα 3 χ 10* Α {ι ή 3 χ 10* Α 2 , ή 
1000 ΤΒη (20 λα), βλέπε περιθωριακό 3719 (2). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Πολυμερής έγκριση της φόρτωσης απαιτείται εάν το περιεχόμενο υπερβαίνει τα 3 χ 10' 
Α,, ή 3 χ 1&Α 2 . ή 1000 ΤΒη (20 ΚΊ), ή εάν επιτρέπεται ελεγχόμενος περιοδικός εξαερισμός, βλέπε 
περιθωριακό 3757. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Βλέπε διατάξεις έγκρισης και προηγούμενης γνωστοποίησης για το εφαρμόσιμο κόλα. 
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2716 

(συνεχ.) 


Αντικείμενο 

Αριθμός 

Προγράμ¬ 

ματος 

Απαιτείται έγκριση από 
Αρμόδια Αρχή 

Ο αποστολές 
απαιτείται να 
ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές της 

Περιθωριακά 



Χώρα 

προέλευ¬ 

σης 

Χώρες στο 
δρομολό¬ 
γιο* 

χώρας προέλευσης 
και των χωρών του 
δρομολογίου* πριν 
από κάθε φόρτωση 


Υπολογισμός των μη-αναφερόμενων 
τιμών Α) και Α 2 

_ 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

3750(Γ) 

Εξαιρούμενα κόλα 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

1 έως 4 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

3713 

Ε5Α υλικό* και 800*/ Βιομηχανικά 
κόλα τόκων 1»2 ή 3 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

5 έως 8 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

2700 (2) 

3714, 3733, 

3734, 3735, 

3736 

Κόλα Τύπου Α* 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

9 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

2700(2), 1 

3737 

Κόλα Τύπου Β(ϋ)* 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

' 

10 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Βλέπε Σημείωση 1 
Βλέπε Σημείωση 2 

2700 (2), 

3719, 3739, 

3752 

Κόλα Τύπου Β(Μ)* ~ 

- σχεδιασμός συσνευασίας 

- φόρτωση 

11 

Ναι 

Βλέπε 

Σημείιοση 

3 

Ναι 

Βλέπε 

Σημείωση 

3 

Όχι 

Ναι 

2700 (2), 

3719, 3740, 
3753,3757 

Κόλα για σχάσιμο υλικό 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

: άθροισμα δεικτών μεταφοράς 
όχι μεγαλύτερο από 50 
: άθροισμα δεικτών μεταφοράς 
μεγαλύτερο από 50 

12 

Ναί* 

Όχι* 

Ναι 

Ναί* 

Όχι* 

Ναι 

Όχι 

Βλέπε Σημείωση 2 

Βλέπε Σημείωση 2 

3741, 3754, 

3757 

Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 

- σχεδιασμός 

- φόρτωση 

Βλέπε 

Σημείωση 

4 

Ναι 

Βλέπε 

Σημείωση 

4 

Οχι 

Βλέπε 

Σημείωση 

4 

Όχι 

Βλέπε Σημείωση 4 

3731, 3751, 

3761 

Ειδική Ρύθμιση 
- φόρτωση 

13 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

3719, 3758, 

3762 

Κόλα Τύπου Β(υ), 

Κόλα Τύπου Β(Μ) και Κόλα πσυ 
περιέχουν σχάσιμο υλικό, που 
ικανοποιεί τις διατάξεις της ΑϋΚ 
που εφαρμόζεται στις 31.12.1989 

- 

Ναι 

Ναι 

Βλέπε Σημείωση 1 

3755 


* Χώρες από, μέσω των οποίων ή στις οποίες μεταφέρεται το φορτίο. 

* Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι σχάσιμο υλικό που δεν είναι εξαιρούμενο από τις διατάξεις για κόλα που 
περιέχουν σχάσιμο υλικό, τότε οι διατάξεις για κόλα σχάσιμου υλικού εφαρμόζονται, βλέπε πε,ιιΟωριακό 374ί. 

ι· Σχεδιασμοί πόλων για σχάσιμο υλικό μπορούν επίσης να απαιτούν έγκριση σε σχέση με ένα από τα άλλα είδη 
στον πίνακα. 

4 Αποστολές μπορούν , όμως, να απαιτούν έγκριση σε σχέση με ένα από τα άλλα είδη στον πίνακα. 


2717- 

2799 
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ΚΛΑΣΗ 8. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

2800 (1) Ανάμεσα σιις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης8. εκείνα που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2801 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το 
περιθωριακό υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2800 (2) έως 2822 και στις διατάξεις 
αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β, Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2801 που <$εν υπόκεινται στις 

"διατάζεις για αυτήν την Κλάση", είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε 
περιθωριακό 2801α. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 8 καλύπτει ύλες που με χημική δράση προσβάλλουν τον επιθηλιακό ιστό - του 
δέρματος ή των βλεννογόνων υμένων - }ΐε τον οποίο είναι σε επαφή και ύλες που σε περίπτωση διαρροής 
είναι ικανές να βλάψουν ή καταστρέψουν άλλα εμπορεύ^ιατα, ή μέσα μεταφοράς και μπορούν επίσης να 
προκαλέσουν άλλους κινδύνους, Ο τίτλος αυτής της κλάσης επίσης καλύπτει άλλες ύλες που σχηματίζουν 
ένα διαβρωτικό υγρό μόνον με την παρουσία νερού, ή που παράγουν διαβρωτικό ατμό ή νέφος κατά την 
παρουσία φυσικής υγρασίας του αέρα. 

(3) (3) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 8, υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Όξινες ύλες, 

Β. Βασικές ύλες, 

Ο. Αλλες διαβρωτικές ύλες, 

Π. Είδη που περιέχουν διαβρωτικές ύλες, 

Ε. Κενές συσκευασίες. 

(δ) Ύλες και είδη της κλάσης 8 που ταξινομούνται υπό τα διάφορα είδη του περιθωριακού 2801 
άλλα από ύλες των 6°, 14° και 15° θα πρέπει να καταχοορούνται σε μία από τις παρακάτω 
οχιάδες που χαρακτηρίζονται με το γράμ}ΐα (β), (Η) και (ο) σύμφωνα με το βαθμό τοξικότητας 
τους: 

(&) εξαιρετικά διαβρωτικό, 

(ύ) διαβρωτικό, 

(ο) ελαφρώς διαβρωτικό. 

(ς) Η κατάταξη υλών στις ομάδες (β), (ύ) και (ο) έχει γίνει με βάση την εμπειρία λαμβάνοντας 
υπόψη τέτοιες πρόσθετες παραμέτρους όπως κίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής 1; και 
δραστικότητα με το νερό (συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού επικίνδυνων προϊόντων 
αποσύνθεσης). Ο βαθμός διαβρωτικότητας υλών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία, 
συμπεριλαμβανο|ΐένων μειγμάτων, μπορεί να κριθεί από τη διάρκεια του χρόνου επαφής που 
είναι αναγκαία για την πρόκληση καταστροφής όλου του πάχους του ανθρώπινου δέρματος. 


1 Μία ύλη ή παρασκεύασμα που ικανοποιούν τα κριτήρια της κλάω]ς 8 με τοξικότητα εισπνοής σκόνης 
και νέφους (ΙΟμ) στο πεδίο της ομάδας (α), αλλά τοξικότητα μέσω στοματικής κατάποσης ή δερματικής επαφής μόνον 
στο πεδίο της ομάδας (α) ή λιγότερο, θα πρέπει να τοποθετείται στην κλάση 8. 


ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κλάση 8 


6013 


2800 

(συνεχ.) 


Ύλες που κρίνονται ως μη προκαλούσες καταστροφή όλου του πάχους του ανθρώπινου 
δέριιατος θα πρέπει εν τοντοις να εξετάζονται για την δυνατότητά τους να προκαλούν διάβρωση σε 
ορισμένες μεταλλικές επιφάνειες. Για την πραγματοποίηση αυτής της ο^ιαδοποίησης, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη της ανθρώπινης εμπειρίας σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης. Σε περίπτωση 
απουσίας ανθρώπινης εμπειρίας, η ομαδοποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε δεδο*ιένα που 
λαμβάνονται από πειράματα σε συμφωνία .με την ΟΕΟΟ Οδηγία 404. ν 

(ό) Ύλες που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου δερματικού ιστού μέσα σε μία 
περίοδο παρακολούθησης έως 60 λεπτών αρχής γενομένης ^ιετά από χρόνο έκθεσης 3 λεπτών 
ή μικρότερο είναι ύλες της ομάδας (α). 

(©) Ύλες που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου δερματικού ιστού μέσα σε μία 
περίοδο παρακολούθησης έως 14 ημέρες αρχής γενομένης μετά από χ|>όνο έκθεσης 
μεγαλύτερο από 3 λεπτά αλλά όχι μεγαλύτερο από 60 λεπτά είναι ύλες της ομάδας (6). 

(Γ) Οι παρακάτω είναι ύλες της ομάδας (ς): 

ύλες που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου δερματικού ιστού μέσα 
σε μία περίοδο παρακολούθησης έως 14 ηιιέρες αρχής γενο*ιένης μετά από χρόνο 
έκθεσης μεγαλύτερο από 60 λεπτά αλλά όχι μεγαλύτερο από 4 ώρες, 

ύλες που κρίνονται όχι ως προκαλούσες καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου 
δερματικού ιστού, αλλά που εμφανίζουν ένα ρυθμό διάβρωσης σε χαλύβδινες ή 
αλουμινένιες επιφάνειες μεγαλύτερο από 6.25 γπγπ ανά έτος σε θερμοκρασία ελέγχου 
55 Για τους σκοπούς ελέγχου σε χάλυβα, ο τύπος Ρ235 (1550 9328 II) 1991) 
ή παρόμοιος τύπος, και για έλεγχο σε αλουμίνιο, μη-επενδεδυμένοι τύποι 7075-16 ή 
ΑΖ501Ι-Τ6 θα πρέπει να χρησηιοποιούνται. Ένας αποδεκτός έλεγχος περιγράφεται 
στην προδιαγραφή Α8ΊΓΜ 031-72 (επεκταθείσα το 1990), 

(4) Εάν ύλες της κλάσηςδ, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταπηδούν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες με συγκεκριμένη ονομασία στο περιθωριακό 2801 ανήκουν, αυτα 
τα μείγματα ή δκιλύ^ιατα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και τις ομάδες στις οποίες ανήκουν με 
βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως πσρασκενασματα και απόβλητα), 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(5) Με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο (3), μπορεί επίσης να καθορίζεται εάν η φύση ενός 
διαλύματος ή μείγματος που έχει συγκεκριμένη ονομασία ή που περιέχει μία ύλη με συγκεκριμένη 
ονο^ιασία είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή το μείγμα να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την κλάση. 

(6) Για τις απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωριακών 2805 (2), 2806(3) και 2807(3), ύλες και 
μείγματα υλών με σημείο τήξης υψηλότερο από 45 °0 θεωρούνται ότι είναι στερεά. 

(7) (ε) Εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από 23 °€, άλλα υπό ύλες των 

54° (β) και 68° ( 3 ), είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301, είδη 21 ° έως 26°), 

(6) Εύφλεκτα, ελαφρώς διαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 και 61 °(λ είναι 
ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301,33°). 


I ΟΕ€0 Οδηγίες για Έλεγχο των Χημικών, Αριθμ.. 404 "Οξύς Δερματικός ΕρεΟισμός/Δ ιάβγκοση " / 1992). 
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(ο) Διαβρωτικές ύλες που είναι εξαιρετική τοξικές ^ιε την εισπνοή, όπως ορίζεται 
στο περιθωριακό 2600 (3), είναι ύλες της κλάσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601). 

(8) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 8 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνον εάν έχουν ληφΟεί 
τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή του πολυμερισμού τους κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία δεν 
περιέχουν οποιαδήποτε ύλη υποκείμενη στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. 

(9) το 1910 οξείδιο του ασβεστίου και το 2812 αργιλικό νάτριο, με χαρακτηριστικούς αριθμούς που 
καθορίζονται στις Υποδείξεις για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(10) Το ση^ιείο ανάφλεξης που αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει να προσδιορίζεται με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην προσθήκη Α.3. 

Α. Όξινες ύλες 

Ανόργανες ύλες 

1 0 Θειικό οξύ και παρόμοιες ύλες: 

(») 1829 τριοξείδιο του θείου, αδρανές (θετικός ανυδρίτης, αδρανής) ή 

1829 τοιοξείδιο του θείου, σταθεροποιημένο (θειικός ανυδρίτης, σταθεροποιημένος), 183I 
θειικό οξύ, ατμίζον (οίουαι), 2240 χρωμοθειικό οξύ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; 1829 τριοξείδιο τον θείοι) θα πρέπει να είναι αδρανές. Το τριοξείδιο τον 
θείου, καθαρότητας 99.95% ή μεγαλύτερης, μπορεί επίσης να μεταφέρεται χωρίς αναστολέα σε 
δεξαμενές εφόσον η θερμοκρασία του διατηρείται στους ή άνω των 32.5° ( '. 

(6) 1794 θειικός μόλυβδος με περισσότερο από 3 % ελεύθερο οξύ, 1830 θειι κό ο ξ ύ με 
περισσότερο από 51 % οξύ, 1832 θειικό ο£ύ. γρυσιαοποιτιιιένο . 1833 θειώδες οξύ. 

1906 θειικό οξύ που αποβάλλεται μετά τον καθαρισμό του πετρελαίου . 2308 
νιτρωδυλοΟειικό οξ ύ. 2583 αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ ή 2583 αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ, 2584 αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ ή 2584 αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ, 2796 θειικό οξύ με όχι περισσότερο από 51 % οξύ ή 2796 υ γρά 
μπαταρίαν όξινα . 2837 υδατικό διάλυμα διθειικών αλάτων (υδατικό διάλυμα όξινου θειικού 
άλατος). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 2585 αλκυλοσουλφονικά ή αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά και 2586 
αλκυλοσουλφονικά ή αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξύ 
είναι όλες του είδους 34°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Θειικός μόλυβδος με όχι περισσότερο από 3 % ελεύθερο οξύ δεν υπόκειται στις 
διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Χημικούς ασταθή μείγματα θειικού οξέος, χ/ιησιμοποιημένου, δεν θα γίνονται δεκτά 
για μεταφορά 

(ο) 2837 υδατικά διαλύ^ιατα διθειικών αλάτων (υδατικό διάλυμα όξινου θειικού άλατος). 

2° Νιτρικά οξέα: 

(β) 1. 203 3 ν ι τρικό οξύ , άλλο από ερυθρό ατμίζον, με περισσότερο από 70 % οξύ. 

2. 2032 νιτρικό οξύ. ερυθρό ατμίζον . 

(δ) 2031 νιτ ρι κό οξύ , άλλο από ερυθρό ατμίζον, ^ιε όχι περισσότερο από 70 % οξύ. 
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Μείγματα οξέος νίτρωσης: 


1796 μείγμα οΕέος νίτρωστκ με περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ, 1826 μείγμαοξεος 
νίτοωσης. νρησιαοπονηαένο με περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ. 


(ύ) 1796 μείγμα οξέος νίτρωσης με όχι περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ, 1826 μείγμα 

οξέος νίτρωσης, χρησιμοποιημένο με όχι περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1798 νιτρούδροχλωρικό οξύ δεν Θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χημικώς ασταθή μείγματα οξέος νίτρωσης ή μείγματα υπολειπόμενων Οειικών και 
νιτρικών οξέων, όχι απονιτρωμένα δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 


4° Διάλυμα υπερχλωρικού οξέος: 

φ) 1 802 υπεοτλωρικό ο£ύ μεόχι περισσότερο από 50 % οξύ, κατά βάρος σε υδατικό διάλυμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1873 υδατικό διάλυμα υπερχλωρικού οξέος με περισσότερο από 50% αλλά όχι 
περισσότερο από 72 % καθαρό οξύ, κατά βάρος είναι ύλες της κλήσης 5.1 [(βλέπε περιθωριακό 2501, 

είδος 3° (α)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υδατικό διάλυμα υπερχλωρικού οξέος με περισσότερο από 72 % καθαρό οξν, κατα 
βάρος, ή μείγματα υπερχλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλλο αχό νερό, δεν Οα γινοχται δεκτά για 

μεταφορά. 

5° Υδατικά διαλύματα υδραλογονιδίων, με εξαίρεση το υδροφθορικό οξύ. 

( 1 >) 1787 υδροϊωδικό οΕύ , 1788 υδρο βρωμικό οξύ, 1789 υδροχλωρικό οξ ύ, 

(ε) 1787 υδροϊωδικό ο&ύ. 1788 υδοοβρωμικό ρξύ , 1789 υδρογλμφικό οξύ, 1&40Μ&Μ8 
νίπιρ ^ύνου ψευδάοτυοου . 2580 διάλυμα Οοωμιούγο υ Ψ^υμινίου, ?581 διάλυμα ( 
νλωοιούγο υ αλουμινίου, 2582 διάλυμα γλωριούτου σίδηρου (III) (διάλυμα τριχλωριουχου 
σιδήρου). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1048 υδροβρώμιο. άννδρο, και 1050 υδροχλώριο, άνυδρο, είναι ύλες της Κλάση^ 2 
(βλ. περιθωριακό 2201, 2° ΤΟ. 

6° Μείγματα υδροφθόριου και υδροφΟορικού οξέος >ιε περισσότερο από 85 % υδροφΟόριο: 

ΐο^ιιδρο φβόριο. άνυδρο , )790^ρο(βθορικό οξύ με περισσότερο από 85 % υδροφθόριο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές διατάξεις συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύλες <βλέπε περιθωριακό 
2803). 

7° Μείγματα υδροφθορίου με όχι περισσότερο από 85 % υδροφθόριο: 

(η) 1786 ιιείνι ια υδροωθη ρικού οΕέοε και Οειικού ρξέρς ,1790 υδροφΟορικό,ρξύ με περισσότερο 

από 60 % αλλά όχι περισσότερο από 85 % υδροφθόριο, 

(6) > 790 υδροφθοοικό οΕύ με όχι περισσότερο από 60 % υδροφθόριο, ?.817 διάλυμα όξινου 
^,φήη ριηύνου αιιαωνίου (διάλυμα διφθοριούχου αμμωνίου), 

(ο) 2817 διάλυμα ήΕινου δκΰθοοιούτου,αμ μωνίρυ (διάλυμα διφθοριούχου αμμωνιου). 
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(&) 1777 φθοροσουλφονικό οξ ύ. 

(β) 1757 διάλυμα γρωιιικού φΟορίδιου . 1768 διφ θο ροφωσφορικό οζύ. άν υδρο. 

1775 φθοροβορικό οξ ύ. 1776 φθορ ο φωσφορικό οξύ. άνυδρο . 1778 ωθοροπυοιτικό ο Εύ, 
1782 εξαφθοροφωσφοοικό ο£ύ . 

(ο) 1757 διάλυμα χρωμικού Φθορίδιου . 

9° Στερεά φθορίδια και άλλες στερεές φθορι&ηιένες ύλες που, σε επαφή με υγρό αέρα ή νε{>ό, εκλύουν 
υδροφθόριο: 

(β) 1?27 όξινο διφθοριούγο αιιαώνιο, στε ρεό. 1756 χρωμικό ωθορίδιο. στερεό . 18 Μ όξινο 

διφβοριούΥΟ κάλιο (διφθοριούχο κάλιο), 2439 όξινο δκρθοοιούνο νάτριο (διφθοριούχο 
νάτριο), 

1740 όξινα διφΟορίδια, ε.α.ο.. 

(ο) 1740 όξινα διφθορίδια. ε,α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:2505 φθοριούχο αμμώνιο, 1812 φθοριούχο κάλιο. 1690 φθοριούχο νάτριο, 2674 
φθοροπυρηικό νάτριο και 2856 φθοροπυρηικά άλατα,£.α.ο. είναι ύλες της κλάω}ς6Ί 
[βλέπε περιθωριακό 2601, 71 0 έως 73 °]. 

10° Υγρά φθορίδια και άλλες υγρές φΟαριωμένες ύλες που, σε επαφή με υγρό αέρα ή νερό, εκλύουν 
υδροφθόριο: 

(Η) 1732 πε νταφΟοριούγο α ντιμόνιο. 2851 τρκρθοριούγο βόριο διένυδρο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1745 πενταφθοριούχο βρώμιο, 1746 τ ριφθοριούχο βρώμιο και 2495 πεντ αφθοριούχο 
ιώδιο είναι ύλες της κλάσης 5.1 (βλέπε περιθωριακό 2501, 5°). 

11° Στερεά αλογονίδια και άλλες στερεές αλογονωμένες ύλες, }ΐε εξαίρεση τις ενώσεις φθορίου, που, σε 
επαφή }ΐε υγρό αέρα ή νερό, εκλύουν όξινους ατμούς: 

(6) ] 725 βρωμιούγο αλουμίνιο. άνυδρο . 1726 γλωριούΥο αλουαίνιο. άνυδρο . 

1733 τριγλωριούγο αντιμόνιο . 1806 πενταγλωριούγοε ακοσοόρος . 1939 οξυβρω μ ιούγος 
φωσ φό ρος, 2691 πενταβρωιιιούϊος φωσφόρος . 286 9 μείγμα τρίΥλωριούγου τιτ ά νιου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στερεές ένυδρες μορφές βρωμιούχου αλουμινίου και χλωριούχου αλουμινίου δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(ε) 1773 γλωριούγος σίδηρος, άνυδρος (χλωριούχος σίδηρος (111), άνυδρος), 2331 ?λωριούγοε 
ψευδάργ υρ ος, άνυδρος . 2440 χλωριούτος κασσίτερος (IV) πενταένυδρος . 2475 
τριγλωριούγο βανάδιο . 2503 τετραγλωριούγο Ζιρκόνιο . 2508 πεντανλωοιούΎο ιι ολυβδένιο , 
2802 χλωριούχος χαλκός . 2869 μείγμα τριχλωριούγου τιτάνιο υ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Χλωριούχος σίδηρος (III) εξαένυδρος δεν υπόκειται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

12° Υγρά αλογονίδια και άλλες υγρές αλογονωμένες ύλες, με εξαίρεση τις ενώσεις φθορίου, που, σε 
επαφή |ΐε υγρό αέρα ή νερό, εκλύουν όξινους ατμούς: 
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( 3 ) 17?4 χλωροσ ουλφονικό οξύ ^ιε ή χωρίς τριοξείδιο του θείου, 17$8 οξυχ . λωριού χο 

χ ρώμιο (χλωριούχο χρωμύλιο), 1828 θειογλωρίδια , 1834 σρυλ$ουρυλοχ.λωρ,ίδιρ ; 1836 
θειονυλογλωοίδιο . 2444 τετρανλωριούγο βανάδιο , 269Χ.τριβρωμιούχρ_βύριο (βρωμιούχο 
βόριο), 2879 οΕυγλωριούγο σελήνιο . 


(Β) 1730 πενταχλωριούγο αντιαόνιο, υγρό , 1731 διάλυ μα πενταχλωριούχου αντιρόνιου, 

1 792 μονογλ ωριούγο ιώδιο, 1808τριβρω μιούγοε ωωσφόοος . ΙΜΟοξυχλωριούχρς 
φ ωσφόρ ος (φωσφορυλοχλωρίδιο), 1 817 πυροσουλφουρ υλοχλωρίδιο. 1818 τετραχλωρι ουχο 
πυρίτιο, 1827 γλωοιούγος κασσίτερος (IV), άνυδρος, 1837 θειοφωσφορυλοχλωρίδιο, 1838 
τετοαγλωριούγο τιτάνιο. 2443 οξυτριγλ ωριούχο βανάδιο, 


(ο) 1731 διάλυ μα πενταγλω ριούγου αντιμόνιου 


13° Στερεά όξινα θειικά άλατα: 

(Β) 2506 όΕινο θειικό ομοιώνω (διθειικό αμμώνιο), 2509 όξινο θειικό κάλιο (διθειικό κάλιο). 


14° Βρώμιο ή διαλύματα βρωμίου: 

1744 Βοώιιιο ή 17 44 διάλυιια βρωμίο υ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ειδικές διατάζεις σνσκενασίας εφαρμόζονται σ' αντές τις ύλες (βλέπε περιΟαφιακο 

28041 


15° Ανόργανη όξινη ύλη σε τεττργιένη μορφή: 


2576 ο^ϋβρ ωμιού/ρςφο^σφόρρς^τεττιγμένρς. 

16° Στερεές ανόργανες όξινες ύλες και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια. 


( 3 ) 1905 σεληνικό οξύ , 

3260 διαΒοωτικά στερεά, όξινα, ανόρ γανα, ε.α.ο..,, 


(Β) 1807 πεντο ξ είδιο του φωσφόρου (φωσφορικό οξύ, άνυδρο), 

3260 διαΒοωτι κ ά στερεά, ό£ινα, α νόργανα, ε.α,σ, 

(ο) 9*107 νίι/.ΐηηπλαηνΐκή οίΰ. <Π 606 ά , 2578 τηίθ£είδι ο 18» φωσφόροϋ , 2834 Φί οσ<βΐ>(!ώθε£_ο£ΐ), 
2865 θειική υδρο£υλααίνη , 2967 σουλφαμικό ο ξύ, 

3760 δια βρωτικά στερεά, όξινα, αν όρχανα^ε,.α.ο. 


17° Υγρές ανόργανες όξινες ύλες και διαλύματα και μείγ*ιατα αυτών των υλών (όπως παρασκευασματα 
και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια. 


( 3 ) 3264 διαβ ρωτικά υγρά^όξινα,ανόργα ν α, ε^ο,. 



(ο) Γ7*5 διάλυμα χρω μικού ο£έος . 1805 Φωσφορικό οξύ, 

7693 υδατικά διαλύματα διθειωδών.α λάτων, ε.α,ο., 
3264 διαβρωτικά υγρά. ό£ινα. ανόργανα, ε.α.ο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1463 τριοζείδιο του χρωμίου, άνυδρο (χρωμικό οξύ, στερεό) είναι ύλη της 
Κλάσης 5.1 [(βλέπε περιθωριακό 2501, 31° (Η)}. 

Οργανικές ύλες 

31 0 Στερεά καρβοξυλικά οξέα και ανυδρίτες και στερεά αλογονο>μένα καρβοξυλικά οξέα και ανυδρίτες: 
(6) 1839 τριγλωροξικό οξύ . 1938 βρωμοΕικό οξύ . 

(ε) 223 4 φθαλι κ ός ανυδρίτης ^ιε περισσότερο από 0.05 % μηλεϊνικό ανυδρίτη, 

2215 μηλεϊνικός ανυδρίτης . 2698 τετραϋδροφΟαλικοί ανυδ ρίτες με περισσότερο από 
0.05 % μηλεϊνικό ανυδρίτη, 2823 κροτονικό οξύ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΦΟαλικός ανυδρίτης και τετραϋδροφΟαλικοί ανυδρίτες με όχι περισσότερο από 
0.05 % μηλεϊνικό ανυδρίτη δεν νπόκεινται στις διατάζεις αυτής της κλάσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: ΦΟαλικός ανυδρίτης με όχι περισσότερο από 0.05% μηλεϊνικό ανυδρίτη 
μεταφερόμενος ή παραδιδόμενος για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 
από το σημείο ανάφλεξης του είναι ύλη της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301, 61°). 

32° Υγρά καρβοξυλικά οξέα και ανυδρίτες και υγρά αλογονωμένα καρβοξυλικά οξέα και ανυδρίτες: 

(π) 2699 τριφΟοροξικό οξύ . 

(ό) I. 176 4 διγλωροζικό οξύ . 1779 μυρμηκικό οξύ . 1940 θειονλυκολικ ό οξύ . 

2564 διάλυ^ια τριχλωροξικ ού ο£έος . 2790 διάλυμα ο£ικού οξέος με όχι λιγότερο 
από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % οξύ, κατά βάρος, 

2. 1715 οξικός ανυδρί της. 2218 ακρυλικό οξύ, αδρανές . 2789 ο£ικό οξύ. 

παγόμο ρφο ή 2 789 διάλυμα οξικού οξέο ς, με περισσότερο από 80 % οξύ, κατά 
βάρος, 

(ε) 1848 προπιονικό οξύ . 2496 προπιονικός ανυδρίτη ς, 

2511 2-χλωροπροπιονικό οξ ύ. 2531 ιιεθακουλικό οξύ, αδρανές . 2564 δ ι άλυμ α 
τριχλωροξικού οξέος . 2739 βουτυρικόε ανυδρί της. 2790 διάλυμα οΕικού οξέος με 
περισσότερο από 25 % αλλά λιγότερο από 50 % οξύ, κατά βάρος, 2820 βουτυρικό ο£ύ . 
2829 κάπρονικό οξύ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Διαλύματα οξικού οξέος με όχι περισσότερο από 25 % καθαρό οξύ κατά βάρος, δεν 
νπόκεινται στις διατάξεις αυτής π/ς Οδηγίας. 

33° Συμπλοκές ενώσεις του τριφθοριούχου βορίου: 

( 3 ) 2604 αιθερυ ακ διαιθυλεστέρας του τριφθοριούχο υ βορίου (αιθερικό σύμπλοκο του 

τριφθοριούχου βορίου), 

(6) 1742 σύμπλοκο του τριφθοριούχου βορίου με οξικό οξύ . 17 43 σύμπλοκο του 

τριφθορι ού χου βο ρί ου με προπιονικό ο£ύ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:2965 αιθερικός δψεθυλεστέρας τον τριφθοριούχου βορίου είναι ύλη της κλάσης 4.3 
[βλέπε περιθωριακό 2471, 2° β)]. 
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2801 34° 

(συνεχ.) 


Αλκυλοσουλφονικά καν αρυλοσουλφονικά οξέα και αλκυλοθειικά οξέα. 

(1>) 1803 (ρα ννο λοσουλφονικό οΕύ. υγρό . 23 05 νιτρο βενξολοσουλφονικό οξύ, 
2571 αλκυ λ οθειικά οΕέα , 


(ο) 7585 π λκυλ οσουλφονικά οΕέα. στερε ά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξύ η 

2585 αρυλοσου λφονικά οξέα, στερ εά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξυ, 

2586 αλκυλ ο σουλφονικά οξέα, υγρά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο Οειικο οξύ ή 
2586 αρυλοσουλφονικά οΕέα. υγ ρά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο Οειικο οξυ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2583 αλκυλοσουλφονικά ή αρυλοσουλφονικά οξέα στερεά και ^ 25X4 
αλκυλοσουλφονικά ή αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά με περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξυ είναι 

όλες τον Γ (ύ). 


3 5° Οργανικά όξινα αλογονίδια: 

- (ό) 1. 1116 ακετυλοβρωμίδιο,]721^ισρϋλ^λωρίδω, 12Μενζβΰλοχλ±ύ^ο, Γ765 

διχλωρακε τυλοΥλωοίδιο . 1780 φουιιαρυλογ λωρίδιο, 189 8 ακετυ λοιωδιοιο, 

2262 διαεθυλοκαρβαιιοϋλοΥλωρίδιο . 2 442 τριχ λ<ΰρακετυλογλχΰρί& ιο, 

2513 βρωμακετυλοβιχυιιίδιο . 2577 φαινω λακ ετυλ ογλωρ ίδιο, 

2751 8ιαιθυλοθε ιπΓ ΐκυσφορυλογλύ)ρί$ιθ · 2 798 διχλωριρύ χος ψαινυλοφω σφόρος, 
7700 Οειο όιγλίυριούγοθΦαινυλθ(£ θΚ»£0βΟ£· 


2. 2502 βαλεριανυλογλωρίδιο , 


(ο) 2225 βενΕολοσουλφονυλσγ'λωρίδ ιο. 

36° Αλκυλο- και αρυλο-χλωροσιλάνια *«ε σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0 


(Β) 1728 ααυλοτρινλωοοσιλάνιο . 1753 χλωροφαιν^λοτ ρ ιγλωροσιλάν ιο, 

1767 »π>κλοΓ^ενυλοτοινλωροσιλάνιο . 1763 _κυκ λοεξυλοτριχλθ)ροσιλάνιο > 

1766 όΐΎλοίΡοφαινυλοτοΐΎλωροσιλάνιο , 1769 διφαινυλοδιγλωροσιλάνιο, 
|771 δωάεκιιλητρίΎλωοοσιλάνιο , 1781 δεκαεξυλοτρίϊλωροσιλάνιο, 

17 84 Ρ ξ ιάητρινλωροσιλάνιο. 1799 εννεανυλοτριγλωροσιλάνιρ, 

1800 δεκαοκτυλοτοιγλωροσιλάνιο . 1801 οκτυλοτριγλωροσιλάν ιο, 

1804 οαινυλοτοΐϊλωροσιλάνιο , 2434 διβενξυλοδιχλωροσιλάνιο , 

2435 αιθυλοφαινυλοδιγλωροσιλάνιο , 2437_μεθυλ οφαι\ , υλοδιχλωρ ρσιλάνι ο > 
2987 χλω ο οσιλάνια. διαβρω τικά^ε^α 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΧωροσιλάν,α ποο εκλύοιιν αψλασα πτ,ρ,α σε εχ,ιφή με νερό ή ιη,ρό σέρα είναι όλες 
της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, Γ). 

37“ Αλκυλοχί/οροσιλήνια και αρυλοχλωροσιλάνια, με σημείο ανάφλεξή μεταξύ 23 “Ο και 61 “(’ 
συμπεριλαμβανομένων: 


(6) 1724 αλκ υλοτ οινλωροσιλάνιο, στα θεροποιημένο, 1 747 βουτιιλ ρτριχλωροσι^χνιρ, 

1 767 διαιθ υ λοδιγλωροσιλάνιο , 1816 προπυλο τρι γλοιροσιλάνι ο, 



ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: XXωροσιλάνια που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με νερό ή υγρό αέρα είναι ύλες 
της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, Γ). 
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2801 38° Αλκυλοφοχτφορικά οξέα: 

(συνεχ.) 

(ο) 1718 βουτυλοφ ωσφορ ικό οξύ . 1793 ισοπροπυλοΦωσφορικό οξύ , 

1902 δάσυ ο κτυλοφωσφορικό οξύ . 2819 αμυλοφωσιρορικό ο ξύ. 

39° Στερεές οργανικές όξινες ύλες και ^ιείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 
που δεν ^ιπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(θ) 2430 αλκυλοφαινόλες, στερεές, ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων 0 2 -0,2 ομολόγων), 

3261 δ ιαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά. ε.α.ο .. 

(ύ) 2430 α λκυλοφαι νόλες, στερεές, ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων 0?-(Γη ομολόγων), 

2670 κυανο υ ρικό γλωρίδιο . 

3261 διαβρωτικά στερεά, όξινα, ορ γανικά, ε.α.ο., 

(ε) 2430 αλκυλ ο φαινόλες, σ τερεές, ε.α.ο. (συμπερ ιλαμ βανομέ νων <Τ 2 -<?|2 ομολόγων), 

3261 διαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά, ε.α,ο. 


40° Υγρές οργανικές όξινες ύλες και διαλύματα και ιιείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(β) 3145 αλκυλοφαινόλες, υνοέί, ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων 0 2 -0ΐ2 ομολόγων), 

3265 διαβρωτικά υγρά, όξινα, οργανικά. ε.α.ο. , 

(6) 3145 αλκυλοφαινόλ£^. υγρές, ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων€ 2 -(3ΐ2 ομολόγων), 

3265 διαβ ρ ωτικά υνρά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. . 

(ο) 3145 αλκυλοφαινόλες. υγρές, ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων 02-0 12 ομολόγων), 

3265 δ ιαβ[>ωτικά υγ ρ ά, όξινα, οργανικά, ε. α.ο. 


Β. Βασικές ύλες 
Ανόργανες όλες 

41 0 Βασικές στερεές ενώσεις αλκαλικών ^ιετάλλων: 


(6) 1813 υδροξείδιο του καλίου, στερεό (καυστική ποτάσα), 1823 υδροξείδιο του νατρίου, 

στερεό (καυστική σόδα), 1825 μονοξείδιο του νατρίου (οξείδιο του νατρίου), 

2033 μονοξείδιο του καλίου (οξείδιο του καλίου), 2678 υδροξείδιο του ρουβιδίου . 
2680 υδροξεί δ ιο του λιθίου μονοένυδρο . 2682 υδροξείδιο του καισίου. 


(Ο 1907 νατοάσβεστος με περισσότερο από 4 % υδροξείδιο του νατρίου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νατράσβεστος με όχι περισσότερο από 4 % υδροξείδιο του νατρίου δεν υπόκειται 
στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 


. 42° Διαλύ^ιατα αλκαλ ικιόν υλών: 


(5) 1814 διάλυμα υδροξειδίου του καλίου (καυστική ποτάσα), 1819 διάλυμα αργιλικού 

νατρίου . 1824 διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (καυστική ποτάσα), 2677 διάλυιια 
υδροξειδίου του ρουβιδίου. 2679 διάλυμα υδροξειδίου του λιθίου . 2681 διάλυμα 
η) του καισίο υ, 2797 υγρά μπαταρ ί ας, αλκαλικά . 
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Κλάσηβ 


1719 καυ σ τικά αλκάλια, υνοά. ε.α.ο. . 3320 διάλυαα υδροΜ ηούϊΡ»ναΐ1^-^ 
υδροξειδί ο υ του νατοίου , με όχι περισσότερο από 12% υδροβοριούχου νατρίου και όχι 
περισσότερο από 40% υδροξειδίου του νατρίου κατά βάρος. 


(ο) 18|_4_διάλ. υμα υδροξειδίου του καλίου (καυστική ποτάσα), 1819 διάλ υμα, αργιλικοί) 
ν ατρίου . 1824 διάλυμα υδροξειδίου του νατ ρίου (καυστική ποτάσα), 26 διάλυμα 
υδροξειδ ί ου του ρουβιδίου . ?679 διάλυμα υδροξειδ ίου του λιΟίου, 26$]. διάλυμα 
υδροξειδίου του καισίου, 1719 κ αυστικά αλκάλια υΎΡά. ε ± α^^3320 διάλυμα 

νατρίου και υ δροξειδίου του νατρίου , με όχι περισσότερο από 12% 
υδροβοριούχου νατρίου και όχι περισσότερο από 40% υδροξειδίου του νατρίου κατά 
βάιχκ. 


43° Διαλύματα αμμωνίας: 

(ο) 2672 διάλυμα αμμωνίας, σχετικής πυκνότητας μεταξύ 0.88 και 0.957 στους 15 °0 σε νερό με 

περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 35 % αμμωνία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1005 αμμωνία, άνυδρη, 3318 διάλυμα αμμωνίας, με περισσότερο απο 50% 

αιψωνία, και 2073 διάλυμα αμμωνίας, με περισσότερο από 35% αλλά όχι περισσότερό απο 50% 
αμμωνία, είναι ύλες της Κλάσης 2 (βλ. περιθωριακό 2201, 2 ΤΟ, 4 ΊΟ και 4 Λ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαλύματα αμμωνίας με όχι περισσότερο από !0 % αμμωνία δεν 

υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

44° Υδραζίνη και υδατικά διαλύματά της: 

(») 2029 υδο αξ ίνη. άνυδρη , 

(» 203 0 υδρα ξί νη ένυδρ η ή 2030 υδατικό διάλυμα υ δραξίνης με όχι λιγότερο από 37 % αλλά 

όχι περισσότερο από 64 % υδραζίνη, κατά βάρος, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 3293 υδατικό διάλυμα υδραζίνηςμε όχι περισσότερο από 37% νδραςίνη, κατα 
βάρος, είναι ύλη της κλάσης 6. 1 [βλέπε περιθωριακό 260}, 65 (ν)]. 

45° Σουλφίδια και υδροσουλφίδια και υδατικά διαλύματά τους. 

/μ I. 1847 θε ιούΐο κάλιο. ένυδ ρο [ΐε όχι λιγότερο από 30% νερό από κρυστάλλωση, 
1849 θειούνο νάτρ ιο, έν υδρο με όχι λιγότερο από 30% νερό, 2818_Μλ»>μίί 
πολ·υΟειρύχου_αμμωνίοι>, 2 949 υδρ οΟειούγυ^άτριο, έ ν υδρο με όχι λιγοτερο απο 
25 % νερό από κρυστάλλωση, 

2. 7*83 διάλυ μα θειούτου αιαιωνίου , 

(ε) 281 8 διάλυ μα πολυθει ούνου ααιιωνίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1382 άνυδρο θειούχο κάλιο και 1385 άνυδρο θειούχο νάτριο και οι ένυδρες μορφές τους 
με λιγότερο από 30% νερό από κρυστάλλωση, και 2318 υδροθειονχο νάτριο^με λιγοτερο απο 25 % 
νερό από κρυστίύλωση είναι ύλες της κλάω]ς 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431 , 13 (ύ)[ 

46° Στερεές ανόργανες βασικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευασματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφαλαία: 

( 3 ) 32*2-^1Ρ ωτικ ά βασυ ^ανόργανα,ε^οερ,·, 

(δ) 3262 διαβ ροπικά^τερε^ βασικά, ανόργανί^εαμλ, 

(ο) 3 262 δ ιαβρωτικ ά στερεά, βασικά^ νύργανα,,ε,αμ). 


6022 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2801 

(συνεχ.) 


Κλάση 8 

47° Υγρές ανόργανες βασικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών {όπως 

παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(β) 3266 διαβρωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα, ε.α.ο. . 


(ί>) 3266 διαβ ρ ωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα, ε. α.ο.. 

(ε) 3266 διαβ ρωτ ι κά υγρά, βασικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

Οργανικές ύλες 


51 ° Υδροξείδια του τετρα-αλκυλαμμοινιου: 


52° Στερεές αμίνες και πολυαμίνες: 

(β) 3259 αμίνες. στερεές, διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 3259 πολυαμίνες. στερεές, διαβρωτικ ές. 

ε.α.ο. . 

(ό) 3259 «μίνες, στερεές, διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 3259 πολυαμίνες. στ ε ρεές, διαβρωτικ ές, 

ε.α.ο. . 

(ο) 2280 εξαμεθυλενοδιαμίνη, στερ εή. 2579 πιπεραζίνη (διαιθυλενοδιαμίνη), 3259 αμίνες, 

στερεές, διαβρωτικές, ε.α.ο. ή 
3259 πολυαμίνες. στερεές, διαβρωτικές, ε.α.ο. 


53° Υγρές αμίνες και πολυαμίνες ή αμινο-αλκοόλες, εξαιρετικά διαβρωτικές ή διαβρωτικές, με σημείο 
ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 


(η) 2735 αμίνες. υγρές, διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 2735 π υ? 


ε.α. ο.. 


(δ) 1761 διάλυμα κυπ ριαιθυ λε νοδ ια μ ίνης . 1783 διάλυμα εΕαιιεθ υ λενοδιαμ ίνιις. 

2079 διαιθυλενοτριαιιίντ| . 2259 τριαιθυλενοτετραμίνη , 

2735 αμίνες. υγρές, διαβρωτικές. ε.α.ο, ή 
2735 πολυαμίνες. υγρές, διαβρωτικές. ε.α.ο. . 


(ο) 1761 διάλυιια κυπριαιθυλενοδιαιιίνη£ 1783 διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης, 

2269 3.3'-ιμινοδιπροπυλααίνη (διταμινοπροπυλαμίνη, διπροπυλενοτριαμίνη), 

2289 ισοφορονοδιαμίνη. 2320 τετρααιθυλενοπενταμίνη . 

2326 τριιιεθυλοκυκλοεξυλααίνη . 2327 τοιμεθυλοε^αιιεθυλενοδιαιιίνες. 

2491 αιΟανολααίνη. 2491 διάλυμα αιθανολαμίνης . 

2565 δικυκλοεξυλαμίνη. 2815 Ν-αμινοαιθυλοπιπεραζίνη . 

3055 2-(2-αμ ι νοαιθο£υ)αίθανόλ η. 

2735 αμίνες. υγρές, διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 2735 πολυαμίνες. υγρές, διαβρωτικές, ε.α.ο. 


54° Υγρές αμίνες και πολυαμίνες, εξαιρετικά διαβρωτικές ή διαβρωτικές, εύφλεκτες με σημείο 
βρασμού ^ιεγαλύτερο από 35 °0: 

(8) 2734 αμ ί νες. υγρές, διαβρωτικές, εύφλεκτ ε ς, ε.α .ο, ή 2734 πολυ αιι ίνες, υγ ρές, 

διαβρω ι ικές, εύφλεκτες, ε.α.ο. . 


(6) 1604 αιΟ υλενοδιαμίνη . 2051 2-δηιεθυλαμινοαιθανόλη . 2248 δι-η-βουτυλαμίνη . 

2258 1 . 2-προπυλενοδιαιιίνη . 2264 διμεθυλοκυκλοεΕυλαιιίνη . 
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2801 2157 κυκλοεΕυλαιιίνη , 2619 βενξυλοδιιιεθυλαιιίνη , 

(συνεχ.) 2685 Ν.Ν-διαιθυλαιθυλενοδιαιιίνη , 

2734 αιιίνεε. υγρές, διάβρωσ ές· εύφλεκτες, ε.α.ο, ή 

7714 π-πλΐΧϊμίνρ.ς. υνοέε. διαΒοωτίκές. εύφλεκτες, ε.α.ο ., 2686 2-διαιθυλαμινοαιθανόλ η 

55° Στερεές οργανικές βασικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 
που δεν μιπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια. 

(«) 3263 διαβρωτ ικ ά στερεά, βασικά, οργανικά, ε.α .ο 

(6) 126 1 διαβρωτικά στερεά, βασικά, ορ γανικά^εα,α, 


56° 


Υγρές οργανικές βασικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφαλαία. 


(■) 



(6) 1267 διαβρωτικά υνοά βασικά, οργανικά, .ε^α. 


(ο) 1267 διαβρωτικ ά υγρά, βασικά, οργανικά , ε,αρ. 


Ο. Αλλες διαβρωτικές ύλες 

61 0 Διαλύματα χλωριωδών και υποχλωριωδών αλάτων: 

(6) 1791 διάλυμα υποϊλωρίτη , 

1908 διάλυμα Υλωοίτπ . 

(ο) 1791 διάλυ α α υπογλωοίτη . 1908 διάλυμα γλωρίτπ , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στερεά χλωρκοδη άλατα και υποχλωριώόη άλατα είναι ύλες της κλάσης 5. / (βλέπε 

περιθωριακό 2501, 1415° και 29°). 

62° Χλωροφαινολικά και φαινολικά άλατα: 

(ο) 2904 νλωοοΦαιν ολικά άλατα^υγρά ή ^ΟΙφαινολικΑΙ λατα , υ γρά, 2%1θλωρρφαιν Όλικά άλ ατα, 

σ τερεά ή 2905 φα ινολικά άλατα, στε ρεά. 


63° Διαλύματα φορμιαλδεύδης: 

(ο) 2209 διάλυιια Φο ο μιαλδεΰδτκ με όχι λιγότερο από 25 % φορμαλδεύδη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1198 διαλύματα φορμαλόεΰδης, εύφλεκτα είναι ύλες της κλάσης 3 [βλέπε 

περιθωριακό 2301, 33 ° (α)]. 
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2801 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαλύματα φορμαλδευδης, μη-εύφλεκτα, με λιγότερο από 25 % 
(συνεχ.) φορμαλδεΰδη δεν υπόκεησαι στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

64° Χλωροφορμικά και χλωροθειοφορμικά άλατα: 

(η) 1739 νλωροοοοιι ι κός βενίΙυλεστέρας 


0 >) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλωροφορμικά άλατα που έχουν κυρίαρχα ταξικές ιδιότητες είναι ύλες της κλάσης 6.1 

(βλέπε περιθωριακό 260ί, 10°, /7°. 21 0 και 28°). 

65° Στερεές διαβρωτικές ύλες και {ΐείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν 
μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(3) 1759 διαβρωτικά στερεά, ε.α,ο, . 


(ό) 1770 διφαινυλομεθυλοβρωμίδιο . 

1759 διαβρωτικά στερεά. ε.α.ο. » 

3147 βαιρές στερ ε ές, διαβρωτικές. ε.α,ο, ή 3147 ενδιάμεσα βαφών, στερεά, διαβρωτικά. ε.α,ο, . 

3244 στερεά που περιέχουν διαβρωτικά υνοά. ε.α.ο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα στερεών όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας και διαβρωτικά 

υγρά μπορούν να μεταφέρονται υπό τον αριθμό 3244, χωρίς να υπόκεινται στα κριτήρια ταξινόμησης του 
περιθωριακού 2800 (3), υπό την προϋπόΘεστ} ότι δεν υπάρχει ελεύθερο υγρό ορατό την ώρα που η ύλη 
φορτώνεται ή την ώρα που η μονάδα μεταφοράς κλείνεται. Κάθε σνσκευασία θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 
έναν τύπο σχεδιασμού που έχει περάσει τον έλεγχο ατεγανότητας για το επίπεδο της ομάδας φ). 

(ο) 2803 νάλλιο , 

1759 διαβρωτικά στερεά, ε.α,ο. , 

3147 βαφές στερεές διαβρωτικά:. ε.α.ο. ύ 3147 ενδιάμεσα βαφών. στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες σνακευασίας εφαρμόζονται στο 2803 γάλλιο [βλέπε 

περιθωριακό 2807 (4)]. 

66° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύ^ιατα και μίγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκενηκοτικά κεφάλαια: 

(3) 1760 διαβρωτικά υγρά, ε.α.ο, , 

1903 απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά. ε.α.ο. . 2 801 βαφ η > .υγρη > διαβρ^ιική,. ε,α,,α ή 
2801 ενδιάμεση βαφή. υγρή, διαβοωτικτκ ε.α.ο. 

(6) 2226 βενΕοτοινλωοίδιο (τριχλωρομεθυλοβενζόλιο), 

2705 1-πεντόλυ (3-μεθυλο-2-πεντενο-4-ιν-1 -όλη), 3066 νρώμα (συμπεριλαμβανομένων χρώματος 
λάκας σμάλτου, βαφής γομαλάκας βερνικιού, λούστρου, υγρού πληρωτικού μέσου και υγρής 
βάσης λάκας) ή 3066 υλικά σγετι£όπενα με τρώιια συμπεριλαμβανομένων ενώσεων λέπτυνσης ή 
μείωσης του χροηιατος, 

] 760 διαβρωτικά υγρά, ε.α,ο, . 

1903 απολυιιανπ κ ά, υγρά, διαβρωτικά, Ε.α,,β .. 

2801 βαφές υνρ έ ε. διαβρτοτικέε. ε.α.ο. ή 2801 ενδωμιεσα βαΦών. υγρά, διαβρωτικά. ε.α.ο. . 
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(ο) 2809 υδράργυροί . 3066 -/ρώιια (συμπεριλαμβανομένων χρώματος λάκας, σμάλτου, 

βαφής γομαλάκας, βερνικιού, λούστρου, υγρού πληρωτικού μέσου και υγρής βάσης λάκας) ή 
3066 υλικά σνετιζάιιενα |ΐε γρώμα συμπεριλαμβανομένων ενωσεων λέπτυνσης η μείωσης του 
χρώματος 1 760 διαβρωτικά υγρά» ε,α,α . 

1903 απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά. 5 ,β»ο„ 

2801 βαφέε. υνρές διαβρωτικά ε.α.ο, ή 2801 ενδιάμεσ α βαιοών. υγρά, διαβρωτικά. $.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες σνσκευασίας εφαρμόζονται στον 2809 υδράργυρο [βλέπε 

περιθωριακό 2807 (4)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οποιαδήποτε ύλη αυτής της Οδηγίας που αναφέρεται με συγκεκριμένη^ 

ονομασία υπό άλλα είδη δεν μπορεί να μεταφέρεται υπό τις καταχωρήσεις για 3066 χρώμα ή 
3066 υλικά σχετιζόμενα με χρώμα 

ΎΧεςμεταφερόμενες υπό αυτές τις καταχωρήσεις μπορούν να περιέχουν 20% ή λιγότερο 
νιτροκυτταρίνη υπό την προϋπόθεσή η νιτροκυττσρίνη να περιέχει όχι περισσότερο από 12.6 Λ> 
άζωτο. 

67° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), εύφλεκτες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(ε) 2921 διαβρωτικά στερεά, εύφλεκτα, ε.α.σ , 

(6) 2921 διαβρωτικά στερεά, εύφλεκτα, ε.α,α 

68° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών, (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα), εύφλεκτες με ση^ιείο βρασμού *ιεγαλύτερο από 35 που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν σε άλλα συγκενιριοτικά κεφάλαια: 

(») 2920 διαβρωτικά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο. . 

(ά) 2920 διαβρωτικά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο, 

69° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, αυτοθερμαινόμενες (όπως 

παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε αλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

( 3 ) 3095 διαΒοωτικά στεοεά. αυτοθεριιαινόμενα, ε.α.ο, , 

(ό) 3095 διαβρωτικά στερεά, αυτοθερμαινόιιενα. ε.α.ο. 

70° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτο'ιν των υλών, αυτοθερ|ΐαινό|ΐενες 

(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(3) 3301 διαβρωτικά υνοά αυτοθερμαίνόμενμ, ? .μ.9 Τ , 

(ΐ>) 3301 διαβρωτικά υνοά. αυτοθεριιαινόμένα, ε,αΑ 

71 ° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, (όπως παρασκευάσ^ιατα και 

απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια και που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


( 3 ) 3096 διαβρ ωτικά στερεά, ενεργά ιιε το νερό, ε.α.ο, , 
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2801 (6) 3096 διαβρωτικά στερεά, ενεργά με το νερό, ε,α.ο, 

(συνεχ.) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος "Ενεργή με το νερό " δηλώνει μία ύλη που, σε επαφή με το νερό, εκλύει 
εύφλεκτα αέρια 

72° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλ/όν (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που, σε επαφή |ΐε το νερό, εκλύουν εύφλεκτα «όρια και που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(β) 3094 διαβρωτικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε,α.ο. » 

(ύ) 3094 διαβρωτικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος "ενε/ιγή με το νερό" δηλώνει μία ύλη που, σε επαφή με το νερό, εκλύει 
εύφλεκτα αέρια 

73° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, οξειδωτικές, (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(α) 3084 διαβρωτικά στερεά, οΕειδωτικά. ε.α,ο. . 

(ύ) 3084 διαβρωτικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο, 

74° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών, οξειδωτικές, (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

( 3 ) 3093 διαβρωτικά υγρά, ο£ειδωτικά ε.α.ο. , 

(β) 3093 διαβρωτικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α. ο. 

75° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγ^ιατα αυτών των υλών, τοξικές (όπιος παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(«) 2923 διαβρωτικά στερεά. τοξικά,^οΑ . 

0>) 2923 διαβρωτικά στερεά, τρξικά, ε.α.ο., 

(ο) 2923 διαβρωτικά στερεά. τοΕικά. ε.α.ο. 

76° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών, τοξικές, (όπως 

παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(β) 2922 διαβρωτικά υγρά, τοξικά. ε.α,ο. . 

(β) 2922 διαβρωτικά υγρά, τοξικά, ε,α.ο, . 

(ο) 2922 διαβρωτικά υγρά, τοξικά. ε.α.ο. 
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2801 I). Είδη που περιέχουν διαβρωτικές ύλες 

(συνεχ.) 

81 0 Μπαταρίες: 

(ς) 2794 μπαταρίες, υγρές, γεμισμένες ιιε ο£ύ , ηλεκτρικής συσσώρευσης, 

279^ μπαταρίες, υγοέο γεμισμένες ιιε άλκαλς ηλεκτρικής συσσώρευσης 
2800 μπαταρίες, υγρές χωρίς διαρροή , ηλεκτρικής συσσώρευσης 

3028 απαταρίεε. Ευρές που κερώνουν υδροΕείδιο του καλίου στ ερεό, ηλεκτρικής 
συσσώρευσή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικής συνθήκες σνσκενασίας εφαρμόζονται σ’ αυτά τα είδη (βλέπε περιθωριακό 
2807 (5)] 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μπαταρίες (χαςχυσημιστικός αριθμός 2800) μπορούν να θεωρούμαι ότι είναι χωρίς 
διαρροή νκό την προϋπόθεση ότι είναι ικανές να αντέξονν τους διαφορικούς ελέγχους δόνησης και 
πίεσης που δίνομαι παγχικάτω, χωρίς δια/φοή υγρών μπαχιψίας. 

ΈλΐΎ/οε δόνησης : Η μπαταρία συνδέεται άκαμπτα στην πλατφόρμα μίας μηχανής δόνησης και 
εφαρμόζεται μία απλή αρμονική κίνηση με πλάτος 0.8 ιητη (Ι.όηιτη μεγίστη συνολική διαδρομή). Η 
συχνότητα μεταβάλλεται με ρυθμό I Ηζ/τηίπ μεταξύ τον ορίων 10 Ηζ έως 55 Ηζ. Όλο το είψος 
συχνοτήτων και η επιστροφή διατρέχεται σε 95 ± 5 λεπτά για κάθε θέση (διεύθυνση δόνησης) της 
μπαταρίας. Η μπαταρία ελέγχεται σε τρεις αμοιβαία κάθετες θέσεις (ώστε να συμπεριληφθεί έλεγχος με 
ανοίγματα πλήρωσης και εξαεριστήρες, εάν υπάρχουν, σε ανεστραμμένη θέση) για ίσες χρονικές 
περιόδους. 

Διαφορικός έλεγχος πίεσης : Μετά από τον έλεγχο δόνησης, η μπαταρία αποθηκεύεται για έξι ώρες 
στους 24 α Ό ± 4 °€ ενώ νπόκειται σε διαφορική πίεση τουλάχιστον 88 λΡα. Η μπαταρία ελέγχεται σε 
τρεις αμοιβαία κάθετες θέσεις ισώστε να συμπεριληφθεί έλεγχος με ανοίγματα κλήρωσής και 
εξαεριστήρες, εάν υπάρχουν, σε ανεστραμμένη θέση) για τουλάχιστον έξι ώρες σε κάθε θέση. 

82° Άλλα είδη που περιέχουν διαβρωτικές ύλες: 

(β) 1774 φορτία πυροσβεστήρων , διαβρωτικά υγρά, 2028 βόμβε ς κ απνογόνες , μη-εκρηι?Π* έ 5 με 
διαβρωτικό υγρό, χωρίς πυροκρστικό μηχανισμό. 

Ε. Κενές συσκευασίες 

91° Κενέε συσκευασίεε . συμπεριλαμβανο^ιένων κενών ενδιάμεσων εμ πορευιιατοκιβοκίων για 
μεταφορά τύαα (ΙΒΟ), κενών ογυαάτων-δε£ααενών . κ ςνών 97 ΐ: 9 συν ^μολογουμέγμ)ν Υμενών , 
κενών ειιπορευματοκιβωτίων-δεέαιιενών . ακαθάριστων, καθώς και κενά οχήματα για μεταφορά 
χύμα και κενά μικρά εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες της 
κλάσης 8. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθάριστες κενές σνσκενασίες, περιλτμιβανομένων κενών ενδιάμεσων 

εμπορευματοκιβωτίων για χύμα μεταφορά (ΙΒΟ), που περιείχαν ύλες αυτής της Κλάσης δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξονδετέρωση 
κάθε κινδύνου. Οι κίνδυνοι εξουδετερώνονται εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την 
εξονδετέρωση όλοιν των κινδύνων των Κλάσεων 1 έως 9. 

2801» Ούτε οι όροι της παρούσας Κλάσης που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ούτε εκείνοι που 
περιέχονται στο Παράρτημα Β, εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο (6) παρακάτω, έχουν 
εφαρμογή σε: 
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2801β (I) Ύλες των 1 β έως 57° έως 13 °, 16°, 17°, 31 0 έως 47°, 51 0 έως 56 β και 61 0 έως 76°, 

(συνβχ.) μεταφερόμενες σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάξεις: 

(η) Ύλες ταξινομημένες στο (η) κάθε είδους: 

Υγρά: όχι περισσότερο από 100 ιυΐ ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 
400 ηι! ανά κόλο, 

Στερεά: όχι περισσότερο από 500 £ ανά εσωτερική συσκευασία και όχι 
περισσότερο από 2 ανά κόλο. 

(6) Ύλες ταξινομημένες στο (ό) κάθε είδους: 

Υγρά: όχι περισσότερο από I λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 

4 λίτρα ανά κόλο, 

Στερεά: όχι περισσότερο από 3 ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 12 

ανά κόλο. 

(ο) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: 

Υγρά: όχι περισσότερο από 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 

12 λίτρα ανά κόλο, 

Στερεά: όχι περισσότερο από 6 ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 24 

ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν 
τουλάχιστον τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (I), (2) και (5) έως (7) Οα πρέπει να 
τηρούνται. 

(2) Ύλες του 1° έως 5°, 7° έως 13°, 16°, 17°, 31° έως 47°, 51° έως 56° και 61° έως 76° που περιέχονται σε 
μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες που μεταφέρονται σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής 
ή διαστολής ως εξωτερικές συσκευασίες σύμφωνα μιε τις ακόλουθες διατάξεις: 

(η) υγρές ύλες ταξινομημένες στο (0) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 500 γπΙ ανά 
εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 4 λίτρα ανά κόλο 

(1>) στερεές ύλες ταξινομημένες στο (!>) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 1 ανά 

εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 12 Ιί$ ανά κόλο 

(ο) υγρές ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: όχι περισσότερο από I λίτρο ανά 
εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από ! 2 λίτρα ανά κόλο' 

(ά) στερεές ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 2 ανά 

εσωτερική συσκευασία 

Το συνολικό μεικτό βάρος του κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 Ιί§ σε οποιαδήποτε περίπτωση. 
Οι "Γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθωριακού 3500( I), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 

(3) Μπαταρίες χωρίς διαρροή με χαρακτηριστικό αριθμέ 2800 της 81° εάν σε θερμοκρασία 55 ο 
υλεκτρολύτης δεν θα ρέει από ένα ραγισμένο ή σπασμένο κιβώτιο και δεν υπάρχει ελεύθερο υγρό για να 
ρέει και εάν όταν είναι συσκευασμένες για μιεταφορά, οι πόλοι είναι προστατευμιένοι από 
βραχυκυκλώματα. 
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2801· (4) (3) 

(συντχ.) 


Νέοι συσσωρευτές αποθήκευσης, ήταν: 

είναι ασφαλισμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να ολισθήσουν, να 
πέσουν ή να καταστραφούν 

είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμούς μεταφοράς, εκτός εάν είναι κατάλληλα 
στοιβασμένος σε παλέτες 

δεν υπάρχουν επικίνδυνα ίχνη αλκαλίων ή οξέων στο εξωτερικό 
είναι προστατευμένοι έναντι βραχυκυκλοιμάτων. 


(β) Μεταχειρισμένοι συσσωρευτές αποθήκευσης, όταν: 

τα περιβλήματα τους δεν έχουν καταστραφεί 

είναι ασφαλισμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να διαρρεύσουν, να 
ολισθήσουν, να πέσουν ή να καταστραφούν, π.χ. με στοιβασία σε παλέτες' 
δεν υπάρχουν επικίνδυνα ίχνη αλκαλίων ή οξέων στο εξωτερικό των ειδών 
είναι προστατευμένοι έναντι βραχυκυκλωμάτων. 


Μεταχειρισμένοι συσσωρευτές αποθήκευσης" σημαίνει συσσωρευτές αποθήκευσης που 
μεταφέρονται προς ανακύκλωση στο πέρας του κανονικού χρονικού ορίζοντα λειτουργίας τους. 

(5) Κατασκευασμένα είδη ή όργανα που περιέχουν όχι περισσότερο από 1 υδράργυρο της 66° (ο). 

(6) Για μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) ή (2) παραπάνω η περιγραφή των εμπορευμάτων 
στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2814 και να 
περιλαμβάνει τις λέξεις ’περιορισμένη ποσότητα 1 . Κάθε κόλο θα πρέπει να μαρκάρεται καθαρά και 
ανθεκτικά με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο έγγραφο μεταφοράς, 
με πρόταξη των γραμμάτων ΊΙΝ’. 


2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

2802 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Λ. 5, εκτός εάν ειδικές 

συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2803 έως 2808. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (1Β€) θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
συνθήκες της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2800 (3) (6) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "X", για τις εξαιρετικά 
διαβρωτικές ύλες που είναι ταξινομημένες υπό το γράμμα (&) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας 11 ή 1, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Υ" ή Μ Χ’\ ή ΙΒΓ της 
ομάδας συσκευασίας !1, μαρκαρισμένα με το γράμμα 'Ύ", για τις διαβρωτικές ύλες που είναι 
ταξινομη)ΐένες υπό το γράμμα (ύ) κάθε είδους, 
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2802 - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, μαρκαρκηιένες με το γράμμα "Ζ", "Υ' 1 ή 

(συνεχ.) "X", ή 1Β€ της ομάδας συσκευασίας ΗΙ ή Π, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ” ή ’Ύ", για τις ελαφρώς 

διαβρωτικές ύλες που είναι ταξινομημένες υπό ίο γράμμα (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη /ιεταφορά υλών της κλάσης 8 σε οχήμαχα-δεζεμιενές, αποσυναρμολογούμενες 

δεζαμενές ή εμπορενματοκιβώτια-δεξιμιενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλάσης, βλέπε 
Παράρτημα Β 


2. Ειδικές συνθήκες για σνσκευασία ορισμένων υλών 

2803 Υδροφθόριο, άνυδρο και διάλυ^ια υδροφθορικού οξέος που περιέχει περισσότερο από 85 % υδροφθόριο 
της 6° θα πρέπει να συσκευάζονται σε δοχεία πίεσης κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ή 
κατάλληλο κράμα χάλυβα. Θα πρέπει να επιτρέπονται τα παρακάτω δοχεία πίεσης: 

(π) κύλινδροι με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 150 λίτρα, 

(ό) δοχεία με χωρητικότητα όχι μικρότερη από 100 λίτρα και όχι μεγαλύτερη από 1,000 λίτρα (για 
παράδειγμα, κυλινδρικά δοχεία εφοδιασμένα με κυλιόμενα τσέρκια ή δοχεία τοποθεπηιένα 
πάνω σε δοκούς). 

Τα δοχεία πίεσης θα πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της κλάσης 2 (βλέπε περιθωριακά 
2212,2213,2215 έως 2217 και 2223). 

Το πάχος τοιχωμάτων των δοχείων πίεσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 3 ιχιπι. 

Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, τα δοχεία πίεσης θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 1 ΜΡη (10 Θ&γ) πίεση πιεζομέτρου. Ο έλεγχος πίεσης θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε οκτώ χρόνια και θα πρέπει να συνοδεύεται από μία εσωτερική επιθεώρηση των 
δοχείων πίεσης και έναν έλεγχο των εξαρτημάτων τους. Επιπλέον, η αντίσταση των δοχείων πίεσης στη 
διάβρωση θα πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλα όργανα (π.χ. |.ιε υπερήχους), και η κατάσταση των 
εξαρτημάτων να επιβεβαιώνεται, κάθε δύο χρόνια. 

Οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται υπό την επίβλεψη ενός εμπειρογνώμονα 
εγκεκρμιένου από την αρμόδια αρχή. 

Το μέγιστο βάρος του περιεχο^ιένου ανά λίτρο χωρητικότητας για υδροφθόριο, άνυδρο ή διάλυμα 
υδροφθορικού οξέος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.84 

2804 (1) Βρώμιο και διάλυμα βρωμίου της 14° θα πρέπει να συσκευάζονται σε γυάλινες εσωτερικές 
συσκευασίες, που περιέχουν όχι περισσότερο από 2.5 λίτρα κάθε μία, ή σε εσωτερικές συσκευασίες 
φθοριούχου πολυβινυλιδενίου (ΡνΩΡ) που περιέχουν όχι περισσότερο από 15 λίτρα κάθε μία, που θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Οι 
συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να ελέγχονται και εγκρίνονιαι σε συμφωνία }ΐε την προσθήκη Λ, 5 
για την ομάδα συσκευασίας I. 

(2) Βρώμιο που περιέχει λιγότερο από 0.005% νερό, ή }ΐεταξύ 0.005% και 0.2% νερό, υπό την 
προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης της επένδυσης 
των δοχείων, μπορεί επίσης να ^ιεταφέρεται σε δοχεία που ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες: 

(β) τα δοχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και εξοπλισμένα με στεγανή 
επένδυση κατασκευασμένη από μόλυβδο ή από κάποιο άλλο υλικό που παρέχει ισοδύναμη 
προστασία και με ερμητικό πώμα. Δοχεία κατασκευασμένα από μέταλλο μονέλ ή νικέλιο, ή με 
νικέλινη επένδυση, θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται, 

(δ) η χωρητικότητα των δοχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 450 λίτρα. 
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(συνεχ.) 
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(ο) τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 92 % της χωρητικότητας 
τους ή περισσότερο από 2.86 Ιφ ανά λίτρο χωρητικότητας, 

(4) τα δοχεία θα πρέπει να είναι οξυγσνοκολλημένα και σχεδιασμένα για υπολογιζόμενη πίεση όχι 
μικρότερη από 2.1 ΜΡα (21 όβτ) πίεση πιεζόμετρου. Τα υλικά και η εργασία θα πρέπει κατά τα 
άλλα να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακό 2212 (1)]. Ο 
αρχικός έλεγχος μη-επενδεδυμένων χαλύβδινων δοχείων θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις 
της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακά 2215 και 2217], 

(β) τα πώματα θα πρέπει να προεξέχουν όσο το λιγότερο δυνατόν από το δοχείο και να είναι 
εφοδιασμένα με προστατευτικά καλύμματα. Τα πώματα και τα καλύμματα θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με φλάντζες κατασκευασμένες από υλικό όχι ικανό να προσβληθεί από το 
βρώμιο. Τα πώματα θα πρέπει να είναι στο πιο πάνω μέρος των δοχείων με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην μπορούν σε καμία περίπτιοση να είναι σε μόνιμη επαφή με την υγρή φάση, 

(ί) τα δοχεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα, με εξαρτήματα που θα τους επιτρέπουν να 
στέκονται σταθερά όρθια και με εξαρτήματα ανύψωσης (δακτυλίους, στεφάνες κ.λπ.) στην 
κορυφή, που θα πρέπει να ελέγχονται σε φορτίο διπλάσιο από το φορτίο εργασίας. 

(3) Πριν τεθούν σε υπηρεσία, δοχεία σε συμφωνία με το (2) παραπάνω θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο στενανότητας σε πίεση τουλάχιστον 200 ΙςΡα (2 Ιμγ) πίεση πιεζομέτρου. Ο έλεγχος στεγανότητας θα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια και θα πρέπει να συνοδεύεται από μία εσωτερική επιθεώρηση 
του δοχείου και έλε/χρ του απόβαρου του. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγονται υπό την 
επίβλεψη ενός εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή. 

(4) Δοχεία σε συμφωνία με το (2) θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διαρκείας 
χαρακτήρες: 

την ονομασία ταυ κατασκευαστή ή την μάρκα κατασκευής και τον αριθμό του δοχείου, 
τη λέξη "Βρώμιο", 

απόβαρο του δοχείου και το επιτρεπτό μέγιστο βάρος του γεμισμένου δοχείου, 
ημερομηνία (μήνα, χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του τελευταίου περιοδικού ελέγχου, 
σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. 

(I) Ύλες ταξινομημένες στο (ε) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3 520, ή 

(&) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια μηηιετακινούιιενης κεφαλής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 60 λίτρα 
ή πλαστικά ιιπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3 526, η 

(β) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3 53 7, ή 
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(0 συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό 
ή μέταλλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ I στο (ά): Η επιτρεπτή περίοδος χρήσης για συσκευασίες που 

προορίζονται για τη μεταφορά νιτρικού οξέος της 2°(α) και διάλυμα υδροφΟορικοό οξέος της 7° (α) θα 
πρέπει να είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στα Φ και (%): Οι εσωτερικές συσκευασίες ή τα δοχεία από γυαλί δεν Θα πρέπει να 
επιτρέπονται για φθορίδια της 7°(α), 8°(α) ή 33°(α). 

(2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2800 (5) μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: 

(3) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακό 3520 για χάλυβα, 3521 για 
αλουμίνιο, 3523 για κόντρα-πλακέ, 3525 για φύλλο φάήιπερ, ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε 
μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή αλουμίνιο 
ή 3526 για πλαστικό υλικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, *ιε έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (6) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(&) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(β) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3 538, ή 

(§) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I στα (α). φ), (ε) και (ά): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται σε βαρέλια και μπιτόνια 
μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 πντι/$ στους 23 °0 και για 
στερεές ύλες (βλέπε περιθτοριαχά 3512, 3553, 3554 και 3561). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στο (ά): Η επιτρεπτή περίοδος χρήσης για συσκευασίες που προορίζονται για τη μεταφορά 
νιτρικού οξέος που περιέχει περισσότερο από 55 % καθαρό οξύ της 2° φ) και διάλυμα υδροφθορικού οξέος 
της 7° φ) θα πρέπει να είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 στα Φ και (ρ): Εσωτερικές συσκευασίες ή δοχεία από γυαλί δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
για φθορίδια των 7° φ), 8° φ), 9° φ), 10° φ) ή 33° φ). 
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2806 (2) Ύλες ταξινομημένες στο (6) των διαφόρων ειδών που έχουν τάση αηιών στους 50 °0 όχι 

(συνεχ.) μεγαλύτερη από Π0 ΚΡ& (1.10 Ιμγ) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3622, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα ΙΒΟ με άκαμπτο 
πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2800 (5) μπορεί επίσης να συσκευάζονται σε. 

(β) βαρέλια σύμφωνα με τα περιθωριακά 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάΐμπερ, εάν 
είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένο πλαστικό υλικό, 3535 για πλαστικό φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται (ος πλήρες φορτίο ή οι σάκοι είναι 
ασφαλισμένοι πάνω σε παλέτες ή 

(ο) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, ΙΒΟ από 
φύλλο φάήιπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627, ή 

(ά) εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13Η1, 13Μ 
και 13Μ1 και υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύ|ΐατα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο η τα 
εύκαμπτα ΙΒΟ είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 

(4) Είδη της 82® θα πρέπει να συσκευάζονται ως εξής: 

(β) φορτία πυροσβεστήρων, διαβρωτικού υγρού, σε ξύλινα κιβώτια σύμφωνα με τα περιθωριακά 
3527, 3528 ή 3529, ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530, ή 
κιβώτια τεταμένου πλαστικού τύπου 4Η1 σύμφωνα με το περιθωριακό 3531. 

(ί>) βόμβες, καπνογόνες μη-εκρηκτικές με διαβρωτικό υγρό, χωρίς πυροκροτικό μηχανισμό, 
μονωμένες με προστατευτικό υλικό σε κιβώτια, σωλήνες ή χωρισμένα τμήματα είτε σε ξύλινα 
κιβώτια σύμφωνα |ΐε τα περιθωριακά 3527, 3528 ή 3529, είτε σε χαλύβδινα κιβώτια του τυπου 
4Α σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. 

2807 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) εκτός από γάλλιο της 65° (ο) και υδράργυρο της 66° (ο), των διαφόρων 

ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

( 3 ) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 520, ή 

φ) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα *ιε το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα *ιε το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3 53 8, ή 

( β ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, 

ή 

φ) ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. 
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2807 ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), φ). φ), (ά) και (Η): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια, 

(συνεχ.) μπιτόνια και ελαφρού περιτυπώμαχος μεταλλικές συσκευασίες μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με 
ιξώδες μεγαλύτερο αϊτό 200 πιηι 2 /$ στους 23 °0 και για στερεές ύλες (βλέκε ττεριθωριακά 3512, 3552 έως 
3554 και 356/). 

(2) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) εκτός από γάλλιο της 65° (ο) και υδράργυρο της 66° (ε), των διαφόρων 
ειδών που έχουν τάση ατμών στους 50 όχι μεγαλύτερη από 110 ΚΡβ (1.10 όήτ) μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ΙΒΟ άκαμπτου πλαστικού σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2800 (5) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(β) σε βαρέλια σύμφωνα με τα περιθωριακά 3523 για κόντρα-πλακέ, ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, 
εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(1>) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικό υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικά φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, ή 

(ο) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13Η1, 
Ι3Ε1 και 13Μ1 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3625 ή σε ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα 
ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 

(4) (β) Γάλλιο της 65° (ο) και υδράργυρος της 66° (ο) θα πρέπει να συσκευάζονται σε συνδυασμένες 

συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Αυτές οι συνδυασμένες συσκευασίες 
μπορούν να συνίστανται από γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλο ή πλαστικές εσωτερικές 
συσκευασίες, μέγιστης καθαρής ποσότητας 10 (<£. Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι 
παρακάτω εξωτερικές συσκευασίες: 

κιβώτια από φυσικό ξύλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3527, κιβώτια από κόντρα-πλακέ 
σύμφωνα με το περιθωριακό3528, κιβώτια από ανασυσταμένο ξύλο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3529, κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530, πλαστικά 
κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3531 χαλύβδινα βαρέλια μετακινού^ιενης κεφαλής 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, χαλύβδινα μπιτόντα μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3522, βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523, βαρέλια 
από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, ή σε πλαστικά βαρέλια μετακινούμενης 
κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. 

(Β) Υδράργυρος μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε οξυγονοκολλημένες χαλύβδινες φιάλες με 
εσωτερικούς θολωτούς πάτους ως μεμονωμένες συσκευασίες. Το πώμα θα πρέπει να είναι 
ένας κοχλίας με κωνικό σπείρωμα και το άνοιγμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 ππη. 

(5) (β) Είδη της 81 Λ , εκτός από μπαταρίες, υγρές, χωρίς διαρροή, θα πρέπει να δένονται με αδρανές 

προστατευτικό υλικό ή με έναν ισοδύναμο τρόπο σε ξύλινα κιβώτια ή σε κιβώτια από άκαμπτο 
πλαστικό ή σε ξύλινο δυσυωτό κιβώτιο. Οι μπαταρίες θα πρέπει να μονώνονται έναντι 
βραχυκυκλώματος. 

(&) Μπαταρίες του τύπου χωρίς διαρροή (χαρακτηριστικός αριθμός 2800) θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι βραχυκυκλωμάτων και θα πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια σε 
γερές εξωτερικές συσκευασίες. 
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2807 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπαταρίες χωρίς διαρροή που είναι μέρος αναπόσπαστο και αναγκαίο για τη 

(συνεχ.) λειτουργία μηχανικού ή ηλεκτρονικού εξαρτήματος, θα πρέπει να δένονται με ασφάλεια στη θήκη μπαταρίας 
στο εξάρτημα και να προστατεύονται με τέτοιον τρόπο για την αποφυγή φθοράς και βραχυκυκλίοματος. 

(ς) Είδη της 81° μπορούν να |ΐεταφέρονται σε παλέτες, Θα πρέπει να στοιβάζονται και να 
ασφαλίζονται επαρκάς σε δέτες διαχωριζόμενους από ένα στρώμα μη-αγώγιμου υλικού. Οι πόλοι 
της μπαταρίας δεν θα πρέπει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να στηρίζουν το βάρος άλλων στοιχείων 
που έχουν τοποθετηθεί από πάνω. Οι μπαταρίες θα πρέπει να απομονώνονται με τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα. Κάθε μπαταρία δεν χρειάζεται να είναι μαρκαρισμένη 
και επισημασμένη εάν το φορτίο της παλέτας φέρει ένα μαρκάρισμα και μία ετικέτα κινδύνου. 

(6) Μεταχειρισμένοι συσσωρευτές αποθήκευσης του 81° (ο) μπορούν επίσης να μεταφέρονται σε 
κουτιά συσσωρευτών από ανοξείδωτο χάλυβα ή στερεό πλαστικό, με χωρητικότητα έο>ς 1 πι , υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(π) Τα κουτιά συσσωρευτών θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις διαβρωτικές ύλες που 
περιέχονται στους συσσωρευτές αποθήκευσης 

(β) Υπό κανονικούς όρους μεταφοράς, δεν θα πρέπει να διαρρέει διαβρωτική ύλη από τα 
κουτιά συσσωρευτών και δεν θα πρέπει να διεισδύει άλλη ύλη (π.χ. νερό) στα κουτιά 
συσσωρευτών. Επικίνδυνα υπολείμματα διαβρωτικών υλών που περιέχονται στους 
συσσωρευτές αποθήκευσης δεν θα πρέπει να προσκολλώνται στο εξωτερικό των κουτιών 

συσσωρευτών 

(ο) Τα κουτιά συσσωρευτών δεν θα πρέπει να φορτώνονται με συσσωρευτές αποθήκευσης σε 
ύψος μεγαλύτερο από το ύψος των πλευρών τους 

(ά) Συσσωρευτής αποθήκευσης που περιέχει ύλες ή άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα μεταξύ τους [βλ. περιθωριακό 2811(6)] δεν θα 
πρέπει να τοποθετείται σε κουτί συσσωρευτή 
(ε) Τα κουτιά συσσωρευτών θα πρέπει να είναι είτε: 

(ΐ) καλυμμένα είτε 

(η) να μεταφέρονται σε κλειστά ή επικαλυμμένα ανοικτά οχήματα. 

(7) Μεταχειρισμένοι συσσωρευτές αποθήκευσης του 81°(ο) μπορούν επίσης να μεταφέρονται σε ΙΒΟ 
από χάλυβα σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, σε ΙΒΟ από άκαμπτο πλαστικό σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3624, ή σε σύνθετα ΙΒΟ με εσωτερικό δοχείο από άκαμπτο πλαστικό και με 
εξωτερικό περίβλημα από χάλυβα ή πλαστικό υλικό σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 

Τα ΙΒΟ θα υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με τα περιθωριακά 3652, 3653, 3655 και 3658. Θα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις ύλες της ομάδας συσκευασίας III. 

Ο τύπος σχεδιασμού πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Τα IΒΟδ πρέπει να έχουν στεγανά 
κλεισίματα και να ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις της παραγράφου (6). 

2808 Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων ΙΒΟ, που περιέχουν 1791 διάλυμα νποχλωριώδους άλατος της 6Γ θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με εξαεριστήρα σύμφωνα με τα περιθωριακά 3500 (8) ή 3601 (6) αντίστοιχα. 

2809 Τετηγμένος οξυβρωμισύχος φώσφορος της 15° μπορεί να μεταφέρεται μόνον σε οχήματα-δεξαμενές (βλέπε 
Προσθήκη Β.ΐβ) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β. 1 ό). 

2810 


3. Μικτή σνσκεοασία 

2811 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται $ιαζί σε μία 

συνδικίαμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 
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2811 (2) Ύλες διαφορετικών ειδών αυτής της κλάσης σε ποσότητες όχι καλύτερες, ανά εσωτερική 

(συν.) συσκευασία, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 λβ για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με 
εμπορεύματα όχι υποκεήιενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας (βλέπε περιθωριακό 2800 (8)), σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα ^ιεταξύ τους. 

(3) Ύλες της 4° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με άλλα ε^ιπορεύματα, εκτός από ύλες της 3° της 
κλάσης 5.1, περιθωριακό 2501. Ύλες των 6° και 14° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με άλλα 
εμπορειήιατα. 

(4) Ύλες ταξινομημένες στο (β) των διαφόρων ειδών δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες και 
είδη των κλάσεων 1 και 5.2 και υλικά της κλάσης 7. 

(5) Εκτός εάν αλλιώς ειδικά ορίζεται, υγρές ύλες ταξινομημένες στο (β) των διαφόρων ειδών, σε 
ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0.5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά κόλο και ύλες 
ταξινομημένες στο (Β) ή (ο) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά εσωτερική 
συσκευασία, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με ύλες ή είδη άλλων Κλάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για τις ύλες και τα είδη αυτών των Κλάσεων και/ή 
με εμπορεύ^ιατα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας [βλέπε περιθωριακό 2800 (8)), υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(6) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(β) ανάφλεξη και/ή εκπο^ιπή σημαντικής θερμότητας, 

(Β) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(7) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2802 θα πρέπει να ισχύουν, 

(8) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ, ένα κόλο δεν θα πρέπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 100 

4. Μαρκάρισμα και ετικόττς κινδύνου στα κόλα 

2812 Μαρκάρισμα 

(1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό των 
εμπορευμάτων που θα καταχωρείται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ΙίΝ”. 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη της κλάσης 8 θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ, 8. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 32° (Β) 2., 33° (δ), 35° (Β) 2,, 37°, 54°, 64° (Β) και 68° θα πρέπει, 
επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(4) Κόλα που περιέχουν ύλες των 44° (δ) και 45° (Β) 2. θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 3 και 6.1. 
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2812 (5) Κόλα που περιέχουν ύλες της 67° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 

(συν.) Αριθμ. 4.1. 

(6) Κόλα που περιέχουν ύλες των 69° και 70° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 4.2. 

(7) Κόλα που περιέχουν ύλες των 71° και 72° 0α πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 4.3. 

(8) Κόλα που περιέχουν ύλες των 3» <>), 4°, 73° και 74° 0α πρέπει επιπλέον να φέρουν ετυτέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 05. 

(9) Κόλα που περιέχουν ύλες της 2° (&) 2. θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το 
υποδείγματα Αριθμ. 05 και 6.1. 

(10) Κόλα που περιέχουν ύλες που αναφέρονται παρακάτω 0α πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγ^ια Αριθμ. 6.1: 


Αριθμός είδους 

Χαρακτηριστικός 
αριθ^ιός ύλης 

Ύλη 

1°(3) 

1831 

Θειικό οξύ, ατμίζον (οίειιηι) 

6° 


Όλες οι ύλες 

7° 


Όλες ύλες 

9° (6) 

1811 

Όξινο διφθοριούχο κάλιο 
(διφθοριούχο κάλιο) 
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Αριθμός είδους 

Χαρακτηριστικός 
αριθμός ύλης 

Ύλη 

10° φ) 

1732 

ΓΙενταφθοριούχο αντιμόνιο 

12° (3) 


Τριχλωριούχος φωσφόρος 


2879 

Οξυχλωριούχο σελήνιο 

14° 


Όλες οι ύλες 

44° φ) 


Όλες οι ύλες 

45° Φ) Ι.καιφ) 

2818 

Διάλυμα πολυθειούχου αμμωνίου 

53° φ) και φ> 

1761 

Διάλυμα κυπριαιθυλενοδιαμίνης 

75° 


Όλες οι ύλες 

76° 


Όλες οι ύλες 


(11) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, καθώς και 
κόλα που περιέχουν εξαεριζόμενα δοχεία ή εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία, θα πρέπει 
επιπλέον να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ.11. 


2813 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2814 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης και με μία από τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 
2801. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με συγκεκρμιένη ονο^ιασία αλλά είναι καταγεγραμμένη σε μία ε.α,ο. 
καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και 
τον χαρακτηρισμό ε.α.ο., ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία. ν 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοινεία ττκ κλάσικ. τον αριθμό είδους , 
εάν εφαρμόζεται, το γράυμα. και τα αρηκά "ΑΡΚ " (ή " ΚΙΡ "). π.χ. "8,1°(β), ΑΡΚ". 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητες που περιέχουν ..." και το(τα) συστατικό(ά) που έχε<έχουν) χρησιμοποιηθεί για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα καταχωρείται(ουνται) μιε τη(τις) χημική(ές) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα που περιέχουν 1824 διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, 8, 42°(δ) 
ΑΡΚ". 


^ Η τεχνική ονομασία θα πρέτνει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και 
τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν Οα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτόν το 
σκοπό , 
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2814 Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν 
(συνεχ.) διάφορα συστατικά υποκεήιενα σ’ αυτήν την Οδηγία, δεν 0α είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται 
περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους του διαλύματος 
και του μείγματος. Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων που περιέχουν μόνον ένα συστατικό 
υποκεήιενο στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, οι λέξεις "διάλυμα" ή "μείγμα θα πρέπει να προστίθενται 
ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Όταν μία στερεή ύλη παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτοιν θα πρέπει να συμπληρώνεται από τη λέξη "τετηγμένο", εκτός εάν ήδη συμπεριλαμβάνεται 
στην ονο^ιασία. 

Εάν ένα διάλυμα ή μείγμα }ΐε συγκεκριμένη ονομασία ή που περιέχει μία ύλη *ιε συγκεκριμένη ονομασία 
δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της κλάσης, σε συμφωνία }ΐε το περιθωριακό 2800 (5), ο αποστολέας 
μπορεί να εγγράψει στο έγγραφο μεταφοράς: "Όχι Εμπορεύματα της κλασης 8 . 

Για την μεταφορά του 1829 τριοξειδίου τσυ θείου, αδρανούς, καθαρότητας 99.95% και άνω, του 1° (&), 
χωρίς αναστολέα σε δεξαμενές σε ελάχιστη θερμοκρασία 32.5° Ο, ο προσδιορισμός Μεταφορά υπό 
ελάχιστη θερμοκρασία του προϊόντος στους 32.5° (" θα πρέπει να εμφανίζεται στο έγγραφο μεταφοράς. 

2815- 

2821 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2822 (I) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, (ηηιπεριλαμβανομένων κενών 1ΒΟ, της 91° θα πρέπει να είναι 

κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒ(2, της 91° θα πρέπει να φέρουν 
τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στο 91 π.χ. "Κενές συσκευασίες, 8, 91°, Α1)Κ". 

Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξα^ιενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, 
ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο 
φορτίο" ιιαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. 
"Τελευταίο φορτίο: 1830 θειικό οξύ, 1° (δ)". 

2823- 

2899 
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ΚΛΑΣΗ 9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 


1. Κατάλογος υλών 


2900 (1) Το κεφάλαιο της κλάσης 9 καλύπτει ύλες και είδη που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, παρουσιάζουν 

έναν κίνδυνο που δεν καλύπτεται από τα κεφάλαια άλλων κλάσεων. Εκείνες οι ύλες και τα είδη που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2901 υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2901 έως 
2920 και στις διατάζεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και 
είδη αυτής της Οδηγίας 1 . 

(2) Ύλες και είδη της Κλάσης 9 υποδιαιρούνται ως ακολούθως: 

Α. Ύλες οι οποίες, κατά την εισπνοή ως λεπτή σκόνη, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 

Β. Ύλες και μηχανισμοί που σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να σχηματίσουν διοξίνες 

Ο. Ύλες που αναπτύσσουν εύφλεκτο ατμό 

Ο. Συσσωρευτές λιθίου 

Ε. Συσκευές διάσωσης 

Ρ. Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ύλες 

Ο. Ύλες υψηλής θερμοκρασίας 

Η. Λοιπές ύλες που παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την [ΐεταφορά αλλά που δεν καλύπτονται από τους 
ορισμούς άλλης Κλάσης 

I. Κενές συσκευασίες 

Ύλες της κλάσης 9 που αναφέρονται στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2901 θα πρέπει να 
καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που χαρακτηρίζονται από το γράμμα (6) ή (ο) σύμφωνα με 
το βαθμό κινδύνου τους: 

γράμμα (ί>) - επικίνδυνες ύλες 

γράμμα (ο) - ύλες που παρουσιάζουν έναν μικρότερο κίνδυνο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(3) 1845 διοξείδιο του άνθρακα, στερεό (ξηρός πάγος), 2071 λιπάσματα ιατρικού αμμωνίου, 2216 χοντράλευρο 
ψαριών (υπολείμματα ψαριών), σταθεροποιημένο, 2807 μαγνητισμένο υλικό, 3166 κινητήρες, εσωτερικής 
καύσης, επίσης όταν είναι τοποθετημένοι σε μηχανές ή οχήματα και 3171 όχημα κινούμενο με συσσωρευτή ή 
εξοπλισμός κινούμενος με συσσωρευτή (υγρό συσσωρευτή), που αναφέρονται στον κατάλογο των Υποδείξεων 
για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 


V Για πς ποσότητες υλών ή ειδών τον περιθωριακού 2901 που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν νμ : 
Κλάση που περιέχονται είτε σε αντό το Παράρτημα είτε στο παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2901α. 
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2901 Α. Ύλες που, σε περίπτωση εισπνοής ως λεπτή σκόνη, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 

I ° Αμίαντος και μείγματα που περιέχουν αμίαντο, όπως: 

Ο) 2212 Μπλε ααίαντος (κροκιδολίτης), 2213 καφέ αμίαντος (αμοσίτης ή μυσορίτης), 

(ο) 2590 Λευκός αμίαντος (χρυσοτίλη, ακηνολίτης, ανθοφυλίτης ή τρεμολίτης) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τάλκης που περιέχει τρεμολίτη και/ή ακτινολίτη είναι ύλη της 1 0 (ε). Αριθμ. 2590. 

Β. Ύλες και συσκευές που σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να σχηματίσουν διοξίνες 

2° Πολυχλωριωμένα και πολυαλογονοηιένα διφαινύλια (ΡΟΒδ) και τερφαινύλια (Ρ€Τ$) και μείγματα 
που περιέχουν αυτές τις ύλες: 

(ύ) 2315 πολυτλωριωαένα δκραινόλια . 3151 πολυαλογονωαένα δΐΦαΐν ύ λ ια»_υ γ βά ή 1111 

πολυαλογονωαένα τερφαινύλια. υγ ρά. 3152 πολυαλογονωμένα δίφαινύλια^ οτεβεά ή 1152 
πολυαλογονωαένα τερωαινύλια. στερεά . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα με περιεκτικότητα σε ΡΟΒ ή Ρ€Τ όχι μεγαλύτερη από 50 ηιφχ 0εν νκόκεινται 

στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

3° Συσκευές όπως ^ιετασχηματιστές, πυκνωτές και συσκευές που περιέχουν ύλες της 2° (β) ή μείγματα 
αυτών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι σνσκενασίας ισχύουν για αυτές τις ύλες (βλ περιθωριακό 2905). 


Ο. Ύλες που παράγουν εύφλεκτο ατμό 

4° Πολυμερή που περιέχουν εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 55 °0. 

(ο) 2211 πολύ μερικές κλίνει διαστελλόαενες. που παράγουν εύφλεκτο ατμό, 1 . 3 , 14 ένωση ^λάρτικού 

καλουπώματος σε ζύμη, φύλλο ή εξωθημένο σχοινί σχηματίζει αναπτυσσόμενο εύφλεκτο ατμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Πολυμερικά σφαιρίδια και πολυμερή για καλουπώματα μπορούν να κατασκευάζονται 
από πολυστυρόλη, μεθακμυλικό πολνμεθυλεστέρα ή άλλο πολυμερές υλικό. 


Ο. Συσσωρευτές λιθίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι συσκευασίας ισχύουν για αυτά τα είδη (βλ. περιθωριακό 2906). 

5° 1090 συσσωρευτές λιθίου . 3091 συσσωρευτές λιθίου πο υ περιέγοντ αι , στον εξοπλισμ ό ή 1091 

συσσωρευτές λιθίου συσκευασμένο ι με εξοπλισμό· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κάθε στοιχείο δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερα από 12 % λιθίου ή κρά^ιατος λιθίου. 
Η ποσότητα λιθίου ή κράματος λιθίου που περιέχεται σε κάθε συσσωρευτή δεν θα πρέπει να είναι άνω των 
500 χ. Με την έγκριση της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης, η ποσότητα λιθίου ή κράματος λιθίου σε 
κάθε στοιχείο μπορεί να ανέλθει ως τα 60 χ και ένα πόλο μπορεί να περιέχει έως 2,500 % λιθίου ή κράματος 
λιθίου η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθορίζει τους όρους μεταφοράς καθίος και τον τύπο και την διάρκεια 
τ ον ελέγχου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στοιχεία και συσσωρευτές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αποτελεσματικό μέσο 
πρόληψης εξωτερικών βραχνκυκλτομάτων. Κάθε στοιχείο και συσσωρευτής θα πρέπει να ενσωματώνει 
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2901 συσκευή εξαερισμού ασφαλείας ή να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται βίαιη θραύση υπό 
(συν.) κανονικούς όρους μεταφοράς. Συσσωρευτές που περιέχουν στοιχεία ή σειρές στοιχείων συνδεδεμένες 

παράλληλα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με διόδους για την πρόληψη ανάστροφης ροής του ρεύματος. 
Στοιχεία ή συσσωρευτές που περιέχονται σε εξοπλισμό Θα πρέπει να προστατεύονται έναντι 
βραχυκυκλωμάτων και να ασφαλίζονται στην θέση τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Στοιχεία και συσσωρευτές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
είναι ικανά να ικανοποιήσουν τους ακόλουθους ελέγχους: 

(α) δέκα στοιχεία και ένας συσσωρευτής από κάθε τύπο που θα λσ/ιβάνονται από την παραγωγή κάθε 
εβδομάδα θα πρέπει να υποβάλλονται στους ελέγχους έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες και τις διαδικασίες 
ελέγχου βραχνκυκλώσεως του τμήματος 38.3 του Εγχειριδίου Ελέγχων και Κριτηρίων ή, με την έγκριση τ?/ς 
αρμόδιας αρχής, σε ισοδύναμους ελέγχους, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη παραμόρφωσης, διαρροής ή 
εσωτερικής θέρμανσης στην διεξαγωγή του ελέγχου έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες. Στην διεξαγωγή της 
διαδικασίας ελέγχου βραχνκνκλώσεως, εάν γίνεται εξαερισμός, γυμνή φλόγα που εφαρμόζεται στις 
αναθυμιάσεις εξαερισμού δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εκρηκτική κατάσταση και 

φ) στοιχεία και συσσωρευτές θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποπαρόγραφο (α) παραπάνω εάν 
έχουν κλεισθεί ερμητικά εφόσον, πριν την πρώτη αποστολή, / 0 στοιχεία ή τέσσερις συσσωρευτές από κάθε 
τύπο που προσφέρονται για μεταφορά υποβάλλονται διαδοχικά στις διαδικασίες προσομοίωσης υψομέτρου, 
έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες, δονήσεων και ελέγχου κρούσεων όπως περιγράφονται στο τμήμα 38.3 του 
Εγχεψιδίου Ελέγχων και Κριτηρίων, ή ισοδύνα/ιων ελέγχων που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή , 
χωρίς ορατή ένδειξη διαφυγής αερίου, διαρροής, απώλειας βάρους ή παραμόρφωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 : Στοιχεία που περιέχονται σε εξοπλισμό δεν θα πρέπει να είναι ικανά να εκφορτισθούν κατά 
τη μεταφορά σε βαθμό ώστε η τάση ανοικτού κυκλώματος να πέσει κάτω από τα 2 βολτ ή τα δύο τρίτα της 
τάσης του μη εκφορτωμένου στοιχείου, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Είδη του 5° που δεν ικανοποιούν αυτές τις προϋποθέσεις δεν πρόκειται να γίνονται δεκτά 
για μεταφορά 

Ε. ' Σωστικά μέσα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι σνσκευασίας εφαρμόζονται στα είδη του 6° και 7° (βλ περιθωριακό 
2907). 

6° 2990 σωστικά μέσα, αιιτοδισνκούιιενα . όπως γλίστρες εκκένωσης αεροσκαφών και εξαρτήσεις 

επιβίωσης αεροσκαφών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα μέσα παρουσιάζουν έναν κίνδυνο εάν η αυτοδιογκούμενη συσκευή 
ενεργοποιηθεί κατά τη διά/ικεια της μεταφοράς και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
από τις παρακάτω ύλες ή είδη αυτής της Οδηγίας ως εξαρτήματα: 

συσκευές σηματοδότησης της κλάσης 1, όπως καπνογόνες και φωτιστικές βολίδες σηματοδότησης: 
μη -εύφλεκτα, μη-τοξικά αέρια της κλάσης 2, 
εύφλεκτες ύλες των κλάσεχον 3 ή 4.1, 

οργανικά υπεροξείδια της κλάσης 5.2, ως συστατικά επισκευαστικών εξαρτήσεων, 
μπαταρίες ηλεκτρικής συσσώρευσης της κλάσης 8. 
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2901 7° 3072 σωστικά μέσα , ό χι αυτοδιογκούμεν α. που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις 

(συν.) παρακάτω ύλες ή είδη της Λ13Κ ως εξαρτήματα: 

συσκευές σηματοδότησης της κλάσης I, όπως καπνογόνες ή φοιτιστικές βολίδες σηματοδιίτησης, 

μη-εύφλεκτα, μη-τοξικά αέρια της κλάσης 2, 

εύφλεκτες ύλες των κλήσεων 3 ή 4.1, 

οργανικά υπεροξείδια της κλάσης 5.2, ως συστατικά επισκευαστικών εξαρτημάτων, 
μπαταρίες ηλεκτρικής συσσώρευσης ή διαβρωτικά στερεά της κλάσης 8. 

8° Μέρη μηχανοκίνητων οχη^ιάτων 

3268 συσκευές φουσκώματος αερόσακκων ή 3268 θάλαμοι αερόσακκων ή 3268 πρθι£ΥΓ&Ι.ές 
ζωνών ασφαλείας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:Αυτό το είδος εφαρμόζεται στα είδη που μπορούν να ταξινομηθούν στην Κλάση 1 σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 2100 (2) (δ), που χρησιμοποιούνται ως σωστικοί αερόσαχκοι ή ζώνες 
ασφαλείας των οχημάτων, όταν μεταφέρονται ως συστατικά μέρη και όταν οι 'συσκενές φουσκώματος 
αεροσάκκων', 'προεντατές ζωνών ασφαλείας' ή 'Θάλαμοι αερόσακκων’ συσκευασμένα όπως για 
μεταφορά έχουν ελεγχθεί σε συμφωνία με τη σειρά ελέγχου 6 (ο) το Εγχειρίδιο Ελέγχων και 
Κριτηρίων, Μέρος 1, Κεφάλαιο 16, ν χωρίς έκρηξη της συσκευής, χωρίς θρυμματισμό των 
περιβλημάτων της συσκευής και χωρίς προβολή επικίνδυνης ή θερμικής επίδρασης, που θα δυσχέρατνε 
σημαντικά τις προσπάθειες πυρόσβεσης ή αντίδρασης σε άλλες καταστάσεις κινδύνου στην άμεσα 
κοντινή περιοχή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τέτοιοι αερόσοκκοι ή ζώνες ασφαλείας που εγκαθίστανται σε οχήματα ή σε πλήρη 
μέρη οχημάτων όπως άξονες τιμονιού, φύλλα πόρτας κ.λπ. δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας. 

Ρ. Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ύλες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ηκαταχώρηση μίας ύλης στην 11°ή 12° θα πρέπει να είναι όπως υποδεικνύεται στην 
προσθήκη Α.3, μέρος Ο, περιθωριακά 3320 έως 3326. 

11 0 Υγρές ύλες ρυπσγόνες για το θαλάσσιο περιβάλλον και διαλιήιατα και μίγματα τέτοιων υλών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις άλλες κλάσεις, ή στα είδη 
1° έως 8°, 13°, 14 °, 20°, 33° και 34 ° αυτής της Κλάσης. 

(ο) 3082 Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλυ. υγρή, ε.α.ο. , όπως: 

πολύ (3-6) αιθοξυλική αλκοόλη (δευτεροταγής) 

πολύ (1 -3) αιθοξυλική αλκοόλη <3ΐ2-Ου 

πολύ (1-6) αιθοξυλική αλκοόλη Οπ-Οΐ 5 

&1 ίβ-ογρβττηβΐΗπη 

φΟαλικό βουτυλοβενζύλιο 

χλωρίώηιένες παραφίνες (Ο,ο-Οι ϊ) 

Ι-χλωροοκτάνιο 


V Υποδείξεις για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Ελεγχοι και Κριτήρια (Δεύτερη έκδοση), 
δημοσιευμένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών υπό το σύμβολο 8Τ/8Ο/Α0.10/11/Κεν.Ι. 


6044 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλήση 9 

2901 φωσφορικό κρεζυλοθιφαινύλιο 

(συνεχ.) ογίΙιΛίιηη 

ακρυλικός δεκυλεστέρας 
φθαλικό δι-η-βουτύλιο 
1, 6-διχλωροεξάναο 
5 ιΐσοπροπυλο βενζόλια 
ακρυλικός ισοδεκυλεστέρας 
φωσφορικός ισοδεκυλοδκραινύλιο 
νιτρικό ισοκτύλιο 
ιτωΙβίΗίοη 
ΓΟδίτκίΙιπη 

φωσφορικά τριαρύλια 
φωσφορικά τρικρεζύλια 
τριαιθυλοβενζόλιο 
φωσφορικό τριξυλενύλιο 

12° Στερεές ύλες ρυπογόνες για το θαλάσσιο περιβάλλον- και μείγ^ιατα τέτοιων υλών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις άλλες κλάσεις, ή στα είδη 
]° έως 8°, 13°, 14°, 21 31°, 32° και 35° αυτής της Κλάσης. 

(ο) 3077 Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλυ. στερεή, ε.α,ο. , όπως: 

χλωροεξιδίνη 

χλωρνωμένες παραφίνες (Οιο-Οπ) 

ρ-διχλωροβενζόλιο 

διφαινύλιο 

διφαινυλαιθέρας 

οξείδιο ίβηόυίπάΐη 

χλωριούχος υδράργυρος (καλομέλας) 
φωσφορικός τριβουτυλο κασσίτερος 
βρωμιούχος ψευδάργυρος 

13° Γ ενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί είναι μικρο-οργανισμοί στους οποίους το 
γενετικό υλικό έχει σκόπιμα μεταβληθεί με τεχνικά μέσα ή με τέτοια μέσα που δεν μπορούν να συμβονν 
φυσικά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2; Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που είναι μολυσματικοί είναι ύλες της 
πλάσης 6.2 (βλέπε περιθωριακό 2651, είδη Γέως 3°, χαρακτηριστικοί αριθμοί 2814 και 2900). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί κατά την έννοια αυτού του είδους είναι 
εκείνοι που δεν είναι επικίνδυνοι για ανθρώπους και ζώα, αλλά που θα μπορούσαν να μεταβάλουν ζώα, 
φυτά, μικροβιολογικές ύλες και οικοσυστήματα με τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να συμβεί φυσικά 


0>) 3245 Γενετικά τροποποιημένοι αικοο-οονανισαοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Γενετικά τροποποιημένοι μικρό οργανισμοί που έχουν λάβει συγκατάθεση για σκόπιμη 
απελευθέρωση στο περιβάλλον, * δεν νπόκεινται στις διατάζεις αυτής της πλάσης αυτής της Οδηγίας. 


V Βλέπε ειδικά το Μέρος € της Οδηγίας 90/220/ΕΕΟ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
Αριθμ. I 117, της 8 ΜαΤου 1990, σελ 18-20), που εκθέτει τις διαδικασίες εξουσιοδότησης για της Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 
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2901 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για το σκοπό των απαιτήσεων σιχτκευασίας τ ου περιθωριακού 2903, ύλες 

(συνεχ.) και μείγματα ολών θεωρούνται ότι είναι στερεά εάν δεν περιέχουν ελεύθερο υγρό σε θερμοκρασία 

χαμηλότερη από 45 °€. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ζωντανά σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζάκχ δεν Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά υλών ταξινομημένων υπό αυτό το είδος εκτός εάν η ύλη δεν μπορεί να μεταφερθεί με άλλον 
τρόπο. 

14° Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, για τους οποίους είναι γνωστό ή υπάρχει η 
υποψία ότι είναι επικίνδυνοι για το περιβάλλον Θα πρέπει να μεταφέρονται σε συμφωνία με τις 
συνθήκες που ορίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

Ο. Ύλες υψηλής θερμοκρασίας: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι συσκενασίας ισχύουν για αυτές τις ύλες (βλ. περιθωριακό 2909). 

20° Ύλες που μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφορά στην υγρή κατάσταση στους 100 °0 και 
άνω και, στην περίπτωση όσων έχουν σημείο ανάφλεξης, κάτω από το σημείο ανάφλεξης τους. 

(ο) 3257 υγρό υψηλής θερμοκρασίας, ε,α.ο, (περιλαμβανομένου τετηγμένου 

μετάλλου ή τετηγμένου άλατος) στους 100 °0 και άνω και, για ύλη με σημείο 
ανάφλεξης, κάτω από το σημείο ανάφλεξής της." 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Αυτό το είδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η όλη δεν ικανοποιεί 

τα κριτήρια οποιοσδήποτε άλλης Κλάστ\ς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 3256 υγρό υψηλής θερμοκρασίας, εύφλεκτο, ε.α,ο. με σημείο ανάφλεξης 

άνω των ό/Χ, στο σημείο ανάφλεξής του και άνω είναι ύλη της Κλάσης 3 [βλ περιθωριακό 2301, 

61 0 (ο)]. 

2 1 0 Στερεά που μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφορά στους 240Χ και άνω. 

(ο) 3258 στερεό υκαιλέκ: θερμοκρασίαε . ε,α.ο, στους 240Χ και άνω 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το είδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η όλη άεν ικανοποιεί τα 
κριτήρια οποιοσδήποτε άλλης Κλάσης* 

II. Λοιπές ύλες που παρουσιάζουν κίνδυνο κατά τη μεταφορά αλλά δεν ικανοποιούν τους 
ορισμούς άλλης Κλάσης: 

31° Στερεά ένωση αμμωνίας με σημείο ανάφλεξης κάτω των 6ΙΧ: 

(ο) 1841 ακεταλδεΟδυ αιιιιωνία 

32° Θειονώδη άλατα χαμηλού κινδύνου: 

(ο) 1931 Αιθειονώδτκ ψευδάργυρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θειονώδη άλατα σε αυτόματα σναφλέξιμη μορφή είναι ύλες της Κλάσης 4.2 [βλ. 
περιθωριακό 2431 , είδος 13°(ύ)]. 

33° Υγρό υψηλής πτητικότητας: 

(ο) 1941 διΒοωαοφΟοροίΐεθάνιΡ 
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2901 34“ Ύλη που αναδίδει επιβλαβείς αναθυμιάσεις: 

(συν.) 

(ο) 1990 βεν£α λ δεϋ δη 

35° Ύλες που περιέχουν αλλεργιογόνα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύλες που έχουν υποστεί επαρκεί θερμική κατεργασία έτσι ώστε να μην 
παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την μεταφορά δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

(ά) 2969 καστόριοι σπόρο ι ή 296 9 καστόριο γον τράλευρο ή 2969 καστόρια υπολε ί μ μαια ή 

2969 καστ άριε ς φ λούδες 

36° Εξάρτυση χημικών και εξάρτυση πρώτων βοηθειών 

(6) 3316 εξάρτυση γτηιικ ών ή 331 6 εξάρτυσ η πρώτων βοηθειών 

(ο) 3 316 εΜρτυση νημικών ή 3316 εξάρτυση πΓκρτων βριιΒεμόν 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταχώρηση 3316 εξάρτυση χημικών ή 3316 εξάρτηση πρώτων βοηθειών 
περιλοηφάνει κουτιά, κιβώτια, κ.λπ. που περιέχουν μικρές ποσότητες διαφόρων επικίνδυνων 
εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιατρικούς, ανάλυσης ή ελέγχου. Τέτοιες 
εξαρτύσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα της ΚΧάσης 1, Κλάσης 2 (με την 
εξαίρεση αεροζόλ) που έχουν καταχωρηθεί στις ομάδες Ο, Ε, Τ, 77\ ΤΟ, ΣΕ, 7 Τ€ ή Τ(Χ3, Κλήσης 
4.1, 21 0 έως 59“ Κλάσης 4.2, Κλάσης 5.1, 5“ Κλάσης 5.2, 11° έως 20 ° Κλάσης 6.1, 1° έως 5°, 
Κλάσης 6.2, Κλάσης 7, Κλάσης 8, 6° και 14° ή οποιαδήποτε άλλη ύλη ταξινομημένη στο (α) 
οποιονδήποτε αριθμού είδους ή Κλάσης. 

Τα συστατικά δεν θα πρέπει να αντιδρούν επικίνδυνα. Επικίνδυνα εμπορεύματα στις εξαρτύσεις θα 
πρέπει να συσκευάζονται σε εσωτερικές ανσκενασίες που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν είτε τα 250 
η\1 είτε τα 250 % και θα πρέπει να προστατεύονται από άλλα υλικά στην εξάρτυση. Η ολική ποσότητα 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κάθε εξάρτυση δεν Θα πρέπει να υπερβαίνει είτε το 1 λίτρο είτε το ! 

Η μεγίστη ολική χωρητικότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κάθε μία εξωτερική σνσκευασία 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λ# // ομάδα σνσκευασίας όπου καταχωρείται η εξάρτυση στο 
σύνολό της θα πρέπει να είναι η απαιτητικότερη ομάδα συσκευασίας από όσες έχουν καταχωρηθεί σε 
οποιαδήποτε επίμέρους ύλη στην εξάρτυση. 

Οι εξαρτύσεις θα πρέπει να συσκευάζονται σε σνσκευασίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
αρμόζουν στην ομάδα συσκευασίας στην οποία έχει καταχωρηθεί η εξάρτυση στο σύνολό της. 
Εξαρτύσεις που μεταφέρονται επί οχημάτων για σκοπούς πρώτων βοηθειών ή λειτουργικούς δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας [βλ. περιθωριακό 2911(4)]. 

1. Κενές συσκευασίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κενές σνσκευασίες με υπολεφματα από το προηγούμενο περιεχόμενο τους κολλημένα 
στο εξωτερικό <5εν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ακαθάριστα κενά δοχεία συγκράτησης για συσκευές της 3° δεν θα γίνονται 
δεκτά για μεταφορά 

71° Κενέ;: συσκευασίε ς. περιλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπο ρευματοκιβωτίων για χύμα 
μεταφορά (ΙΒΟ), κενών ογημάτων-δεΕααενών . κενών αποσυ να ρμολογουιίΕνω ν,δεξαιιεν^κα^ 
κενών εαπορευματ ο κιβωτίων-δεξαμενών , ακαθάριστες, που περιείχαν ύλες των 1 “, 2°, 4°, 11 , 
12°, 20°, 21°, ή 31° έως 35°. 


2901 

(συνεχ.) 


2901 * 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθάριστες κενές συσκευασίες. περιλα^φανομένων κενών ενδιά/ιεσων 
εμπορευματοκιβωτίου για χύμα μεταφορά (ΙΒέ'), π ον περιείχαν ύλες αυτής της Κλάσης δεν 
υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εζουδετέρωση 
κάθε κινδύνου. Οι κίνδυνοι εξουδετερώνονται εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την 
εζουδετέρωση όλων των κινδύνων των Κλάσεων / έως 9. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (β) ή (ο) των ειδών 1°, 2°, 4°, 11°, 12°, 31°, 32°, 33° και 34° που 
μεταφέρονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, δεν υπόκεινται ούτε στις διατάξεις για την παρούσα 
Κλάση, που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ούτε σε όσες περιέχονται στο Παράρτημα Β, εκτός από 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (2) παρακάτω: 

(β) Ύλες ταξινομημένες υπό το γράμμα (6) κάθε είδους: 

υγρά, έως 500 γτιΙ ανά εσωτερική συσκευασία και έως 2 λίτρα ανά κόλο, 

στερεά, έο)ς 1 !<$ ανά εσωτερική συσκευασία και έως 4 ανά κόλο. 

. (ό) Ύλες ταξινο} ιημένες υπό το γράμμα (ο) κάθε είδους: 

υγρά, έως 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και έως 12 λίτρα ανά κόλο: 

στερεά, έως 6 λβ ανά εσωτερική συσκευασία και έως 24 ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες υλών 0α πρέπει να μεταφέρονται σε συνδι>ασ|ΐένες συσκευασίες σύμφωνα τουλάχιστον 
με τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. 

Αυτές οι ποσότητες υλών που περιέχονται σε μεταλλικές ή πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες μπορούν 
επίσης να ^ιεταφέρονται σε δίσκους με περιτύλιγμα συστολής ή διαστολής που χρησιμοποιούνται ως 
εξωτερικές συσκευασίες εφόσον το μέγιστο βάρος ανά κόλο δεν υπερβαίνεται και το συνολικό μεικτό 
βάρος του κόλου δεν υπερβαίνει τα 20 Ιί£ σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να ισχύουν. 

(2) Για μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο (1) παραπάνοι η περιγραφή των εμπορευ^ιάτων στο 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2914 και να 
περιλαμβάνει τις λέξεις "περιορισμένη ποσότητα". Κάθε κόλο θα πρέπει να μαρκάρεται καθαρά και 
ανθεκτικά με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο έγγραφο μεταφοράς, 
με πρόταξη των γραμμάτων '1)Ν'. 

(3) Οι παρακάτω ύλες και είδη της I ° είναι επιπλέον υποκείμενες στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση 
που περιέχονται σε αυτό το παράρηηια και στο παράρτημα Β: 

(π) αμίαντος έτσι εμβαπτισμένος ή τοποθετημένος σε ένα φυσικό ή τεχνητό δεσμευτικό υλικό 
(όπως τσιμέντο, πλαστικό, άσφαλτος, ρητίνες ή ορυκτό μετάλλευμα) ώστε να μην μπορεί να 
σημειωθεί διαφυγή επικίνδυνων ποσοτήτων αναπνεύσιμων τνών αμιάντου κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς, 

φ) τελικά προϊόντα που περιέχουν αμίαντο όταν είναι έτσι συσκευασμένα ώστε να μην μπορεί να 
σημειωθεί διαφυγή επικίνδυνων ποσοτήτων αναπνεύσιμων ινών αμιάντου κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς. 

(4) Συσκευές της 3° που περιέχουν υγρά της 2° (Η έως 500ιη1 ανά συσκευή και έως 2 λίτρα ανά κόλο, δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ή στο Παράρτημα 
Β. Οι συσκευές θα πρέπει, όμως, να συσκευάζονται σε συμφωνία με το περιθωριακό 2905 (1) (β) και η 
περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του περιθωριακού 2914 και να περιλαμβάνει τις λέξεις "περιορισμένη ποσότητα". Κάθε κόλο θα πρέπει 
να μαρκάρεται καθαρά και ανθεκτικά με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που 
εμφανίζονται στο έγγραφο μεταφοράς, με πρόταξη των γραμμάτων ’υΝ'. 
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Κλάση 9 

2901» (5) Στοιχεία και συσσωρευτές λιθίου του 5° συσκευασμένα μόνα τους ή με εξοπλισμό σύμφωνα με 
(συν.) τους ακόλουθους όρους και εξοπλισμός που περιέχει μόνο τέτοια στοιχεία ή συσσωρευτές δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις για την παρούσα Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα και στο 
Παράρτημα Β: 

(β) κάθε στοιχείο με υγρή κάθοδο περιέχει όχι περισσότερο από 0.5 £ λιθίου ή κράματος 
λιθίου, και κάθε στοιχείο με στερεά κάθοδο περιέχει όχι περισσότερο από 1 £ λιθίου ή 

κράματος λιθίου 

(β) κάθε συσσωρευτής με στερεά κάθοδο περιέχει όχι περισσότερο από αθροιστική ποσότητα 
2 £ λιθίου ή κράματος λιθίου και κάθε συσσωρευτής με υγρή κάθοδο περιέχει όχι 

περισσότερο από αθροιστική ποσότητα 1 £ λιθίου ή κράματος λιθίου 
(ο) κάθε στοιχείο ή συσσωρευτής που περιέχει υγρή κάθοδο είναι ερμητικά κλεισμένο(ς) 

(ά) τα στοιχεία είναι χωρισμένα έτσι ώστε να προλαμβάνονται βραχυκυκλώματα 

(ς) οι συσσωρευτές είναι χωρισμένοι έτσι ώστε να προλαμβάνονται βραχυκυκλώματα και 
είναι συσκευασμένοι σε ανθεκτικές συσκευασίες, εκτός όταν είναι εγκατεστημένοι σε 

ηλεκτρονικές συσκευές 

(ί) εάν συσσωρευτής υγρής καθόδου περιέχει άνω των 0.5 £ λιθίου η κράματος λιθίου, ή 
συσσωρευτής στερεάς καθόδου περιέχει άνω του I £ λιθίου ή κράματος λιθίου, δεν 
περιέχει υγρό ή αέριο που θεωρείται επικίνδυνο εκτός εάν το υγρό ή αέριο, εάν ήταν 
ελεύθερο, θα επρόκειτο να απορροφηθεί τελείως ή να εξουδετερωθεί από άλλα υλικά του 
συσσωρευτής. 

Στοιχεία και συσσωρευτές λιθίου σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις μπορούν επίσης να 
θεωρούνται ως μη υποκείμενα στους όρους για την παρούσα Κλάση που περιέχονται σε αυτό το 
Παράρτημα ή στο Παράρτημα Β: 

(£) κάθε στοιχείο περιέχει όχι περισσότερο από 5 £ λιθίου ή κράματος λιθίου 

(Ή) κάθε συσσοιρευτής περιέχει όχι περισσότερο από 25 £ λιθίου ή κράματος λιθίου 

(ί) κάθε στοιχείο ή συσσωρευτής είναι τύπου αποδεδειγμένα μη υποκείμενου σ’ αυτή την 

Οδηγία, βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν εξαχθεί στους ελέγχους που περιγράφονται 
στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος III, τμήμα 38.3. Οι έλεγχοι αυτοί θα 
πρέπει να διεξάγονται σε κάθε τύπο πριν από την παρουσίασή του προς }ΐεταφορά για την 

πρώτη φορά και 

(]) τα στοιχεία και οι συσσωρευτές σχεδιάζονται η συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
προλαμβάνονται βραχυκυκλώματα υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 
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Κλάση 9 
2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1. Γενικές σννθή κες σνσκενα σίας 

2902 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορκηιένων υλών καθορίζονται στο τμήμα Α.2. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒ(Γ) θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
συνθήκες της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2900 και 3511 (2) ή 3611 (2) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας Η ή ί, μαρκαρισμένες με το γράμμα 'Ύ" ή "X", ή ΙΒΟ της 
ομάδας συσκευασίας Η, μαρκαρισμένα »ιε το γράμμα 'Ύ”, για τις επικίνδυνες ύλες που είναι 
ταξινομημένες υπό το γράμμα (Η) κάθε είδους, 

συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας ΙΪΙ, Η ή ί, μαρκαρισμένες }ΐε το γράμμα "Ζ”, "Υ Μ ή "X”, ή 
ΙΒΟ, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ” ή ’Ύ”, για τις λιγότερο επικίνδυνες ύλες που είναι 
ταξινομημένες υπό το γράμμα (ο) κάθε είδους, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 9 σε οχήματα-δεξεηιενές, αποσννσρμολογούμενες 
δεξαμενές ή εμπορενματοκιβώτια-δεξοφιενές και για τη μεταφορά χίψα στερεών αυτής της κλάσης, 
βλέπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας 

2903 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (δ) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2901 θα πρέπει να 
συσκευάζονται: 

(α) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ύ) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) σε χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνο |ΐε το περιθωριακό 3 526, ή 
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Κ λάση 9 

(<?) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(0 σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 353 8, ή 

{£) σε μεταλλικά ΙΠΓ σύμφωνα }ΐε το περιθωριακό 3622, άκαμπτα πλαστικά ΙΒ€ σύμφωνα }ΐε 
το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα ΙΒΟ )ΐε ένα άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3625. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), φ), (ο) και (φ: Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζομαι στα βαρέλια και 
μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 ηνη/χ στους 23 Τ’ 
(βλέπε περιθαψιακά 3512, 3553, 3554 και 3561) και για στερεά 

(2) Στερεές ύλες με σημείο τήξης μεγαλύτερο από 45 °0 [ΐπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(η) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, 
εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστικά φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο ή οι σάκοι είναι 
ασφαλισμένοι πόνοι σε παλέτες, ή 

(ο) σε σύνθετα ΙΒΟ με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, 
ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒ€ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627, ή 

(ά) σε εύκα^ιπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13Ι>1 
και 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή τα 
εύκαμπτα Π30 είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 

(1) Ύλες ταξινομη[ΐένες στο (ο) των διαφό|Χον ειδών του περιθωριακού 2901 θα πρέπει να 
συσκευάζονιαι: 

(η) σε χαλύβδινα βαρέλια σιήιςκονα }ΐε το περιθωριακό 3520, ή 

(6) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) σε χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα {ΐε το περιθωριακό 3526, ή 

(ο) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(§) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 
3539, ή 

(Η) σε ελαφροί; περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3540, ή 

(ί) σε ^ιεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα !ΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 
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Κλάση9 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α). φ), (ο), (Φ και φ): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται σε 
βαρέλια μπιτόνια και ελαφρού πφιτνπώματος μεταλλικές σνσκευασίες μετακινούμενης κεφαλής γιο 
ιξώδεις ίλες με. ιξώδες μεγαλύτερο από 200 ιηιη/χ στους 22 °(' (βλέπε περιθωριακά 3512, 3552 έ.υκ 
3554 και 3561) και για στερεά. 

(2) Στερεές ύλες με σημείο τήξης μιεγαλύτερο από 45 °€ μπορούν επίσης να συσκευάζομαι: 

(β) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 352.1 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, 
εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3513 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστικά φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, ή 

(ο) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα |ΐε το περιθωριακό 3623, ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ίΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΙΒ€ στψφωνα με το περιθωριακό 3626 που περιέχουν ύλες της 4 ° (ε) και μετσφέρονται 
ως πλήρες φορτίο χρειάζεται μόνον να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3621 (1) έως (3). 
(5) και (6). 

(3) Ύλες της 4° (ο) μιπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σφιχτά κλεισμιένες στεγανές συσκευασίες που 
χρειάζεται μόνον να ικανοποιούν τις συνθήκες του περιθωριακού 3 500 (I), (2) και (5) έως (7). 

(4) Είδη της 8° (ο) 0α πρέπει να συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 και μιε έναν τύπο σχεδιασμού ελεγμένο και εγκεκριμένο για την ομάδα συσκευασίας III. 

Είδη του 8°(ο) μπορούν επίσης να συσκευάζονται απευθείας σε εξωτερικές συσκευασίες που 
απαριθμούνται στο περιθωριακό 3538(6) και να ελέγχονται στο επίπεδο της ομάδας συσκευασίας 
III. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 326$ Συσκευές φουσκώματος αερόσακκων και 3268 θάλσςιοι αερόσαχκων και 3268 
προεντατές ζωνών ασφαλείας μπορούν να μεταφέρονται ασυσκεύαστοι σε αποκλειστικές συσκευές 
χειρισμού, οχήματα ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια όταν μεταφέρονται από τον τόπο παραγωγής τους 
προς εργοστάσιο συναρμολόγησης. 

(1) Συσκευές της 3° θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(ε) σε στεγανές συσκεικισίες, ή 

(6) σε στεγανά εμπορευματοκιβώτια. 

(2) Συσκευές της 3° μπορούν επίσης να μεταφέρονται σε στεγανά δοχεία (δοχεία συγκράτησης) που 
πρέπει να είναι ικανά να κρατήσουν, επιπλέον των συσκευών, τουλάχιστον 1.25 φορές τις ύλες της 2° (6) 
που βρίσκονται σης συσκευές, Πρέπει να υπάρχει επαρκές αδρανές υλικό στα δοχεία για να απορροφά 
τουλάχιστον I. I φορές τις ύλες της 2° (6) που περιέχονται στις συσκευές. Οι συσκευές και τα δοχεία θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή υγρού υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς. 

I) Είδη του 5° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

( 3 ) κουτιά σύμιφωνα μιε το περιθωριακό 3527 για φυσικό ξύλο, 3528 για κόντρα πλακέ ή 3530 
για φύλλο φάϊμπερ, ή 
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2906 

(συνεχ.) 


(6) βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα πλακέ, 3525 για φάϊμπερ ή 3526 
για πλαστικό, αποσπόηιενη κεφαλή' ή 

(ο) συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από φύλλο φάϊμπερ και 
εξωτερικές συσκευασίες από χάλυβα ή αλουμίνιο σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Οι 
εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους και από τις εσωτερικές 
επιφάνειες των εξωτερικών συσκευασιών χρησιμοποιώντας μη αναφλέξιμο 
προστατευτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 25 ιυπι αυτή η απαίτηση, μολαταύτα, δεν 
ισχύει σε στοιχεία ή συσσωρευτές τύπου που συμφωνεί με τις Διατάξεις του 
περιθωριακού 2901, 5°, Σημείωση 3 (ί>). 

Αυτές οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες >ιε τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί, σύμφωνα με την Προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας II. Αυτή η απαίτηση, 
μολαταύτα, δεν ισχύει σε στοιχεία ή συσσωρευτές τύπου που συμφωνεί με τις διατάξεις του 
περιθωριακού 2901, 5°, ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 φ). Καμία ενιαία συσκευασία ή εσωτερική συσκευασία 
συνδυασμένης συσκευασίας δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερα από 500 § λιθίου ή κράματος 
λιθίου (βλ., μολαταύτα, περιθωριακό 2901, 5°, Σημείωση I). 


(2) Συσσωρευτές λιθίου του 5° θα πρέπει να συσκευάζονται και να στοιβάζονται ασφαλώς ώστε να 
προλαμβάνεται κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραχυκυκλώματα. 


(3) Μεταχειρισμένα στοιχεία και συσσωρευτές λιθίου θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό 
τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους (!) και (2) παραπάνω. Μη εγκεκριμένες συσκευασίες θα 
πρέπει, πάντως, να γίνονται δεκτές εφόσον: 


ικανοποιούν τους "Γενικούς όρους συσκευασίας" του περιθιοριακού 3500 (I), (2), (5) και 

( 6 ) 

τα στοιχεία και οι συσσοιρευτές συσκευάζονται και στοιβάζονται έτσι ώστε να 
προλαμβάνεται κάθε κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων 

τα κόλα ζυγίζουν όχι περισσότερο από 30 Ιν§. 

(4) Εάν τα στοιχεία ή οι συσσωρευτές λιθίου έχουν συσκευασθεί με εξοπλισμό, θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε εσωτερικές συσκευασίες από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με τους όρους της ομάδας 
συσκευασίας Η. Εάν τα στοιχεία ή οι συσσωρευτές λιθίου μεταφέρονται μέσα σε εξοπλισμό, ο 
εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να συσκευάζεται σε ανθεκτικές εξωτερικές συσκευασίες έτσι ώστε να 
προλαμβάνεται τυχαία λειτουργία κατά την μεταφορά. 

2907 (I) Σωστικά }ΐέσα της 6° θα πρέπει να συσκευάζονται, μεμονωμένα, σε γερές εξο>τερικές συσκευασίες. 

(2) Ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας που περιέχσνται σε σωστικά μέσα της 6° ή 7° ως εξαρτήματα θα 
πρέπει να συσκευάζονται σε εσωτερικές συσκευασίες. Αυτές οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να 
στοιβάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μετακίνηση |ΐέσα στα μέσα . 

(3) Μη-εύφλεκτα, μη-τυξικά αέρια της κλάσης 2 θα πρέπει να περιέχονται σε κυλίνδρους σύμφωνα με 
το περιθωριακό 2202 που μπορούν να συνδεθούν με το σωστικό μέσο. 

(4) Συσκευές σηματοδότη|σης της κλάσης 1 θα πρέπει να συσκευάζονται σε πλαστικές ή από φύλλο 
φάϊμπερ εσωτερικές συσκευασίες. 


(5) Σπίρτα που ανάβουν παντού της κλάσης 4.1 (περιθωριακό 2401, 2° (ο), ΑριΟμ. 1331) θα πρέπει να 
συσκευάζονται σε εσωτερικές συσκευασίες για την αποφυγή οποιοσδήποτε ^ιετακίνησης. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6053 


Κλάση 9 

2908 (1) Εάν ύλες της 13° μεταφέρονται σε βαθιά κατεψυγμένο άζωτο, οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις αυτής της κλάσης και τα δοχεία για το άζωτο θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις διατάξεις της κλάσης 2. 

(2) Ζωντανά ζώα σε συμφωνία με την 13°, ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3, 0α πρέπει να συσκευάζονται, μαρκάροντας 
περτγράφονται και μεταφέρονται σε συμφωνία )ΐε τους σχετικούς κανονισμούς για τη [ΐεταφορά ζώων . 

2909 (1) Ύλες του 20°(ο) μπορούν να μεταφέρονται μόνο σε οχήματα-δεξαμενές (βλ. Προσθήκη Β.18) ή σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλ. Προσθήκη Β.1Η) ή σε ειδικά οχήματα [βλ. περιθωριακό 91111(2)]. 

(2) Ύλες του 2Γ(ε) θα πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με όρους που έχουν καθορισθεί από την 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 


2910 

3. . Μικτή συσκευασία 

2911 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες διαφορετικών ειδών της κλάσης 9 εκτός από ύλες των 13°, 20° και 2Γ, σε ποσότητες όχι 

μεγαλύτερες ανά εσωτερική συσκευασία, 3 λίτρα για υγρά κα«/ή 5 για στερεές μπορούν να 

συσκευάζονται μαζί και/ή με ε^ιπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας σε μια 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(3) Ύλες της κλάσης 9 εκτός από ύλες των 13°, 20° και 2 1 σε ποσότητες όχι ^ιεγαλύτερες ανά 
εσωτερική συσκευασία, 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 ^ για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μια 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με ύλες ή είδη άλλων κλασεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για τις ύλες και τα είδη αυτών των κλάσεων καύη με 
εμπορειήιατα που δεν υπόκειμαι στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(4) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(α) ανάφλεξη και/ή εκπομπή ση^ιαντικής θερμότητας 

(β) εκπομπή εύφλεκτων και/ή ταξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Ύλες της 13 0 δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασ^ιένη συσκευασία σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3 538 με άλλα εμπορεύματα. Αυτό δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ύλες προστιθέμενες 
ως ψυκτικά μέσα, π.χ. πάγος ξηρός πάγος ή βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζοιτο. 

(6) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2002 (6) και (7) και 2902 θα πρέπει να ισχύουν. 

(7) · Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ κιβώτια, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει 

περισσότερο από ! 00 

7 Τέτοιο, κανονισμοί περ,έχοντα, κ.χ„ στην Οδηγία 91/628/ΕΕΟ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Αριθμ. 1340 της 11 Δεκεμβρίου 1992, σ.Π) κω στις Υποδείξεις του Συμβουλίου της Ευραιπης (Υπουργική 
Εκπροπή) για τη μεταφορά ορισμένων ειδών ζώων. 
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4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α. 9) 

Μαρκόριαμα 

2912 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με τρόπο διάρκειας ^ιαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό 

αριθμό των εμπορευμάτων που εγγρώρεται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα Τ)Ν\ 

(2) Συσκευασίες «ου περιέχουν ύλες της 4° (ο) θα πρέπει να φέρουν το παρακάτω μαρκάρισμα: 
"Διατηρείται ^ιακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης". Αυτό το μαρκάρισμα θα πρέπει να είναι σε μία 
επίσημη γλώσσα της χώρας αποστολής και επίσης, εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή 
γερμανικά, στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, εκτός εάν οπσιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των 
ενδιαφερό[.ιενων για τη μεταφορά χωρών, ορίζουν διαφορετικά. 

Ετικέτες κινδύνου 

(3) Συσκευασίες που περιέχουν μεταχειρισμένα στοιχεία ή συσσωρευτές του 5°, σε αμαρκάριστες 
συσκευασίες, θα «ρέπει να φέρουν την επιγραφή: 'Μεταχειρκηιένα στοιχεία λιθίου. 

(4) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη αυτής της κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της 4° (ο), θα πρέπει να 
φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 9. 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες της 2° (6) με σημείο ανάφλεξης έως και 61 °€ θα πρέπει, επιπλέον, να 
φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(6) Κόλα που περιέχουν είδη της 6° ή 7° δεν θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 9 εκτός εάν το είδος είναι πλήρως κλεισμένο από συσκευασία, ξύλινο δικτυωτό κιβώτιο ή άλλο 
μέσο που παρεμποδίζει τον άμεσο προσδιορισμό του είδους. 

(7) Νέα κόλα που περιέχουν ύλες της 13° ^ιεταφερό^ιενες σε βαθιά κατεψυγμένο άζωτο θα πρέπει επίσης 
να φέρουν ετικέτα σύμφωνα |ΐε το υπόδειγμα Αριθμ. 2. 

(8) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω θα πρέπει να 
φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγ^ια Αριθμ, Π. 


2913 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2914 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς 0α πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς - εκτός για ύλες της 14° - και μία από τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο 
περιθωριακό 2901. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με ονομασία, αλλά είναι καταγεγραμμένη σε μία ε.α.ο, 
καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσιαται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και 
τον χαρακτηρισμό ε.α,ο,, ακολουθούμενο από την χημική ή τεχνική ^ ονομασία της ύλης, ή για ύλες της 
13°, από τη βιολογική ονομασία 5/ της ύλης. 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοβεία τηε κλάσης, τον αριθμό είδους , 
εάν εφαρ^ιόζετας το γράιιμα, και τα αοηκά "ΑΡΚ " (ή "ΜΓ), π,χ. "9,1° (&), ΑΒΚ'*. 

Για τη μεταφορά αποβλήκυν (βλέπε περιθωριακό 2000 (5)), η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητα, που περιέχουν ..." και το συσταπκό(ά) που χρησιμοποιείται(σύνται) για την ταξινόμηση 
των αποβλήτων υπό το περιθωριακό 2002 (8) θα καταχωρείται(ζονται) με την(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) 
του(ς), π.χ. "Απόβλητα που περιέχουν 2212 καφέ αμίαντο, 9,1° (&), ΑΟΚ". 


^ Η τεχνική ή βιολογική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε 
επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για αυτόν τον σκοπό. Στην περίπτωση πεηιασιτοκτόνων, η ονομασία που θα εγγράφεται θα πρέπει να είναι εκείνη που 
δίνεται στο Πρότυπο 1801750:1981 εάν αναφέρεται 
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2914 Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγ^ιάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα 
(συν.) συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται 
περισσότερα από δύο συστατικά που κατά κύριο λόγο συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των 
διαλυμάτων και των μεηηιάτοιν. 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας, οι λέξεις διάλυμα* ή 'μείγμα' θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της 
ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Οταν μία στερεή ύλη ππραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των ε^ιπορευμάτιον θα 
πρέπει να συμπληρώνεται από τη λέξη 'τετηγμένο’, εκτός εάν ήδη συμπεριλαμβάνεται στην σνο^ιασία. 

Για τη μεταφορά εύκολα αλλοιώσιμων υλών της 13° κατάλληλες πληροφορίες θα πρέπει να δίνοντας π,χ.: 
Ύύξη στους +2°/+4 °ν ή ’Μεταφέρεται σε κατεψυγμένη κατάσταση* ή *Να μην καταψύχεται'. 

(2) Για τη μεταφορά ειδών της 5° με την έγκριση της αρμόδιας αρχής (βλέπε Σημείωση 1 στο 
περιθωριακό 2901, 5°), ένα αντίγραφο της έγκρισης με τις συνθήκες μεταφοράς θα πρέπει να επισυνάπτεται 
στο έγγραφο μεταφοράς. Αυτή η έγκριση 0α πρέπει να συντάσσεται σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας 
αποστολής και επίσης, εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλλικά 
ή γερ^ιανικά, εκτός εάν οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερόμενον για τη μεταφορά χωρών 
ορίζουν διαφορετικά. 

2915- 

2920 

€λ Κενές συσκευασίες 

2921 (1) Εάν οι κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανο)ΐένων ΙΒ€, ακαθάριστων, της 71° είναι σάκος αυτές θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια ή αδιάβροχους σάκους για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής της 
ύλης. 

(2) Αλλες κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανο^ιένων ΙΒ(ζ ακαθάριστων, της 71° θα πρέπει να είναι 
κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθ^ιό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες της 71° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να 
ήταν γεμάτες. 

(4) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στην 71°, π.χ. "Κενή συσκευασία, 9, 71°, ΑΟΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών εμπορευματοκιβωτίων -δεξαμενών 
ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο 
φορτίο" μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. 
"Τελευταίο φορτίο: 2212 καφέ αμίαντος 1° (*>)". 


2922- 

2999 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.1 


3000- 

3099 

Α. ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. 

Γενικά 

3100 Οι παρακάτω όροι είναι οι ελάχιστοι για όλες και είδη δεκτά για μεταφορά. 

Όροι σχετικοί με εκρηκτικές όλες και είδη 

3101 (I) Έλεγχος για καταχώρηση στην Κλάση 1 

Οποιαδήποτε ύλη ή είδος που έχει ή υπάρχουν υποψίες ότι έχει εκρηκτικές ιδιότητες θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη για καταχώρηση στην Κλάση I σύμφωνα με τους ελέγχους, τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο Μέρος I του Εγχειριδίου Ελέγχων και Κριτηρίων. Ύλη ή είδος που 
καταχωρείται στην Κλάση 1 μπορεί να γίνεται δεκτό για μεταφορά μόνο όταν έχει καταχωρηθεί σε 
ονομασία ή ε.α.ο. καταχώρηση που απαριθμείται στο περιθωριακό 2101 και ικανοποιεί ία κριτήρια του 
Εγχειριδίου Ελέγχων και Κριτηρίων. 

(2) Ταξινόμηση 

Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης I θα πρέπει να καταχωρούνται στην κατάλληλη υποδιαίρεση και ομάδα 
συμβατότητας σε συμφωνία με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ορίζονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και 
Κριτηρίων. 

(3) Κσταχώρηση σ’ έναν αριθμό είδονς,, χαρακτηριστικό αριθμό και ονομασία 

Οι ύλες και είδη της Κλάσης 1 θα πρέπει να καταχωρούνται σ’ έναν αριθμό είδους έναν χαρακτηριστικό 
αριθμό και μία ονομασία ή ε.α.ο. καταχώρηση που αναφέρεται στον Πίνακα 1 του περιθωριακού 2101. 

Ερμηνεία των ονομασιών υλών και ειδών στους χαρακτηριστικούς αριθμούς είδους του Πίνακα I του 
περιθωριακού 2101 θα πρέπει να βασίζεται στο λεξικό όρων του περιθωριακού 3170. 

Εκρηκτικές ύλες και είδη θα πρέπει να καταχωρούνται μόνον σε μία ε.α.ο. καταχώρηση εάν δεν μπορούν 
να καταχωρηθούν σε μία ονομασία του Πίνακα 1 του περιθωριακού 2101. Καταχώρηση σε μία ε.α,ο. 
καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

(4) Έλεγχος έκ κρίσης 

(ι) Ύλες του είδους 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0081 (Εκρηκτικά για ανατινάξεις, τύπου Α) θα 
πρέπει, εάν περιέχουν περισσότερο από 40 ·/· υγρό νιτρικό εστέρα, επιπλέον του ελέγχου που 
ορίζεται παραπάνω, να ικανοποιούν τον παρακάτω έλεγχο έκκρισης. 

(ό) Η συσκευή για τον έλεγχο ενός εκρηκτικού για ανατινάξεις για έκκριση (σχήματα. 1 έως 

συνίσταται από έναν μπρούτζινο κύλινδρο. Αυτός ο κύλινδρος που είναι κλειστός στο ένα 
άκρο με μία πλάκα του ίδιου μετάλλου, έχει εσωτεριχή διάμετρο 15.7 σιηι και βάθος 40 πητ». 
Είναι διάτρητος με 20 οπές 0.5 ιππι σε διάμετρο (τέσσερεις πεντάδες από οπές) στην 
περιφέρεια. Ένα μπρούτζινο πιστόνι. 
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Προσθήκη Α.1 

3101 κυλινδρικά διαμορφωμένο πάνω σ’ ένα μήκος 48 γππι και με συνολικό μήκος 52 ηυη, 

(συνεχ.) ολισθαίνει μέσα στον κάθετα τοποθετημένο κύλινδρο. Το πιστόνι, του οποίου η διάμετρος 

είναι 15.6 πιπι, φορτώνεται με ένα βάρος 2,220 % έτσι ώστε μία πίεση 120 λ?3 (! .20 ί)3Γ) να 
ασκείται στη βάση του κυλίνδρου. 

(ε) Ένα πώμα εκρηκτικού για ανατινάξεις βάρους 5 έως 8 β, 30 πιτη μακρύ και 15 ηαιτ» σε 
διάμετρο, τυλίγεται σε πολύ λεπτή γάζα και τοποθετείται στον κύλινδρο. Το πιστόνι και το 
φερόμενο βάρος του τοποθετούνται πάνω του έτσι ώστε το εκρηκτικό για ανατινάξεις να 
υπόκειται σε μία πίεση 120 ΙίΡα (1.20 ύβτ). Σημειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την 
εμφάνιση τιυν πρώτων σημείων ελαιωδών σταγονιδίων (νιτρογλυκερίνη) στα εξωτερικά 
ανοίγματα των οπών του κυλίνδρου. 

(ά) Το εκρηκτικό για ανατινάξεις θεωρείται ικανοποιητικό εάν ο χρόνος που μεσολαβεί πριν την 
εμφάνιση των υγρών εκκρίσεων είναι μεγαλύτερος από πέντε λεπτά, όταν ο έλεγχος έχει 
διεξαχθεί σε θερμοκρασία 15 ρ Ο έως 25 °0, 


Έλεγχος εκρηκτικού για ανατινάξεις για έκκριση 



Σχήμα 2: Κοίλος μπρούτζινος κύλινδρος, κλειστός στο ένα Σχήμα 3: Κυλινδρικό μπρούτζινο 
άκρο. Διαστάσεις σχεδίου και τομής σε γπιτι πιστόνι. Διαστάσεις σε Γηπι 

(1) 4 σειρές των 5 οπών με 0.5 Ζ 

(2) χαλκός 

(3) σιδερένια πλάκα με κεντρικό κώνο στην κατώτερη επιφάνεια 

(4) 4 ανοίγματα, περίπου 46 χ 56, τοποθεπμιένα σε κανονικές αποστάσεις στην περιφέρεια. 
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Προσθήκη Α.1 

Όροι σχετικοί με μείγματα νιτρωμένης κυτταρίνης της Κλάσης 4.1 

3102 (1) Νιτροκυτταρίνη του περιθωριακού 2401, 24° (6) θερμαινόμενη για μισή ώρα στους 132 δεν 

πρέπει να εκπέμπει ορατούς κιτρινωπούς-καφέ νιτρώδεις ατμούς (νιτρώδη αέρια). Η θερμοκρασία 
ανάφλεξης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 180°Ο. Βλέπε παραγράφους (3) έως (8), (9) (») και (10) 
παρακάτω. 

(2) 3 β πλαστικοποιημένης νιτροκυτταρίνης, θερμαινόμενα για μία ώρα στους 132 °0, δεν πρέπει να 
εκπέμπουν ορατούς κιτρινωπούς-καφέ νιτρώδεις ατμούς (νιτρώδη αέρια). Η θερμοκρασία ανάφλεξης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 170 °0. Βλέπε παραγράφους (3) έως (8), (9) (β) και (10) παρακάτω. 

(3) Οι διαδικασίες ελέγχου που τίθενται παρακάτω θα ισχύουν όταν εμφανίζονται διαφορές γνώμης ως 
προς την δυνατότητα αποδοχής των υλών για μεταφορά οδικώς. 

(4) Εάν άλλες μέθοδοι ή διαδικασίες ελέγχου χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση των όρων 
σταθερότητας που ορίζονται παραπάνω σε αυτήν την προσθήκη, εκείνες οι μέθοδοι πρέπει να οδηγούν στα 
ίδια αποτελέσματα με τις μεθόδους που ορίζονται παρακάτω. 

(5) Στη διεξαγωγή των ελέγχων σταθερότητας με θέρμανση που περιγράφονται παρακάτω, η 
θερμοκρασία του φούρνου που περιέχει το δείγμα υπό έλεγχο δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από 
2 °0 από την οριζόμενη θερμοκρασία. Η οριζόμενη διάρκεια ενός 30-λεπτου ή 60-λεπτου ελέγχου πρέπει 
να τηρείται με διαφορά δύο λεπτών, Ο φούρνος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η απαιτούμενη θερμοκρασία 
αποκαθίσταται όχι περισσότερο από πέντε λεπτά μετά την εισαγωγή του δείγ^ιατος. 

(6) Πριν την διεξαγωγή των ελέγχων στις παραγράφους (9) και (10), τα δείγματα πρέπει να ξηραίνονται 
για όχι λιγότερο από 15 ώρες στη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε έναν υπό κενώ ξηραντήρα που περιέχει 
τετηγμένο και κοκκώδες χλωριούχο ασβέστιο, ενώ το δείγμα ύλης απλώνεται σ' ένα λεπτό στρώμα. Για 
αυτόν τον σκοπό, ύλες που δεν είναι ούτε σε μορφή σκόνης ούτε ινώδεις θα πρέπει να είναι τριμμένες, ή 
ξυσμένες, ή κομμένες σε μικρά κομμάτια. Η πίεση στον ξηραντήρα πρέπει να φέρεται κάτω από τα 6.5 ΚΡ» 
(0.065 δ8Γ). 

(7) Πριν ξηρανθούν όπως ορίζεται στην παράγραφο (6) παραπάνω, ύλες σύμφωνα με την παράγραφο 
(2) θα πρέπει να υπόκεινται σε αρχική ξήρανση σε έναν καλά εξαεριζόμενο φούρνο, )ΐε τη θερμοκρασία 
του στους 70 °0, μέχρι η απώλεια βάρους ανά τέταρτο της ώρας να είναι μικρότερη από το 0.3 % του 
αρχικού βάρους. 

(8) Ελαφρά νιτρωμένη νιτροκυτταρίνη σύμφωνα με την τιαράγραφο (1) θα πρέπει πρώτα να υπόκειται 
σε αρχική ξήρανση όπως ορίζεται στην παράγραφο (7) παραπάνω. Η ξήρανση θα πρέπει τότε να 
συμπληρώνεται με διατήρηση της νιτροκυτταρίνης για τουλάχιστον 15 ώρες πάνω από συμπυκναηιένο 
θειικό οξύ σε έναν ξηραντήρα. 

(9) Έλεγχος της χημικής σταθερότητας υπό θέρμανση 

(ε) Έλεγχος της ύλης πον αναφέρεται στην παράγραφο (I) παραπάνω. 

(ί) Σε καθεμία από δύο γυάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες που έχουν τις παρακάτω 
διαστάσεις: 


μήκος 350 πιπι 

εσωτερική διάμετρος.ί 6 ιηιη 

πάχος τοιχώματος.1.5 πιπι 


τοποθετείται 1 8 ύλης ξηραμένο πάνω από χλωριούχο ασβέστιο (εάν είναι απαραίτητο η 
ξήρανση πρέπει να διεξάγεται μετά από τεμαχισμό της ύλης σε κομμάτια βάρους όχι 
μεγαλύτερου από 0.05 8 το καθένα). Και οι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες, πλήρως 
καλυμμένοι με χαλαρά πώματα, τοποθετούνται 
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3102 

(συνεχ.) 


Προσθήκη Α*1 

έτσι σε έναν φούρνο ώστε τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα του μήκους τους να 
είναι ορατά και διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία 132 °0 για 30 λεπτά. 
Παρατηρείται εάν εκπέμπονται νιτρώδη αέρια *ιε τη μορφή κιτρινωπών-καφέ ατμών 
ορατών έναντι λευκού φόντου κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. 

(ίί) Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων ατμών η ύλη θεωρείται ότι είναι σταθερή. 

(6) Έλεγχος πλαστικοποιημένης νιτροκυπαρίνης (παράγραφος (2) παραπάνω). 

(ί) 3 8 πλαστικοποιημένης νιτροκυτταρίνης τοποθετούνται σε γυάλινους δοκιμαστικούς 

σωλήνες, όμοιους με εκείνους που αναφέρονται στο (3), που τοποθετούνται στη 
συνέχεια σε έναν φούρνο που διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία 132 °0. 

(Π) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες που περιέχουν την πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη 
διατηρούνται στον φούρνο για μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν πρέπει 
να είναι ορατοί κιτρινωποί-καφέ νιτρώδεις αέριοι ατμοί (νιτρώδη αέρια). Παρατήρηση 
και εκτίμηση όπως στο (β). 

(10) Θερμοκρασία ανάφλεξης (βλέπε παραγράφους (1) και (2) παραπάνω) 

(ΐ) Η θερμοκρασία ανάφλεξης προσδιορίζεται με θέρμανση 0.2 % ύλης κλεκηιένης σε έναν 
γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα εμβαπτισ(.ιένου σε ένα λουτρό από κράμα ν/οοό. Ο 
δοκιμαστικός σωλήνας τοποθετείται στο λουτρό όταν το τελευταίο έχει φτάσει τους 
100 “Ο. Η θερμοκρασία του λουτρού αυξάνεται βαθμιαία κατά 5 °€ ανά λεπτό. 

(Π) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες πρέπει να έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 


μήκος 125 ιυπι 

εσωτερική διάμετρος.15 ιυπι 

πάχος τοιχώματος...0.5 ππη 


και πρέπει να εμβαπτίζεται σε βάθος 20 ηιπι. 

(ίίί) Ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται τρεις φορές και κάθε φορά σημειώνεται η 
θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει ανάφλεξη της ύλης, δηλ., αργή ή γρήγορη καύση, 
ανάφλεξη ή έκρηξη. 

(ΐν) Η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφεται στους τρεις ελέγχους είναι η 
θερμοκρασία ανάφλεξης. 


3103- 
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Προσθήκη Λ.1 

Β. Λεξικό όρων στο περιθωριακό 2101 (βλέπε επίσης περιθωριακό 3101 (3)| 

3170 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι περιγραφές στο λεξικό όρων δεν προορίζονται για αντικατάσταση των διαδικασιών 
ελέγχου, ούτε για προσδιορισμό της ταξινόμησης κινδύνου μίας ύλης ή ενός είδους σ/ς Κλάσης 1. Η 
καταχώρηση στις σωστές υποδιαιρέσεις και μία απόφαση για το εάν η Ομάδα συμβατότητας Ε είναι 
κατάλληλη πρέπει να βασίζεται σε έλεγχο του προϊόντος σε συμφωνία με το Εγχειρίδιο Ελέγχων και 
Κριτηρίων, Μέρος I ή σε αναλογία με παρόμοια προϊόντα που έχουν ήδη ελεγχθεί και καταχωρηθεί σε 
συμφωνία με τις διαδικασίες του Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι τιμές που δίνονται μετά από τις ονομασίες αναφέρονται στους σχετικούς αριθμοί*; 
είδους (στήλη 1) και χαρακτηριστικούς αριθμούς (στήλη 2) του Πίνακα I σε συμφωνία με το περιθωριακό 
2101, διαχωρισμένους με μία κάθετο (π.χ. 21°/0/71). 

Για τον κωδικό ταξινόμησης, βλέπε περιθωριακό 2100 (4). 

Πυοοιιαγικά. Φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 2170171, 3070254, 
4370297. 

Πυρομαχικά σχεδιασμένα να παράγουν μία μοναδική πηγή έντονου φωτός για τον φωτισμό μίας περιοχής. 
Ο όρος περιλαμβάνει φωτιστικά φυσίγγια, βομβίδες και βλή^ιατα και φωτιστικές βόμβες και βόμβες 
αναγνώρισης στόχου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω είδη: φυσίγγια, σηματοδότησης, σνιιστοδοτικές συσκευές νειοός. σ ηματοδότες, 
κινδύνου, φωτοβολίδες, αέρος. φωτοβολίδες, επιφάνειας δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά. 

Πυρομαγικά, εμπρηστικά , υγρά ή σε μορφή ζελατίνας, με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητική γόμωση 
3270247. 

Πυρομαχικά που περιέχουν υγρή ή ζελατινώδη εμπρηστική ύλη. Εκτός απ’ όταν η εμπρηστική ύλη είναι 
ένα εκρηκτικό καθ’ αυτή , επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση 
με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. 

Πυρομαχικά. εμπρηστικά, λευκού φο>σφ όρου με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 
2270243,3170244. 4 

Πυρομαχικά που περιέχουν λευκό φωσφόρο ως εμπρηστική ύλη. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα }ΐε διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης. 

Πυρομαγικά, εμπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 2170009, 
3070010,4370300. 

Πυρομαχικά που περιέχουν εμπρηστική σύνθεση, Εκτός απ’ όταν η σύνθεση είναι ένα εκρηκτικό καθ’ 
αυτή, επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με εγχυτή και 
πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γό^ιωσης. 

Πυρομαχικά. γυμνασίων 3070488,4370362 

Πυρομαχικά χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση, που περιέχει διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Κανονικά 
επίσης περιέχει έναν πυροσωλήνα και μία προωθψική γόμωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βομβίδες. ννιινασίων δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτές αναφέρονται 
ξεχωριστά. 
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3170 Πυρομαγικά. δοκιμών 4370363 
(συνεχ.) 

Πυρομαχικά που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες, που χρησιμοποιούνται για τον ελεγχο της απόδοσης η της 
ισχύος νέων πυρομαχικών, εξαρτημάτοιν ή συνδεσμολογιών όπλων. 

Πυρομανικά, καπνού, λευκού φωσφόρου , με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προιοθητικής γόμωσης 22°/0245, 
31 °/0246 

Πυρομαχικά που περιέχουν λευκό φωσφόρο ως καπνογόνο υλη. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα μιε διαρρήκτη ή 
διαρροή γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει βομβίδες, καπνού. 

ΠυροιιαΎΐκά. καπνού μιε ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 21°/00!5, 3070016, 
4370303 

Πυρομαχικά που περιέχουν μία καπνογόνο ύλη τέτοια όπως μείγμια χλωροσουλφονικού οξέος ή 
τετραχλωριούχο τιτάνιο, ή μία καπνσγόνο πυροτεχνική σύνθεση βασισμένη στο εξαχλωροαιΟάνιο ή στον 
κόκκινο φωσφόρο. Εκτός απ’ όταν η ύλη είναι ένα εκρηκτικό καθ’ αυτή , τα πυρομαχικά επίσης περιέχουν 
ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση |ΐε εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν 
πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει βομβίδες, καπνού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σηιιαχοδ ότε χ. καπνού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αητοί αναφέρονται 
ξεχωριστά. 

Πυοομανικά. δακουνόνα . με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 2170018, 3070019, 
4370301 

Πυρομαχικά που περιέχουν μία δακρυγόνο ύλη. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία 
πυροτεχνική ύλη, μία πμχχαθητική γόμωση με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με 
διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. 

Είδη, εκρηκτικά, εξαιρετικά μη-ευαίσθητα (Είδη ΕΕ{) 5070486 

Είδη που περιέχουν μόνον εξαιρετικά μη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες (ΕΙ08) που παρουσιάζουν αμελητέα 
πιθανότητα τυχαίας πυροδότησης ή εξάπλωσης υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς και που έχουν περάσει 
τη Σειρά Ελέγχου 7. 

Είδυ. πυροφοοικά 2570380 

Είδη που περιέχουν μία πυροφορική ύλη (ικανά για αυτόματη ανάφλεξη όταν εκτίθενται στον αέρα) και 
μία εκρηκτική ύλη ή συστατικό. Ο όρος δεν περιλαμβάνει είδη που περιέχουν λευκό φωσφόρο. 

Είδη, πυροτεγνικά . για τεχνικούς σκοπούς 970428, 2170429, 3070430, 4370431, 4770432 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες και χρησιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς τέτοια όπως παραγωγή 
θερμότητας, παραγωγή αερίου, θεατρικά εφέ, κ,λπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χσρακάτω είδη: όλα τα πυρομαχικά φυσί ννια. σνιιατοδότησης, κο πτι κά καλωδίω ν, 

εκρηκτικά, κνοοτεγνήαανχ Φωτοβολίδες:, σέρεκ, Φωτοβολίδες , _ επιφάνεια^.. συσκευές — ε ατελενθέρωστ ^ 

εκηηκζικέζ καθηλωτικά εκρηκτικά σηκατοδοτικές συσκευές, γειρ ός , σημ ατοδότες κίνδ υ νον , σηματφ τες, 
αιδ ηροδρουικών νοαιιιιών. εκρηκτικά σηματοδότεε. καπνού δεν περιλα^ιβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Μαύρ η πυρίτιδα (μπαρούτι), πεπιεσμένη ή Μαύρη πυρίτιδα ( μπαρούτι ), σε σ βόλους 470028 
(συνεχ.) 

Υλη που συνίσταται από σβολιασμένη μορφή μαύρης πυρίτιδας. 

Μαύρη πυρίτιδα ( μπαρού τι), κοκκώδης ή ως άλευρο 470027 

Ύλη που συνίσταται από ένα ιδιαίτερο μείγμα ξυλάνθρακα ή άλλου άνθρακα και είτε νιτρικό κάλιο είτε 
νιτρικό νάτριο, με ή χωρίς θείο. 

Βόμβες, με άφλεκτο υγ ρό, με εκρηκτική γόμωση 1070399, 2370400 

Είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, συνιστάμενα από μία δεξα^ιενή γεμάτη με άφλεκτο υγρό και 
εκρηκτική γόμωση. 

Βόμβες, Φωτιστικές 570038 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την παραγωγή σύντομου, έντονου φωτισμού για 
φωτογράφιση. Περιέχουν μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότεροι αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βόμβες, φωτισ τ ικές 770037 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την παραγωγή σύντομου, έντονου φωτισμού για 
φωτογράφιση. Περιέχουν μία γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βόμβες, φωτιστικές 2170039,3070299 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την παραγωγή σύντομου, εντόνου φωτισμού για 
φωτογράφιση. Περιέχουν μία φοπιστική σύνθεση. 

Βόμβες, με εκρηκτική γόμωση 570034, 1770035 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με ^ιέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βό μβες με εκρηκτική γόμοιση 770033, 1970291 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχουν δύο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Ενισχυτές, με πυροκροτη τή 170225,1370268 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης, Χρησιμοποιούνται για την αύξηση 
της πυροδοτικής ισχύος των πυροκροτητών ή εκρηκτικών καλωδίων. 

Ενισχυτές , χωρίς πυροκροτητή 570042, 1770283 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς ^ιέσον πυροδότησης. Χρησιμοποιούνται για αύξηση 
της πυροδοτικής ισχύος των πυροκροτητών ή εκρηκτικών καλωδίων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Α.1 


3170 Διαρρήκτες , εκρηκτικοί 570043 
(συνεχ.) 

Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα βλημάτων ή 
άλλων πυρομαχικών για τη διασπορά του περιεχομένου τους. 

Φυσίγγια, ανάφλεξη ς 9*70049, 3070050 

Είδη συνιστάμενα από ένα περίβλημα, έναν εγχυτή και πυρίτιδα ανάφλεξης, όλα συνδεδεμένα σε ένα 
κομμάτι έτοιμο για πυροδότηση. 

Φυσίγ γ ια, μικρών όπλων . 2770327,2770338, 4770014,370326, 1570413, 3770338, 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία κλειστή θήκη φυσιγγίων ^ιε ένα κεντριχό ή περιφερειακό εγχυτή πυρός 
και μία γόμωση άκαπνης ή μαύρης πυρίτιδας αλλά όχι βλήμα. Παράγει ισχυρό θόρυβο και χρησιμοποιείται 
για εκπαίδευση, χαιρετισμό, ως προωθητική γόμωση, πιστόλι εκκίνησης κ.λπ. Ο όρος περιλαμβάνει 
πυρομαχικά, άσφαιρα. 

Φυσίγγια γ ια όπλα, αδραν ο ύς Βλή ματος 1570328, 2770417, 3770339, 4770012 

Πυρομαχικά συνιστά^ιενα από ένα βλή^ια χωρίς εκρηκτική γόμωση αλλά με μία προωθητική γόμωση με ή 
χωρίς εγχυτή. Τα είδη μπορούν να περιλαμβάνουν έναν ανιχνευτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο κυρίαρχος 
κίνδυνος είναι εκείνος της προωθητικής γό^ιωσης. 

Φυσίγγια για όπλα , με εκρηκτική γόμωση 670006, 1870321,4070412 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα με μία εκρηκτική γόμωση χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον 
πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά και μία 
προωθητική γόμωση με ή χωρίς εγχυτή. Ο όρος περιλαμβάνει μόνιμα (συνδεδεμένα) πυρομαχικά, 
η μι-μόνιμα (μερικώς συνδεδε^ιένα) πυρομαχικά και ξεχωριστά γομωτικά πυρομαχικά όταν τα συστατικά 
συσκευάζονται μαζί. 

Φυσίγγια για όπλα , με εκρηκτική γόμωση 770005, 1970007, 4170348 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα }ΐε μία εκρηκτική γόμωση *ιε μέσον πυροδότησης που δον 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά και μία προωθητική γόμωση 
με ή χο>ρίς εγχυτή. Ο όρος περιλαμβάνει μόνιμα (συνδεδεμένα) πυρομαχικά, ημι-μόνιμα (μερικώς 
συνδεδεμένα) πυρομαχικά και ξεχωριστά γομωτικά πυρομαχικά όταν τα συστατικά συσκευάζονται μαζί. 

Φυσίγγια, πετρελαιοπηγών 2770277, 3770278 

Είδη συνιστάμενα από ένα λεπτό περίβλημα από φύλλο φάϊμπερ, ^ιέταλλο ή άλλο υλικό που περιέχει μόνον 
προωθητική ισχύ που εκτοξεύει ένα σκληρό βλήμα για τη διάτρηση ενός περιβλή^ιατος μίας 
πετρελαιοπηγής, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γοαώσεια υοο ω οποιηυένεε. ευποοικέε δεν ιτεριλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυύς 
σνσφέρονται ξεχωριστά. 

Φυσίγγια, συσκευών ισχύος 1570381,2770275,3770276,4770323 

Είδη σχεδιασμένα για την εκτέλεση μηχανικών ενεργειών. Συνίστανται από ένα περίβλημα με μία γόμωση 
αναφλεκτικού εκρηκτικού και ενός μέσου ανάφλεξης. Τα αεριώδη προϊόντα της ανάφλεξης παράγουν 
διόγκωση, ευθεία ή περιστροφική κίνηση ή ενεργοποιούν διαφράγματα, βαλβίδες ή διακόπτες ή 
εκτοξεύουν συσκευές δεσίματος ή παράγοντες απόσβεσης. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6065 


Προσθήκη Α.1 

3170 φυσίγγια, σηματοδότη σης 30°/0054,43°/0312,4770405 
(συνεχ.) 

Είδη σχεδίασή ιέ να να πυροδοτούν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλους σηματοδότες από πιστόλια 
στηιατοδότησης κ.λπ. 

Φυσίγ για μικ ρών όπλω ν 27°/0417. 37°/0339,4770012 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία θήκη φυσιγγίων εξοπλισμένη με έναν κεντρικό ή περιφερειακό εγχυτή 
πυρός και που περιέχουν και προωθητική γόμωση και στερεό βλήμα. Είναι σχεδιασμένα να πυροδοτούνται 
σε όπλα διαμετρήματος όχι [ΐεγαλύτερου από 19.1 ιυιτι. Φυσίγγια κυνιγγετικών όπλων οποιουδήποτε 
διαμετρήματος περιλαμβάνονται σε αυτήν την περιγραφή, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυσίγ για, ιη κυών όπλων, άσναωα δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά. Μερικά φυσίγγια στρατιωτικών μικρών όπλων δεν περιλεηιβάνοπαι σε αυτόν τον 
ορισμό. Αυτά αναφέρονται στα φυσίγγια για όπλα, αδοανοίκ βλήιιατοε . 

Φυσίγγια, για όπλα, άσφαιοα , 2770338,47*70014 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία κλειστή θήκη φυσιγγίων }ΐε έναν κεντρικό ή περιφερειακό εγχυτή πυρός 
και μία γό^ιωση από άκαπνη ή μαύρη πυρίτιδα. Οι θήκες φυσιγγίων δεν περιέχουν βλήματα. Τα φυσίγγια 
είναι σχεδιασμένα να πυροδοτοϋνται από όπλα )ΐε διαμέτρημα το πολύ 19.1 πήώ και χρησιμεύουν στην 
παραγωγή δυνατού θορύβου και χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση, χαιρετισμό, ως προωθητική γό^ιωση, 
σε πιστόλια εκκίνησης κ,λπ, 

Θήκες, φυσιγγίων, κενέ€, με εγχυτή 37*70379,4770055 

Είδη συνιστάμενα από μία θήκη φυσιγγίων κατασκευασμένη από ^ιέταλλο, πλαστικό ή άλλο μη-άφλεκτο 
υλικό, στα οποία το μόνο εκρηκτικό συστατικό είναι ο εγχυτής. 

Θήκ&^ εύφλεκτες, κενές, χωρίς εγγυτή 27*70447, 37*70446 

Είδη συνιστά^ιενα από μία θήκη φυσιγγίων κατασκευασμένη μερικώς ή ολικώς από νιτροκυτταρίνη. 

Γομώσεις, εκρηκτικές με πλαστικούς συνδέσμου ς 570457, 17*70458, 3970459, 4770460 

Είδη συνιστά^ιενα από μία γόμωση εκρηκτικού, με πλαστικούς συνδέσμους, κατασκευασμένη σε ειδική 
μορφή χωρίς περίβλημα και χωρίς }ΐέσον πυροδότησης. Είναι σχεδιασ^ιένα ως εξαρτήματα πυρομαχικών 
τέτοιων όπως οι κεφαλές. 

Γομώσεις. κατεδαφίσεων 570048 

Είδη που περιέχουν μία γόμωση ενός εκρηκτικού σε περίβλημα από φύλλο φάϊμπερ, πλαστικό, μέταλλο ή 
άλλο υλικό. Τα είδη είναι χωρίς μέσον πυροδότησης ή με |ΐέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω είδη: ΒόιιΒεε. νάοκεε, βλήιιατα δεν περιλοφιβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά 

Γομώσεις, βυθού 570056 

Είδη συνιστά(.ιενα από μία γόμωση εκρηκτικού που περιέχεται σε βαρέλι ή βλήμα χωρίς μέσον 
πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα να εκρήγνυνται κάτω από νερό. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Α.1 


3170 Γομώσεις, εκρηκτικές. Εμπο ρικές, χωρίς πυροκροτητή 570442, 1770443, 3970444, 4770445 

(συνεχ.) 

Είδη συναστάμιενα από μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς μέσον πυροδότησης, που χρησιμοποιούνται για 
εκρηκτική συγκόλληση, ένωση, φορμάρισμα και άλλες μεταλλουργικές κατεργασίες. 

Γο μώσεις, προωΟητ ικές, γι α κανόν ια 370279, 1570414, 2770242 


Γομώσεις προωΟητίκού σε οποιαδήποτε φυσική μορφή για ξεχωριστής γόμωσης πυρομαχικά για κανόνια. 
Γομώσεις. προωΟητικά 370271, 1570415, 2770272, 3770491 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση ή μία προωθητική γόμωση σε οποιαδήποτε φυσική μορφή, με ή χωρίς 
περίβλημα, ως εξάρτημα κινητήρων πυραύλου ή για μείωση της οπισθέλκουσας των βλημάτων. 

Γομώσεις, μορφοποιηιιένος, ειστορικές , χωρίς πυροκροτητή 570059, 1770439, 3970440,4770441 

Είδη συνιστάμιενα από ένα περίβλημα που περιέχει μία γόμωση εκρηκτικού με κοίλωμα επενδεδυμένη με 
άκαμπτο υλικό, χωρίς μέσον πυροδότησης. Είναι σχεδιασμένα να παράγουν ένα ισχυρό, διεισδυτικό 
αποτέλεσμα αεριώθησης. 


Γομώσεις, μορφ οποιημένε ς, εύκαμπτες, ευθύγραμμιες , 570288, 3970237 

Είδη συνιστάμενα από ένα έναν πυρήνα εκρηκτικού σε σχήμα V επενδεδυμένο με εύκαμπτη θήκη. 


70060 


Είδη συνίσταμαι να από έναν μικρό μετακινούμενο ενισχυτή τοποθετημένο στην κοιλότητα ενός βλήματος 
μεταξύ του πυροσωλήνα και της εκρηκτικής γόμωσης. 


Εξαρτήματα, γραμμών εκρ ηκτικών, ε.α.ο. 170461, 1370382,3570383,4770384 


Είδη που περιέχουν ένα εκρηκτικό σχεδιασμένο να μεταφέρει έκρηξη ή ανάφλεξη μέσα σε μία γραμμή 
εκρηκτικών. 


Συσκε υ ές, ενεργοπο ιημένες με ν ε ρό μιε ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμοισης 2570248, 
3470249 


Είδη των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από την φυσικο-χημακή αντίδραση του περιεχομένου τους με το 
νερό. 

Καλώδιο, εκρηκτικό, εύκαμπτο 570065, 3970289 

Είδος συνιστάμιενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού κλεισμένου σε ύφασμια και μιία πλαστική ή άλλη 
επικάλυψη. Η επικάλυψη δεν είναι απαραίτητη εάν το ύφασμια είναι αδιαπέραστο. 

Καλώδιο (πυροσωλήνα) εκρηκτικό , μιε μεταλλική επένδυση 570290, 1770102 

Είδος συνιστάμιενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού επενδεδυμένο με έναν μαλακό μεταλλικό σωλήνα μιε ή 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμια. 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Καλώδιο (πυροσωλήν α) εκρη κτικό, ήπιου αποτελέσματος με μεταλλική επένδυση 39°/0104 
(συνεχ.) 

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού επικαλυμμένου με έναν μαλακό ^ιεταλλικό σωλήνα με ή 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμα. Η ποσότητα εκρηκτικής ύλης είναι τόσο μικρή ώστε μόνον ένα ήπιο 
αποτέλεσμα να εκδηλώνεται έξω από το καλώδιο. 

Κ αλώδιο, αναφλεκτήρ α 4370066 

Είδος συνιστάμενο από υφασμάτινο νήμα πσυ καλύπτεται }ΐε μαύρη πυρίτιδα ή άλλη γρήγορης καύσης 
πυροτεχνική σύνθεση και από ένα εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα, ή συνίσταται από έναν πυρήνα 
μαύρης πυρίτιδας περιβαλλό[.ιενο από ένα εύκαμπτο πλεγμένο ύφασμα. Καίγεται προοδευτικά κατά το 
μήκος του με εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ανάφλεξης από μία συσκευή σε μία 
γό^ιωση ή έναν εγχυτή. 

Κ οπτικές συσκευές καλωδίων, εκρηκτικέ*: 4770070 

Είδη συνιστάμενα από μία αιχμηρή συσκευή που κινείται από μία μικρή γόμωση εύφλεκτου εκρηκτικού σε 
ένα αμόνι. 

Συνδεσμολογίες πυροκρ οτη τών, μη-η λεκτρικοί , για ανατινάξεις 170360, 3570361,4770500 

Μη-ηλεκτρικοί πυροκροτητές συνδεδεμένοι με και ενεργοποιημένοι με τέτοιο μέσον όπως πυροσωλήνα 
ασφάλειας, σιολήνα κρούσης σωλήνα ανάφλεξης ή εκρηκτικό καλώδιο. Μπορεί να είναι ακαριαίου 
σχεδιασμού ή να έχουν ενσωματωμένα στοιχεία καθυστέρησης. Εκρηκτικά ρελαί που έχουν 
ενσωματωμένο εκρηκτικό καλώδιο περιλαμβάνονται. 

Πυροκροτητές ηλεκ τρικοί, για ανατινάξεις 170030, 3570255, 4770456 

Είδη ειδικά σχεδιασμιένα για την πυροδότηση εκρηκτικών για ανατινάξεις. Αυτοί οι πυροκροτητές μπορεί 
να κατασκευάζονται για να εκρήγνυται ακαριαία ή μπορεί να περιέχουν ένα στοιχείο καθυστέρησης. 
Ηλεκτρικοί πυροκροτητές ενεργοποιούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Π υροκροτητές για πυρομαγικά 170073, 1370364, 3570365,4770366 

Είδη συνιστάμιενα από έναν μικρό μιεταλλικό ή πλαστικό σωλήνα που περιέχουν εκρηκτικά τέτοια όπιος 
οζίδιο του μολύβδου, ΡΕΊΉ ή συνδυασμούς εκρηκτικών. Είναι σχεδιασμένα για να ξεκινάνε μία γραμμή 
εκρήξεων. 

Π υροκροτητές, μη-ηλεκτρικοί . για ανατινάξεις 170029,3570267,4770455 

Είδη ειδικά σχεδιασμένα για την πυροδότηση εκρηκτικών ανατινάξεων. Αυτοί οι πυροκροτητές μπορεί να 
είναι κατασκευασμένοι για να εκρήγνυνται ακαριαία ή μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο καθυστέρησης. Οι 
μη-ηλεκτρικοί πυροκροτητές ενεργοποιούνται με τέτοια μιεσα όπως σωλήνας κρούσης σωλήνας 
ανάφλεξης πυροσωλήνας ασφάλειας, άλλη αναφλεκτική σικικευή ή εύκαμπτο εκρηκτικό καλώδιο. 
Εκρηκτικά ρελαί χωρίς εκρηκτικό καλώδιο περιλαμβάνονται. 

Εκρηκτικά, για ανατινάζε ι ς, τύπου Α 470081 

Ύλες συνιστάμενες από υγρά οργανικά νιτρικά άλατα τέτοια όπως νιτρογλυκερίνη ή ένα μείγμα τέτοιων 
συστατικών με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: νιτροκυτταρίνη, νιτρικό αμμώνιο ή άλλα ανόργανα 
νιτρικά άλατα, αρωματικά νιτρο-παράγωγα, ή καύσιμα υλικά, τέτοια όπως αλεσμένο ξύλο και αλουμίνιο σε 
σκόνη. Μπορεί να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως διατομίτη και πρόσθετα τέτοια όπως 
χρωματικούς παράγοντες και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά θα πρέπει να είναι σε κονκοδη, 
ζελατινώδη ή ελαστική μορφή. Ο όρος περιλαμβάνει δυναμίτη, ζελατίνη, δυναμίτες για ανατινάξεις και 
ζελατίνης. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ), 


Προσθήκη Α.1 

3170 Εκρηκτικά, για ανατινάζεις, τύπου Β 470082.4870331 
(συνεχ.) 

Ύλες συνιστάμενες από 

(&) ένα μείγμα νιτρικού αμ^ιωνίου ή άλλων ανόργαναιν νιτρικών αλάτων με ένα εκρηκτικό τέτοιο 
όπιος τρινιτροτολουόλιο, }ΐε ή χωρίς άλλες ύλες τέτοιες όπως αλεσ^ιένο ξύλο και αλουμίνιο σε 
σκόνη, ή 

(ύ) ένα μείγμα νιτρικού αμμωνίου ή άλλων ανόργανων νιτρικών αλάτων με άλλες καύσιμες ύλες 
που δεν είναι εκρηκτικά συστατικά. Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να περιέχουν αδρανή 
συστατικά τέτοια όπως πυριτικό άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικούς παράγοντες 
και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά δεν πρέπει να περιέχουν νιτρογλυκερίνη, παρόμοια 
υγρά οργανικά νιτρικά ή χλωρικά άλατα. 

Εκρηκ τι κά, για ανατινά ξεις , τύπ ου Ο 470083 

Ύλες συνιστάμενες από ένα μείγ^ια ή χλωρικού καλίου ή χλωρικού νατρίου ή υπερχλωρικού καλίου, 
νατρίου ή αμμωνίου με οργανικά νιτρο-παράγωγα ή καύσιμα υλικά τέτοια όπως αλεσμένο ξύλο ή 
αλουμίνιο σε σκόνη ή έναν υδρογονάνθρακα. Μπορούν να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως 
πυριτικό άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικούς παράγοντες και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά 
δεν πρέπει να περιέχουν νιτρογλυκερίνη ή παρόμοια υγρά οργανικά νιτρικά άλατα. 


Ώ 470084 


Ύλες συνιστάμενες από ένα |ΐείγμα οργανικών νιτρωμένων ενώσεων και καύσιμων υλικών τέτοιων όπτυς 
υδρογονάνθρακες και αλουμίνιο σε σκόνη. Μπορούν να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως πυριτικό 
άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπιος χρωστικοί παράγοντες και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά δεν πρέπει 
να περιέχουν νιτρογλυκερίνη, παρόμοια υγρά οργανικά νιτρικά άλατα, χλωρικά άλατα και νιτρικό 
αμμώνιο. Ο όρος γενικά περιλαμβάνει πλαστικά εκρηκτικά. 

Εκρηκτικά, για ανατινάζει:, τύπου Ε 470241,4870332 

Υλες συνιστάμενες από νερό ως ουσιώδες συστατικό και υψηλές αναλογίες νιτρικού αμμωνίου ή άλλ(ον 
οξειδωηκών, μερικά ή όλα από τα οποία είναι σε διάλυμα. Τα άλλα συστατικά μπορούν να περιλαμβάνουν 
νίτρο-παράγωγα τέτοια όπως τρινιτροτολουόλιο, υδρογονάνθρακες ή αλουμίνιο σε σκόνη. Μπορούν να 
περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως πυριτικό άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικοί 
παράγοντες και σταθεροποιητές. Ο όρος περιλαμβάνει εκρηκτικά, σε γαλάκτωμα, εκρηκτικά, χυλώδη και 
εκρηκτικά, υδατικές ζελατίνες. 

Πυροτεχνήμ ατα 9°/0333, 21Ύ0334,3070335,4370336,4770337 
Πυροτεχνικά είδη σχεδιασ^ιένα για ψυχαγωγία. 

Φωτοβολίδει αέίΧΧ 970420, 21*70421, 30°/0093,4370403, 4770404 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που είναι σχεδιασμένες για να πέφτουν από ένα αεροσκάφος για 
φωτισμό, αναγνώριση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση. 

Φωτοβολίδες, επιφάνεια ς 970418,2170419,3070092 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που είναι σχεδιασμένες για χρήση στην επιφάνεια για φωτισμό, 
αναγνώριση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Α.1 

3170 Πυρίτιδα ανάφλεξης 870094, 29°/0305 

(συνεχ.) 

Πυροτεχνική ύλη που, όταν πυροδοτείται, παράγει ένα έντονο φως, 

Θραυστικέε συσκευές, εκρηκτικές , χωρίς πυροκροτητή, για πετρελαιοπηγές, 5°/0099 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού περιεχόμενη σε ένα περίβλημα χωρίς μέσον πυροδότησης. 
Χρησιμοποιούνται για θραύση πετραηιάτων γύρω από τον άξονα ενός τρυπανιού για διευκόλυνση της ροής 
του αργού πετρελαίου από το πέτρωμα. 

Πυροσωλήνας, αναφλεκτ ήρα, σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση 4370103 

Είδος συνιστάμενο από ένα ^ιεταλλικό σωλήνα με έναν πυρήνα αναφλέξιμου εκρηκτικού. 

Πυροσωλήνας, μη πυροδοτούιιενο ς 3070101 

Είδος που αποτελείται από νήματα βάμβακος διαποτισμένα με λεπτή μαύρη σκόνη. Καίγεται με 
εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται σε γραμμές ανάφλεξης για πυροτεχνήματα κ.λπ. Μπορεί να 
περικλείεται σε χάρτινο σωλήνα για την απόκτηση αποτελέσματος στιγμιαίου ή ςυΙεΙςηΐΛίςΗ. 

Πυροσωλήνας, ασφάλειας 4770105 

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα λεπτά αλεσμένης μαύρης πυρίτιδας περιβεβλημένος από ένα 
εύκαμπτο πλεγμένο ύφασμα με ένα ή περισσότερα προστατευτικά εξωτερικά καλύμματα. Όταν 
πυροδοτείται, καίγεται σε προκαθορισμένο βαθμό χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό εκρηκτικό αποτέλεσμα. 

Πυροσωλήνες εκρηκτικο ί 170106, 1370107, 3570257,4770367 

Είδη με εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκαλούν έκρηξη σε πυρομαχικά. Εχουν ενσωματωμένα 
μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτήματα για την αρχή της έκρηξης. Γενικά έχουν 
ενσωματωμένα προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Πυροσωλήνες εκρηκτικο ί με προστατευτικά χαρακτηριστικά 570408, 1770409, 3970410 

Είδη με εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκαλούν έκρηξη σε πυρομαχικά Έχουν ενσοιματαηιένα 
μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτή^ιατα για την αρχή της έκρηξης. Οι εκρηκτικοί 
πυροσωλήνες πρέπει να έχουν ενσωματωμένα δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά. 

Πυροσωλήνες, πυροδότησης 3070316,4370317,4770368 

Είδη με κύρια εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκαλούν ανάφλεξη σε πυρομαχικά. Έχουν 
ενσωματωμένα μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτήματα για την αρχή της ανάφλεξης. 
Γενικά έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βοιιβίδες χειρός ή όπλου, }ΐε εκρηκτική γόμωση 570284,1770285 

Είδη που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το χέρι ή να εκτοξεύονται από ένα όπλο. Είναι χωρίς μέσον 
πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά. 

Βοιιβίδες . χειρός ή όπλου, με εκρηκτική γόμωση 770292, 1970293 

Είδη που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το χέρι ή να εκτοξεύονται από ένα όπλο. Είναι με μέσον 
πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Α,Ι 

3170 Βο μβίδες, γυμνασίων , χειρόςή όπλου 21°/0372, 30°/0318, 43°/0452, 47°/0110 
(συνεχ.) 

Είδη χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το χέρι ή να εκτοξεύονται 
από ένα όπλο. Περιέχουν την συσκευή γόμωσης και μπορούν να περιέχουν μία γόμωση εντοπισμού. 

Εξοτονάλη 4°/0393 

Ύλη συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλοτριμεθυλενο-τρινιτραμίνης (ΚΠΧ), τρινιτροτολουολίου 
(ΤΝΤ) και αλουμινίου. 

Εξολίτης (εξοτόλη) , ξηρός ή νωπός με λιγότερο από 15 % νερό, κατά βάρος 4°/0118 

Ύλη συνισπήιενη από ένα εσωτερικό μείγ^ια κυκλοτρηιεθυλενο-τρινιτραμίνης (ΚΠΧ) και 
τρινιτροτολουολίου (ΤΝΤ). Ο όρος περιλαμβάνει "Σύνθεση Β". 

Αναφλε κτήρες 9°/0121,21 °/0314, 30°/0315,43°/0325,47°/0454 

Είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές ύλες σχεδκκηχένα να προκαλούν ανάφλεξη σε μια 
γραμμή εκρηκτικών. Μπορούν να ενεργοποιηθούν χημικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω είδη: καλώδιο, αναφλεκτήρα πυροσωλήναν αναφλεκτήρα, πυροσωλήνα :ς 
όγι-εκοηκτικόε. πυροσωλήνες πυροδότησηε. αναπτήρες πυροσούήνων, ενγντές. τύπον καψυλλίου. εγχ ντίε. 
σωληνοειδεκ δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά αναφέρονται ξεχωριστά. 

Αεριωθούμενα διατρητικ ά όπλα γοιιωμένα . πετρελαιοπηγών, χωρίς πυροκροτητή 5°/0124, 39°/0494 

Είδη συνιστάμενα από ένα χαλύβδινο σωλήνα ή μία μεταλλική ταινία, μέσα στην οποία εισάγονται 
μορφοπο«ηιένες γομώσεις συνδεδεμένες με εκρηκτικό καλώδιο, χωρίς μέσον πυροδότησης. 

Αναπτήρ ε ς πυροσωλήνων 47°/0131 

Είδη διαφόρων σχεδιασμών που ενεργοποιούνται *ιε τριβή, κρούση ή ηλεκτρισμό και που 
χρησιμοποιούνται για την πυροδότηση καυσίμων ασφάλειας, 

Νάρκες , με εκρηκτική γόμωση 5°/0137, 17°/0138 

Είδη συνιστά^ιενα κανονικά από μεταλλικά ή σύνθετα δοχεία γεμισμένα }ΐε ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον 
πυροδότησης ή με ^ιέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για να τίθενται σε λειτουργία με το πέρασμα πλοίων, οχημάτων ή 
ανθρώπων. Ο όρος περιλαμβάνει "τορπίλες Β&Π£8ΐοι*ε". 

Νάρκες, με εκρηκτική γόμωση 7°/0136,19°/0294 

Είδη συνιστάμενα κανονικά από μεταλλικά ή σύνθετα δοχεία γεμισμένα με ένα εκρηκτικό, ιιε }ΐέσον 
πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι 
σχεδιασμένα για να τίθενται σε λειτουργία με το πέρασμα πλοίων, οχημάτων ή ανθρώπων. Ο όρος 
περιλαμβάνει "τορπίλες Βαπ^Ιστε ". 

Οκτολίττκ ίΟκτόλη λ ξηρός ή νωπός με λιγότερο από 15 % νερό, κατά βάρος 4°/0266 

Ύλη συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλοτετραμεθυλενο-τετρανιτραμίνης (ΗΜΧ) και 
τρινιτροτολουολίου (ΤΝΤ). 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Α.1 


3170 Οκτονάλη 470496 
(συνεχ.) 

Ύλη συναστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλοτετρα}.ιεθυλενοτετρανιτραμίνης (ΗΜΧ), 
τρινιτροτολουολίσυ (ΤΝΤ) και αλουμινίου. 

Πεντολιτικ , ξηρός ή νωπός με λιγότερο από 15 % νερό, κατά βάρος 4°/0151 

Ύλη συνιστά^ιενη από ένα εσωτερικό μείγμα τετρανιτρικού πενταερυθρίτη (ΡΕ'ΓΝ) και τρινιτροτολουολίου 
(ΤΝΤ). 

Συσσωαατωμένη πυρίτιδα ίπάστα πυρίτιδα^. νωπά με όχι λιγότερο από 17% αλκοόλη, κατά βάρος. 
Συσσο)ματωμένη πυρίτιδα (πάστα πυρίτιδας), νωπή με όχι λιγότερο από 25 % νερό, κατά βάρος 270433, 
26°/0159 

Ύλη συνιστάμενη από νιτροκυτταρίνη διαποτισμένη ).ιε όχι περισσότερο από 60 % νιτρογλυκερίνη ή άλλα 
υγρά οργανικά νιτρικά άλατα ή μείγμα αυτών, 

Πυρίτιδα, άκαπνη 270160, 2670161 

Ύλη βασισμένη στην νιτροκυτταρίνη που χρησιμοποιείται ως προωθητικό. Ο όρος περιλαμβάνει 
προωθητικά με μία μόνη βάση (νιτροκυτταρίνη (ΝΟ) μόνη), με διπλή βάση (τέτοια όπως Ν€ και 
νιτρογλυκερίνη/(ΝΟ)) και με τριπλή βάση (τέτοια όπως ΝΟ/ΝΟ/νιτρογουανιδίνη). 

ΣΗΜΕΙΩΣΪΙ: Άχρηστη, πεπιεσμένη ή γομωμένη σε σάχονς άκαπνη πυρίτιδα αναφέρεται στις γομώσ εις 
χρ <Χ0&ητ ι κ έ£. 

Ετκυτέε. τύπου καψυλλίου 1°/0377,3570378,4770044 

Είδη συνιστάμενα από ένα μεταλλικό ή πλαστικό καψύλλιο που περιέχουν μία μικρή ποσότητα κύριου 
εκρηκτικού }ΐείγ}ΐατος που πυροδοτείται άμεσα με χτύπημα. Χρησιμοποιούνται ως πυροδοτικά στοιχεία σε 
μικρά φυσίγγια όπλων και σε εγχυτές κρούσης για προωθητικές γομώσεις. 

Εγτυτέε, σωληνοειδείε 3070319, 4370320, 4770376 

Είδη συνιστάμενα από έναν εγχυτή για ανάφλεξη και μία βοηθητική γόμωση αναφλέξιμου εκρηκτικού 
τέτοιου όπως μαύρης πυρίτιδας που χρησιμοποιείται για την πυροδότηση της προωθητικης γόμωσης σε μία 
θήκη φυσιγγίων για κανόνια κ.λπ. 

Βλήματα , αδρανή με ανιχνευτή 3070424,4370425, 4770345 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο, τουφέκι ή 
άλλο μικρό όπλο. 

Βλήιιατα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 1770346, 3970347 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι χωρίς 
μέσον πυροδότησης ή με }ΐέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά, Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση χρωμάτων για ένδειξη ή άλλων 
αδρανών υλικών. 

Βλ ήματα , με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 1970426,4170427 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο, Είναι με 
μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά 
Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση χρωμάτων για ένδειξη ή άλλων αδρανών υλικών. 
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3170 Βλήματα . *ιε διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 21 70434, 43°/0435 

(συνεχ.) 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο, τουφέκι ή 
άλλό μικρό όπλο. Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση χρωμάτων για ένδειξη ή άλλων αδρανών υλικών. 

Βλ ήματα , με εκρηκτική γόμωση 570168, 17°/0]69, 39*70344 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι χωρίς 
^ιέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βλήματα , με εκρηκτική γόμωση 7°/0167, 19°/0324 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι ^ιε 
μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Π ροωθητικό. υγρό 2°/0497, 2670495 

Ύλη συνιστάμενη από ένα αναφλέξιμο υγρό εκρηκτικό, που χρησιμοποιείται για προώθηση. 

Προωθητικό. στ ερεό 270498, 26*70499 

Ύλη συνιστάμενη από ένα αναφλέξιμο στερεό εκρηκτικό, που χρησιμοποιείται για προώθηση. 


Συσκευέτ 


:ές 4770173 


Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης και ράβδους ή κρίκους. 
Αποσπούν τις ράβδους ή τους κρίκους για την απελευθέρωση της συσκευής γρήγορα. 


Είδη συνιστά^ιενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού *ιέσα σ’ ένα μεταλλικό στέλεχος. 

Κινητή ρες πυραύλων 370280, 1570281,27°/0186 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού, γενικά ένα στερεό προωθητικό, που περιέχονται σ’ έναν 
κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα ακροφύσια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή 
ένα κατευθυνόμενο βλήμα. 

Κινητήρ ες πυραύλων, υγρών καυσίμων 2370395, 3270396 

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό καύσιμο }«έσα σε έναν κύλινδρο εξοπλισμένο [ΐε ένα ή περισσότερα 
ακροφύσια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή ένα κατευθυνόμενο βλήμα. 

Κινητήρες πυραύλων με υπεονολικά υγρά με ή χωρίς διαρροή γόμωσης 2570322, 3470250 

Είδη συνιστάμενα από ένα υπεργολικό καύσιμο που περιέχεται σε έναν κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή 
περισσότερα ακροφύσια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή ένα κατευθυνόμενο βλήμα. 

Πύραυλου σγηιιατισιιού γραμμής 2170238,3070240,4370453 

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων που είναι σχεδιασμένος να σχηματίζει μία γραμμή. 
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Πύραυλοι, υγρών καύσιμων , με εκρηκτική γόμωση 1070397, 23°/0398 

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό καύσιμο μέσα σε έναν κύλινδρο εξοπλισμένο ^ιε ένα ή περισσότερα 
ακροφύσια και εξοπλισμένο με μία κεφαλή. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλή}.ιατα. 

Πύραυλοί με εκρηκτική γόμωση 670181,1870182 

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων και μία κεφαλή χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον 
πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ο όρος 
περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλή^ιατα. 

Πύραυλοι , με εκρηκτική γόμωση 7*70180, 1970295 

Είδη συνιστάμενα από ένα κινητήρα πυραύλων και μία κεφαλή με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει 
δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα 
βλήματα. 

Πύραυλοι , με διαρροή γόμωσης 15*70436,27*70437, 37*70438 

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων και μία γόμωση για την διαρροή του ωφέλιμου φορτίου 
από μία κεφαλή πυραύλου. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλήματα. 

Πύραυλοι , με αδρανή κεφαλή 27*70183 

Είδη συνιστάμενα από ένα κινητήρα πυραύλων και μία αδρανή κεφαλή. Ο όρος περιλαμβάνει 
κατευθυνόμενα βλήματα. 

Συσκευέε σηματοδότησή γειρός 4370191. 47*70373 

Φορητά είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που παράγουν οπτικά σήματα ή προειδοποιητικά σήματα. Ο 
όρος περιλαμβάνει μικρής επιφάνειας φωτοβολίδες τέτοιες όπως φωτοβολίδες λεωφόρων ή 
σιδηροδρομικών γραμμών και μικρές φωτοβολίδες κινδύνου. 

Σ ηματοδότεε. κινδύνου , πλοίων 9*70194, 30*70195 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες σχεδιασμένα να παράγουν σιήιατα με ήχο, φλόγα ή καπνό ή 
οποισνδήποτε συνδυασμό αυτών. 

Ση ματοδότες σιδηροδρομικών νοαιιιιών. εκρηκτικοί 970192,3070492,4370493, 4770193 

Είδη που περιέχουν μία πυροτεχνική ύλη που εκρήγνυται *ιε δυνατό κρότο όταν το είδος συνθλίβεται. Είναι 
σχεδιασμένα να τοποθετούνται πάνω σε σιδηροτροχιά. 

Ση ματοδότες καπνού . 970196, 1970313, 3070487, 43 70197 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που εκπέμπουν καπνό. Επιπλέον μπορούν να περιέχουν συσκευές 
για εκπομπή ακουστικών σημάτων. 

Συσκευές βολιδοσκόπησης, εκρηκτικές 570374, 1770375 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού, χωρίς μέσον πυροδότησης ή }ΐε μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ρίχνονται από πλοία και 
λειτουργούν όταν φτάνουν ένα προκαθορισμένο βάθος ή τον πυθμένα της θάλασσας. 
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Συσκευές βολιδοσκόπησης. εκρηκτικά 7°/0296, 19°/Ό204 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ρίχνονται από πλοία και λειτουργούν όταν φτάνουν ένα 
προκαθορισμένο βάθος ή τον πυθμένα της θάλασσας. 

Ύλες, εκρηκτικές πολύ μη-ευαίσθητες (Υλ. Ενί 48°/0482) 

Ύλες που παρουσιάζουν έναν κίνδυνο έκρηξης μάζας αλλά που είναι τόσο μη-ευαίσθητες που υπάρχει 
πολύ μικρή πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς και που έχουν περάσει τη Σειρά Ελέγχου 5. 

Τορπίλες υγρών καυσίμων , με αδρανή κεφαλή 32°/0450 

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με μία 
αδρανή κεφαλή. 

Τορπίλες, υνοών καυσίαων. με ή χωρίς εκρηκτική γόμωση 10°/0449 

Είδη συνιστά^ιενα από είτε ένα υγρό εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με ή 
χωρίς κεφαλή, είτε ένα υγρό μη-εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με κεφαλή. 

Τορπίλες, με εκρηκτική γόμωση 5°/045Ι 

Είδη συνιστάμενα από ένα μη-εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, και μία 
κεφαλή χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Τορπίλες, με εκρηκτική γόμωση 6°/0329 

Είδη συνιστά^ιενα από ένα εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, και μία κεφαλή 
χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Το ρπίλες, με εκρηκτική γόμωση 7°/0330 

Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό ή μη-εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης *ιέσα στο 
νερό και μία κεφαλή με {ΐέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Ανι χνευτές για πυοομαχικά 30°/0212,43°/0306 

Σφραγισμένα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες, σχεδακηιένα να αποκαλύπτουν την τροχιά ενός 
βλήματος. 

Τρττονάλη 4°/0390 

Ύλη συνιστάμενη από τρινιτροτολουόλη (ΤΝΤ) αναμεμειγμένο με αλουμίνιο. 
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3170 Κεφαλές, πυραύλ ων, με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 39*70370 
(<™νεχ.) 

Είδη συνιστάμενα από ένα αδρανές ωφέλιμο φορτίο και μια μικρή γόμωση εκρηκτικού η αναφλεξιμου 
εκρηκτικού, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός κινητήρα 
πυραύλων για τη διάλυση αδρανών υλικών. Ο όρος περιλα[ψάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα. 

Κεφαλές, πυραύλων , με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 41703 71 

Είδη συνιστάμενα από ένα αδρανές ωφέλιμο φορτίο και μία μικρή γόμωση εκρηκτικού ή αναφλέξιμου 
εκρηκτικού, με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός κινητήρα πυραύλων για τη διάλυση αδρανών 
υλικών. Ο όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα. 

Κε φαλές, πυραύλων, με εκρηκτική γόμωση 570286,1770287 

Είδη συνιστόμιενα από ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με }ΐέσον πυροδότησης που περιέχει 
δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασ^ιένα για τον εξοπλισμό 
ενός πυραύλου. Ο όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνό^ιενα βλήματα. 

Κεωαλές. πυραύλων , με εκρηκτική γόμωση 770369 

Είδη συνιστά|ΐενα από ένα εκρηκτικό, με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσ^ιατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός πυραυλου. Ο 
όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα. 

Κεφαλές, τορπιλών , με εκρηκτική γόμωση 570221 

Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει 
δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό 
μίας τορπίλης. 

Δείγματα, εκρηκτικά , πλην εκρηκτικών πυροδότησης 5170190 

Νέες ή υπάρχουσες εκρηκτικές ύλες ή είδη, που δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί σε ονομασία του 
περιθωριακού 2101 και μεταφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και γενικά σε μικρές 
ποσότητες, μεταδύ άλλων , για σκοπούς ελέγχου, ταξινόμησης, έρευνας και ανάπτυξης, ή ποιοτικού 
ελέγχου, ή ως εμπορικά δείγματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκρηκτικές ύλες ή είδη κου έχουν ήδη καταχωρηθεί σε (’χλλη ονομασία του 
περιθωριακού 2101 δεν κεριλιψβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.2 


Α. Διατάξεις σχετικές με τη φύση δοχείων από κράμα αλουμινίου για ορισμένα αέρια της 
Κλάσης 2 


I. Ποιότητα του υλικού 

3200 (1) Τα υλικά δοχείων από κράμα αλουμινίου που πρόκειται να γίνουν δεκτά για τα αέρια που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2203 (1 )(<Ι) θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 



Α 

Β 

Ο 

Ο 

Δύναμη 

εφελκυσμού, 

Κιυ, σε ΜΡ3 
(=Ν/πιηι 2 ) 

49 έως 186 

196 έως 372 

196 έως 372 

343 έως 490 

Όριο εμφανούς 
ελαστικότητας, 

Κβ, σε ΜΡα 

(^Ν/πιγτι 2 ) 

μόνιμη 

παραμόρφωση 

1 = 0.2 %) 

10 έως 167 

59 έως 314 

137 έως 334 

206 έως 412 

Μόνιμη 

επιμήκυνση στη 
ρήξη (1 = 

5ά) επί τοις 
εκατό 

12 έως 40 

12 έως 30 

12 έως 30 

11 έως 16 

Δοκιμή 

λυγίσματος 

(διάμετρος 

τόρνου 

<1 = ηΧβ, όπου 
β είναι το πάχος 
του τεμαχίου 
δοκιμής) 

η=5(Βοι£98) 

π=6(Κγπ>98) 

η=6(Κιυί325) 

η=7(Κ.ηι>325) 

η=6(Κιυ<325) 

η=6(Κιη£325) 

π=7(Κιτ}^392) 

π=8(Κπι>392) 

Αριθμός Σειράς 
του Συνδέσ^ιου 
Αλουμινίου υ 

1 000 

5 000 

6 000 

2 000 


Οι πραγματικές ιδιότητες θα εξαρτώνται από τη σύνθεση του συγκεκριμένου κράματος και από την τελική 
επεξεργασία του δοχείου, αλλά οποιοδήποτε κράμα κι αν χρησιμοποιείται το πάχος του δοχείου θα πρέπει 
να υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους: 


€ = 


Ρ ΜΡα Χ & 


2 χ Κβ 
1,30 


β - 


Ρ^ X Ο 


+ Ρ 


ΜΓο 


20χ Κβ 

Ί,Υο 


όπου β = ελάχιστο πάχος τοιχιίηιατος του δοχείου, σε πυη, 


έ Βλέπε "Πρότυπα και δεδομένα για το Αλοομίνιο”, Πέμπτη έκδοση, Ιανουάριος 1976, δημοσιευμένα από 
τον Σύνδεσμο Αλουμινίου, 750 ΠιίηΙ Ανβηιιε, Νενν Υοεέ 
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Ρμρ. - πίεση ελέγχου, σε ΜΡβ (Ρ^·* πίεση ελέγχου, σε βατ), 

ϋ ~ ονομαστική εξωτερική διάμετρος του δοχείου, σε ίτιπη και 

Κβ = εγγυη^ιένη ελάχιστη 0.2 % αντοχή σε εφελκυσμό, σε ΜΡε (=Ν/πήπ 2 ). 

Επιπλέον, η τιμή της ελάχιστης εγγυημένης αντοχής σε εφελκυσμό (Κβ) στον τύπο δεν υπάρχει περίπτωση 
να είναι μεγαλύτερη από 0.85 φορές την εγγυημένη ελάχιστη δύναμη εφελκυσμού (Κπι), ανεξαρτήτως του 
τύπου του κράματος που χρησιμοποιείται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1; Τα παραπάνω χαρακτηριστικά βασίζονται σε προηγούμενη εμπειρία με τα παραπάτα> 
υλικά που χρησιμοποιούνται για δοχεία: 


Στήλη Α: Αλουμίνιο, όχι σε κράμα, 99.5 % καθαρό , 

Στήλη Β: Κράματα αλουμινίου και μαγνησίου, 

Στήλη Ο: Κρά/ιστα αλουμινίου, πυριτίου και μαγνησίου, τέτοια όπως 

ΙΞΟ/Κ209-Α1-Σϊ-Μ% (Σύνδεσμος Αλουμινίου 6351), 

Στήλη Ο: Κράματα αλουμινίου, χαλκού και μαγνησίου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η μόνιμη επιμήκυνση στη ρήξη (1 - 5φ μετράται με δοκιμαστικά τεμάχια κυκλικής 

τομής στα οποία το μήκος περιτυκώματος 1 είναι ίσο με πέντε φορές τη διάμετρο ά, εάν χρησιμοποιούνται 
δοκιμαστικά τεμάχια ορθογώνιας τομής το μήκος περιτυπώματος πρέπει να υπολογίζεται από τον τύπο: 


/ -5.65^[γ~ 0 


όπου Ε 0 είναι το αρχικό εμβαδό της εγκάρσιας τομής του δοκιμαστικού τεμαχίου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: (α) Η δοκιμή λυγίσματος (βλέπε διάγραμμα) θα πρέπει να διεξάγεται σε δείγματα που 

λαμβάνονται με κοπή σε δύο ίσα μέρη πλάτους 3ε, αλλά σε καμία περίπτωσΐ] 
μικρότερου από 25 συη, ενός κυλίνδρου δακτυλιοειδούς τομής.. Τα δείγματα θα 
πρέπει να επεξεργάζονται μηχανικά αλλού εκτός από τις ακμές. 

(ϊ>) Η δοκιμή λυγίσματος θα πρέπει να διεξάγεται μεταξύ μίας ατράκτου τόρνου 
διαμέτρου (φ και δύο κυκλικών υποστηριγμάτων που απέχουν απόσταση (ά + 3ε). 
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής οι εσωτερικές όψεις θα πρέπει να απέχουν απόσταση 
όχι μεγσλιηερη από τη διάμετρο της ατράκτου του τόρνου. 


(ε) Το δείγμα δεν θα πρέπει να εμφανίζει ρωγμές όταν έχει λογιστεί προς τα μέσα γίψιο 
από την άτρακτο του τόρνου μέχρι οι εσωτερικές όψεις να απέχουν απόσταση όχι 
μεγαλύτερη από τη διάηιετρο της ατράκτου. 

(φ Ο λόγος (η) μεταξύ της διαμέτρου της ατράκτου και τον πάχους του δείγματος Οα 
πρέπει να συμφωνεί με τις τιμές που δίνονται στον πίνακα 
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+ 3 « περίπου 

Διάγραμμα της δοκιμής λυγίσματος 

(2) Μία χαμηλότερη τιμή της ελάχιστης επιμήκυνσης είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι μία πρόσθετη 
δοκιμή εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία τα δοχεία κατασκευάζονται υποδεικνύει 
ότι εξασφαλίζεται ασφάλεια μεταφοράς στον ίδιο βαθμό όπως στην περίπτωση των δοχείων που 
κατασκευάζονται να συμφωνούν ^ιε τα χαρακτηριστικά που δίνονται στον πίνακα της παραγράφου (!). 

(3) Το πάχος τοιχωμάτων των δοχείων στο λεπτότερο σημείο θα πρέπει να είναι το παρακάτω: 
όπου διάμετρος του δοχείου είναι μικρότερη από 50 πιιτι: όχι μικρότερο από 1 .5 ιϊιιιί, 
όπου η διάμετρος του δοχείου είναι από 50 έως 150 ιηΐΐΐ: όχι μικρότερο από 2 ιυπι και 
όπου η διάμετρος του δοχείου είναι }ΐεγαλύτερη από 150 ηιπι: όχι μικρότερο από 3 ιηπ». 

(4) Τα άκρα των δοχείων θα πρέπει να έχουν ημικυκλικη, ελλειπτική ή "ημισεληνοειδή" τομή. Θα 
πρέπει να παρέχουν τον ίδιο βαθμό ασφάλειας όπως το σώμα του δοχείου. 

II. Πρόσθετες επίσημες δοκιμές για κράματα αλουμινίου 

3201 (1) Επιπλέον των δοκιμών που απαιτούνται από τα περιθωριακά 2215, 2216 και 2217, είναι απαραίτητη 

η δοκιμή για πιθανή μεσοκρυσταλλικής διάβρωσης του εσωτερικού τοιχώματος του δοχείου όπου γίνεται 
χρήση ενός κράματος αλουμινίου που περιέχει χαλκό, ή όπου γίνεται χρήση ενός κράματος αλουμινίου που 
περιέχει μαγνήσιο και μαγγάνιο και η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο είναι μεγαλύτερη από 3.5% ή η 
περιεκτικότητα σε μαγγάνιο χαμηλότερη από 0,5 %. 

(2) Στην περίπτωση ενός κράματος αλουμινίου/χαλκού η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται από τον 
κατασκευαστή κατά το χρόνο της έγκρισης ενός νέου κρά^ιατος από την αρμόδια αρχή. Θα πρέπει μετά να 
επαναλαμβάνεται, κατά την παραγωγή, για κάθε ποσότητα του κράματος. 
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3201 (3) Στην περίπτωση ενός κράματος αλουμινίου/μαγνησίου η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται 

(συνεχ») από τον κατασκευαστή κατά τον χρόνο της έγκριση ενός νέου κράματος και της παραγωγικής διαδικασίας 
από την αρμόδια αρχή. Η δοκιμή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται όποτε γίνεται αλλαγή στη σύνθεση του 
κράματος ή στην παραγωγική διαδικασία. 

(4) (ε) Προετοιμασία των κραμάτων αλουμινίου/χαλκοΰ 

Πριν το κράμα αλουμινίσυ/χαλκού υποβληθεί στη δοκιμή διάβρωσης, τα δείγματα θα πρέπει 
να καθαρίζονται από τα λάδια με έναν κατάλληλο διαλύτη, και να στεγνώνονται. 

(ί>) Προετοιμασία των κραμάτων αλοομινίον/μαγνησίου 

Πριν το κράμα αλουμινίου/μαγνησίου υποβληθεί στη δοκιμή διάβρωσης, τα δείγματα θα 
πρέπει να θερ^ιαίνονται για επτά ημέρες στους 100 °0. Θα πρέπει ^ιετά να καθαρίζονται από 
τα λάδια με έναν κατάλληλο διαλύτη, και να στεγνώνονται. 

(ο) Εκτέλεση της δοκιμής 

Η εσωτερική πλευρά ενός δείγματος επιφάνειας 1 000 τπγτι 2 (33.3 χ 30 σισι) από το υλικό που 
περιέχει χαλκά θα πρέπει να κατεργάζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, για 24 ώρες, με 1 
000 ιτιΐ ενός υδατικού διαλύματος που περιέχει 3 % ΝδΟ! και 0.5 % Η€1. 

(ό) Εξέταση 

Αφού πλυθεί και στεγνώσει, ένα τμήμα του δείγματος 20 ηιπι μακρύ θα πρέπει να εξετάζεται 
μικρογραφικά σε ^ιεγέθυνση 100 έως 500 X, κατά προτίμηση μετά από ηλεκτρολυτική 
στίλβωση. 

Το βάθος της προσβολής δεν θα πρέπει να προχωράει πέρα από το δεύτερο στρώμα κόκκων 
από την επιφάνεια που υποβάλλεται στη δοκιμή διάβρωσης. Κατ’ αρχήν, εάν προσβληθεί όλο 
το πρώτο στράηια κόκκων, μόνον μέρος της δεύτερης σειράς 0α πρέπει να προσβληθεί. 

Στην περίπτωση τομών, θα πρέπει να γίνεται εξέταση σε ορθές γωνίες ως προς στην 
επιφάνεια. 

Όπου μετά από ηλεκτρολυτική στίλβωση βρίσκεται απαραίτητη η παράσταση των ορίων των 
κόκκων ιδιαίτερα ορατά για περαιτέρω εξέταση, αυτό θα πρέπει να γίνεται με μία μέθοδο 
αποδεκτή από την αρμόδια αρχή. 

ΠΙ. Προστασία της εσωτερικής επιφάνειας 

3202 Η εσωτερική επιφάνεια των δοχείων από κράμα αλουμινίου θα πρέπει να παρέχεται *ιε μία κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική επικάλυψη εάν οι αρμόδιοι σταθμοί δοκιμής το θεωρούν απαραίτητο. 


3203- 

3249 
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Β. Απαιτήσεις σχετικές με τα υλικά και την κατασκευή των δοχείων που προορίζονται για τη 
μεταφορά βαθιά κατεφυγμένων υγροποιημένων αερίων της Κλάσης 2 

3250 (1) Τα δοχεία θα πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, ή 
κράμα χαλκού, π.χ. ορείχαλκο. Πάντως, δοχεία, κατασκευασμένα από χαλκό ή κράμα χαλκού θα πρέπει να 
γίνονται δεκτά μόνον για αέρια που δεν περιέχουν ακετυλένιο. 

(2) Μόνον υλικά κατάλληλα στην χαμηλότερη Θερμοκρασία εργασίας των δοχείων και των 
εξαρτημάτων τους και εξοπλισμών τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

3251 Τα παρακάτω υλικά θα πρέπει να γίνονται δεκτά για την κατασκευή των δοχείων: 

( 3 ) χάλυβες που δεν υπόκεινται σε εύκολη θραύση στην χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας 
(βλέπε περιθωριακό 3265). 

!. Λεπτοτριμμένοι αμιγείς χάλυβες, έως θερμοκρασία - 60 °€, 

2. Νικελιούχοι χάλυβες (με περιεκτικότητα σε νικέλιο 0.5 έως 9 %) έως θερμοκρασία 
-196 °0, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε νικέλιο. 

3. ωστενιτικοί χρωμο-νικελιούχοι χάλυβες, έως θερμοκρασία - 270 °(Γ. 

(Β) αλουμίνιο όχι περισσότερο από 99.5 % καθαρό, ή κρόμιατα αλουμινίου (βλέπε περιθωριακό 
3266), 

(ς) ανοιγμένος χαλκός όχι λιγότερο από 99.9% καθαρός, ή κράματα χαλκού που έχουν 
περιεκτικότητα σε χαλκό μεγαλύτερη από 56 % (βλέπε περιθωριακό 3267). 

3252 (1) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι είτε χωρίς ραφές είτε οξυγονοκολλημένα. 

(2) Τα δοχεία του περιθωριακού 2206 κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα, από χαλκό ή από 
κράμα χαλκού μπορούν εναλλακτικά να είναι σκληρής συγκόλλησης. 

3253 Τα εξαρτήματα και οι εξοπλισμοί μπορούν είτε να είναι βιδωμένοι στα δοχεία, είτε να είναι προσαρημιένοι 
σ’ αυτά ως εξής: 

(β) δοχεία κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου: με οξυγονοκόλληση, 

(Β) δοχεία κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα, από χαλκό ή από κρά^ια χαλκού; με 
οξυγονοκόλληση ή σκληρή συγκόλληση. 

3254 Η κατασκευή των δοχείων και ο τρόπος προσάρτησής τους στο όχημα, στο πλαίσιο ή μέσα στο πλαίσιο του 
εμπορευματοκιβωτίου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείει με βεβαιότητα οποιαδήποτε μείωση 
στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων στήριξης που πιθανώς να τα καθιστούσε εύθραυστα. Τα δεσίματα των 
δοχείων θα πρέπει να είναι από μόνα τους έτσι σχεδιασμένα ώστε ακόμα κι όταν το δοχείο είναι στην 
χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας του να έχουν ακόμα τις απαραίτητες μηχανικές ιδιότητες. 
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3255- 

3264 

1. Υλικά, δοχεία 
(β) Χαλύβδινα δοχεία 

3265 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δοχείων και τα κορδόνια συγκόλλησης, Οα πρέπει 
στις χαμηλότερες θερμοκρασίες εργασίας τους να ικανοποιούν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις ως 
προς τη δύναμη κρούσης. 

Οι δοκιμές μπορούν να διεξάγονται με δοκιμαστικά τε^ιάχια που έχουν χαραγή είτε σε σχήμα ϋ είτε σε 
σχήμα V. 


Υλικό 

-Δύναμη κρούσης ^ φύλλων μετάλλων και κορδονιών 
συγκόλλησης στις χαμηλότερες θερμοκρασίες εργασίας 


.Ι/οηι 2 * 

ί/οω 2 * 

Αμιγής καθησυχασμένος χάλυβας 

34.3 

27.4 

Φεριτικό κρά^ια χάλυβα 



Νΐ <5 % 

34.3 

21.6 

Φεριτικό κράμα χάλυβα 



5 % < Νΐ < 9 % 

44.1 

34.3 

Ωστενιτικός Ο Νϊ χάλυβας 

39.2 

31.4 


* Δυνόηιεις κρούσης προσδιορισμένες με διαφορετικά δοκιμαστικά τεμάχια δεν είναι ομιοιβαία συγκρίσιμα. 
Βλέπε επίσης περιθωριακό 3275 έως 3277 . 

Οι τιμές σχετίζονται /ιε δοκιμαστικά τεμάχια με χαραγή σε σχήμα V όπως φαίνεται παρακάτω. 
ς Οι τιμές σχετίζονται με δοκιμαστικά τεμάχια με χαραγή σε σχήμα V σύμφωνα με την 180 Κ / 4Η. 
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3265 

(συνεχ.) 



Στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, μόνον το κορδόνι συγκόλλησης είναι ανάγκη να υποβάλλεται σε 
δοκιμή της δύναμης κρούσης. 

Για θερμοκρασίες εργασίας κάτω από * 196 °0, η δοκιμή δύναμης κρούσης δεν διεξάγεται στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία εργασίας, αλλά στους - 196 °0. 

(ύ) Λοχεία κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου 

3266 Οι ραφές των δοχείων θα πρέπει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις 
ως προς τον συντελεστή λυγίσματος: 


Πάχος φύλλου 
ε σε γτιπι 

Συντελεστής λυγίσματος 1ι *' για τη ραφή 

Βάση σε ζώνη συμπίεσης 

Βάση σε ζώνη τάσης 

£ 12 

£ 15 

> 12 

> 12 έως 20 

> 12 

> 10 

>20 

> 9 

£ 8 


9 Βλέπε κεριθαψιακό 3285. 

(ο) Λοχεία κατασκευασμένα από χαλκό ή κρύφια χαλκού 

3267 Δεν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή δοκιμών για να προσδιοριστεί εάν η δύναμη κρούσης είναι 

αρκετή. 

3268- 

3274 
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2. Δοκιμές 

(β) Δοκιμές δύναμης κρούσης 

3275 Η δύναμη κρούσης που εμφανίζεται στο περιθωριακό 3265 σχετίζεται }ΐε δοκηιαστικά τε|ΐάχια επιφάνειας 
10x10 πιιτι και που έχουν χαραγή σε σχήμα II ή V. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οσον αφορά στο σχήμα, των δοκιμαστικών τεμαχίων, βλέπε περιθωριακό 3265 

(πίνακας, σημειώσεις 5/ και ς/). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για φύλλα πάχους μικρότερου από 10 ηαη αλλά όχι μικρότερου από 5 πιηι, Θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά τεμάχια που έχουν τομή 10 χ β πιηι, όπου "ε" σναπαριστά το πάχος του 
φύλλου. Τέτοιες δοκιμές δύνα+ιης κρούσης δίνουν γενικά υψηλότερες τιμές από αυτές που δίνουν τέτοιες 
δοκιμές σε κοινά δοκιμαστικά τεμάχια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Κιψία δοκιμή δύντμιης κρούσης δεν θα πρέπει να διεξάγεται σε φύλλα πάχους 

μικρότερου από 5 ηνη, ή πάνω στις ραφές τους. 

3276 (1) Για δοκιμή φύλλων ^ιετάλλου η δύναμη κρούσης θα πρέπει να προσδιορίζεται σε τρία δοκιμαστικά 
τεμάχια. Τα δοκιμαστικά τε$ιάχια θα πρέπει να μετακινούνται σε ορθές γωνίες ως προς την κατεύθυνση 
κύλισης στην περίπτωση δοκιμαστικών τεμαχίων ^ιε χαραγή σε σχήμα II και στην κατεύθυνση κύλισης 
στην περίπτωση δοκιμαστικών τεμαχίων με χαραγή σε σχήμα V. 

(2) Για δοκιμή των ραφών τα δοκηιαστικά τεμάχια θα πρέπει να λαμβάνονιαι ιυς εξής: 

ε < 10 ιτιηι 


- τρία δοκμιαστικά τειιάχια από το κέντρο της συγκόλλησης, 

- τρία δοκιμαστικά τεμάχια από τη ζώνη αλλοίωσης λόγω της συγκόλλησης (η χαραγή θα πρέπει 
να είναι πλήρως έξω από την τετηγμένη περιοχή αλλά όσο το δυνατόν πιο κοντά της). 






δηλ. έξι δοκιμαστικά τεμάχια συνολικά. 


Κέντρο της 
συγκόλλησης 


Ζώνη της 
αλλοίωσης 



6084 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Α.2 

3276 Τα δοκιμαστικά τεμάχια θα πρέπει να είναι έτσι κατεργασμένα ώστε να έχουν το μέγιστο δυνατόν πάχος, 
(συνεχ.) 

10 <β ί20 


- τρία δοκιμαστικά τεμάχια από το κέντρο της συγκόλλησης, 

- τρία δοκιμαστικά τεμάχια από τη ζώνη αλλοίωσης, 




Ζώνη της αλλοίωσης 
δηλ. έξι δοκηιαστικά τεμάχια συνολικά. 

β >20 


δύο τριάδες δοκιμαστικών τεμαχίων (μία στην πάνω όψη, μία στην χαμηλότερη όψη) σε καθένα από 
τα σημεία που υποδεικνύονται παρακάτω. 



Κέντρο της συγκόλλησης 
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3276 

(συνεχ.) 



δηλ. δώδεκα δοκιμαστικά τεμάχια συνολικά. 

3277 (I) Για φύλλο μετάλλου ο *ιέσος όρος των τριών δοκιμών θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες ίμιες 
που δίνονται στο περιθωριακό 3265. Καμία από τις τιμές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 30 % κάτω 
από το οριζό^ιενο ελάχιστο. 

(2) Για συγκολλήσεις οι μέσες τιμές που λαμβάνονται από τρία από τα δοκιμαστικά τεμάχια που 
λαμβάνονται στα διαφορετικά σημεία, κέντρο της συγκόλλησης και ζώνη της αλλοίωσης, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στις ελάχιστες τιμές που εμφανίζονται. Καμία από τις τιμές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από 30 % κάτω από το οριζόμενο ελάχιστο. 

3278- 

3284 

(6) Προσδιορισμός του συντελεστή λυγίσματος 

3285 (I) Ο συντελεστής λυγίσματος Ιί που αναφέρεται στο περιθωριακό 3266 ορίζεται ως εξής: 


λ = 


50 


6 

τ¬ 


όπου ε = πάχος του φύλλου σε ιτιγπ και 

γ = ιιέση ακτίνα καμπυλότητας σε αιπι του δοκιμαστικού τε} ισχίου όταν 

εμφανίζεται η πρώτη ρωγμή στη ζώνη τάσης. 

(2) Ο συντελεστής λυγίσματος Ιι θα πρέπει να προσδιορίζεται για τη ραφή. Το πλάτος του δοκιμαστικού 
τεμαχίου θα πρέπει να είναι ίσο με 3ε. 
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3285 (3) Τέσσερεις δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται στη ραφή, δύο με τη βάση στη ζώνη 

(συνεχ.) συμπίεσης (σχ. 1) και δύο με τη βάση στη ζώνη τάσης (σχ. 2). Όλες οι τηιές που λαμβάνονται θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελάχιστων τιμών του περιθωριακού 3266. 



3286- 

3290 



Ο. Διατάξεις σχετικές με δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ και δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο 
(φυσίγγια αερίου) της Κλάσης 2,5° 

1. Δοκιμές πίεσης και έκρηξης σε υπόδειγμα δοχείου 

3291 Οι δοκιμές υδραυλικής πίεσης θα πρέπει να διεξάγονται σε τουλάχιστον πέντε κενά δοχεία από κάθε 
υπόδειγμα, 

( 3 ) ^ιέχρι την οριζόμενη πίεση ελέγχου, κατά τον οποίο χρόνο καμία διαρροή ή ορατή μόνιμη 
αλλοίωση δεν θα πρέπει να έχει συμβεί και 

(&) μέχρι να συμβεί διαρροή ή έκρηξη. Το κοίλο άκρο, εάν υπάρχει, θα πρέπει να υποχωρεί πρώτο 
και το δοχείο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διαρροή ή να ανατινάζεται μέχρι μία πίεση ίση ή 
μεγαλύτερη από 1 1 φορές την πίεση ελέγχου. 

Οι απαιτήσεις αυτού του περιθωριακού θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρείται η ακόλουθη 
προδιαγραφή: 

ΕΝ 417: 1992 για 2037 δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου) του 5° που 
περιέχουν 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένων, ε.α.ο. 

2. Δοκιμές σφιξίματος (στεγανότητας) σε όλα τα δοχεία 

3292 (1) Για τον έλεγχο σε διανεμητές αεροζόλ και δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου) 
του 5° σε λουτρό ζεστού νερού, η θερμοκρασία του λουτρού και η διάρκεια της δοκιμής 0α πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε η εσωτερική πίεση κάθε δοχείου να φτάνει τουλάχιστον το 90 % της εσωτερικής πίεσης που 
θα μπορούσε να επιτευχθεί στους 55 °0. 

Πάντως, εάν το περιεχόμενο είναι ευαίσθητο στη θερμότητα ή εάν τα δοχεία είναι κατασκευασ).ιένα από 
πλαστικό υλικό που μαλακώνει σ’ αυτή τη θερμοκρασία δοκιμής, η θερμοκρασία του λουτρού θα πρέπει να 
είναι από 20 έως 30 επιπλέον, ένας διανεμητής κάθε 2 000 θα πρέπει να ελέγχεται στη θερμοκρασία 
που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 
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3292 (2) Καμία διαρροή ή μόνιμη αλλοίωση των δοχείων δεν Οα πρέπει να συμβαίνει. Η διάταξη που 

(συν.) αφορά στη μόνιμη αλλοίωση δεν ισχύει για δοχεία που, κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, 

μαλακώνουν. 

(3) Οι απαιτήσεις αυτού του περιθωριακού θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν τηρείται η ακόλουθη 
προδιαγραφή: 

ΕΝ 417: 1992 για 2037 δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου) του 5° που 
περιέχουν 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροπουμιένων, ε.α.ο. 


3293- 

3299 
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Α. Έλεγχοι σχετικοί με εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3,6.1 και 8 
Έλεγχος για τον καθορισμό του σημείου ανάφλεξης 

3300 (!) Το ση$ιείο ανάφλεξης θα πρέπει να καθορίζεται μέσω ενός από τους παρακάτω τύπους 
μηχανισμών: 

(α) Αύβΐ 

(ί>) Αβεί-Ρεηελχ 

(ο) Τε β 

(ά) Ρβηδλγ-ΜεΓίεηχ. 

(β) Μηχανισμός σύμφωνα με τΐΊν ΙδΟ 3679:1983 ή ΙδΟ 3680:1983. 

(2) Για τον καθορισμό του σημείου ανάφλεξης χρωμάτων, γόμμας και παρομοίων ιξωδών 
προϊόντων που περιέχουν διαλύτες, μόνο μηχανισμοί και μέθοδοι ελέγχου κατάλληλοι για τον 
καθορισμό του σημείου ανάφλεξης ιξωδών υγρών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με 
τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

(α) Διεθνής Προδιαγραφή ΙδΟ 3679: 1983 

(6) Διεθνής Προδιαγραφή 180 3680: 1983 

(ο) Διεθνής Προδιαγραφή 180 1523: 1983 

(ά) Γερμανική Προδιαγραφή ϋΙΝ 53213: 1978, Μέρος ! 

3301 (I) Η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να είναι είτε σύμφωνα με μέθοδο ισορροπίας είτε 
σύμφωνα με μέθοδο μη ισορροπίας. 

(2) Για την διαδικασία σύμφωνα με μέθοδο ισορροπίας, βλ.: 

(») Διεθνής Προδιαγραφή ΙδΟ 1516: 1981 

(6) Διεθνής Προδιαγραφή 180 3680: 1983 

(ς) Διεθνής Προδιαγραφή ΙδΟ 1523: 1983 

(<Ι) Διεθνής Προδιαγραφή 180 3679: 1983 

(3) Η διαδικασία σύμφωνα με μέθοδο μη ισορροπίας Οα πρέπει να είναι: 

(α) για τον μηχανισμό Αύεΐ, βλ.: 

(ί) Βρετανική Προδιαγραφή Βδ 2000 Μέρος 170: 1995 
(η) Γαλλική Προδιαγραφή ΝΡ ΜΟ7-011: 1988 
(ίίί) Γαλλική Προδιαγραφή ΝΡ Τ66-009: 1969 

(ύ) για τον μηχανισμό Α1)β1-Ρβη5λγ, βλ.: 

(ι) Γερμανική Προδιαγραφή ΟΙΝ 51755, Μέρος 1: 1974 
(για θερμοκρασίες από 5 °0 έως 65 °0) 

(η) Γερμανική Προδιαγραφή ΟΙΝ 51755, Μέρος 2: 1978 

(για θερμοκρασίες κάτω των 5 °0) 

(ϋί) Γαλλική Προδιαγραφή ΝΡ ΜΟ7-036: 1984 
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(ο) για τον μηχανισμό Ταβ, βλ. Αμερικανική Προδιαγραφή Α5ΤΜ Ό 56: 1993 
(ό) για τον μηχανισμό ΡβπδΙιγ-ΜεΠοηβ, βλ.: 

(ί) Διεθνής Προδιαγραφή 130 2719: 1988 

(π) Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 22719 σε κάθε μία από τις εθνικές εκδοχές 
της 

(π.χ. Β3 2000, μέρος 404/ΕΝ 22719): 1994 
(ίϊϊ) Αμερικανική Προδιαγραφή Α3ΤΜ Ο 93: 1994 
(ίν) Προδιαγραφή Ινστιτούτου Πετρελαίου ΙΡ 34: 1988 

(4) Οι μέθοδοι ελέγχου που απαριθμούνται στις παραγράφους (2) και (3) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για εύρη του σημείου ανάφλεξης που καθορίζονται στις επιμέρους 
μεθόδους. Η δυνατότητα χημικών αντιδράσεων μεταξύ της ύλης και του υποβάθρου του δείγματος 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν επιλέγεται η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί. Ο μηχανισμός 
θα πρέπει, στο βαθμό που συνάδει με την ασφάλεια, να τοποθετείται σε θέση ελεύθερη ρευμάτων. 
Για ασφάλεια, μέθοδος που χρησιμοποιεί μικρό μέγεθος δείγματος, γύρω στα 2 γπΙ, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για οργανικά υπεροξείδια και αυτενεργές ύλες (γνωστές επίσης ως "ενεργητικές” 
ύλες), ή για τοξικές ύλες. 

(5) Όταν το σημείο ανάφλεξης, καθορισμένο από μέθοδο μη ισορροπίας σύμφωνα με την 
παράγραφο (3) βρίσκεται ότι είναι στους 23 ± 2 °0 ή 61 ± 2 °0, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται για 
κάθε εύρος θερμοκρασίας με μέθοδο ισορροπίας σύμφωνα με την παράγραφο (2). 

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ταξινόμηση ενός εύφλεκτου υγρού, ο αριθμός είδους που προτείνεται 
από τον αποστολέα θα πρέπει να γίνεται δεκτός εάν ένας έλεγχος του σημείου ανάφλεξης, δίνει ένα 
αποτέλεσμα που δεν διαφέρει περισσότερο από 2 °0 από τα όρια (23 °0, και 61 αντίστοιχα) που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2301. Εάν η διαφορά είναι άνω των 2° Ο, δεύτερος δοκιμαστικός έλεγχος 
θα πρέπει να διενεργείται, και θα πρέπει να υιοθετείται η χαμηλότερη τιμή των σημείων ανάφλεξης που 
λαμβάνονται από τους δύο δοκιμαστικούς ελέγχους. 

Έλεγχος για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υπεροξείδιο 

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υπεροξείδιο ενός υγρού, η διαδικασία έχει ως εξής: 

Μία ποσότητα ρ (περίπου 5 & ζυγισμένη με ακρίβεια 0.01 β) του υγρού προς τιτλοδότηση τοποθετείται σε 
μία φιάλη ΕτΙβηπιεχβι*, 20 επί 3 οξικού ανυδρίτη και περίπου 1 % σκόνης στερεού υοδωύχου καλιού 
προστίθενται. Η φιάλη ανακινείται κας μετά από 10 λεπτά, θερμαίνεται για 3 λεπτά σε περίπου 60 
θερμοκρασία. Όταν έχει αφεθεί για κρύωμα για 5 λεπτά, 25 οιυ 3 νερού προστίθενται. Μετά απ’ αυτό, 
αφήνεται σε ηρεμία για μισή ώρα και μετά το απελευθεροηιένο ιώδιο τιτλοδοτείται με ένα δεκατονικό 
διάλυμα θειοθειικού νατρίου χωρίς την προσθήκη δείκτη. Πλήρης αποχρωματισμός δείχνει το τέλος της 
αντίδρασης. Εάν η είναι ο αριθμός των ου 3 θειοθειικού διαλύματος που απαιτούνται, το ποσοστό του 
υπεροξειδίου (υπολογιζόμενο ως Η 2 0 2 ) που υπάρχει στο δείγμα λαμβάνεται από τον τύπο 77 η /100 ρ. 

Μέθοδος ελέγχου για ευφλεκτότητα 

(1) Η μέθοδος περιγράφει μία διαδικασία για να προσδιοριστεί εάν η ύλη, όταν θερμαίνεται υπό τις 
συνθήκες .ελέγχου και εκτίθεται σε μία εξωτερική πηγή φλόγας που εφαρμόζεται με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο, αναφλέγεται, 

(2) Αρχή π/ς μεθόδου: ένα μεταλλικό κομμάτι με ένα κοίλωμα (κοίλωμα τμήματος ελέγχου) θερμαίνεται 
σε μία προκαθορισμένη θερμοκρασία. Ένας προκαθορισμένος όγκος της ύλης υπό έλεγχο μεταφέρεται στο 
κοίλωμα και σημειώνεται η ικανότητα του να αναφλέγεται ^ιετά από εφαρμογή και στη συνέχεια 
απομάκρυνση μίας συγκεκριμένης φλόγας υπό προκαθορισμένες συνθήκες. 
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(3) Συσκευή : Χρησιμοποιείται ένας δοκμιαστήρας ευφλεκτότητας που συνίσταται από ένα κομμάτι 
κράματος αλουμινίου ή άλλου ανθεκτικού στη διάβρωση μετάλλου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας. Το 
κομμάτι έχει ένα κοίλωμα και μία υποδοχή για θερμόμετρο. Μία μικρή συναρμολόγηση αεριοπροώθησης 
αερίου πάνω σ' έναν στροφέα προσαρμόζεται στο κομμάτι. Η χειρολαβή και η είσοδος αερίου για τον 
αεριοπροωθητή αερίου μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε κατάλληλη γωνία ως προς τον αεριοπροωθητή 
αερίου. Μία κατάλληλη συσκευή εμφανίζεται στο σχήμα 1 και οι κύριες διαστάσεις δίνονται στα σχήματα 
1 και 2. 

Απαιτούνται τα παρακάτω εξαρτήματα: 

(ε) Μετρητής, για να ελέγχεται ότι το ύψος του κέντρου του αεριοπροωθητή αερίου πάνω από την 
κορυφή του κοιλώματος του τμήματος ελέγχου είναι 2.2 πιπι (βλέπε σχήμα 1). 

(6) θερμόμετρο, υδραργύρου από γυαλί, για οριζόντια λειτουργία, με ευαισθησία όχι μικρότερη 
από ΙπιπιΛΟ, ή άλλη συσκευή μέτρησης αντίστοιχης ευαισθησίας που επιτρέπει ανάγνωση 
διαφορών 0.5 Όταν βρίσκεται στη θέση του στο κομμάτι, ο βολβός του θερμομέτρου θα 
πρέπει να περιβάλλεται από θερμικώς αγώγιμη θερμοπλαστική ένωση. 

(ο) Εστία θέρμανσης, εξοπλισμένη με συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας. (Αλλοι τύποι 
συσκευής με κατάλληλα εξαρτήματα για τον έλεγχο της θερ*ιοκρασίας μπορούν να 
χρησηιοποιηθούν για τη θέρ^ιανση του μεταλλικού κομματιού). 

(ά) Χρονόμετρο , ή άλλη κατάλληλη συσκευή μέτρησης του χρόνου. 

(β) Σύριγγα, ικανή για λήψη 2 γπ! }ΐε ακρίβεια ± 0.1 ιηΐ και 

(!) Πηγή καυσίμου, καύσιμο δοκηιών βουτανίου. 

(4) δειγματοληψία: Το δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό της ύλης υπό έλεγχο και θα πρέπει 
να λαμβάνεται και διατηρείται σε ένα σφιχτά κλειστό περιέκτη πριν τον έλεγχο, Λόγω της πιθανότητας 
απώλειας πτητικών συστατικών, το δείγμα θα πρέπει να υπόκειται μόνον στην ελάχιστη επεξεργασία για 
την εξασφάλιση της ομοιογένειάς του. Μετά από απομάκρυνση του κάθε τμήματος ελέγχου, ο περιέκτης 
δειγμάτων θα πρέπει αμέσως να κλείνεται σφιχτά ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν διαφεύγουν πτητικά 
συστατικά από τον περιέκτη, Εάν αυτό το κλείσιμο είναι ατελές, ένα εντελώς νέο δείγμα θα πρέπει να 
λαμβάνεται. 

(5) Διαδικασία: Διεξαγωγή του προσδιορισμού εις τριπλούν. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ο έλεγχος δεν πρέπει να διεξάγεται σε μικρό περιορυηιένο χώρο (για παράδειγμα 
εφαρμοστό κιβώτιο), λόγω του κινδύνου εκρήξεων. 

(β) Είναι βασικό η συσκευή να στήνεται σε έναν πλήρως ελεύθερο από ρεύματα χώρο (βλέπε 
προειδοποίηση) και }ΐε απουσία δυνατού φωτισμού, για διευκόλυνση της παρατήρησης τιγς 
λάμψης, της φλόγας κ.λπ. 

(ύ) Τοποθετούμε το μεταλλικό κομμάτι πάνω στην εστία θέρμανσης ή θερμαίνουμε το μεταλλικό 
κομμάτι με άλλον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε η θερμοκρασία του, όπως υποδεικνύεται από το 
θερμόμετρο που είναι τοποθετημένο στο μεταλλικό κομμάτι, να παραινεί στην 
προκαθορισμένη θερμοκρασία με ανοχή ± 1 °€. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι 60.5/75 °€ 
[βλέπε (Η)]. Διορθώνουμε αυτή τη θερμοκρασία για τη διαφορά σε βαρομετρική πίεση από την 
κανονική ατμοσφαιρική πίεση (101.3 ΙιΡβ) με αύξηση της θερ^ιοκρασίας ελέγχου για μία 
υψηλή πίεση ή με μείωση της θερμοκρασίας ελέγχου για μία χαμηλότερη πίεση κατά 1.0 °0 
για κάθε 4 ΙςΡα διαφορά. Εξασφαλίζουμε ότι η κορυφή του μεταλλικού κομματιού είναι 
ακριβώς οριζόντια. Χρησιμοποιούμε τον μετρητή για να ελέγξουμε ότι ο αεριοπροωθητής 
είναι 2.2 ιυπι πάνω από την κορυφή του κοιλώματος όταν βρίσκεται στη θέση ελέγχου. 
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3304 (ο) Ανάβουμε το καύσιμο δοκιμών βουτανίου με τον αεριοπροωθητή μακριά από τη θέση 

(συνεχ.) ελέγχου (δηλ. στη θέση "εκτός", μακριά από το κοίλωμα). Ρυθμίζουμε το >ιέγεθος της 

φλόγας έτσι ώστε να είναι 8 πιπι έως 9 Γη σι υψηλή και περίπου 5 πιπι πλατιά. 

(ά) Με τη χρήση της σύριγγας, παίρνουμε από τον περιέκτη δείγματος τουλάχιστον 2 γπΙ από το 
δείγμα και γρήγορα μεταφέρουμε ένα τμήμα ελέγχου 2πι1±0.1ηιΙ στο κοίλωμα του 
δοκηιαστήρα ευφλεκτότητας και αμέσως ξεκινάμε τη χρονο^ιετρική συσκευή, 

(ε) Μετά από χρόνο θέρμανσης 60 5 , κατά τον οποίο χρόνο το τμήμα ελέγχου κρίνεται ότι έχει 
φτάσει τη θερμοκρασία ισορροπίας του και εάν το ρευστό ελέγχου δεν έχει αναφλεγεί, 
περιστρέφουν τη φλόγα ελέγχρυ μέσα στο τμήμα ελέγχου πάνω από την άκρη του 
κοιλώματος του υγρού. Τη διατηρούμε σ’ αυτή τη θέση για 15 5 και μετά την επιστρέφουμε 
στη θέση "εκτός" ενώ παρατηρούμε τη συμπεριφορά του τμήματος ελέγχρυ. II φλόγα ελέγχου 
θα πρέπει να παραμένει αναμμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

(ί) Για κάθε έλεγχο παρατηρούν και καταγράφουμε: 

(ί) εάν υπάρχει ανάφλεξη και συντηρούννη ανάφλεξη ή λάμψη, ή τίποτα απ’ τα δύο, του 
τμήματος ελέγχου πριν η φλόγα ελέγχου μετακινηθεί μέσα στη θέση ελέγχου, 

(ϋ) εάν το τμήμα ελέγχου αναφλεγεί ενώ η φλόγα ελέγχου είναι στη θέση 

ελέγχου και, εάν συμβαίνει αυτό, για πόσο διατηρείται η ανάφλεξη μετά την επιστροφή 
της φλόγας ελέγχου στη θέση "εκτός". 

(β) Εάν δεν παρατηρηθεί διατηρούν^! ανάφλεξη σε συμφωνία ν Π 1 ν παράγραφο (6) , 
επαναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία ν ν έα τμήματα ελέγχου, αλλά ν χρόνο θέρμανσης 30 5. 

(Η) Εάν δεν παρατηρηθεί διατηρούμενη) ανάφλεξη σε συμφωνία ν την παράγραφο (6) σε 
θερμοκρασία ελέγχου 60.5 °0, επαναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία με νέα τμήματα ελέγχου, 
αλλά σε θερμο κ Ρ ασ ^ α ελέγχου 75 ο 0. 

3305- 

3309 
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διαστάσεις της συσκευής ελέγχου για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας εύφλεκτων υγρών. 

Διαστάσεις σε χιλιοστά 



Σχήμα 1 * Δοκιμαστήρας ευφλεκτότητας 



Σχήμα 2 - Αεριοπροωθητής αερίου ελέγχου και φλόγα 
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Β, Έλεγχος για τον προσδιορισμό ρευστότητας 

3310 Για τον προσδιορισμό της ρευστότητας υγρών ή ιξωδών υλών και μειγμάτων της Κλάσης 3 και κολλωδών 
υλών της Κλάσης 4.1, η παρακάτω μέθοδος ελέγχου θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(&) Συσκευή ελέγχου 

Εμπορικό πενετρόμετρο σύμφωνα με το Πρότυπο 130 2137-1985, με ράβδο-οδηγό 47.5 § ± 0.05 β, 
κόσκινο από σκληραλουμίνιο με κωνικές οπές και βάρος 102.5 β ± 0.05 β (βλέπε Σχήμα 3), δοχείο 
διείσδυσης }ΐε εσιοτερική διάμετρο 72 ητίΓΠ έως 80 πίππ για λήψη του δείγματος. 

(δ) διαδικασία ελέγχου 

Το δείγμα χύνεται μέσα στο δοχείο διείσδυσης όχι λιγότερο από μισή ώρα πριν τη μέτρηση. Το 
δοχείο κλείνεται μετά ερμητικά και αφήνεται σε ηρεμία μέχρι τη μέτρηση. Το δείγμα στο ερμητικά 
κλειστό δοχείο διείσδυσης θερμαίνεται στους 35 ± 0.5 °€ και τοποθετείται πάνω στον πίνακα του 

πενετρόμετρου αμέσως πριν τη μέτρηση (όχι περισσότερο από δύο λεπτά). Το σημείο 8 του 
κόσκινου φέρεται μετά σ’ επαφή με την επιφάνεια του υγρού και μετράται ο ρυθμός διείσδυσης. 

(ο) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

Μία ύλη δεν υπόκειται στις διατάξεις της Κλάσης 3 αλλά σε εκείνες της Κλάσης 4.1 αυτής της 
Οδηγίας εάν, αφού το κέντρο δ έχει έλθει σ’ επαφή }ΐε την επιφάνεια του δείγματος, η διείσδυση που 
λαμβάνεται από τον πίνακα του μετρητή: 

(ΐ) ^ιετά από χρόνο πίεσης 5 8 ± 0.1 $, είναι μικρότερη από 15.0 ηυπ ± 0.3 ιτιια, ή 

(ίΐ) μετά από χρόνο πίεσης 5 8 ± 0.1 5, είναι μεγαλύτερη από 15.0 ιυηι ± 0.3 ιππι, αλλά η 
πρόσθετη διείσδυση μετά από άλλα 55 8 ± 0.5 5 είναι μικρότερη από 5.0 ππη ± 0.5 αιιη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση δειγμάτων που έχουν σημείο ροής, είναι συχνά αδύνατη η επίτευξη 

επιφάνειας σταθερού επιπέδου στο δοχείο διείσδυσης και, επομένως ικανοποιητικών αρχικών συνθηκών 
μέτρησης για την επαφή του σημείου 8 Επιπλέον, με μερικά δείγματα, η πρόσκρουση του κόσκινου μπορεί να 
προκσλέαει μία ελαστική αλλοίωση της επιφάνειας και, στα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα, να δημιουργήσει μία 
βαθύτερη διείσδυση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να πρέπει να γίνει η αξιολόγηση τον (δ) 
παραπάνω. 


3311- 

3319 
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Σχήμα 3 - Πενετρόμετρο 
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Ο. Έλεγχος για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας, παραμονής και βιοσυσσώρευσης υλών 
στο θαλάσσιο περιβάλλον για καταχώρηση στην Κλάση 9 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι οι υιοθετημένες από 

τον Οργανισμό για Οικονομική Σνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΕ€Ό) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Αντιπροσωπεία (ΕΕΟ). Εάν άλλες μέθοδοι χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένες, να είναι ισοδυναμίες με τους ελέγχους ΟΕΟΟ/ΕΕΟ και να αναφέρολ-ται σε εκθέσεις 
ελέγχου. 


3320 Ισχυρή τοξικότητα για τα ψάρια 

Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης που προκαλεί 50% θνησιμότητα στα είδη 
ελέγχου. Αυτή είναι η τιμή (IX} 0 ), δηλαδή, η συγκέντρωση της ύλης στο νερό που θα προκαλέσει το 
θάνατο του 50% μίας ομάδας ελέγχου ψαριών κατά τη διάρκεια μίας συνεχούς περιόδου ελέγχου 
τουλάχιστον 96 «ορών. Στους κατάλληλους τύπους ψαριών περιλαμβάνονται: ριγωτός ρόμβος (ΒπιοΗνάεηίο 
γ§γϊο), χοντροκέφαλος φοξίνος (Ρί«ηερΙι&1ε& ρτοίΠ€ΐ&& ) και πολύχρωμη πέστροφα (ΟηοοτΗνηεΗϋε ηινίίΐεε λ 

Τα ψάρια εκτίθενται στην ύλη ελέγχου που προστίθεται στο νερό σε μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις (+1 
^ιάρτυρας). Παρατηρήσεις καταγράφονται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες. Στο τέλος της 96-ωρης 
δραστηριότητας κας εάν είναι δυνατόν, σε κάθε παρατήρηση, η συγκέντρωση που προκαλεί το θάνατο του 
50% των ψαριών υπολογίζεται. Η συγκέντρωση μη-παρατηρούμενου αποτελέσματος (ΝΟΡΧ) στις 96 
ώρες επίσης προσδιορίζεται. 

3321 Ινχνρή τοξικότητα για τα δάφνια 

Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός της αποτελεσματικής συγκέντρωσης της ύλης στο νερό που καθιστά 
το 50 % των δάφνιων ανίκανα να κολυμπούν (Ε0 5 ο)· Οι κατάλληλοι οργανισμοί ελέγχου είναι τα 03ρΗηΪ3 
ΓΠ 8 £η 3 και τα όΒρΗπί» ρυΙεχ . Τα δάφνια εκτίθενται για 48 ώρες στην ύλη ελέγχου που προστίθεται στο νερό 
σε μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις, Η συγκέντρωση μη-παρατηρού}ΐενου αποτελέσματος (ΝΟΕΟ) σε 48 
ώρες επίσης προσδιορίζεται. 

3322 Παρεμπόδιση της ανάπτυξης φακών 

Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός του αποτελέσματος ενός χημικού πάνω στην ανάπτυξη ενός φυκιού 
υπό πρότυπες συνθήκες. Η αλλαγή στη βιομάζα και ο ρυθμός της ανάπτυξης με φύκια υπό τις ίδιες 
συνθήκες αλλά χωρίς την παρουσία του χημικού ελέγχου, συγκρίνεται για 72 ώρες. Τα αποτελέσματα 
εκφράζονται ως η αποτελεσματική συγκέντρωση που μειώνει τον ρυθμό της ανάπτυξης το»ν φυκιών κατά 

50 %, ΙΟ50γ> και επίσης τον σχηματισμό της βιομάζας 10506 

3323 Έλεγχος για γρήγορη βιοαποικοδομησιμότητας 

Το αντικεήιενο είναι ο προσδιορισμός του βαθμού βιοαποικοδόμησης υπό πρότυπες αερόβιες συνθήκες. Η 
ύλη ελέγχου προστίθεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις σ’ ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει αερόβια 
βακτήρια. Η πρόοδος της αποικοδόμησης παρακολουθείται για 28 ημέρες ^ιε τον προσδιορισμό της 
παραμέτρου που προκαθορίζεται στη μέθοδο ελέγχου που χρησιμοποιείται. Διάφορες ισοδύναμες μέθοδοι 
ελέγχου είναι διαθέσιμες. Οι παράμετροι περιλαμβάνουν μείωση του διαλυ^ιένου οργανικού άνθρακα 
(ϋΟΟ), διοξειδίου του άνθρακα (00 2 ) δημιουργία μείωσης του οξυγόνου (0 2 ). 

Μία ύλη θεωρείται ότι είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη εάν μέσα σε όχι περισσότερο από 28 ημέρες τα 
παρακάτω κριτήρια ικανοποιούνται - μέσα σε 10 ημέρες από όταν η αποικοδόμηση πρώτα φτάνει το 10 %: 

Μείωση του ΟΟΟ: 70 % 

Δημιουργία του 00 2 60 % της θεωρητικής παραγωγής 0Ο 2 

Μείωση του Ο 2 60 % του θεωρητικά απαιτούμενου 0 2 . 
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3323 Ο έλεγχος μπορεί να συνεχίζεται πέρα από τις 28 ημέρες εάν τα παραπάνω κριτήρια δεν 
(συνεχ.) ικανοποιούνται, αλλά το αποτέλεσμα θα αντιπροσωπεύει την ενυπάρχουσα βιοαποικοδομησιμότητα της 
ύλης ελέγχου, Για λόγους καταχώρησης, απαιτείται κανονικά το "άμεσο" αποτέλεσμα. 

Όπου μόνον δεδομένα για το ΟΟΌ και ΒΟΌ5 είναι διαθέσιμα, μία ύλη θεωρείται ότι είναι άμεσα 
βιοαποικοδομήσιμα εάν: 


ΒΟΙ)5 

_>0.5 

ϋΟΌ 

ΒΟΌ (Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο) ορίζεται ως το βάρος του διαλυμένου οξυγόνο που απαιτείται από 
έναν συγκεκριμένο όγκο διαλύματος της ύλης για την πραγματοποίηση βιοχημικής οξείδωσης υπό 
καθορισμένες συνθήκες. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως γραμμάρια ΒΟΩ ανά γραμμάριο ύλης ελέγχου. Η 
κανονική περίοδος ελέγχου είναι πέντε ημέρες με τη χρήση μίας εθνικής πρότυπης διαδικασίας ελέγχου. 

ΟΟΟ (Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο) είναι ένα μέτρο της οξειδωσμιότητας μίας ύλης, εκφρασ^ιένη ως η 
ισοδύναμη ποσότητα σε οξυγόνο ενός οξειδωτικού αντιδραστηρίου που καταναλώνεται από την ύλη υπό 
καθορισμένες εργαστηριακές συνθήκες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε γραμμάρια ΟΟΟ ανά γραμμάριο 
ύλης. Μία εθνική πρότυπη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

3324 Έλεγχοί για δυνατότητα βιοσνσσώρενττης 

(1) Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός της δυνατότητας για βιοσυσσώρευση είτε από τον λόγο σε 
ισορροπία της συγκέντρωσης (ς) μίας ύλης σε έναν διαλύτη προς εκείνη σε νερό είτε από το συντελεστή 
βιοσυγκέντρωσης (ΒΟΡ). 

(2) Ο λόγος σε ισορροπία της συγκέντρωσης (ς) μίας ύλης σε έναν διαλύτη προς εκείνη σε νερό 
εκφράζεται κανονικά ως ένας Ιοβιο. Ο διαλύτης και το νερό θα πρέπει να έχουν αμελητέα αναμειξιμότητα 
και η ύλη δεν θα πρέπει να ιονίζεται στο νερό, Ο διαλύτης που κανονικά χρησιμοποιείται είναι η-οκτανόλη. 

Στην περίπτωση η-οκτανόλης και νερού, το αποτέλεσμα είναι: 

Ιοβ Ρ(Μ = Ιοβιο [οΛ*] 

όπου Ρο* είναι ο συντελεστής κατανομής που λαμβάνεται με τη διαίρεση της συγκέντρωσης της ύλης σε η- 
οκτανόλη (ς„) με τη συγκέντρωση της ύλης σε νερό (Ο*). Εάν ΙοβΡ^ £ 3.0 τότε η ύλη έχει πιθανότητα 
συσσωμάτωσης. 

(3) Ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΒΟΡ) ορίζεται ως ο λόγος της συγκέντρωσης της ύλης ελέγχου 
στα ψάρια ελέγχου (ο Γ ) προς τη συγκέντρωση στο νερό ελέγχου (ο*) σε σταθερή κατάσταση. 

ΒΟΡ = (ο,) / (ε*,). 

Η αρχή του ελέγχου περιλαμβάνει έκθεση των ψαριών σ’ ένα διάλυμα ή διασπορά σε γνωστές 
συγκεντρώσεις της ύλης ελέγχου σε νερό. Συνεχής ροή, στατικές ή ημι-στατικές διαδικασίες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου που επιλέγοντας βάσει των ιδιοτήτων της ύλης 
ελέγχου. Τα ψάρια εκτίθενται στην ύλη ελέγχου για μία δεδομένη περίοδο χρόνου, ακολουθούμενη από μία 
περίοδο μη περαιτέρω έκθεσης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, γίνονται μετρήσεις του ρυθμού 
αύξησης στο νερό της ύλης ελέγχου(δηλ. του ρυθμού των εκκριμάτων καθαρισμού). 
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3324 (Πλήρεις λεπτομέρειες των διάφορων διαδικασιών ελέγχου και της μεθόδου υπολογισμού 

(συνεχ.) για τον ΒΟΡ δίνονται στις Οδηγίες για τον Έλεγχο των Χημικών του ΟΕΟϋ, μέθοδοι 305 Α έως 305Ε, 
12Μαΐου 1981). 

(4) Μία ύλη μπορεί να έχει έναν 1ο$ μεγαλύτερο από 3 και έναν ΒΟΡ μικρότερο από 100 που θα 
έδειχνε μικρή ή καθόλου πιθανότητα για βιοσυσσώρευση. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας, η τιμή του ΒΟΡ 
λαμβάνει προτεραιότητα έναντι του 1ο§ Ρ ονν , όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα ροής που εμφανίζεται στο 
περιθωριακό 3396. 

3325 Κριτήρια 

Μία ύλη μπορεί να θεωρείται ως ρυπαντική για το θαλάσσιο περιβάλλον εάν ικανοποιεί ένα από τα 
παρακάτω κριτήρια: 

Η χαμηλότερη μεταξύ των τηιών της -96-ωρης ΙΧ 50 για τα ψάρια, της 48-ωρης ΕΟ$ο για τα δάφνια ή της 
72-ωρης Ι€?ο για τα φύκια 

είναι μικρότερη από ή ίση με 1 σιμ/Ε, 

είναι ^ιεγαλύτερη από 1 ιυ^/Ι. αλλά μικρότερη από ή ίση }ΐε 10 εημ/Ε, και η ύλη δεν είναι 
βιοαποικοδομήσιμη, 

είναι μεγαλύτερη από 1 ηΐβ/Ε αλλά μικρότερη από ή ίση με 10 ιη^/Ε, και ο Ιθ£ Ρ<>* είναι μεγαλύτερος 
από ή ίσος με 3.0 (εκτός εάν ο πειραματικά προσδιοριζόμενος ΒΟΡ είναι μικρότερος από ή ίσος με 
100 ). 
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Προσθήκη Α.3 

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 



* Η χαμηλότερη ^ιεταξύ των τιμών της 96-ωρης ΙΧ 50 , της 48-ωρης ΕΟ» ή της 72-ωρης ΙΟ 
ΒΟΡ = συντελεστής βιοσυγκέντρωσης, 
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3400- 

3499 Επιφυλασσόμενο 
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Προσθήκη Α.5 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.5 


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για συσκευασίες που περιέχουν όλες και είδη των Ελάσεων I, 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6,2, 8 και 9. 

Μέρος I: Γενικοί όροι συσκευασίας 

3500 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες και κλεισμιένες ώστε να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε διαρροή του περιεχομένου από ένα κόλο προετοιμασμένο για αποστολή που 0α μπορούσε να 
προκληθεί σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς ιδιαίτερα από δόνηση ή αλλαγές στη θερμοκρασία, την 
υγρασία ή την πίεση. Καμία επικίνδυνη ύλη δεν θα πρέπει να προσκολλάται στο εξωτερικό των κόλων. 
Αυτές οι διατάξεις ισχύουν τόσο για νέες όσο και για επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες. 

(2) Τα μιέρη των συσκευασιών που είναι σε άμιεση επαφή με επικίνδυνες ύλες δεν θα πρέπει να 
προσβάλλονται από χημική ή άλλη δράση εκείνων των υλών. Όπου είναι απαραίτητο, θα πρέπει να έχουν 
κατάλληλη εσωτερική επικάλυψη ή επεξεργασία. Τέτοια μέρη των συσκευασιών δεν θα πρέπει να έχουν 
ενσωμιατωμενα εξαρτήμιατα υποκείμιενα σε επικίνδυνη αντίδραση μιε το περιεχόμιενο, σε σχημιατισμιό 
επικίνδυνων προϊόντων, ή σημιαντική εξασθένισή του. 

(3) Κάθε συσκευασία εκτός εσωτερικών συσκευασιών συνδυασμιένων συσκευασιών θα πρέπει να 
συμφωνεί σε έναν τύπο σχεδιασμιού ελεγμένο και εγκεκριμιένο σε συμκρωνία με τις απαιτήσεις που τίθενται 
στο μέρος IV. Μαζικά παραγόμιενες συσκευασίες θα πρέπει να συμιφωνούν μιε τον εγκεκριμιένο τύπο 
σχεδιασμού. 

(4) Όπου οι συσκευασίες είναι γεμισμιένες μιε υγρές ύλες, αρκετό κενό θα πρέπει να αφήνεται ώστε να 
εξασφαλίζεται η μη ύπαρξη διαρροής της υγρής ύλης και μόνιμης παραμιόρφωσης της συσκευασίας ως 
αποτέλεσμια της διαστολής της υγρής ύλης, λόγω των θερμιοκρασιών που μπορούν να σημιειωθούν κατά τη 
διάρκεια της μιεταφοράς. Για θερμοκρασία πλήρωσης 15°0, ο βαθμιός πλήρωσης θα πρέπει να 
προσδιορίζεται ως ακολούθαις, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται σε συγκεκριμένη κλάση, είτε: 

( 3 ) 


Σημείο βρασμού (αρχικό 
σημείο βρασμιού) της ύλης 
σε 

<60 

2:60 

<100 

> 100 

<200 

>200 

<300 

>300 

Βαθμιός πλήρωσης ως 
ποσοστό της 

90 

92 

94 

96 

98 

χωρητικότητας της 
συσκευασίας 







_ είτε 


(*>) 


98 


Βαθμιός πλήρωσης = 


Ι + αίδΟ-ΐϊ) 


% της χιορητικότητας της συσκευασίας. 
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Προσθήκη Α.5 


3500 Σε αυτόν τον τύπο το ά αντιπροσωπεύει τον μέσο συντελεστή κυβικής διαστολής της 

(συνεχ.) υγρής ύλης μεταξύ 15 και 50 °0, δηλαδή, για μία μέγιστη αύξηση στη θερμοκρασία 35 °0, το α 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 


__ (Ιΐ 5~ (ί50 

3$-(Ιία 


όπου ό, 5 και ά ί0 είναι οι σχετικές πυκνότητεςτου υγρού στους ! 5 °0 και 50 °0 και 
Ιη η μέσΐ] θερμοκρασία του υγρού στο χρόνο πλήρωσης. 

(5) Οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι συσκευασμένες σε μία εξωτερική συσκευασία με 
τέτοιο τρόπο ώστε, υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, να μην μπορούν να σπάσουν, να τρυπηθούν ή να 
παρουσιάσουν διαρροή του περιεχομιένου τους μέσα στην εξωτερική συσκευασία. Οι εσωτερικές 
συσκευασίες που είναι υποκείμενες σε θραύση ή εύκολο τρύπημα, τέτοιες όπως εκείνες που είναι 
κατασκευασμένες από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμιμιάργιλο ή από ορισμένα πλαστικά υλικά κ.λπ., θα πρέπει να 
ασφαλίζονται σε εξωτερικές συσκευασίες με κατάλληλο προστατευτικό υλικό. Οποιαδήποτε διαρροή του 
περιεχομιένου δεν θα πρέπει να μειώνει ουσιαστικά τις προστατευτικές ιδιότητες του προστατευτικού 
υλικού ή της εξωτερικής συσκευασίας. 


(6) Οι εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν διαφορετικές ύλες που μιπορούν να αντιδράσουν 
επικίνδυνα μιε μία άλλη και να προκαλέσσυν: 


(») ανάφλεξη και/ή ανάπτυξη σημαντικής θερμότητας, 

(ί>) έκλυση εύφλεκτων και/ή ταξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμό διαβρωτικών υλών, ή 

(ά) σχηματισμό ασταθών υλών, 

δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια εξωτερική συσκευασία (βλέπε επίσης τις διατάξεις μικτής 
συσκευασίας στις διάφορες κλάσεις), 

(7) Το κλείσιμο των συσκευασιών που περιέχουν νωπές ή διαλυμιένες ύλες θα πρέπει να είναι τέτοιο 
ώστε το ποσοστό του υγρού (νερό, διαλύτης ή αδρανοποιητής) να μην πέφτει κάτω από τα οριζόμενα όρια 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(8) Όπου μπορεί να αναπτυχθεί υπερπίεση σε ένα κόλο μιέσω της έκλυσης αερίου από το περιεχόμιενο 
(ως αποτέλεσμα αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων αιτιών), η συσκευασία μπορεί να είναι εξοπλισμένη 
με εξαεριστήρα υπό την προϋπόθεση ότι το αέριο που εκλύεται δεν θα προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο 
εξαιτίας της τοξικότητας του, της ευφλεκτότητάς του, της απελευθερούμιενης ποσότητας κ.λπ. Ο 
εξαεριστήρας Θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένός ώστε, όταν η συσκευασία είναι στην κατάσταση στην 
οποία είναι προοριζόμιενη να μιεταφερθεί, διαρροές του υγρού και διείσδυση ξένης ύλης να αποφεύγονται 
υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Πάντο)ς, μία ύλη μπορεί να μιεταφέρεται σε τέτοια συσκευασία μιόνον 
όπου ένας εξαεριστήρας ρητά ορίζεται για εκείνη την ύλη στους όρους μιεταφοράς της σχετικής κλάσης. 

(9) Νέες, επανακατασκευασμένες, επαναχρησιμιοποιούμιενες ή επιδιορθωμένες συσκευασίες θα πρέπει 
να είναι ικανές να περάσουν τους ελέγχους που ορίζονται στο μιέρος IV. Πριν γεμιστεί και παραδοθεί για 
μιετμφορά, κάθε συσκευασία θα πρέπει να επιθεωρείται και να επιβεβαιώνεται η απουσία διάβρωσης, 
μιόλυνσης ή άλλης ζημιάς. Οποιαδήποτε συσκευασία που εμιφανίζει σημάδια μειωμένης αντοχής σε 
σύγκριση μιε τον εγκεκριμιένο τύπο σχεδιασμιού δεν θα πρέπει να 


/ Η σχετική πυκνότητα (φ θεωρείται ότι είναι συνώνυμη με το ειδικό βάρος (50) και θα χρησιμοποιείται 

σ' όλη αυτή την προσθήκη. 
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3500 χρησιμοποιούνται περαιτέρω ή 0<« πρέπει να επιδιορθώνονται έτσι ώστε να είναι ικανές να 
(συνεχ.) αντέχουν τους ελέγχους του τύπου σχεδιασμού. 

(10) Συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για υγρά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο στεγανότητας 
εάν έτσι απαιτείται από και στους όρους που ορίζονται στο περιθωριακό 3560. 

(11) Τα υγρά 0α πρέπει να γεμίζονται μόνον σε συσκευααίες που έχουν μία κατάλληλη αντοχή στην 
εσωτερική πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Συσκευασίες 
μαρκαρκηιένες με την υδραυλική πίεση ελ.έγχου όπως ορίζεται στο περιθωριακό 3512(Ι)(ϋ)0α πρέπει να 
γεμίζονται μόνον με υγρό που έχει πίεση ατμών: 

(«) τέτοια ώστε η συνολική πίεση πιεζόμετρου στη συσκευασία (δηλ. η πίεση ατμών της 
πληρωτικής ύλης συν η μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 ΙίΡα) 
στους 55 °€ προσδιορισμένης πάνω στις βάση ενός μέγιστου βαθμού πλήρωσιςς σε συμφωνία 
με το (4) παραπάνω και μία θερμοκρασία πλήρωσης 15 °(Γ, δεν θα υπερβαίνει τα δύο τρίτα της 
μαρκαρισμένης πίεσης ελέγχου, ή 

(ό) στους 50 °€ μικρότερη από τα τέσσερα έβδομα του αθροίσματος της μαρκαρισ^ιένης πίεσης 
ελέγχου συν 100 ΚΡο, ή 

( ς ) στους 55 °€ μικρότερη από τα δύο τρίτα του αθροίσματος της ςιαρκαρισμένης πίεσης ελέγχου 
συν 100 !τΡ«. 

(12) Συσκευασίες που χρησηιοποιούνται για στερεά που μπορούν να γίνουν υγρά σε θερμοκρασίες που 
είναι πιθανόν να σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς Οα πρέπει να είναι επίσης ικανές να 
περιέχουν την ύλη στην υγρή κατάσταση. 

(13) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες και ελεγμένες κάτω από ένα πρόγραμμα 
εξασφάλισης της ποιότητας που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται ότι κάθε 
κατασκευασμένη συσκευασία ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτής της προσθήκης. 

(14.)Κατάλληλα μέτρια θα πρέπει να λαμβάνονται για να προλαριβάνεται υπερβολική κίνηση των 
κατεστραμμένων ή διαρρεόντων κόλων εντός συσκευασίας διασώσεως και όταν η συσκευασία 
διασώσεως περιέχει υγρά, θα πρέπει να προστίθεται επαρκές απορροφητικό υλικό για την εξάλειψη της 
παρουσίας ελεύθερου υγρού. 

(15) Οι απαιτήσεις για συσκευασίες στο μέρος 111 βασίζονται σε συσκευασίες που ήδη χρησιμοποιούνται. 
Για να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία, οι συσκευασίες που έχουν 
προδιαγραφές διαφορετικές από εκείνες στο μέρος 1Π μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι εξίσου αποτελεσριατικές, είναι αποδεκτές στην αρμόδια αρχή και είναι ικανές να αντέχουν 
επιτυχώς τους ελέγχους που «εριγράφανται στην παράγραφο (10) και το μέρος IV. 


3501- 

3509 


Παραδείγματα απαιτού μενών μαρκαρισ μενών πιέσεων ελέγχου υπολογιζόμενων όπως στο 3500 (11) (ε) 
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Προσθήκη Α.5 


Μέρος Η: Τύποι συσκευασίας 

Ορισμοί 

3510 (1) Υποκείμενες στις ειδικές διατάξεις για κάθε κλάση,.οι συσκευασίες που αναφέμιονται παρακάτω 

μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

Βα ρέλια : 

επίπεδων άκρων ή κυρτών άκρων κυλινδρικές συσκευασίες κατασκευασμένες από μέταλλο, 
φάϊμιπερ, πλαστικό, κόντρα πλακέ ή άλλα κατάλληλα υλικά. Αυτός ο ορισμός επίσης περιλαμβάνει 
συσκευασίες άλλων σχημάτων, π.χ. κυλινδρικές συσκευασίες με κωνικό λαιμό, ή συσκευασίες σε 
μορφή κάδου. Ξύλινα βαρέλια και μπιτόνια δεν καλύπτονται από αυτόν τον ορισμο. 

Ξύ λινα βαρέλια : 

συσκευασίες κατασκευασμένες από φυσικό ξύλο, κυκλικής τομής, που έχουν κυρτά τοιχώματα, 
συνιστάμενες από σανίδες και κεφαλές και εξοπλισμένες με τσέρκια. 

Μπιτόν ια: 

μιεταλλικές ή πλαστικές συσκευασίες ορθογώνιας ή πολυγωνικής τομής με ένα ή περισσότερα 
στόμια. 


Κιβώτια : 

συσκευασίες με πλήρεις ορθογώνιες ή πολυγωνικές όψεις, κατασκευασμένες από Ι^αλλο, ξύλο, 
κόντρα πλακέ, ανασυσταμένο ξύλο, ψύλλο φάϊμπερ, πλαστικό ή άλλο κατάλληλο υλικό. Μικρές οπές 
™ σκοπούς τέτοιους όπως εύκολο χειρισμό ή άνοιγ ( ια, ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων 
ταξινόμησης, επιτρέπονται εφ’ όσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της συσκευασίας κατα 
τη διάρκεια της μιεταφοράς, 


Σάκοι: 


εύκαμπτες συσκευασίες κατασκευασμένες από χαρτί, πλαστικό φιλμ, υφάσματα, πλεγμένο υλικό ή 
άλλα κατάλληλα υλικά. 


Σύνθετεε συσκευασίες (πλαστικού υλικού): 

συσκευασίες συνιστάμενες από ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο και μία εξωτερική συσκευασία 
(κατασκευασμένη από μέταλλο, φύλλο φάϊμπερ, κόντρα πλακέ, κ.λπ.). Αφού συναρμολογεί, 
τέτοια συσκευασία παραμένει μιετέπειτα μιία αδιαχώριστη μιονάδα. Γεμίζεται, αποθηκεύεται, 
αποστέλλεται και αδειάζεται ως τέτοια. 

ΣύνΟετεε συσκευασίες (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμιμιάργιλο). 

συσκευασίες συνιστάμενες από ένα εσωτερικό δοχείο από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμιάργΛο και μια 
εξωτερική συσκευασία (κατασκευασμένη από μέταλλο, ξύλο, φύλλο φάϊμιπερ, πλαστικό υλικό, 
τεταμένο πλαστικό υλικό κ.λπ.). Αφού συναρμολαγηθεί, τέτοια συσκευασία παραμένει Ι^έπεκα μη 
αδιαχώριστη μονάδα. Γεμίζεται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και αδειάζεται ως τέτοια, Θα πρεπει 
ελέγχεται σε συμφωνία μιε τα περιθωριακά 3552 (I) (») ή (ό), 3553 και 355 . 
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3510 

(συνεχ.) 


Προσθήκη Α.5 


Συνδυασμένες συσκευασίες : 

ένας συνδυασμός συσκευάσουν για λόγους {ΐεταφοράς, συνιστά|ΐενος από μία ή περισσότερες 
εσωτερικές συσκευασίες ασφαλισμένες σε μία εξωτερική συσκευασία σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3500 (5). 

Επιδιορθωμένες συσκευασίες περιλαμβάνουν μεταλλικά βαρέλια που είναι: 

(ΐ) καθαρισμένα στα αρχικά υλικά κατασκευής, με απομάκρυνση όλων των προΐ]γού(.ιεν(υν 
περιεχο|ΐένων, εσωτερικών και εξωτερικών διαβρώσεων και εξωτερικ(ί>ν επικαλύψεων 
και ετικετών, 

(ίί) αποκαταστημένα στο αρχικό σχήμα και περίγραμμα, με χτυπήματα (εάν χρειαστεί) 
ισιωμένα και σφραγισμένα και με αντικατέστη(,ιένες όλες τις μη-ακέραιες φλάντζες και 

(ίϋ) επιθεωρημένα μετά τον καθαρισμό αλλά πριν τη βαφή, με απόρριψη των συσκευασιών 
^ιε ορατό σκάσιμο, σημαντική )ΐείωση στο πάχος του υλικού, κόπωση του μετάλλου, 
κατεστραμμένα σπειρώματα ή πώματα, ή άλλα σημιαντικά ελαττώματα. 

Ανακατασκευασμένη συσκευασία περιλαμβάνει μεταλλικά βαρέλια που: 

(ϊ) παράγονται ως ένας τύπος Ο.ΙΙ.Ε. από έναν τύπο όχι Ο.Η.Ε., 

(ϋ) μετατρέπονται από έναν τύπο Ο.Η.Ε. σ’ έναν άλλο τύπο Ο.Η.Ε,, ή 

(ϋΐ) υποβάλλονται στην αντικατάσταση ακέραιων δομικών εξαρτημάτων (τέτοιων όπως οι 
μηηιετίΐκινούμενες κεφαλές). 

Η ανακατασκευασμένη συσκευασία υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης που 
ισχύουν για μία νέα συσκευασία του ίδιου τύπου. 

Επα νανρ ησιιιοποιούμενες συσκευασίε ς: 

συσκευασίες που έχουν εξεταστεί και βρεθεί ελεύθερες από ελαττώματα που επηρεάζουν την 
ικανότητα να αντέχουν τον έλεγχο απόδοσης. Ο όρος περιλαμβάνει εκείνες που ξαναγεμίζονται μιε το 
ίδιο ή παρόμοιο συμβατό περιεχόμενο και μεταφέρονται σε αλυσίδες διανομής που ελέγχονται από 
τον αποστολέα του προϊόντος. 

Συσκευασίες διάσωσης: ειδικές συσκευασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας 
Προσθήκης εντός των οποίων τοποθετούνται κατεστραμμένα, ελαττωματικά ή διαρρέονται κόλα 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή επικίνδυνα εμπορεύματα που έχουν διασκορπιστεί ή διαρρεύσει, 
για τους σκοπούς μεταφοράς για επανάκιηση ή απόρριψη. 

(2) Υποκείμενες στις ειδικές διατάξεις για κάθε κλάση, οι παρακάτω συσκευασίες μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται: 

Σύνθετες συσκευασίε ς (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος): 
εάν ελέγχονται σε συμφωνία με το περιθωριακό 3552(1) (ε). 
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3510 

(συνεχ.) 


συσκευασίες κυκλικής ελλειπτικής, ορθογώνιας ή πολυγωνικής τομής (επίσης κωνικής) και με 
κωνικό λαιμό και συσκευασίες σε μορφή κάδου κατασκευασμένες από λευκοσίδηρο ή ελαφρύ 
μέταλλο, που έχει πάχος τοιχωμάτων μικρότερο από 0.5 ιτιιτι, με επίπεδο ή κυρτό πυθμένα και με ένα 
ή περισσότερα στόμια, που δεν καλύπτονται στο περιθωριακό 3510 (1) ως βαρέλια ή μπιτόνια. 


(3) Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για συσκευασίες στο (I) και (2) παραπάνω: 


Πώματα : 

συσκευές που κλείνουν ένα άνοιγμα σ’ ένα δοχείο, 

Εσωτερικές συσκευασίες : 

συσκευασίες για τις οποίες μία εξωτερική συσκευασία απαιτείται για μεταφορά. 

Εσωτερικά δονεία : 

δοχεία που απαιτούν μία εξωτερική συσκευασία για να αποδώσουν τη λειτουργία συγκράτησής τους. 

Ενδιάμεσες συσκευασίες: συσκευασίες τοποθετούμενες μεταξύ εσωτερικών συσκευασιών ή ειδών, 
και εξωτερικής συσκευασίας. 



στο Μέρος III): 


ο μέγιστος εσωτερικός όγκος των δοχείων ή ίων συσκευασιών εκφρασ|ΐένος σε λίτρα. 

Μέγιστο καθαρό βάρος : 

το μέγιστο καθαρό βάρος περιεχομένου σε μία μόνη συσκευασία ή το ιιέγιστο συνδυασμένο βάρος 
εσωτερικών συσκευασιών και του περιεχομένου αυτών εκφρασμένο σε κιλά. 


Εξωτερική συσκευασ ία: 

η εξωτερική προστασία μίας σύνθετης ή συνδυασμένης συσκευασίας μαζί με οποιαδήποτε 
απορροφητικά υλικά, προστατευτικά και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα απαραίτητα για να 
περιέχουν και να προστατεύουν εσωτερικά δοχεία ή εσωτερικές συσκευασίες. 


Κόλα : 

το πλήρες προϊόν της πράξης της συσκευασίας, συνιστάμενο από τη συσκευασία και το περιεχόμενο 
του προετοιμασμένο για αποστολή. 

Σ υσκευασί ες: 

δοχεία και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα ή υλικά απαραίτητα για το δοχείο για να επιτελέσει τη 
λειτουργία συγκράτησής του. 


δοχεία συγκράτησή για την υποδοχή και το κράτημα υλών ή ειδών, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε μέσων κλεισίματος. 
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Αδιαπέραστα συσκευασίεε 

συσκευασίες στεγανές σε ξηρό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων λεπτών στερεών υλικών που 
παράγονταν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα "εσωτερικά" των "συνδυασμένων συσκευασιών" πάντα ορίζονται "εσωτερικές 
σνσκενασίες" όχι "εσωτερικά δοχεία", Μία γυάλινη φιάλη είναι ένα παράδειγμα μίας τέτοιας 
"εσωτερικής συσκενασίας". Τα "εσωτερικά" των "σύνθετων σνσκευασιών" κανονικά ορίζονται 
"εσωτερικά δοχεία" Για παράδειγμα, το "εσωτερικό" μίας συνθέτης συσκενασίας 6ΗΑ1 (πλαστικόν 
υλικού) είναι ένα τέτοιο "εσωτερικό δοχείο” εφ ’ όσον είναι κανονικά όχι σχεδιασμένο να εκτελεί μία 
λειτουργία συγκράτησης χωρίς την "εξωτερική συσκευασία" τον και δεν είναι συνεπώς μία ”εσωτερική 
συσκευασία" 

Κωδικοποίηση των τύπων σχεδιασμού για σνσκενασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (!) και (2) 

(I) Ο κωδικός αριθμός συνίσταται από: 

έναν αραβικό αριθμό που δείχνει το είδος της συσκευασίας, π.χ. βαρέλι, μπιτόνι, κ.λπ., 

ένα κεφαλαίο γράμμα ή γράμματα (λατινικοί χαρακτήρες) που δείχνουν την φύση του υλικού, π.χ. 
χάλυβας, ξύλο κ.λπ., 

όπου είναι απαραίτητο, ένας αραβικός αριθμός που δείχνει την κατηγορία συσκευασίας *ιέσα στον 
τύπο στον οποίο η συσκευασία ανήκει. 

Στην περίπτωση συνδυασμένων συσκευασιών και συσκευασιών που προορίζονται για να 
περιέχουν ύλες της Κλήσης 6.2 είδη Γ και 2°, μόνο ο κωδικός αριθμός για την εξωτερική 
συσκευασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Το πρώτο θα δείχνει το υλικό του εσωτερικού δοχείου 
και το δεύτερο εκείνο της εξωτερικής συσκευασίας. 

Στην περίπτωση συνδυασμένων συσκευασιών, μόνον ο κωδικός αριθμός για την εξωτερική 
συσκευασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Οι παρακάτω αριθμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το είδος της συσκευασίας: 

1. Βαρέλι 

2. Ξύλινο βαρέλι 

3. Μπιτόνι 

4. Κιβώτιο 

5. Σάκος 

6. Σύνθετη συσκευασία 

0, Ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες 

Τα παρακάτω κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους τύπους του υλικού: 

Α. Χάλυβας (όλοι οι τύποι και επεξεργασίες της επιφάνειας) 

Β. Αλουμίνιο 

Ο. Φυσικό ξύλο 

Ο. Κόντρα πλακέ 

Ρ. Ανασυσταμένο ξύλο 

Ο. Φύλλο φάϊμπερ 

Η. Πλαστικό υλικό, σιηιπεριλαμβανομένου τετομιένου πλαστικού υλικού 
Γ. Ύφασμα 

Μ. Χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων 
Ν. Μέταλλο (άλλο από χάλυβα ή αλουμίνιο) 

Ρ. Γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος 
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3511 (2) Τρεις ομάδες συσκευασίας προσφέρονται για τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε κλαοη, σύμφωνα με 

(βυν.) τον βαθμό κινδύνου που παρουσιάζεται από τις προς μεταφορά ύλες: 

Ομάδα συσκευασίας 1 : για ύλες της ομάδας (»), 

Ομάδα συσκευασίας Π: για ύλες της ομάδας (ύ), 

Ομάδα συσκευασίας 111: για ύλες της ομάδας (ο) των ειδών στον κατάλογο υλών. 

Ο κωδικός αριθμός της συσκευασίας θα πρέπει να ακολουθείται στο μαρκάρισμα από ένα γράμμα που 
δείχνει τις ομάδες υλών για τις οποίες ο τύπος σχεδιασμού είναι εγκεκρηιένος ως ακολούθως: 

X για συσκευασίες για ύλες στις ομάδες συσκευασίας ϊ έως III, 

Υ για συσκευασίες για ύλες στις ομάδες συσκευασίας 11 και 111 και 

Ζ για συσκευασίες για ύλες στην ομάδα συσκευασίας III. 


3512 


Μαρκάρισμα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ / · Το μαρκάρισμα διώχνει ότι η σνσκευασία που το φέρει αντιστοιχεί σ έ ναν επιτνχώς 
ελεγμένο τύπο σχεδιασμού και ότι συμφωνεί με τις διατάξεις αυτής της Προσθήκης που σχετίζομαι με την 
κατασκευή, όχι με τη χρήση, της συσκευασίας. Από μόνο του, συνεπώς, το σήμα δεν επιβεβαίωνα 

απαραίτητα άτι η σνσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε υλη: γενικά ο τχικος συσκευασίας 
(χ.χ. χαλύβδινο βαρέλι), η μέγιατη χωρητικότητα του και/ή βάρος, και οποιεσδήποτε ειδικες απαιτι^σεις είναι 
προκαθορισμένες για κάθε ύλη στα κατάλληλα περιθωριακά συσκευασίας στις κλάσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το μαρκάρισμα προορίζεται για την βοήθεια των παρασκευαστών συσκενασιών, των 
ανακαινιστών, των χρηστών συσκενασιών, των μεταφορέων και των ρυθμιστικών αρχών. Σε σχέση με τη 
χρήση νέας συσκευασίας, το αρχικό μαρκάρισμα αποτελεί μέσο για τους παρασκευαστές της ώστε να 
προσδιοριστεί ο τύπος και να υπάρχει ένδειξη για τους υποδειχθέισες ελέγχους συμπεριφοράς που έχουν 
γίνει με επιτυχία. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Το μαρκάρισμα δεν παρέχει πάντοτε πλήρεις λεπτομέρειες των επιπέδων ελέγχου, κ.λπ., 
και αυτά μπορεί να είναι αναγκαίο να ληφθούν περαιτέρω υπόψη, π.χ, με αναφορά σε πιστοποιητικά 
ελέγχου, σε εκθέσεις ελέγχου ή σε αρχείο επιτνχώς ηλεγμένων συσκενασιών. Για παράδειγμα, συσκευάσω 
που έχει μαρκάρισμα X ή Υ μπορεί να χρησιμοποιείται για ύλες στις οποίες εχει καταχωρηθει ομαδα 
συσκευασίας με χαμηλότερο βαθμό κινδύνου, με την σχετική μεγίστη επιτρεπόμενη τιμή της σχετικής 
πυκνότητας να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή 1.5 ή 2.25 που αναφέρεται στις αντίστοιχες 
απαιτήσεις ελέγχου συσκευασίας στο Τμήμα IV της παρούσας Προσθήκης, δηλ. σνσκευασία Ομάδάς 1 
πλεγμένη για ύλες σχετικής πυκνότητας 1.2 Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως συσκευάσω Ομάδας I γω 
ύλες σχετικής πυκνότητας 1.8 ή ως σνσκευασία Ομάδας III σχετικής πυκνότητας 2. 7, εφοσον βέβαια όλα τα 
κριτήρια συμπεριφοράς μπορούν ακόμη να ικανοποιηθούν με την ύλη της μεγαλύτερης σχετικής 

πυκνότητας. 


ίΐ) Κάθε συσκευασία θα πρέπει να φέρει μαρκαρίσματα που να είναι διαρκή, ευανάγνωστα και 
Τοποθετημένα σε μία τοποθεσία και τέτοιου μεγέθους σχετικού με τη συσκευασία ώστε να ει^ι αμεσα 
ορατά. Για κόλα με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 30 Ϊ& τα μαρκαρίσματα ή ένα αντίτυπο αυτών θα πρέπει 
να εμφανίζονται πάνω στην κορυφή ή σε μία πλευρά της συσκευασίας. Γράμματα, «Ρ^ και θα 

πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 12πιηι, εκτός από τις συσκευασίες των 30 λίτρων η 30 Κβ 
χωρητικότητας ή λιγότερο, όπου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 ηυυ σε ύψος και τις συσκευασίες των 
5 λίτρων ή 5 Κκ ή λιγότερο όπου θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους. Το >ιαρκαρισμα για νέες 
συσκευασίες κατασκευαστές σε συμφωνία με τον εγκεκρηιένο τύπο σχεδιασμού συνισιαται από: 


ΕΦΗΜΕΡΪΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6109 


Προσθήκη Α.5 


3512 

(συνεχ.) 


(ε) (ί) το σύμβολο ^^για συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (I). 

Για }ΐεταλλικές συσκευασίες πάνω στις οποίες το μαρκάρκηια είναι σφραγισμένο, τα 
γράμματα Ο.Η.Ε. μπορούν να ισχύουν αντί του συμβόλου © · 


(η) το σύμβολο Η ΑΟΚ" (ή "ΚΙΟ/ΑΟΚ" για συσκευασίες εγκεκριμένες για 

σιδηροδρομική μεταφορά καθώς και για οδική μεταφορά) αντί του συμβόλου 0), 

για συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (2), και βαρέλια αποσπώμενης 
κεφαλής και μπιτόνια που προορίζονται για να περιέχουν υγρά με ιξώδες στους 23 °Γ 

που υπερβαίνει τα 200 πιιυ 2 /δ σύμφωνα με τους απλοποιημένους όρους (βλ. τις 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ! στο περιθωριακό 2306 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607(1), 
2608 (1), 2806 (1), 2807 (I), 2903 (1) και 2904 (1)) 

(6) τον κωδικό αριθμό της συσκευασίας σε συμφωνία με το περιθωριακό 3511 (1), 


(ο) έναν κωδικό σε δύο μέρη: 

(ί) ένα γράμμα (X, Υ ή Ζ) που να δείχνει την(τις) ομάδα(ες) συσκευασίας για την(τις) 
οποία(ες) ο τύπος σχεδιασμού έχει εγκριθεί, 

(ίί) Για συσκευασίες χωρίς εσωτερικές συσκευασίες, που προορίζονται να περιέχουν 
υγρά, τα οποία έχουν επιτυχώς περάσει τον έλεγχο υδραυλικής πίεσης, η σχετική 
πυκνότητα, στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο για τηιές άνω του 1.2, για 
την οποία έχει ελεγχθεί ο σχεδιαστικός τύπος αυτή η πληροφορία ^ιχορεί να 
παραλειφθεί εάν η σχετική πυκνότητα δεν είναι μεγαλύτερη από 1.2 ή 

Για συσκευασίες που προορίζονται να περιέχουν στερεά ή εσοπερικές συσκευασίες, 
και συσκευασίες αποσπώμενης κεφαλής που προορίζονται να περιέχουν ύλες με 
ιξώδες στους 23°0 άνω των 200 ιηηι 2 /δ και για μεταλλικές συσκευασίες 
αποσπώμενης κεφαλής ελαφρού περιτυπώματος που προορίζονται να περιέχουν ύλες 
της Κλάσης 3, 5°(ς), το μέγιστο μεικτό βάρος σε 

(ίϋ) για συσκευασίες προοριζόμενες να περιέχουν ύλες της Κλάσης 6.2, Γ και 2°, 
'Κλάση 6.2* θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντί των πληροφοριών που απαιτούνται στο 

0)ή(«ί), 
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3512 ((1) είτε ένα γράμμα "5" που δείχνει ότι η συσκευασία είναι προοριζό^ιενη να περιέχει 

(συνεχ.) υγρά που έχουν ιξώδες στους 23 °0 μεγαλύτερο από 200 γπγπ 2 /$, στερεά ή εσωτερικές συσκευασίες 

και για ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, μετακινούμενιις κεφαλής, προοριζόμενες 
για ύλες της Κλάσης 3, 5°(ο), είτε, όπου ένας έλεγχος υδραυλικής πίεσης έχει επιτυχώς περαστεί, η 
πίεση ελέγχου στρογγυλοποιημένη στα πλησιέστερα 10 ΚΡα,, 

(ε) τον χρόνο κατασκευής (τα τελευταία δύο ψηφία). Επιπλέον για συσκευασίες των τύπων ΙΗ και 
3 Η, τον μήνα κατασκευής. Αυτό το μέρος του μαρκαρίσματος μπορεί να τοποθετηθεί σε μία 
διαφορετική θέση από τα άλλα στοιχεία. Μία κατάλληλη ^ιέθοδος είναι: 



(ί) το στμια ^ του κράτους στο οποίο είχε εκδσθεί η έγκριση, 

(β) είτε έναν αριθμό εγγραφής και την ονομασία ή σήμα του κατασκευαστή είτε κάποιο άλλο 
χαρακτηριστικό σήμα της συσκευασίας που προκαθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. 

(2) Κάθε επαναχρησμιοποιήσιμη συσκευασία υποκείμενη στην υποβολή σε διαδικασία επιδιόρθωσης 
που θα μπορούσε να σβήσει τα μαρκαρίσματα της συσκευασίας θα πρέπει να φέρει τα σήματα που 
υποδεικνύονται στο (1) (8) έως (ε) σε μόνιμη μορφή. Τα σήματα είναι μόνιμα εάν είναι ικανά να αντέχουν 
στην διαδικασία επιδιόρθωσης (π.χ, ανάγλυφα). Για συσκευασίες άλλες από μεταλλικά βαρέλια 
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 100 λίτρα, αυτά τα μόνιμα σήματα μπορούν να αντικαταστήσουν τα 
αντίστοιχα διαρκή μαρκαρίσματα που ορίζονται στο (!). Επιπλέον των διαρκών μαρκαρισμάτων που 
ορίζονται στο (1), κάθε νέο ^ιεταλλικό βαρέλι χωρητικότητας ^ιεγαλύτερης από 100 λίτρα θα πρέπει να 
φέρει τα σή^ιατα που περιγράφονται στο (I) (η) έως (ε) πάνω στη βάση, }ΐε μία ένδειξη του ονομαστικού 
πάχους τουλάχιστον του μετάλλου που χρησιμοποιείται στο σώμα (σε ιυηι, έως 0.1 ιηιη), σε μόνιμη μορφή 
(π,χ. ανάγλυφα). Όταν το ονομαστικό πάχος οποιοσδήποτε κεφαλής ενός μεταλλικού βαρελιού είναι 
λεπτότερο από εκείνο ενός σώματος, τα ονομαστικά πάχη της κορυφαίας κεφαλής, του σώματος, και της 
κεφαλής του πυθμένα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα πάνω στον πυθμένα σε μόνιμη μορφή 
(π.χ. ανάγλυφα), για παράδειγμα Ί.Ο - 1.2 - 1.0* ή 0.9 -1.0-1,0'. Τα ονομαστικά πάχη του μετάλλου θα 
πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο 180, π.χ. 180 3574 : 1986 Χάλυβας. Τα 
σήματα που υποδεικνύονται στο (1) (0 και (8) δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μόνιμη μορφή (π.χ. 
ανάγλυφα) εκτός όπως ορίζεται για παρακάτω. 

Για κατασκευασμένα μεταλλικά βαρέλια, εάν δεν υπάρχει αλλαγή στον τύπο συσκευασίας και 
αντικατάσταση ή απομάκρυνση ακέραιων δομικών εξαρτημάτων, τα απαιτούμενα μαρκαρίσματα δεν 
χρειάζεται να είναι μόνιμα (π.χ. ανάγλυφα). Κάθε άλλο επανακατασκευασμένο ^ιεταλλικό βαρέλι θα πρέπει 
να φέρει τα μαρκαρίσματα στο (1)(π) έως (ε) σε μόνιμη μορφή (π.χ. ανάγλυφα) πάνω στην κορυφαία 
κεφαλή ή πλευρά. 


1 Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή διακίνηση που ορίστηκε στο Σννέδριο της 
Βιέννης για την Οδική Διακίνηση ( / 968). 
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3512 Μεταλλικά βαρέλια κατασκευασμένα από υλικά (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα) σχεδιασμένα για να 
(συνεχ.) επαναχρησιμοποιούνται επανειλημμένα μπορούν να φέρουν τα μαρκαρίσματα που υποδεικνύονται στο 
1 (0 και (β) σε μόνιμη μορφή (π.χ. ανάγλυφα). 

(3) Ο αριθμός καταχώρησης ισχύει για μόνον έναν τύπο σχεδιασμού ή σειρά τύποιν σχεδιασμου. 
Διαφορετικές επιφανειακές επεξεργασίες μπορούν να πέσουν ^ιέσα στον ίδιο τύπο σχεδιασμού. 

Μία "σειρά τύπων σχεδιασμού" σημαίνει συσκευασίες του ίδιου δομικού σχεδιασμού, πάχους τοιχωμάτων, 
υλικού και τομής, που διαφέρουν μόνον στα μικρότερα ύψη σχεδιασμού τους από τον εγκεκριμένο τύπο 
σχεδιασμού. 

Τα πώματα των δοχείων Θα πρέπει να μπορούν να καθορίζονται ως εκείνα που αναφέρονται στην αναφορά 
ελέγχου. 

(4) Μετά την επιδιόρθωση μίας συσκευασίας ο επιδιορθωτής θα πρέπει να τοποθετεί πάνω σ’ αυτήν, 
κοντά στα διαρκή σήματα που απαιτούνται από τα (π) έως (ο) την παρακάτω ακολουθία σημάτων: 

(Η) το σήμα ν του κράτους στην επικράτεια του οποίου διεξήχθη η επιδιόρθωση, 

(ϊ) την ονομασία ή επίσημο σύμβολο του επιδιορΟωτή, 

(]) το έτος της επιδιόρθωσης, το γράμμα "II" και για κάθε συσκευασία που έχει επιτυχώς 
υποβληθεί στον έλεγχο στεγανότητας σε (ημιφωνία με το περιθωριακό 3500 (10), το πρόσθετο 
γράμμα "Τ". 

'Οταν, [ΐετά την επιδιόρθωση, τα μαρκαρίσματα που απαιτούνται από το (1) (β) έως (Η) δεν φαίνονται πιά 
πάνω στην κορυφαία κεφαλή ή την πλευρά ενός μεταλλικού βαρελιού, ο επιδιορθωτής θα πρέπει να τα 
εφαρμόζει σε μία διαρκή μορφή ακολουθούμενα από τα μαρκαρίσματα που απαιτούνται στα (Η), (ί) και 0). 
Αυτά τα )ΐαρκαρίσματα δεν θα πρέπει να προσδιορίζουν μία ^ιεγαλύτερη ικανότητα λειτουργίας από εκείνη 
για την οποία ο αρχικός τύπος σχεδιασμού έχει ελεγχθεί και μαρκαριστεί. 

(5) Το γράμμα ”Τ", "ν" ή "V" μπορεί να ακολουθεί τον κώδικα συσκευασίας. Το γράμμα "1" 
σημαίνει συσκευασία διάσωσης σύμφωνα με το περιθωριακό 3559. Το γράμμα "V" σημαίνει ειδική 
συσκευασία σύμφωνα με τους όρους του περιθωριακού 3558(5). Το γράμμα "V/" σημαίνει ότι η 
συσκευασία, παρ’ότι είναι του ίδιου τύπου που υποδηλώνει ο κώδικας, παρασκευάζεται με προδιαγραφές 
διαφορετικές από αυτές του τμήματος III και θεωρείται ισοδύναμη κατά τις διατάξεις του περιθωριακού 

3500(15). 

(6) Συσκευασίες μαρκαρισμένες σε συμφωνία *ιε αυτό το περιθωριακό αλλά οι οποίες είχαν εγκριθεί σ 
ένα Κράτος που δεν είναι Κράτος Μέλος μπορούν παρ’ όλα αυτά να χρησιμοποιούνται για *ιεταφορα 
σύμφωνα μ’ αυτήν την Οδηγία. 

(7) Παραδείγματα των μαφκαρισμάτων 
Για νέο χαλύβδινο βαρέλι: 

IΑ1/ΥΙ.4/150/83 (»)(ΐ), (*>),(ε), (<*) και (β) 

Ν17ΥΤ123 (ί)και(β) 



ί Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή διακίνηση που ορίστηκε στο Συνέδριο της 
Βιέννης για την Οδική Διακίνηση (1968). 
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Προσθήκη Α.5 

3512 Για επιδιορθωμένο χαλύβδινο βαρέλι: 

(συνεχ.) 

φ ΙΑ1/Ύ 1.4/150/83 (9) (ί), (6), (ο), (ά) και (ο) 

ΝΕ/Κ.Β/84/ΚΓ (Η), (ΐ) και(]) 

Για χαλύβδινο κιβώτιο ισοδύναμης προδιαγραφής 

φ 4ΑΝΥ/Υ136/5/90 (β), (Β), (ο), (0), (ο), 

0Β/Μ0123 (ί)και( 8 ) 

Για νέες ελαφρού περιτυπώματος ^ιεταλλικές συσκευασίες: 

ΡΪΟ/ΑΟΚ/ΟΑ2/Υ20/8/83 (α) (ίί), (6), (ο), (ά) και (β) Μη-μετακινούμενης κεφαλής 

■ ΝΙ/νΓ 123 (Οκα«(£) 

ΡΙΟ/ΑΠΚ/0Α2/Υ/83 (α) (π), (Β), (ο) και (β) Μετακινούμενης κεφαλής, 

προοριζόμενες για υγρά με 
ιξώδες στους 23 °0 

ΝΓ/νΓ 124 (ί) και (β) που υπερβαίνει τα 200 ιυηΓ/5 

και για ύλες της Κλάσης 3, 
5 β (ο). 

Για επανακατασκεικκηιένο χαλύβδινο βαρέλι προοριζόμενο για ^ιεταφορά υγρών: 
φ 1Α2/Υ/100/91 (π) (6), (ο), (ά) και (ε) 

ΙΙ5Α/ΜΜ5 (Γ)και(β) 

Για κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ προοριζόμενο να περιέχει ύλες των 1° και 2° της Κλάσης 6.2: 
φ 40/Κλάση 6.2/8/92 (&) (ΐ), (6), (ο) (ίίί), 

8Ρ-9969-ΕΚΙΚ850Ν (ά), («), (0, (β) 

Γ ια κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ προοριζόμενο να περιέχει εσωτερικές συσκευασίες ή στερεά: 
φ 40/Υ145/8/83 < 8 ), (6), (ο), (ά), (ο) 

ΝΓΑ/Γ823 (0*αι( 8 ) 

Για συσκευασίες αποσπα'ηιενης κεφαλής προοριζόμενες να περιέχουν υγρά με ιξώδες στους 23°(3 που 
υπερβαίνει τα 200 πιπι σύμφωνα με τους απλοποιημένους όρους (βλ. τις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στα 
περιθωριακά 2306(1), 2307(1), 2507(1), 2508(1), 2607(1), 2608(1), 2806(1), 2807(1), 2903(1) και 
2904(1)): 


ΚΙΩ/ΑΡΚ 3Η2/Ζ25/5/97.05 ( 3 χϋ), (Β), (ο), ( ά) και (ο) 

03-3458 ΡΕΑ5ΡΑΟ ΑΟ (0 και(β) 
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3512 Για συσκευασία διάσωσης: 

(συν.) 

© IΑ2Τ/Υ300/5/94 (»). (5), (ο), (ιΐ) και (ε) 

υ5Α/3&0 (Γ)κπι(μ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μορκαρίσματα, για τα οποία δίνονται παραδείγματα, μπορούν να εφαρμόζονται σι: 
μονή σειρά ή σε πολλαπλές σειρές εφόσον τηρείται η σωστή αλληλουχία ." 

Πιστοποίηση 

3513 Επικολλώντας μαρκάρισμα σύμφωνα με χο περιθωριακό 3512 (I), πιστοποιείται ότι μαζικιος 
παραχθείσες συσκευασίες ανταποκρίνονται στον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού και ότι οι απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην έγκριση έχουν ικανοποιηθεί. 
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Προσθήκη Λ.5 

Πίνακας σνσκενασκόν 

3514 Ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τους κωδικούς που πρόκειται να χρησιμοποιούνται για να καθορίζονται 
οι τύποι συσκευασιών, αναλόγως του είδους συσκευασίας, του υλικού που χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή της, και της κατηγορίας της αναφέρεται επίσης στο περιθωριακό που πρέπει να 
συμβουλεύεται κανείς για τις ανάλογες απαιτήσεις: 


Είδος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθωριακό 

Α. Σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (1) και μαρκαρισμένα με " 

Ο.Ιϊ.Ε." 


1. Βαρέλια 

Α. Χάλυβας 

μη-μετακινούμενης κεφαλής 

ΙΑ 1 

3520 



μετακινούμενης κεφαλής 

ΙΛ2 

3520* 


Β. Αλουμίνιο 

μη- μετακινούμενης κεφαλής 

1Β1 

3521 


■ 

μετακινούμενης κεφαλής 

ΙΒ2. 

3521* 


0. Κόντρα πλακέ 

- 

11) 

3523* 


0. Φάϊμπερ 

- 

10 

3535* 


Η, Πλαστικό 

μη-μετακινούμενης κεφαλής 

1Η1 

3526 



μετακινούμενης κεφαλής 

1112 

3526* 

2. Βαρέλια 

(λ Ξύλο 

τύπου φελλού 

201 

3524 



μετακινούμενος τύπος 

202 


3. Μπιτόνια 

Α. Χάλυβας 

μη-μετακινού^ιενης κεφαλής 

3Α1 

3522 



μετακινούμενης κεφαλής 

3Α2 

3522* 


Β. αλουμίνιο 

μη αποσπώ}ΐενη κεφαλή 

3Β! 

3522 



αποσπώ μενη κεφαλή 

3Β2 

3522 * 


Η. Πλαστικό 

μηηιετακινοιηιενης κεφαλής 

3111 

3526 



μετακινούμενης κεφαλής 

3Η2 

3526* 

— 

4. Κιβώτια 

Α. Χάλυβας 

- 

4Α 

3532* 



με επένδυση 

4Α 



Β. Αλουμίνιο 

- 

4Β 

3532* 



με επένδυση 

4Β 



Φυσικό ξύλο 

κοινό 

401 

3527* 



με αδιαπέραστα τοιχώματα 

402 



ϋ. Κόντρα πλακέ 

- 

4Ρ 

3528* 


Ρ. Ανασυσταμένο ξύλο 

- 

4Ρ 

3529* 


0. Φύλλο φάϊμπερ 

- 

40 

3530* 


1 Σύμφωνα με τ ο περιθωριακό 3538 αυτές οι σνσκενασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές 

συσκευασίες για συνδυασμένες σνσκευασίες. 


ι 
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Προσθήκη Α.5 

3514 

(συνεχ.) 


Είδος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κ,ιυδικός 

Περιθωριακό 


Η. Πλαστικό 

τεταμένο 

4ΗΙ 

3531- / 



στερεό 

4Η2 


5. Σάκοι 

Η. Πλεγμένο πλαστικό 

χωρίς εσωτερική επένδυση ή 
επικάλυψη 

5ΗΙ 




αδιαπέραστο 

5Η2 

3534 


- · 

ανθεκτικό στο νερό 

5Η3 



Η. Πλαστικό φιλμ 

- 

5Η4 

3535 


Ε. Ύφασμα 

χωρίς εσωτερική επένδυση ή 
επικάλυψη 

51,1 




αδιαπέραστο 

5Ε2 

3533 



ανθεκτικό στο νερό 

5Ε3 



Μ. Χαρτί 

πολλαπλών τοιχωμάτων 

5Μ! 

3536 



πολλαπλών τοιχωμάτιυν, 
ανθεκτικό στο νερό 

5Μ2 


6. Σύνθετες 
συσκευασίες 

Η. Πλαστικά δοχεία 

σε χαλύβδινο βαρέλι 

6ΗΑ1 



σε χαλύβδινο κλωβό ι; ή 
κιβώτιο 

6ΗΑ2 




σε αλουμινένιο βαρέλι 

6ΗΒΙ 




σε αλουμινένιο κλωβό ή 
κιβώτιο 

6ΗΒ2 




σε ξύλινο κιβώτιο 

6ΗΟ 




σε βαρέλι από κόντρα πλακέ 

6Η01 

3537 



σε κιβώτιο από κόντρα πλακέ 

6ΗΩ2 




σε βαρέλι από φάϊμπερ 

6Η01 




σε κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 

6Η02 




σε πλαστικό βαρέλι 

61IIΠ 




σε στερεό πλαστικό κιβώτιο 

6ΗΗ2 



1 ' Σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 αυτές οι σνσκενασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές 
σνσκευασίες για συνδυασμένες σνσκενασίες. 

Οι κλωβοί είναι εξωτερικές σνσκευασίες με μη-κλήρεις επιφάνειες. 
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3514 

(συνεχ.) 
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Προσθήκη Λ.5 


3515- 

3519 


Μέρος Πϊ: Απαιτήσεις για συσκευασίες 

Α. Συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (1) 

3520 Χαλύβδινα βαρέλια 

1Α1 μη- μετακιν^ύ μενης κεφαλής 

1Α2 ^ιετακινούμενης κεφαλής 

(&) Το φύλλο μετάλλου για το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι από κατάλληλο χάλυβα και 
περιτυπώματος κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού και την προοριζό^ιενη χρήση. 

(6) Οι ραφές του σώματος θα πρέπεΓ να είναι συγκολλητές στα βαρέλια που είναι προοριζόμενα να 
περιέχουν περισσότερο από 40 λίτρα υγρού. Οι ραφές του σώματος θα πρέπει να είναι μηχανικά 
ραμμένες ή συγκολλητές στα βαρέλια που είναι προοριζόμενα να περιέχουν στερεά ή υγρά 40 
λίτρων ή λιγότερο. 

(ς) Οι ραφές της κεφαλής και του στομίου θα πρέπει να είναι μηχανικά ραμένες ή συγκολλη^ιένες. 

(<1) Εάν υπάρχουν κυλκήιενα τσέρκια }ΐε βάσεις θα πρέπει να είναι προσαρμοσ^ιένα σφιχτά πάνο) στο 
σώμα και έτσι ασφαλκηιένα ώστε να μην μπορούν να μετακινούνται. Τα κυλιό^ιενα τσέρκια δεν 0α 
πρέπει να είναι στιγματικά συγκολληιιένα. 

(ε) Εσωτερικές επικαλύψεις μολύβδου, ψευδαργύρου, κασσιτέρου, λάκας και τα όμοια θα πρέπει να 
είναι σκληρές και ανθεκτικές και 0α πρέπει να προσκολλούνται στο χάλυβα σε κάθε σημείο, 
συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων. 

(0 Ανοίγ^ιατα για γέμισμα, άδειασμα και εξαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη-μετακινούμενης 
κεφαλής (ΙΑ 1) βαρελιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 οιη σε διάμετρο. Βαρέλια με 
μεγαλύτερα ανοίγματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης κεφαλής (1Α2). 

($) Τα πώματα θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένη μία στεγανή φλάντζα εκτός όπου ένα κωνικό 
σπείρωμα εξασφαλίζει συγκρίσιμη στεγανότητα. 

(Η) Πώματα των μη-μετακινούμενης κεφαλής βαρελιών θα πρέπει είτε να είναι τύπου βιδωτού 
σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλίζονται από μία συσκευή βιδωτού σπειρώματος ή μία 
συσκευή τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική. 

(ί) Οι συσκευές σπειρώματος για μετακινού^ιενης κεφαλής βαρέλια θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένες και εφαρμοσμένες ώστε να παραμένουν ασφαλείς και τα βαρέλια να παραμένουν 
στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Οι φλάντζες ή άλλα στοιχεία σφραγίσ^ιατος θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με όλες τις μετακινούσες κεφαλές. 

(]) Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 450 λίτρα. 

(Ιί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 4001<£. 

3521 Αλονμινένια βαρέλια 

1Β1 μη-μετακινούμενης κεφαλής 

1Β2 μετακινούμενης κεφαλής 
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3521 (8) Το σοηια και οι κεφαλές θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο τουλάχιστον 99 % καθαρό, ή από 
(συνεχ.) ένα κράμα με βάση το αλουμίνιο που έχει αντίσταση στη διάβρωση και μηχανικές ιδιότητες 

κατάλληλες για τη χωρητικότητα του βαρελιού και της προοριζό*ιενης χρήσης του. 

(ό) Ανοίγ^ιατα για γέμισμα, άδειασμα και εξαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη-μετακινουμενης 
κεφαλής (1Β1) βαρελιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 οπι σε διοηιετρο. Βαρέλια με 
μεγαλύτερα ανοίγ}ΐατα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινοιήιενης κεφαλής (IΒ2). 

(ο) Αλουμινένια βαρέλια 1Β1. 

Οι ραφές στα άκρα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι επαρκώς ενισχυμένες για την προστασία τους. 
Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ραφές στο σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι συγκολλημένες. Ί ο 
πώμα θα πρέπει είτε να είναι τύπου βιδωτού σπειρώματος είτε να είναι ικανό να ασφαλίζεται με μία 
συσκευή βιδωτού σπειρώματος ή μία συσκευή τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική. Τα πώματα θα 
πρέπει να έχουν ενσωματωμένη μία στεγανή φλάντζα εκτός όπου ένα κωνικό σπείρωμα εξασφαλίζει 
συγκρίσιμη στεγανότητα. 

(ά) Αλουμινένια βαρέλια 1Β2. 

Το σώμα του βαρελιού θα πρέπει είτε να είναι χωρίς ραφές είτε να έχει μία συγκολλη^ιένη ραφή. Τα 
πώματα θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να παραμένουν ασφαλή και 
τα βαρέλια να παραινούν στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Φλάντζες ή άλλα 
σφραγιστικά στοιχεία Οα πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες τις μετακινούμενες κεφαλές. 

(β) Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού : 450 λίτρα. 

(ί) Μέγιστο καθαρό βά{κ>ς: 400 1ί§. 

3522 Μπιτόνια από αλουμίνιο ή χάλυβα 

3Α1 χάλυβας μη μετακινούμενη κεφαλή 3Β1 αλουμίνιο, μη μετακινούμενη κεφαλή 

3Α2 χάλυβας, μετακινούμενη κεφαλή 3Β2 αλουμίνιο, μετακινούμενη κεφαλή 

( 3 ) Το σώμα και η κεφαλή πρέπει να κατασκευάζονται ως μεταλλικό φύλλο, από αλουμίνιο 
καθαρότητας τουλάχιστον 99% ή από κράμα βάσης αλουμινίου. Το υλικό πρέπει να είναι 
κατάλληλου τύπου και επαρκούς πάχους σε σχέση με την χωρητικότητα του μπιτονιού και την 
προοριζό^ιενη χρήση του. 

(ί>) Τα στόμια των μπιτονιών αλουμινίου πρέπει να συρράπτονται μηχανικά ή να συγκολλούνται, 
Ραφές του σώματος των μπιτονιών από χάλυβα που προορίζονται να περιέχουν άνω των 40 
λίτρων υγρού πρέπει να συγκολλούνται. Ραφές σώματος των μπιτονιών από χάλυβα που 
προορίζονται να περιέχουν 40 λίτρα ή λιγότερο πρέπει να συρράπτονται μηχανικά ή να 
συγκολλούνται. Για μπιτόνια αλουμινίου, όλες οι ραφές πρέπει να είναι συγκολλημένες. Ραφές 
στομίου, εάν υπάρχουν, πρέπει να ενισχύονται με την εφαρμογή ξεχωριστού ενισχυτικού 
δακτυλίου. 

(ο) Ανοίγματα σε μπιτόνια (3Α1 και 3Β1) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 ς«η σε διάμετρο. Μπιτόνια 

με μεγαλύτερα ανοίγματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου αποσπώμενης κεφαλής (3 Α2 και 3Β2): 

(ά) Τα κλείστρα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παραμένουν ασφαλή και στεγανά υπό 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Φλάντζες ή άλλα στοιχεία σφράγισης πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τα κλείστρα, εκτός εάν το κλείστρο είναι εκ φύσεως στεγανό. 

(β) Μέγιστη χωρητικότητα μπιτονιού: 60 λίτρα 

(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 1201(8. 
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3523 Βαρέλια από κόντρα πλακέ 


( 3 ) Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι καλά ωριμασμένο, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από 
οποιοδήποτε ελάττωμα που είναι πιθανόν να μειώσει την αποτελεσματικότητα του βαρελιού για τον 
προοριζόμενο σκοπό. Εάν ένα υλικό άλλο από κόντρα πλακέ χρησιμοποιείται για την κατασκευή των 
άκρων, θα πρέπει να είναι ποιότητας ισοδύναμης }ΐε το κόντρα πλακέ. 

(Ε) Κόντρα πλακέ δύο φύλλων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το σώμα και κόντρα πλακέ τουλάχιστον 
τριών φύλλων για τα άκρα. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι σφιχτά κολλημένα μαζί, με τις ίνες τους 
εγκάρσιες με μία αδιάβροχη κόλλα. 

(ο) Το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι σχεδιασμού κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού 
και την προοριζόμενη χρήση του. 

(ά) Για αποφυγή της μετακίνησης του περιεχομένου, τα καπάκια θα πρέπει να είναι επενδεδυμένα με 
χαρτί Ισ&θ ή κάποιο άλλο ισοδύναμο υλικό που θα πρέπει να είναι με ασφάλεια δεμένο στο καπάκι 
και να επεκτείνεται στο εξωτερικό κατά μήκος όλης της περιφέρειάς του. 

(ε) Μεγίστη χωρητικότητα βαρελιού: 250 λίτρα. 

(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 λβ. 

3524 Ξύλινα βαρέλια 

201 τύπου φελλού 

202 μετακινούμενης κεφαλής 

(β) Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, με ίσιες ίνες καλά ωριμασμένο 
και ελεύθερο από ρόζους, φλοιό, σάπιο ξύλο, σομφό ξύλο ή άλλα ελαττώματα που είναι πιθανόν να 
μειώσουν τήν αποτελεσματικότητα του βαρελιού για τον προοριζόμενο σκοπό. 

(ί>) Το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι σχεδιασμού κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού 
και της προοριζόμενης χρήσης του. 

(ο) Οχ σανίδες και τα άκρα θα πρέπει να είναι κομμένα ή σχαηιένα }ΐε τις ίνες έτσι ώστε να μην 
προεξέχει δακτύλιος περισσότερο από το μισό του πάχους μίας σανίδας ή κεφαλής. 

(ά) Τα τσέρκια των βαρελιών θα πρέπει να είναι από χάλυβα ή σίδερο και καλής ποιότητας. Τα τσέρκια 
των 202 βαρελιών με μετακινούμενες κεφαλές μπορούν να είναι από κατάλληλο σκληρό ξύλο. 

(β) Ξύλινα βαρέλια 201: 

Η διάμετρος της οπής του φελλού δεν θα πρεπει να υπερβαίνει το μισό του πλάτους της σανίδας στην 
οποία βρίσκεται. 

(ί), Ξύλινα βαρέλια 202: 

Οι κεφαλές θα πρέπει να προσαρμόζονται σφιχτά μέσα στα πλαίσια. 
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3524 

(8) 

Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 

250 λίτρα. 

(συνεχ.) 

00 

Μέγιστο καθαρό βάρος: 

400 Κ£· 

3525 

Βαρέλια από φάϊμπερ 



10 

( 3 ) Το σώμα του βαρελιού θα πρέπει να συνίσταται από πολλαπλά φύλλα από βαρύ χαρτί ή φύλλο 
φάϊμπερ (χωρίς αυλακώσεις) σφιχτά κολλημένα ή φυλλαρισμένα μαζί και ^ιπορεί να περιλαμβάνει 
ένα ή περισσότερα προστατευτικά στράηιατα από βιτούμιο, κερωμένο χαρτί 1<Γ3ίί, φύλλο μετάλλου, 
πλαστικό υλικό κλπ, 

(ύ) Οι κεφαλές θα πρέπει να είναι από φυσικό ξύλο, φύλλο φάϊμπερ, μέταλλο, κόντρα πλακέ, πλαστικό η 
άλλο κατάλληλο υλικό και {ΐπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προστατευτικά στρώματα 
από βιτούμιο, κερωμένο χαρτί ΙσπΟ, φύλλο μετάλλου, πλαστικό υλικό κ.λπ. 

(ο) Το σώμα και οι κεφαλές του βαρελιού και οι συνδέσεις τους Οα πρέπει να είναι σχεδιασμού 
κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού και την προοριζόμενη χρήση του. 

(ά) Η συναρμολογημένη συσκευασία Οα πρέπει να είναι επαρκώς αδιάβροχη έτσι ώστε να μην 
αποφυλλώνεται υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(ε) Μεγίστη χωρητικότητα βαρελιού: 450 λίτρα. 

(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 Κβ. 

3 526 Πλαστικά βαρέλια και μπι τόνια 

11Π βαρέλια, μη-μετακινούμενης κεφαλής 

1112 βαρέλια, }ΐετακινούμενης κεφαλής 

3 ΗI }ΐπιτόνπα, μ^-μετακινούμενης κεφαλής 

3112 μπιτόνια, ^ιετακινούμενης κεφαλής 

(&) Οι συσκευασίες 0α πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν τις φυσικές (συγκεκριμένα μηχανικές και 
θερμικές) και χημικές καταπονήσεις που είναι αναμενό^ιενες στη μεταφορά και να παραινούν 
στεγανές. Θα πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν επικίνδυνες ύλες και τους ατμούς τους. Θα πρέπει 
επίσης να έχουν τον απαραίτητο βαΟ^ιό αντίστασης στη γήρανση και την υπεριώδη ακτινοβολία. (Λ 
συσκευασίες θα πρέπει να είναι ασφαλείς στον χειρισμό. 

(ύ) Εκτός εάν αλλιώς έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η επιτρεπόμενη περίοδος χρήσης για τη 
μεταφορά επικίνδυνων υλών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, από την ημερομηνία 
κατασκευής της συσκευασίας, εκτός όπου μία βραχύτερη περίοδος χρήσης ορίζεται λόγο) της φύσης 
της προς μεταφορά ύλης. 

( ς ) Εάν απαιτείται προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, θα πρέπει να δίνεται με την προσθήκη 
αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αναστολέων. Αυτά τα πρόσθετα Οα πρέπει να είναι 
συμβατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη ζωή της συσκευασίας. 
Οπου χρησιμοποιείται αιθάλη, χρωστικές ή αναστολείς άλλοι από εκείνους που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή του ελεγιιένου τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπειαι εάν η 
περιεκτικότητα σε αιθάλη δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος ή εάν τη περιεκτικότητα σε χρωστική 
δεν υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος. Λεν υπάρχει όριο για την περιεκτικότητα σε αναστολείς της 
υπεριώδους ακτινοβολίας. 
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3526 (ά) 

(συνεχ.) 


(β) 


(0 


(8) 


00 


(ί) 


0 ) 

00 


Πρόσθετα που εξυπηρετούν σκοπούς άλλους από την προστασία έναντι υπεριώδους 
ακτινοβολίας μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του πλαστικού υλικού υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του υλικού της 
συσκευασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται. 

Κατάλληλα μέτρα 0α πρέπει να λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλαστικό υλικό που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή της συσκευασίας είναι χημικώς συμβατό με τα 
εμπορεύματα που η συσκευασία είναι προοριζόμενη να περιέχει, [βλέπε περιθωριακό 3551 (5)]. 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο πλαστικό υλικό γνωστής 
προέλευσης και προδιαγραφών. Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι πλήρως κατάλληλη για 
πλαστικά υλικά και σε συμφωνία με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για νέες συσκευασίες, κανένα 
μεταχειρισ|.ιένο υλικό πέραν από υπόλοιπα παραγωγής ή τορναρίσματα από την ίδια παραγωγική 
διαδικασία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

Το πάχος τοιχωμάτων σε κάθε εσμιείο της συσκευασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την 
χωρητικότητα της και την προοριζόμενη χρήση της, λαμβανομένων πόντιος υπόψη των 
καταπονήσεων στις οποίες κάθε σημείο υπόκειται. 

Τα ανοίγματα για γέμισμα, άδειασμα και εξαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των 
μη-μετακινούμενης κεφαλής βαρελών (1Η1) και μπιτονιών (3Η1) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
7 ογπ σε διάμετρο. Βαρέλια και μπιτόνια με μεγαλύτερα ανοίγματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου 
μετακινούμενης κεφαλής (IΗ2, 3Η2). 

Μετακινούμενης κεφαλής βαρέλια (1Η2) και μπιτόνια (3Η2) που χρησιμοποιούνται για στερεές ύλες 
θα πρέπει να παραμένουν στεγανά σε κάθε σημείο αναφορικά με την πληρωτική ύλη. 

Τα πώματα των μη-μετακινούμενης κεφαλής βαρελών και μπιτονιών (1Η1, 3ΗΙ) θα πρέπει είτε να 
είναι του τύπου βιδωτού σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλίζονται με μία συσκευή βιδωτού 
σπειρώματος ή μία συσκευή τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική. Η συσκευή κλεισίματος των 
ΐιετακινούμενης κεφαλής βαρελών και μπιτονιών (ΙΗ2, 3Η2) θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη 
και προσαρ^οσ^ιένη ώστε να παραμένει ασφαλής και τα βαρέλια ή μπιτόνια να παραινούν στεγανά 
υπό κανονικές συνθήκες ριεταφοράς. 

Οι φλάντζες Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες τις μετακινούμενες κεφαλές εκτός εάν ο 
σχεδιασμός του βαρελιού ή μπιτονιού είναι τέτοιος ώστε, όπου η μετακινούμενη κεφαλή είναι σοχττά 
ασφαλισμένη, το βαρέλι ή μπιτόνι να είναι από μόνο του στεγανό. 

Η μέγιστη επιτρεπτή διείσδυση για άφλεκτα υγρά Θα πρέπει να είναι 0.008^/1.Η στους 23 °0 
(βλέπε περιθωριακό 3556). 

Μέγιστη χωρητικότητα βαρελών και μπιτονιών: 


1Η1.ΙΗ2: 

450 λίτρα 

3Η1,3Η2: 

60 λίτρα 

(1) Μέγιστο καθαρό βάρος: 


1ΗΙ, 1Η2: 

400 

3Η1.3Η2: 

120 Κβ. 

Κιβώτια από φυσικό ξύλο 



401 κοινά 

402 με αδιαπέραστα τοιχάηιατα 
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3527 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κιβώτια από κόντρα πλακέ, βλέπε περιθωριακό 3528: για κιβώτια από 

(συνεχ.) ανααναταρένο ζνλο, βλέτιε περιθωριακό 3529. 

(β) Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι καλά ωριμασμένο, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο απο 
ελαττώματα που θα μπορούσαν σημαντικά να μειώσουν την ισχύ οποιοσδήποτε ^ιέρους του 
κιβωτίου. Η ισχύς του υλικού που χρησιμοποιείται και η μέθοδος κατασκευής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλες για τη χωρητικότητα του κιβωτίου και της προοριζό*ιενης χρήσης του. Οι κορυφές και οι 
πυθμένες μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως 
σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλος κατάλληλος τύπος. 

Τα στερεώματα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη δόνηση που συμβαίνει υπό κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς. Κάρφωμα των ινών των άκρων θα πρέπει να αποφεύγεται όποτε είναι πρακτικώς 
δυνατόν. Οι συνδέσεις που είναι πιθανόν να καταπονηθούν σημαντικά θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες με τη χρήση πριτσινωμένων ή δακτυλιοειδών καρφιών ή ισοδύναμων 
στερεωμάτων. 

(ύ) Κιβωτιοεμε αδιαπέραστα τοιχώματα 402: 

Κάθε μέρος του κιβωτίου θα πρέπει να είναι μονοκόμματο ή κάτι ισοδύναμο. Ενα μέρος θα πρέπει 
να θεωρείται ισοδύναμο με ένα μονοκόμματο μέρος εάν είναι κολλημένο με μία από τις παρακάτω 
μεθόδους: Αρθρωση ϋηάβπυβηη (χελιδονουρά), άρθρωση τύπου γλώσσα-και-εγκοπή, άρθρωση 
δΗίρ-ΐΒρ ή άρθρωση αρμού, ή σύνδεση λαβής με τουλάχιστον δύο αυλακωτά μεταλλικά στερεώματα 

σε κάθε άρθρωση. 


(ο) Μέγιστο καθαρό βάρος: 
3528 Κιβώτια από κόντρα πλακέ 


400 


4Ό 


<■> 


Το κόντρα πλακέ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία φύλλα. Θα πρεπει να είναι 
κατασκευασμένο από καλά ωριμασμένο περιστροφικά κομμένο, σε φέτες ή πριονισμένο φύλλο 
αντικολλητού εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που είναι πιθανόν να μειώσουν την ισχύ 
του κιβωτίου. Όλα τα φύλλα θα πρέπει να είναι κολλημένα [ΐε αδιάβροχη κόλλα. Αλλα κατάλληλα 
υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται μαζί με κόντρα πλακέ στην κατασκευή των κιβωτίων. Τα 
κιβώτια θα πρέπει να είναι σφιχτά καρφωμένα ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα ακρα ή να είναι 
μανταρισμένα με άλλη εξίσου κατάλληλη συσκευή. 


(ί>) Μέγιστο καθαρό βάρος: 
3529 Κιβώτια από ανασυσταμένο ξύλο 


400 


4Ρ 

(&) Τα τοιχώματα των κιβωτίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αδιάβροχο ανασυστιηιένο ξύλο 
τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλον κατάλληλο τύπο. Η ισχύς του υλικου που 
χρησιμοποιείται και η μέθοδος κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του 
κιβωτίου και της προοριζόμενης χρήσής του. 

(δ) Αλλα μέρη των κιβωτίων μπορούν να είναι κατασκεύασμα από άλλο κατάλληλο υλικό 
(ο) Τα κιβώτια θα πρέπει να είναι με ασφάλεια μονταρισμένα με κατάλληλη συσκευή. 

(ά) Μέγιστο καθαρό βάρος: 
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3530 Κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ 

40 

(&) Καλής ποιότητας στερεό ή διπλής όψτ>ς (μονών ή πολλαπλών τοιχωμάτων) αυλακωτό φύλλο 
φάήιπερ κατάλληλο για τη χωρητικότητα και την προοριζόμενη χρήση των κιβωτίων θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η 
αύξηση σε βάρος, όπως μετράται σε έναν έλεγχο που διεξάγεται σε μία περίοδο 30 λεπτών με τη 
μέθοδο προσδιορισμού της απορρόφησης νερού Οοόό, να μην είναι μεγαλύτερη από 155 £/γπ ? (σε 
συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο 180 535:1991). Το φύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να είναι ικανό να 
λυγίζει επαρκώς χωρίς να σπάει. Θα πρέπει να είναι κομ^ιένο, ζαρωμένο χωρίς ρωγμές και 
αυλακωμένο έτσι ώστε να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς τσάκισμα και χωρίς αδικαιολόγητο σχίσιμο 
ή φούσκωμα των επιφανειών του. Η ράβδοιση του αυλακωτού φύλλου φάϊμπερ θα πρέπει να είναι 
σφιχτά κολλη^ιένη στις όψεις. 

(ύ) Τα άκρα των κιβωτίων μπορούν νά έχουν ένα ξύλινο πλαίσιο ή να είναι εξ ολοκλήρου από ξύλο ή 
άλλο κατάλληλο υλικό. Ενισχύσεις των ξύλινων ράβδων στερέωσης ή άλλο κατάλληλο υλικό μπορεί 
να χρησιμοποιείται. 

(ο) Οι συνδέσεις των κιβωτίων Οα πρέπει να είναι τυλιγμένες ^ιε κολλητική ταινία, να είναι 
περιτυλιγμένες και κολλημένες, ή να είναι περιτυλιγμένες και μεταλλικά συνδεδεμένες. Οι 
περιτυλιγμένες συνδέσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη επικάλυψη. Οπου επενεργείται κλείσιμο *ιε 
κόλλημα ή εφαρμογή κολλητικής ταινίας, η κόλλα θα πρέπει να είναι αδιάβροχη. 

(ά) Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το περιεχόμενο. 

(ε) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 

3531 Πλαστικά κιβώτια 

4Η1 κιβώτια από τεταμένο πλαστικό 

4Η2 κιβώτιο από 1 στερεό πλαστικό 

(3) Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και να είναι 
επαρκούς αντοχής σε σχέση με τη χωρητικότητα και την προοριζόμενη χρήση του. Το κιβώτιο Οα 
πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικό στη γήρανση και στην «ποβάθμιση που δημιουργείται είτε από 
την περιεχόμενη ύλη είτε από υπεριώδη ακτινοβολία. 

(ύ) Ένα κιβώτιο από τεταμένο πλαστικό θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο μέρη κατασκευασμένα από ένα 
χυτό τετα*ιένο πλαστικό υλικό, ένα κατώτερο μέρος που περιέχει κοιλώματα για τις εσωτερικές 
συσκευασίες και ένα κορυφαίο μέρος που καλύπτει και συνδέεται με το κατώτερο μέρος. Οι 
κορυφαίοι και κατώτεροι τομείς θα πρέπει να είναι σχεδιασ^ιένοι έτσι ώστε οι εσωτερικές 
συσκευασίες να προσαρμόζονται άνετα. Το κάλυμμα του κλεισίματος για οποιαδήποτε εσωτερική 
συσκευασία δεν θα πρέπει να είναι σε επαφή με το εσωτερικό του κορυφαίου μέρους αυτού του 
κιβωτίου. 

(ο) Για αποστολή, ένα κιβώτιο από τεταμένο πλαστικό θα πρέπει να είναι κλεκηιένο ^ιε αυτοκόλλητη 

ταινία που έχει αρκετή ελαστική αντοχή για την παρεμπόδιση του ανοίγματος του κιβωτίου. 11 
κολλητική ταινία θα πρέπει να είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και η κόλλα της να είναι 
συμβατή }ΐε το τεταμένο πλαστικό υλικό του κιβωτίου. Αλλες συσκευές κλεισίματος τουλάχιστον 
εξίσου αποτελεσματικές ^ιπορούν να χρησιμοποιούνται. 

(ό) Για κιβώτια από στερεό πλαστικό, η προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, εάν απαιτείται, θα 

πρέπει να δίνεται }ΐε την προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αναστολέων. Αυτά 
τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμβατά με το 
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περιεχό^ιενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη ζωή του κιβωτίου. Όπου 
χρησιμοποιείται αιθάλη, χρωστικές ή αναστολείς πέραν εκείνων που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται εαν η 
περιεκτικότητα σε αιθάλη δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος ή εάν η περιεκτικότητα σε χρωστική 
δεν υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος. Δεν υπάρχει περιορισμός για την περιεκτικότητα σε αναστολείς 

της υπεριώδους ακτινοβολίας. 

(β) Τα κιβώτια από στερεό πλαστικό θα πρέπει να έχουν συσκευές κλεισίματος κατασκευασμένες από 
κατάλληλο υλικό επαρκούς αντοχής και έτσι σχεδιασμένες ώστε να παρεμποδίζεται τυχόν ακούσιο 
άνοιγμα του κιβωτίου. 

(ί) Πρόσθετα που εξυπηρετούν σκοπούς πέραν από την προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας 
μπορούν να συμπερθαμβώνονται στη σύνθεση του πλαστικού υλικού των κιβωτίων 4ΗΙ και 4 Η- 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του υλικου. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται. 

(8) Μέγιστο καθαρό βάρος: 

4Η1: 60 

4Η2: 400 Κβ· 

Κιβώτια αχό χάλυβα ή αλουμίνιο 

4Α χάλυβας 
4Β αλουμίνιο 

(β) Η αντοχή του μετάλλου και η κατασκευή του κιβωτίου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη 
χωρητικότητα του κιβωτίου και την προοριζόμενη χρήση του. 

(ί>) Τα κιβώτια θα πρέπει να είναι επενδεδυμένα με φύλλο φάϊμπερ ή τσόχινα κομμάτια συσκευασιας 
όπως απαιτείται ή θα πρέπει να έχουν εσωτερική επένδυση ή επικάλυψη κατάλληλου υλικου. Εαν 
διπλής ραι^ς μεταλλική επένδυση χρησιμοποιείται, μέτρα θα πρέπει να λομβανονται για την 
παρεμπόδιση της εισόδου των υλών μέσα στις εσοχές των ραφών. 

(ο) Τα πώματα μπορούν να είναι οποιουδήποτε κατάλληλου τύπου. Θα πρέπει να παραμένουν 
ασφαλισμένα υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(ά) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 

Υφασμάτινοι σάκοι 

5Ε1 χωρίς εσωτερική επένδυση ή επικάλυψη 
512 αδιαπέραστοι 
5Ε3 αδιάβροχοι 

(8) Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Η αποχή του υφάσματος 
και η κατασκευή του σάκου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του σάκου και της 

προοριζόμενης χρήσης του. 

(6) Σάκοι, αδιαπέραστοι, 5Ε2. 

0 σάκος θα πρέπει να είναι φτιαγμένος αδιαπέραστος, για παράδειγμα ^ιε τη χρήση. 

χαρτιού προσκολλημένου στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου με αδιάβροχη κολλά τέτοια 
όπως το βιτούμιο, ή 
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πλαστικού φιλμ προσκολλημένου στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή 

μίας ή περισσότερων εσωτερικών επενδύσεων κατασκευασμένων από χαρτί ή πλαστικό 
υλικό. 

(ς) Σάκοι, αδιάβροχοι, 51.3 

Για την παρεμπόδιση οποιοσδήποτε εισόδου υγρασίας ο σάκος Οα πρέπει να είναι φτιαγμένος 
αδιάβροχος, για παράδειγμα με τη χρήση: 

ξεχωριστών εσωτερικών επενδύσεοιν αδιάβροχου χαρτιού (π.χ. κερωμένο χαρτί ΙσβΓΐ, 
πισσωμένο χαρτί ή χαρτί ίσεΑ επικαλυμμένο με πλαστικό), ή 

πλαστικού φιλμ προσκολλημένου στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή 

μίας ή περισσότερων εσωτερικών επενδύσεων κατασκευασμένων από πλαστικό υλικό. 

(ά) Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 1<§. 

Σάκοι από πλεγμένο πλαστικό 


5Η1 χωρίς εσωτερική επένδυση ή επικάλυψη 
5Η2 αδιαπέραστοι 
5Η3 αδιάβροχοι 

(π) Οι σάκοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από τεντωμένες ταινίες ή τεντωμένα μονά νήματα 
κατάλληλου πλαστικού υλικού. Η αντοχή του υλικού που χρησιμοποιείται και η κατασκευή του 
σάκου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του σάκου και την προοριζό^ιενη χρήση 

(1>) Οι σάκοι μπορούν να είναι εξοπλισμένοι ^ιε εσωτερική επένδυση από πλαστικό φιλμ ή να έχουν μία 
λεπτή εσωτερική επικάλυψη πλαστικού υλικού. 

(ο) Εάν η ύφανση είναι επίπεδη, οι σάκοι θα πρέπει να σχηματίζονται *ιε ράψιμο ή κάποια άλλη μέθοδο 
που να εξασφαλίζει ίο κλείσιμο του πυθμένα και μίας πλευράς. Εάν η ύφανση είναι σωληνοειδής, ο 
πυθμένας του σάκου θα πρέπει να είναι κλεισμένος με ραφή, πλέξιμο ή κάποια άλλη εξίσου 
ανθεκτική μέθοδο κλεισίματος. 

(Φ Σάκοι, αδιαπέραστοι, 5Η2: 

Οι σάκοι θα πρέπει να είναι φτιαγμένοι αδιαπέραστοι, για παράδειγμα με: 

χαρτί ή ένα πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή 

μία ή περισσότερες ξεχωριστές εσωτερικές επενδύσεις κατασκευασμένες από χαρτί η 
πλαστικό υλικό. 

(β). Σάκοι, αδιάβροχοι, 5113 

Για την παρεμπόδιση οποιοσδήποτε εισόδου υγρασίας, ο σάκος θα πρέπει να είναι φτιαγμένος 
αδιάβροχος, π.χ. με: 

ξεχωριστές εσωτερικές επενδύσεις από αδιάβροχο χαρτί (π.χ. κερωμένο χαρτί ΙσεΑ, διπλά 
πισσωμένο χαρτί ΙσεΑ ή χαρτί Ια·»Α με πλαστική επικάλυψη), 
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πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια τοι» σάκου, ή 
μία ή περισσότερες εσωτερικές πλαστικές επενδύσεις. 

50 


(Γ) Μέγιστο καθαρό βάρος: 
Σάκοι από πλαστικό φιλμ 


5Η4 

(*) 


Οι σάκοι 0α πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο πλαστικό υλικό. Η αντοχή του υλικού 
που χρησιμοποιείται και η κατασκευή του σάκου 0α πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χι,ιρητικότητα 
Γ σάκοΐΓκαι τι* προορίζομε χρήση του. Ο. ραφές 0. πρέπει ν. αντέχουν πέσεις κα, χτυπ,,,ιατα 
που ση^ιειώνονται σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

50 Κ*. 


(Β) Μέγιστο καθαρό βάρος: 

Σάκοι από χαρτί 

5Μ1, πολλαπλών τοιχωμάτων 

5Μ2, πολλαπλών τοιχωμάτων, αδιάβροχοι 

0 . αάκοι Θο πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο χαριί ΙαπΛ ή από ένα ισοδύναμο χαρτί 
(,) ° τουλάχιστον τρία φύλλα. Η αντοχή του χαρτιού κα, η κατασκευή των σάκων 0« ^ : είναι 

κατάλληλες για τη χωρητικότητα του σάκου και την προοριζάμενη χρηση του. ι συν 
πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστα. 

(Β) Σάκοι από χαρτί 5Μ2: 

Για την παρεμπόδιση της εισόδου υγρασίας, ένας σάκος τεσσάρων φύλλων ή περισσότερων 0α 
πρέπει να είναι φτιαγμένος αδιάβροχος με τι, χρήση είτε ενός ανθεκτικού στονερονυλλ^ως^εα 
από τα δύο ακριανά φύλλα είτε ενός φραγμού του νερού κατασκευασμένου απ> καταλληλο 
προστατευτικά υλικό μεταξύ των δύο ακριανών φύλλων. Ένας σάκος τριών φύλλων π Ρ έι ^™ 
είναι φτιαγμένος αδιάβροχος με τη χρήση ανθεκτικού στο νερό φυλλου ως ακριανό φύλλο. Οπ 
υΧχΠίΓνσο η πετάμενη ύλη ντ, αντ,δράσε, με τη υγρασία ή όπου είναι συσκευασμένος 
ατμίκ· ένα αδιάβροχο φύλλο ή φραγμός, τέτοιος όπως διπλά πισσωμένο χαρτί Κτείί, χαρτί ωδI με 
πλ^,κή επικάλι^η, πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην εσωτερική ™ »η 

περισσότερες εσωτερικές πλαστικές επενδύσεις, θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται δ,πλα στην υλ γ 

Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιάβροχα. 

(ο) Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 

Σύνθετες συσκενασίες (πλαστικού υλικού) 

6ΗΑ1 πλαστικό δοχείο [ΐε εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι 

6ΗΑ2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό - η κιβώτιο 

6ΗΒ1 πλαστικό δοχείο *ιε εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι 

6ΗΒ2 πλαστική δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό ή κιβώτιο 

6ΗΟ πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 

6ΗΡ1 πλαστικό δοχείο |ΐ£ εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 

6ΗΡ2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κόντρα πλακέ 

6Η01 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπερ 

6Η02 πλαστική δοχείο \\£ εξωτερικό κιβώτιο από φύλλο φάιμπερ 


ί Οι κλωβοί είναι εξωτερικές συσκενασίες με μψκλήρεις επιφάνιες. 
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3537 6ΗΗI πλαστικό δοχείο με εξωτερικό πλαστικό βαρέλι 

(συνεχ.) 6ΗΗ2 πλαστικό δοχείο [ΐε εξωτερικό κιβώτιο από στερεό πλαστικό κιβώτιο 

(δ) Εσωτερικό δοχείο 

(1) Οι διατάξεις του περιθωριακού 3526 (β) και (ο) έως (Η) θα πρέπει να ισχύουν για πλαστικά 
εσοπερικά δοχεία. 

(2) Το πλαστικό εσωτερικό δοχείο θα πρέπει να προσαρμόζεται άνετα μέσα στην εξωτερική 
συσκευασία, που θα πρέπει να είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε προεξοχή που θα μπορούσε 
να γδάρει το πλαστικό υλικό. 

(3) Μέγιστη χωρητικότητα ταυ εσωτερικού δοχείου: 

6ΗΑ1, 6ΗΒ1, 6ΗΟΙ, 6Η01, 6ΗΗΙ: 250 λίτρα 

6ΗΑ2,6ΗΒ2, 6ΗΟ, 6Η02, 61102, 61II12: 60 λίτρα. 

(4) Μέγιστο καθαρό βάρος: 

6ΗΑ1,61ίΒ1,6Η131,6Η01,6ΗΗ1: 400 κιλά 

6ΗΑ2, 6ΗΒ2, 6Η€, 6Ηϋ2, 61102, 61II12: 75 κιλά. 

(6) Εξωτερική συσκευασία 

(1) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο ή αλουμινένιο βαρέλι 6ΗΑ1 ή 6ΗΒ1. Οι διατάξεις 
του περιθωριακού 3520 (δ) έως (ϊ) ή 3521 (β) έως (ά), όποιο είναι κατάλληλο, θα πρέπει να 
ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(2) Πλαστικό δοχείο }ΐε εξωτερικό χαλύβδινο ή αλουμινένιο κλωβό ή κιβώτιο 6ΗΑ2 ή 6ΗΒ2. 
Οι διατάξεις του περιθωριακού 3532 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. 

(3) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 6110. Οι διατάξεις του περιθωριακού 3527 θα 
πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(4) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 6Ηϋ1. Οι διατάξεις του 
περιθωριακού 3523 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(5) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κόντρα πλακέ 6ΗΓ>2. Οι διατάξεις του 
περιθωριακού 3528 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(6) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπερ 6Η01. Οι διατάξεις του περιθωριακού 
3525 (δ) έως (ά) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξοπερικής συσκευασίας. 

(7) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 6Η02. Οι διατάξεις του 
περιθωριακού 3530 (δ) έως (ο) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής 
συσκευασίας. 

(8) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό πλαστικό βαρέλι 6ΗΗI. Οι διατάξεις του περιθωριακού 3526 
(δ) και (ο) έως (Η) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 
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(9) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από στερεό πλαστικό 6! ΙΗ2. Οι σχετικές 

διατάξεις του περιθωριακού 3531 (β), (ά), (ο) και (ί) θα πρέπει να ισχύουν για την 
κατασκευή της εξοπερικής συσκευασίας. 


3538 Συνδυασμένες συσκευασίες 
(3) Εσωτερικές συσκευασίες 

Τα παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

συσκευασίες από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο με μιέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα 5 λίτρα για 
υγρά ή 5 ^8 για στερεά, 

πλαστικές συσκευασίες με μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα 30 λίτρα για υγρά ή 30 για στερεά, 

μεταλλικές συσκευασίες με μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα 40 λίτρα για υγρά ή 40 για στερεά, 

σακούλια και σάκοι από χαρτί, ύφασμα, πλεγμένο πλαστικό ή πλαστικό φιλμ με μέγιστη επιτρεπτή 
χωρητικότητα 5 Ιφ για στερεά σε σακούλια και 50 σε σάκους, 

τενεκέδες, πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια και κιβώτια κατασκευασμένα από φύλλο φάϊμπερ ή πλαστικό 
με μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα 101<8 για στερεά, 

άλλοι τύποι μικρών συσκευασιών τέτοιοι όπως σωλήνες με μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα 1 λίτρο 
για υγρά ή 1 Ιΐβ για στερεά, 


(Β) Εξωτερική σνσκευασία 

Τα παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

χαλύβδινα βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3520), 

αλουμινένια βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3521), 

χαλύβδινα μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3522), 

αλουμινένια μπιτόνια αποσπώμενης κεφαλής (περιθωριακό 3522), 

βαρέλια από κόντρα πλακέ (περιθωριακό 3523), 

βαρέλια από φάϊμπερ (περιθωριακό 3525), 

πλαστικά βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3526), 

πλαστικά μπιτόνια, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3526), 

κιβώτια από φυσικό ξύλο (περιθωριακό 3527), 

κιβώτια από κόντρα πλακέ (περιθωριακό 3528), 

κιβώτια από ανασυσταμένο ξύλο (περιθωριακό 3529), 

κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ (περιθωριακό 3530), 

πλαστικά κιβώτια (περιθωριακό 3531), 

χαλύβδινα ή αλουμιινένια κιβώτια (περιθωριακό 3532). 


ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6129 


Προσθήκη Λ.5 

Β. Συσκευασίες που μπορούν να συμφωνούν με το περιθωριακό 3510 (1) ή (2) 

3539 Σύνθετες συσκενασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) 

6ΡΑ1 δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι 

6ΡΑ2 δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό ν ή κιβώτιο 

6ΡΒ1 δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι 

6ΡΒ2 δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό * ή κιβώτιο 

6ΡΟ δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 

6Ρ01 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 

6Ρ02 δοχείο με εξωτερικό ψάθινο σκεπαστό κοφίνι 

6Ρ01 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπερ 

6Ρ02 δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 

6ΡΗ1 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από τεταμένο πλαστικό 

6ΡΗ2 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από στερεό πλαστικό 

(ε) Εσωτερικό δοχείο 

(1) Το δοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλα μορφοποιημένο (με μορφή κυλίνδρου ή αχλαδιού) 
και να είναι κατασκεικκηιένο από καλής ποιότητας υλικό ελεύθερο από οποιοδήποτε 
ελάττωμα που θα μπορούσε να μειώσει την αντοχή του. Τα τοιχώματα θα πρέπει να είναι 
επαρκώς παχιά σε κάθε σημείο και ελεύθερα από εσωτερικές καταπονήσεις. 

(2) Πλαστικά πώματα βιδωτού σπειρώματος, πώματα από τριμμένο γυαλί ή πώματα 
τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πώματα για τα 
δοχεία. Οποιοδήποτε μέρος του πώματος που είναι πιθανόν να έλθει σε επαφή με το 
περιεχόμενο του δοχείου θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σ’ εκείνο το περιεχόμενο. 

Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πώ^ιατα να είναι έτσι 
προσαρμεκηιένα ώστε να είναι στεγανά και να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα και ν« 
αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλαρότητα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Εάν εξαεριζό^ιενα ποηιατα είναι απαραίτητα, αυτά θα πρέπει να είναι στεγανά. 

(3) Το δοχείο θα πρέπει να είναι σταθερά ασφαλισμένο στην εξωτερική συσκευασία με 
προστατευτικά και/ή απορροφητικά υλικά. 

(4) Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου: 60 λίτρα 

(5) Μέγιστο καθαρό βάρος: 75 Ιΐ£. 

(Η) Εξωτερική συσκευασία 

(1) Δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι 6ΡΑI 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3520 (λ) έως (ΐ) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. Το μετακινούμενο καπάκι που απαιτείται για αυτόν τον τύπο συσκευασίας 
μπορεί πάντως να είναι της μορφής ενός καψυλλίου. 


ί 


Οι κλωβοί είναι εξωτερικές συσκενασίες με μη-πλήρεις επιφάνειες. 
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(2) Δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό κιβώτιο 6ΡΑ2 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3532 (β) έως (ς) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. Για κυλινδρικά δοχεία η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει, όταν είναι 
όρθια, να σηκώνεται πάνω από το δοχείο και το πώμα του. Εάν ο προστατευτικός κλωβός περιβάλλει 
ένα αχλαδόμορφο δοχείο και είναι ταιριαστού σχτμιατος, η εξωτερική συσκευασία 0α πρέπει να είναι 
εξοπλισμένη ^ιε ένα προστατευτικό κάλυμμα (καψύλλιο). 

(3) Δοχείο }ΐε εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι 6ΡΒI 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 352! (ο) έως (ά) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. 

(4) Δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό ή κιβώτιο 6ΡΒ2 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3532 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής 
συσκευασίας. 

(5) Δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 6ΡΟ 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3527 Οα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής 
συσκευασίας. 

(6) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 6ΡΠ1 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3523 0α πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής 
συσκευασίας. 

(7) Δοχείο με εξωτερικό ψάθινο κοφίνι 6ΡΠ2 

Το ψάθινο κοφίνι θα πρέπει να είναι σωστά φτιαγ^ιένο με υλικό καλής ποιότητας. Οα πρεπει να είναι 
εξοπλισμένο με προστατευτικό κάλυμμα (καψύλλιο) έτσι όιστε να προλαμβάνεται φθορά στο δοχείο. 

(8) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπερ 6ΡΟ! 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3525 (λ) έως (ά) 0α πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. 

(9) Δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 6Ρ02 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3530 (π) έως (ο) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. 

( 10 ) Δοχείο ^ιε εξωτερική συσκευασία από τετα|ΐένο πλαστικό ή στερεό πλαστικό 6ΡΗI ή 
6ΡΗ2. 

Τα υλικά και των δύο εξωτερικών συσκευασιών θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις του 
περιθωριακού 353! (3) έως (0- Συσκευασία από στερεό πλαστικό θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή άλλο συγκρίσιμο πλαστικό υλικό. Γο 
μετακινού^ιενο καπάκι για αυτόν τον τύπο συσκευασίας μπορεί πάντως να είναι της μορφής 
καψυλλίοο. 
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Ο. Συσκευασίες σύμφωνες μόνον με το περιθωριακό 3510 (2) 

3540 Ελαφρού περιτυπώμστος μεταλλικές σνσκευασ/ες 

ΟΑΙ μη-μετακινούμενης κεφαλής 

ΟΑ2 [ΐετακινούμενης κεφαλής 

(3) Το φύλλο μετάλλου για το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι από κατάλληλο χάλυβα και ενός 
περιτυπώματος κατάλληλου για τη χωρητικότητα και την προοριζόμενη χρήση της συσκευασίας. 

(ό) Οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι συγκολλημένες, τουλάχιστον *ιε διπλή ραφή με τοποθέτηση λωρίδας 
ή παραγόμενες με μία μέθοδο που εξασφαλίζει έναν παρόμοιο βαθμό αντοχής και στεγανότητας. 

(ο) Εσωτερικές επικαλύψεις από ψευδάργυρο, κασσίτερο, λάκα κ.λπ. θα πρέπει να είναι σκληρές και 0α 
πρέπει να επικολλούνται στον χάλυβα σε κάθε στμιείο, συμπεριλαμβανομένων των πιομάτων, 

(ά) Ανοίγματα για γέμισμα, άδειασμα και εξαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη-μετακινούμενης 
κεφαλής (ΟΑί) συσκευασιόιν δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 οιη σε διάμετρο. Συσκευασίες με 
μεγαλύτερα ανοίγματα θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι του τύπου ιιετακινούμενης κεφαλής 
(ΟΑ2). 

(ε) Τα πώματα των μη-μετακινούμενης κεφαλής συσκευασιών (ΟΑI) 0α πρέπει είτε να είναι του τύπου 
βιδωτού σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλίζονται με μία βιδωτή συσκευή ή μία συσκευή 
τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική. Τα πυ'ιματα των ιιετακινούμενης κεφαλής συσκευασιών (ΟΑ2) 
θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να ^ιένουν σταθερά κλεισμένα και οι 
συσκευασίες να παραμένουν στεγανές σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(0 Μέγιστη χωρητικότητα συσκευασιών: 40 λίτρα 

(β) Μέγιστο καθαρό βά|Χ>ς: 50 Κβ, 


3541- 

3549 
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Μέρος IV: Απαιτήσεις ελέγχου για συσκευασίες 
Α. ' Ελεγχοι τύπου σχεδιασμού 

Εκτέλεση και συχνότητα παν ελέγχων 

(1) ο τύπος σχεδιασμού κάβε συσκευασίαςθα πρέπει να ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή 
ή από ένα σώμα που καθορίζεται από εκείνη την αρχή. 

(2) Ελεγχο, σε συμφωνία με το (1) θα πρέπει να διεξάγονται πάλ, μετά από οπουδήποτε τρο^οίπση 
του τύπουσχεδκισμσύεκτός εάν το αρμόδιο σώμα ελέγχου έχε, συμφωνήσει στην τροποποίηση του τυπου 
σγεδιασμού^Στην τελευταία περίπτωση μία νέα έγκριση του τύπου σχεδιασμού δεν απαιτείται. Ενας τυ ος 
σχεδιασμού συσκευασίας ορίζεται από το σχέδιο, το μέγεθος, το υλικό κα, το πά λ°ί· τον τ ^° “™^^ 
και συσκευασίας, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες επιφανειακές επεξεργασίες. Επίσης περιλαμβά . 
<ηχτκευασίες που διαφέρουν από τον τύπο σχεδιασμού μόνον στο μικρότερο ύφος σχεδιασμού. 

(3) Η αρμόδια αρχή μπορεί σε οπωσδήποτε χρόνο να απαιτήσει απόδειξη, μέσω ελέγχων σε συμφωνία 

με αυτό το μέρος, όπ οι ,ιαζικά παραγόμενες συσκευασίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ελέγχων 
^,Γελ^Γηα τέτοιους ελέγχοΓ σε συσκευασίες από χμρτί ή φύλλο φάίμπερ η » 

συνθήκες περιβάλλοντος θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 35 ( )■ 

(4) Για λόγους επιβεβαίωσης το αρμόδιο σώμα ελέγχου θα πρέπει να κρατάε. έναν φάκελο των «λυτών 
Ζ χρησψΙΧαΓ^σΓλέγχου των υλικών ή με διατήρηι*! δειγμάτων ή κόμματα,,ν των «λυτών. 

(5) Εάν μία εσωτερική επυτάλυφη απαιτείται γκτ λόγους ασφάλειας, θα πρέπει να διατηρεί τ,ς 
προστατευτικές της ιδιότητες ακόμα και μετά τους ελέγχους. 

(6) Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τον δειγματοληπτικό έλεγχο των συσκευάσω,ν που διαφέρουν 

( Χν Η σΧερεύΤα^ από τον ελεγχόμενο τύπο, π.χ. μικρότερα μεγέθη “ 

Γεσωτερικές συσκευασίες μικρότερου καθαρού βάρους κα, συσκευασως 

κιβώτια που παράγονται με μικρές μειώσεις στην(στις) εξωτερικη(ές) διασταση(διαστάσεις). 

(7) Υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς των αποτελεσμάτων του ελέγχου δεν επηρεάζονται και με την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής, διάφοροι έλεγχοι μπορούν να γίνουν σε ένα δεηηια. 

Προετοιμασία των κόλων για έλεγχο 

, η 0ι έλ ™ οι 8α πρέπει να διεξάγονται σε συσκευασίες προετοιμασίες όπως για μεταφορά 
Γ,υ,εΐιμ&ΐ. όσον αφορά σε Ινδυασμένες συσκευασίες, των εσωτερικών συσκ~ που 
γρΖμ Ρ οπο^αΓ^ωτερικά ή μόνα δοχεία ή συσκευασίες θα πρέπει να γεμίζονται έως όχι λιγότερο από 
ΓθΤΠΓΓγντπκ χωρητικότητας του για υγρά ή το 95 % γω στερεά. Για συνδυασμένη α^υσσιες 
όπου η εσω«ρτκή συσκευασία είναι σχεδιασμένη να μεταφέρει υγρά και στερεά, ξεχωριστός «άγχος 
απαιτείται* τόσο γτα υγρά, όσο κα. για στερεά περιεχόμενο. Ο, ύλες ή τα εώη προς Ι^αιρορώ σης 
Ζκ^σίες μπο^νΤ αττ,καθίσταιτα, από άλλες ύλες ή είδη εκτός όπου αυτά θα καθιστούσαν ™ 

αποτελέσματα των ελέγχων μη «,χύοντα. Γ,α στερεά όταν μΙ. «λη ύλη ^Τύλη^πΓΓιΓα^Γ 
να έχε, τα ίδια φυσυιά χρρακτηρισττκά (βάρος, κόκκο, μέγεθος κ.λπ.) όπως η υλη 
Επιτοέπεται η γρήση προσθέτων, τέτοιων όπως σάκοι από μολυβένια σκαγια, για την α κτηση 
αΖ^ συ^ύΤρο»; κόλου, γ,α όσο είναι τοποθετημένα έτσ, ώστε τα αποτελέσματα τ™ 
εΧέΖο να μην επηρεάζομαι. Κατάλληλα μείγματα στερεών σε σκόνη, τέτοιων όπως πολυα *“^“'' 
Ρνο σε σκόνη μΤ^ηοΛδι, λεπτή άμμο κ.λπ., μπορούν να χρησμιοποιούπαι ως υποκατάστατη πληρώ η 
ύλη για ύλες που έχουν ιξώδες μεγαλύτερο από 2680 πιιώ /δ στους 23 ϋ. 
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3551 (2) Στους ελέγχους πτώσης για υγρά, όταν μία άλλη ύλη χρησιμοποιείται η σχετική 

(συνεχ.) πυκνότητα και το ιξώδες Οα πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνα της ύλης προς μεταφορά. Νερό μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πτώσης υγρού υπό τους όρους στο περιθωριακό 3552 (4). 


(3) Συσκευασίες από χαρτί ή φύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να τοποθετούνται για τουλάχιστον 24 ώρες σε 
μία ατμόσφαιρα που έχει ελεγχό^ιενη θερμοκρασία και σχετική υγρασία (γ.Η.). Υπάρχουν τρεις 
δυνατότητες, μία από τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται. Η προτιμώμενη ατμόσφαιρα είναι 23 °0 ± 2 °( ' 
και 50% ±2 % γ.Η, Οι δύο άλλες δυνατότητες είναι 20 °€ ± 2 °0 και 65 % ± 2 % γ.Η. ή 27 °€ ± 2 °0 και 
65 % ± 2 % γ.Η. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι μέσες τιμές Θα πρέπει να πέφτουν μέσα σ' αυτά τα όρια Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και 
περιορισμοί στη μέτρηση μπορούν να προκαλούν διαφοροποίηση των μεμονωμένων μετρήσεων κατά έως 
±5% σχετική υγρασία χωρίς σημαντική επίδραση στην επαναλειψημότητα του ελέγχου. 

(4) Βαρέλια τύπου φελλού κατασκευασμένα απο φυσικό ξύλο θα πρέπει να αφήνονται γεμισμένα με 
νερό για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τους ελέγχους. 

(5) Για να ελεγχθεί ότι η χημική συμβατότητα τους με τα υγρά είναι αρκετή, πλαστικά βαρέλια και 
μπιτόιτα σε συμφωνία με το περιθωριακό 3526 και εάν είναι απαραίτητο σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού 
υλικού) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3537 θα πρέπει να υπόκεινται σε αποθήκευση σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος για έξι μήνες, κατά τη διάρκεια του οποίου χρόνου τα δειγ^ιατα ελέγχου θα πρέπει να 
διατηρούνται γεμισμένα με τα εμπορεύ^ιατα που είναι προοριξόμενα να μεταφέρουν. 

Για τις πρώτες και τις τελευταίες 24 ώρες αποθήκευσής, τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να τοποθετούνται 
με το πώμα προς τα κάτω. Πάντως, συσκευασίες εξοπλισμένες με εξαεριστήρα θα πρέπει να είναι έτσι 
τοποθετημένες σε κάθε περίπτωση για πέντε λεπτά μόνον. Μετά από αυτήν την αποθήκευση τα δείγματα 
ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλονται στους ελέγχους που ορίζονται στα περιθωριακά 3552 έως 3556. 

Οταν είναι γνωστό ότι οι ιδιότητες αντοχής του πλαστικού υλικού των εσωτερικών δοχείων των σύνθετων 
συσκευασιών (πλαστικού υλικού) δεν μεταβάλλονται σημαντικά από τη δράση της πληρωτικής ύλης, δεν 
θα είναι απαραίτητο να ελέγχεται ότι η χημική συμβατότητα είναι αρκετή. 

. Μία σημαντική μεταβολή στις ιδιότητες αντοχής σημαίνει: 

( 3 ) Σαφής αύξηση της ευθραυστότητας, ή 

(ό) σημαντική μείωση στην ελαστικότητα, εκτός εάν σχετίζεται με μία όχι μικρότερη από 
ανάλογη αύξηση στην επιμήκυνση υπό φορτίο. 

Οπου η συμπεριφορά του πλαστικού υλικού έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα, ο παραπάνω έλεγχος της 
συμβατότητας μπορεί να παραλειπεται. Τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με 
τον παραπάνω έλεγχο συμβατότητας και να είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια και σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) 
κατασκευασμένες από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο , βλέπε επίσης (6) παρακάτω. 

(6) Για βαρέλια και μπιτόνια από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3526 και εάν είναι απαραίτητο σύνθετες συσκευασίες από υψηλού μοριακού βάρους 
πολυαιθυλένιο σε συμφωνία με το περιθωριακό 3537, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 


(συνεχ.) 
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, σχετική πυκνότητα στους 23 °0 μετά από θερμική εξ,σορρόπηση για μί« ώρα στους 100 «Ο 

> 0.940, σε συμφωνία με το Πρότυπο 180 1183, 

, , ^ ,οη °ΓΠ ! 6 1<ρ (οοοτίο < 12 ε/ 10 ιυΐη. σε συμφωνία με το Πρότυπο 

ρυθμός ροής τετηγμενου στους 190 ΚΛΙ 1.0 «ρορτιο _ ~ Β 

150 1133, 

αυτήν την προσθήκη). 

φΐας'ίή^μάδε^στους^Ο^Τ^Ο^κυτ^Ο.^^^ οΓρ^'^ναΓνερό, 

απόδειξη της χίπικης συμβατότητας δεν απαιτείται. 

Γ. « ^ _ , —* « *« ·*™„" “ 

με το πώμα προς τα κάτω. Πόντιας, 5, "> Μειδ ^ > ν ^ απο οήκευση, τα δείγματα 

Γλ^ΓΓπρϊ». “ υ*ο^^ Τ ^ <**ηΡ* «“ °^ οντα1 0χα 3552 “ >ς 3556 ' 

Οταν ένας τύπος σχεδτασμού συσκευασίας έχε, ικανοποιήσει το, 

έλεγχο στοιβάγματος 

_ τάσεκ α τμών των πληρωτεών υλών στους 50 «0 ή 55 °€ δεν θα πρέπε, να «πεινούν εκείνη 
που χρησιμοποιείται για τον προσδιορίσω της πίεσης για τον ελεγχο εσωτερικής πίεσης. 

Ο έλεγχος συμβατότητας γατ ,οτ,-Βυ^Ι 

των 3° (δ), 5“ (δ) κα. 9» (δ) κατ «περοξ.κό ™ ^ 9 <°> ?^ αοιές % ύίες,Οα πρέπε, 

2551, δεν θα πρέπε, να διεξάγεται χρησιμοποιώντας ^ ^,,άτων ελέγχ0 « κατά τη διάρκεια 

περιβάλλοντος με τ,ς ύλες που προορίζονται να 

^ιεταψέρουν. 

(7) Π- Ν*« κα, μπιτόνατ σύμ^να με ^ 

συσκευασίες σύμχρωνα με το περιθωρΜ ■ (6 ) ονΙΟ <, Ι0 „ περιθωριακού, πληρωτικές 

πολυαιθυλένιο, που έχει περάσει τον έλεγχ στη ρά , άποοούν επίσης να εγκρίνονται. 

ύλες πέραν εκείνων που αναφέροντα. στο μέρος Η του το αποτέλεσμα 

Τίτο κι έγκριση 0. πρέπε, ναβασίζετα£ ^^«^εΓ^ΓΓν πρότυπων υγρών. 

τ^Γ^Χ^Ι ^ΓΓ,σΧ0νΧο μ ν αφορά στη σχετ,κή —μα κα, την πίεση ατ,ώιν. 
Έλεγχος πτώ<ιης ν 

(I) Αριθμός δερμάτων ελέγχου (ανά τύπο σχεδκτσμού κα, κατασκευαστή) κα, κλίση πτώσης. 

Γυτ άλλες πέραν από επίπεδες πτώσε,ς το κέντρο βάρους θα πρέπε, να είνα, κάθετα πάνω από το σημείο 
κρούσης. 
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Συσκευασία 

Αριθμ. δειγμάτων ελέγχου 

Κλίση πτώσης 

(β) Χαλύβδινα βαρέλια 

Αλουμινένια βαρέλια 

Χαλύβδινα μπιτόνια, μπιτόνια 
αλουμινίου 

Βαρέλια από κόντρα πλακέ 
Ξύλινα βαρέλια 

Βαρέλια από φάΐμπερ 

Πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια 
Σύνθετες συσκευασίες 
(πλαστικού υλικού) που είναι 
στο σχήμα βαρελιού 

Σύνθετες συσκευασίες (από 
γυαλί, ψαμμάργιλο, ή 
πορσελάνη) σιήκρωνα με το 
περιθωριακό 3510 (1) και που 
είναι στο σχήμα βαρελιού 
Ελαφρού περιτυπώματος 
μεταλλικές συσκευασίες 

Έξι 

(τρία για κάθε πτώση) 

Πρώτη πτώση (με τη χρήση τριών 
δειγμάτων): η συσκευασία θα 
πρέπει χτυπάει το στόχο διαγώνια 
με την κεφαλή ή, εάν η 
συσκευασία δεν έχει κεφαλή, με 
μία περιφερειακή ραφή ή μία 
ακμή. 

Δεύτερη πτώση (με τη χρήση των 
άλλων τριών δειγμάτοιν): η 
συσκευασία θα πρέπει να χτυπάει 
το στόχο [ΐε το ασθενέστερο 
μέρος που δεν έχει ελεγχθεί με 
την πρώτη πτώση, για παράδειγμα 
ένα πώμα ή, για μερικά 
κυλινδρικά βαρέλια, η 
συγκολλη^ιένη διαμήκης ραφή 
του σώματος του βαρελιού. 

(δ) Κιβώτια από φυσικό ξύλο 

Κιβώτια από κόντρα πλακέ 
Κιβώτια από ανασυσταμένο 
ξύλο 

Κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ 
Πλαστικά κιβώτια 

Χαλύβδινα ή αλουμινένια 
κιβώτια 

Σύνθετες συσκευασίες 
(πλαστικού υλικού) που είναι 
στο σχήμα κιβωτίου 

Σύνθετες συσκευασίες (από 
γυαλί, ψαμμάργιλο, 
πορσελάνη) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3 510 (1) και που 
είναι στο σχήμα κιβωτίου 

Πέντε 

(ένα για κάθε πτώση) 

Πρώτη πτώση: με τον πυθμένα 

Δεύτερη πτώση: με την κορυφή 

Τρίτη πτώση: ^ιε την ^ιακριά 

πλευρά 

Τέταρτη πτώση: με την κοντή 
πλευρά 

Πέμπτη πτώση: }ΐε μία γωνία 

(ο) Υφασμάτινοι σάκοι 

Χάρτινοι σάκοι 

Τρία 

(δύο πτώσεις ανά σάκο) ΐ 

Πρώτη πτώση: }ΐε μία όψη του 

σάκου 

Δεύτερη πτώση: με το άκρο του 
σάκου 

(ά) Σάκοι από πλεγμένο πλαστικό 
Σάκοι από πλαστικό φιλμ 

Τρία 

(τρία ανά σάκο) 

Πρώτη πτώση: με μία πλατιά 

όψη 

Δεύτερη πτώση: με μία στενή όψη 
Τρίτη πτώση: με το άκρο του 

σάκου 

(β) Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, 
ψαμμάργιλος ή πορσελάνη) 
σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2) και που 
είναι στο σχήμα βαρελιού ή 
κιβωτίου 

Τρία 

(ένα για κάθε πτώση) 

Διαγώνια με το κάτω στόμιο, ή, εάν 
δεν υπάρχει στόμιο, με μία 
περιφερειακή ραφή ή την ακμή του 
πυθμένα. 
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Όπου περισσότερες από μία κλίσεις είναι δυνατές για έναν δεδομένο έλεγχο πτώσης, η κλίση 

που είναι πιο πιθανόν να υπάρξει σε περίπτωση πτώσης της συσκευασίας θα πρεπει να χρησιμοποιείται. 


(2) Ειδική προετοιμασία των δειγμάτων ελέγχου για τον έλεγχο πτώσης: 

Η θερμοκρασία του δείγματος ελέγχου και του περιεχομένου του Οα πρέπει να μειώνεται στους -18 °Γ η 
χαμηλότερα για τις παρακάτω συσκευασίες: 

( 3 ) πλαστικά βαρέλια (βλέπε 3526) 


(ύ) πλαστικά μπιτόνια (βλέπε 3526) 

(ς) πλαστικά κιβώτια άλλα εκτός από κιβώτια από τεταμένο πολυστυρένιο (βλέπε 3531) 


(ά) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) (βλέπε 3 53 7) και, 

(«) συνδυασμένες συσκευασίες με πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες πλην πλαστικών σάκων 
και σακιδίων που προορίζονται να περιέχουν στερεά ή είδη (βλ. περιθωριακό 3538). 

Όπου τα δείγματα ελέγχου προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο, η εξισορρόπηση στο περιθωρ,ακό 3551 
^ορ“ ραώπεται. Τα υγρΓελέγχου θα πρέπει να δ,ατηρούντα, στην «γρη κατασταση με την 

προσθήκη αντιψυκτικών εάν είναι απαραίτητο. 


(3) Στόχος 

Ο στόχος θα πρέπει να είναι μία άκαμπτη, μη-ελαστική, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια. 


(4) Ύψος πτώσης 


Για στερεά: 


Ομάδα συσκευασίας 1 

Ομάδα συσκευασίας Η 

Ο^ιάδα συσκευασίας 111 

1.8 πι 

1.2 ιυ 

0.8 γπ 


Γ ια υγρά: 

Εάν ο έλεγχος εκτελείται με νερό: 

(«) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα όχι ^ιεγαλύτερη από !. 2 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας 11 

Ομάδα συσκευασίας 111 

1.8 ιυ 

1.2 ηι 

0.8 ιη 
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{&) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2, το 

ύψος πτώσης Θα πρέπει να υπολογίζεται στη βάση της σχετικής πυκνότητας της ύλης προς 
μεταφορά, στρογγυλοποομιένης στο πρώτο δεκαδικό, ως ακολούθως: 


Ομάδα συσκευασίας 1 

Ομάδα συσκευασίας II 

Ομάδα συσκευασίας ΙΗ 

σχετική πυκνότητα 
χ 1.5 (σι) 

σχετική πυκνότητα 
χ 1.0 (τη) 

σχετική πυκνότητα 
χ 0.67 (πι) 


(ο) για ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες προοριζόμενες για τη μεταφορά υλών 
που έχουν ιξώδες στους 23 °0 μεγαλύτερο από 200 σιιτι 2 /5 (που αντιστοιχεί σ’ ένα χρόνο 
ροής 30 δεύτερα με ένα 180 καψύλλιο ροής που έχει στόμιο αεριοπροώθησης με 6 ητιτι 
διάμετρο σε συμφωνία με το Πρότυπο ΙδΟ 2431-1980) και για ύλες της Κλάσης 3, 5®(ο). 

(ΐ) εάν η σχετική πυκνότητα δεν υπερβαίνει το 1.2: 


Ομάδα συσκευασίας II 

Ομάδα συσκευασίας III 

0.6 σι 

0.4 σι 


(Π) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2 το ύψος 
πτώσης θα πρέπει να υπολογίζεται πάνω στη βάση της σχετικής πυκνότητα της ύλης 
προς μεταφορά, στρογγυλοποπμιένης στο πρώτο δεκαδικό, ως ακολούθως: 


Ομάδα συσκευασίας Π 

Ομάδα συσκευασίας III 

σχετική πυκνότητα 

0,5 σι 

σχετική πυκνότητα 

0.33 πι 


Εάν ο έλεγχος εκτελείται με την ύλη προς μεταφορά ή }ΐε ένα υγρό τουλάχιστον ίσης σχετικής 
πυκνότητας: 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας Π 

Ομάδα συσκευασίας ΠΙ 

1.8 σι 

1.2 σι 

0.8 σι 


(5) Κριτήρια για χέρααμα του ελέγχου: 

(λ) Κάθε συσκευασία που περιέχει υγρό θα πρέπει να είναι στεγανή όταν έχει υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων, εκτός από εσωτερικές 
συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών ή σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί, 
πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) όταν δεν είναι απαραίτητο οι πιέσεις να είναι εξισωμένες. 

(ί>) Όπου μετακινούμενης κεφαλής βαρέλια για στερεά υποβάλλονται σε έλεγχο πτώσης και οι 
επάνω όψεις τους χτυπάνε το στόχο, το δείγμα ελέγχου περνάει τον έλεγχο εάν όλο το 
περιεχόμενο συγκροτείται από μία εσωτερική συσκευασία (π.χ. έναν πλαστικό σάκο) ακόμα 
κι εάν το πώμα πάνω στην κορυφαία όψη του βαρελιού δεν είναι πιά αδιαπέραστο. 

(ς) Το ακριανό φύλλο ενός σάκου δεν θα πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ικανή να 
επηρεάσει την ασφάλεια στη μεταφορά. 
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3«2 (4) Η εξωτερική συσκευασία μίας σύνθετης ή συνδυασμένης συσκευασίας δεν θα 

( ) π 1εχ να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ικανή να επηρεάσει την ασφαλεία στη 

μεταφορά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή της πληρωτικής ύλης από την εσωτερική 

συσκευασία. 

(«Λ Μία μικρή έκκριση από το(τα) πώμα(»α) καπά την κρούση δεν θα πρέπει να 0Τ1 

' είναι αστοχία της συσκευασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει περαιτέρω διαρροή. 

(Π Δεν επιτρέπεται ρήγμα σε συσκευασίες για εμπορεύματα της Κλάσης I που θα προκαλουσε 
το χύσιμο ελεύθερων εκρηκτικών υλών ή ειδών από την εξωτερική συσκευασία. 

Έλεγχος στεγανότητας 

35Θ3 (1) Ο έλεγχος στεγανότητας Οα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους τύπους συσκευάσουν 

' προοριζόμενων να περιέχουν υγρά, πάντως, αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται για: 

εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών, 

. εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2), 

- μετακινούμενης κεφαλής συσκευασίες προοριζόμενες για ύλη με ιξώδες στους 23 που 
υπερβαίνει τα 200 ιυητ 2 /5. 

. ελαφρού περιτυπώματος ,ιεταλλικές συσκευασίες, μετακινούμενης κεφαλής, προοριζόμενες για 

ύλες της Κλάσης 3, 5°(ο). 

(2) Αριθμός δειγμάτων ελέγχου: 

Τρία δείγματα ελέγχου ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Ειδική προετοιμασία δειγμάτων ελέγχου για τον έλεγχο: 

Τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να τρυπώνται για την είσοδο του πεπιεσμένου αέρα σ’ ένα ουδέτερο 
Ι^μείο έτσι ώστΓεπίσης να ελέγχεται τσ σφίξιμο του πώματος. Τα εξαερ,ζόμενα πώματα συσκευασιών 
θα πρέπει να αντικαθίστανται από μη-εξαεριζόμενα πώματα. 

(4) Μέθοδος ελέγχου: 

Τα δέρματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων θα πρέπει να βυθίζονται κάτω από το νερό 
εσωτερική πίεση αέρα εφαρμόζεται η μέθοδος της βύθισης δεν θα πρεπε, να 

επηρεάζει τα αποτελέσ|ΐατα τσυ ελέγχου. 

(5) Πίεση αέρα που πρέπει να εφαρμόζεται: 

Ομάδα συσκευασίας 1 Ομάδα συσκευασίας Π _ Ομάδα συσκευασίας^!!- 

ΟχΓμικρότερη από 30 λΡπ | Όχι μικρότερη από 20 ΚΡ« | Οχ ι μικρότερη από 20 ΚΡη_ 

Αλλες μέθοδοι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

(6) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου: 

Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή. 
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Έλεγχος εσωτερικής πίεσης (υδραυλικής) 

3554 (1) Ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης θα πρέπει να διεξάγεται σε όλους τους τύπους συκευασιών από 

χάλυβα, αλουμίνιο και πλαστικό και σε όλες τις σύνθετες συσκευασίες τις προοριζόμενες να περιέχουν 
υγρά. Πάντως, αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται για; 

εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών, 

εσιυτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2), 

μετακινούμενης κεφαλής συσκευασίες προοριζόμενες για ύλες με ιξώδες στους 23 °0 που 
υπερβαίνει τα 200 ιτιγγι 2 /5. 

ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, μετακινούμενης κεφαλής, προοριζόμενες για 
ύλες της Κλάσης 3, 5°(ο). 

(2) Αριθμός δειγμάτων ελέγχου: 

Τρία δείγματα ελέγχου ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Ειδική προετοιμασία συσκευασιών για τον έλεγχο: 

Τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να τρυποινται για την είσοδο της πίεσης σε ένα ουδέτερο σημείο, έτσι 
ώστε επίσης να ελέγχεται το σφίξιμο του πώματος. Τα εξαεριζόμενα πώματα συσκευασιών θα πρέπει να 
αντικαθίστανται από μη-εξαεριζόμενα πώματα. 

(4) Μέθοδος ελέγχου και πίεση που πρέπει να εφαρμόζεται: 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να υπόκεινται για πέντε λεπτά (30 λεπτά στην περίπτωση πλαστικών 
συσκευασιών) σε μία υδραυλική πίεση πιεζομέτρου όχι μικρότερη από: 

( 3 ) την συνολική πίεση πιεζομέτρου που μετριέται στη συσκευασία (δηλ. την τάση ατμών της 
πληρωτικής ύλης και τη μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 λΡδ) 
στους 55 β Ο, πολλαπλασιασμένη με έναν συντελεστή ασφάλειας 1.5. Λυτή η συνολική 
πίεση πιεζομέτρου θα πρέπει να προσδιορίζεται στη βάση ενός μεγίστου βαθμού πλήρωσης 
σε συμφωνία ^ιε το περιθωριακό 3500 (4) και μία θερμοκρασία πλήρωσης 15 °€, 

ή 

(ύ) 1.75 φορές την τάση ατμών της πληρωτικής ύλης στους 50 °0, μείον 100 λΡ», αλλά σε 

πίεση πιεζομέτρου όχι μικρότερη από 100 

ή 

(ο) 1.5 φορές την τάση ατμών της πληρωτικής ύλης στους 55 °0, μείον 100 ΚΡπ, αλλά σε πίεση 

πιεζομέτρου όχι μικρότερη από 100 ΚΡ». 

Ο τρόπος με τον οποίο οι συσκευασίες διατηρούνται στη θέση τους δεν θα πρέπει να παραποιεί τα 
αποτελέσματα του ελέγχου. Η πίεση θα πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς και ομοιόμορφα. Η πίεση 
ελέγχου θα πρέπει να διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την περίοδο ελέγχου. 

Η ελάχιστη πίεση ελέγχου για συσκευασίες για την Ομάδα Συσκευασίας I θα πρέπει να είναι 250 1<Ρ8. 


(5) Κριτήριο για το πέρασμα του ελέγχου: 


3554 
(συνεχ.) 

3555 


3556 


Προσθήκη Α.5 

Καμία συσκευασία δεν θα πρέπει να έχει διαρροή. 


Έλεγχος στοιβάγματος 

(1) Όλες ο. συσκευασίες πέραν των σάκων και των μη-στο.βάξ.μων σύνθετων συσκευάσουν (από 
γυαλί, πορσελάνη ή φαμμάργιλο) σύμφωνα με το περ.βωρ.ακό 3510 (2), θα πρέπει να «ποκειντα. σ 

έναν έλεγχο στοιβάγματος. 

(2) Αριθμός δειγμάτων ελέγχου: 

Τρία δείγματα ελέγχου ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Μέθοδος ελέγχου: 

Το δείνιια ελέγχου θα πρέπει να υπόκειται σε μία δύναμη εφαρμοζόμενη στην κορυφαία επιφάνεια του 
£££ ελέ^ου ισοδύναμη με το συνολικό βάρος ίδιων κόλων που θα μπορούσαν να ε.να, 
στοιβαγμένες πάνω σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Η διάρκεια του ελέγχου θα πρέπει να είναι 24 ώρες, εκτός του ότι πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 3526 και σύνθετες συσκευασίες 6ΗΗ1 και 61 ίΐ 12, προοριζόμενες 
θα πρέπει να υπόκε^νται στον έλεγχο στοιβάγματος για μία περίοδο 28 ήμερων σε μια θερμοκρασ ι χ 

μικρότερη από 40 °0. 


είναι 


3 


Το ελάχιστο ύψος της στοίβας συμπεριλαμβανομένου του δείγματος ελέγχου θα πρέπει να 
μέτρα. 

Για τον έλεγχο σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (5), η αρχική πληρωτική ύλη θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Για τον έλεγχο σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6), ένας ελεγχος στοιβάγματος 
θα πρέπει να διεξάγεται με ένα πρότυπο υγρό. 

Όπου το περιεχόμενο των δειγμάτων ελέγχου είναι μη-επικίνδυνα υγρά με σχετική πυκνότητα 
διαφορετική από εκείνη του υγρού προς μεταφορά, η δύναμη θα πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με τη 

τελευταία. 

(4) Κριτήρια για κέρασμα του ελέγχου: 

Κανένα δείγμα ελέγχου δεν θα πρέπει να έχε. διαρροή. Σε σύνθετες συσκευασίες ή ξασμένες 
συσκευασίες!*δενθαπρέπε. να υπάρχει διαρροή της πληρωτικής ύλης από το εσωτερικό δοχείο η τη 
εσωτερική συσκευασία. 

Κανένα δείγμα ελέγχου δεν θα πρέπει να εμφανίζει οπουδήποτε φθορά που θα μπορούσε δυσ ( ιενώς να 
αίηρεάσεΓτην ασφάλεια της μεταφοράς ή οποιαδήποτε ^μόρφωση που θα μπορούσε να μεωκ,ει την 
αντοχή του ή να προκαλέσει αστάθεια στις στοίβες των κόλων. 

Η σταθερότητα στοιβάγματος θα πρέπει να θεωρείται αρκετή όταν, μετά από τον έλεγχο στοιβάγματος 
καΓ^Τπερίπτωτη πλαστυοών συσκευασών, μετά από φύξη στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, δυο 
γεμισμένες συσκευασίες του ίδιου τύπου τοποθετημένες πάνω οτο δείγμα ελέγχου διατηρούν τη η 
τους για μία ώρα. 

_ _ ^ Οπχος διαπερατότητας ρα πλαστικά βαρέλια και μκιτόνια σε συμφωνία με το 

περιθωριακό 3526 και ρα σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού ολικού) σε συρμών α ^ ™ ό 
3537 προοριζόμενες ρα τη μεταφορά υγρών που έχει σημείο ανάφλεξης £ 61 Ο πέρα 

συσκευασίες 6ΗΑΙ 

Πί Συσκευασίες από πολυαιθυλένιο χρειάζεται να υπόκειντα. σ' αυτό τον έλεγχο μόνον εάν είναι να 
εγκριθούν για τη μεταφορά βενζολίου, τολουολίου, ξυλένιου ή μειγμάτων κα. παρασκευασμάτων 

περιέχουν εκείνες τις ύλες. 
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3556 (2) Αριθμός δειγμάτων ελέγχου: 

(συνεχ.) 

Τρεις συσκευασίες ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Ειδική προετοιμασία του δείγματος ελέγχου για τον έλεγχο: 

Τα δείγματα ελέγχου θα προ-αποθηκεύονται με την αρχική πληρωτική ύλη σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3551 (5), ή, για συσκευασίες από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο, με τό πρότυπο 
υγρό μείγμα υδρογονανθράκων (λευκό οινόπνευμα) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6). 

(4) Μέθοδος ελέγχου: 

Τα δείγματα ελέγχου γεμισμένα με την ύλη για την οποία η συσκευασία είναι να εγκριθεί θα πρέπει να 
ζυγίζεται πριν και μετά από την αποθήκευση για 28 ημέρες στους 23 και 50 % σχετική ατμοσφαιρική 
υγρασία. Για συσκευασίες από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο, ο έλεγχος μπορεί να διεξάγεται 
με το πρότυπο υγρό μείγμα υδρογονανθράκων (λευκό οινόπνευμα) στη θέση του βενζολίου, του 
τολουόλίου ή ίου ξυλένιου. 

(5) Κριτήριο για πέρασμα τ ου ελέγχου: 

Η διαπερατότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.008 §/Ι.1ι 
Συμπληρωματικός έλεγχος για βαρέλια τύπου φελλού από φυσικό ξύλο 

3557 (]) Αριθμός δειγμάτων ελέγχου: 

Ενα βαρέλι ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(2) Μέθοδος ελέγχου: 

Αφαιρούμε όλα τα τσέρκια πάνω από την κοιλιά ενός κενού βαρελιού που έχει προηγουμένως στηθεί 
μανταρισμένο για τουλάχιστον δύο ημέρες. 

(3) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου: 

Η διάμετρος του επάνω μέρους του βαρελιού δεν θα πρέπει να αυξάνεται περισσότερο από 10 %. 

Έγκριση συνδυασμένων συσκευασιών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνδυασμένες συσκευασίες Θα πρέπει να ελέγχονται σε συμφωνία με τις διατάζεις που 
ισχύουν για τις εξωτερικές συσκευασίες. 

3558 (1) Κατά τη διάρκεια ελέγχων του τύπου σχεδιασμού συνδυασμένων συσκευασιών, έγκριση μπορεί 
στον ίδιο χρόνο να δίνεται για συσκευασίες: 

(&) που περιέχουν εσωτερικές συσκευασίες μικρότερου όγκου, 

(δ) που έχουν μικρότερο καθαρό βάρος από εκείνο του τύπου σχεδιασμού που 
ελέγχεται. 

(2) Όπου διάφοροι τύποι συνδυασμένης συσκευασίας που έχει διαφορετικούς τύπους εσωτερικής 
συσκευασιας έχει εγκριθεί, οι διάφορες εσωτερικές συσκευασίες μπορούν επίσης να μοντάρονται σε μία 
μόνη εξωτερική συσκευασία εάν ο αποστολέας πιστοποιεί ότι αυτό το κόλο ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
ελέγχου. 
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3^58 (3) Υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιότητες αντοχής των πλαστικών εσωτερικών συσκευασιών 

™ 4 Ινυασμένης στκΖασίας δεν μεταβάλλεται σημαντικά από τη δράση 

απόδειξη της χημικής συμβατότητας δεν είνατ απαραίτητη. Μία σημαντική μεταβολή στις ιδιότητες 

αντοχής σημαίνει: 

(β) Σαφής αύξηση της ευθραυστότητας, 

(ί,) σημαντική μείωση στην ελαστικότητα, εκτός εάν σχετίζεται με μία ό χ1 λιγότερο απο 
ανάλογη αύξηση σε ελαστική επιμήκυνση. 

, ιία εξωτερική συσκευασία μίας συνδυασμένης συσκευασίας έχει επιτυχώς ελεγχθεί με 
^™« τ«π^ς εσωτερικών συσκευασιών, μία ποικιλία τέτοιων διαφορετικών εσοιτερικων 
ΐΓΓΓΓνθα ποέπει επίσης να μαντάρονται σε αυτή την εξωτερική συσκευασία. Επιπλέον, υπό την 
προϋπόθεση ότι £α ισοδύναμο επίπεδο λειτουργίας διατηρείται, οι παρακάτω παρεκκλίσεις στις 
εσωτερικές συσκευασίες επιτρέπονται χωρίς περαιτέρω έλεγχο του κόλου. 

(„) Εσωτερικές συσκευασίες ισοδύναμου μ.κρότερου μεγέθους Οα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ί) Οι εσωτερικές συσκευασίες είναι παρόμοιου σχεδιασμού με τις ελεγχόμενες 
εσωτερικές συσκευασίες (π.χ. σχήμα - κυκλικό, ορθογώνιο, κ.λπ.), 

(ϋ) Το υλικό κατασκευής των εσωτερικών συσκευασιών (γυαλί, πλαστικό μέταλλο 
1 κ,λπ.) προσφέρει αντίσταση σε δυνάμεις κρούσης και στοιβάγματος ίσες με η 
μεγαλύτερες από εκείνη της αρχικά ελεγμένης συσκευασίας, 

(Πί) Οι εσωτερικές συσκευασίες έχουν τα ίδια ή μικρότερα ανοίγματα κ„, το πώμα είναι 
παρόμοιου σχεδιασμού (π.χ. βιδωτό κάλυμμα, καπάκι τριβής κ.λπ.), 

ίίν) Αρκετό πρόσθετο προστατευτικό υλικό χρησιμοποιείται για την κατάληψη των κενών 
χώρων καιγια την αποφυγή σημαντικής κίνησης των εσωτερικών συσκευασιών και 

(ν) Οι εσωτερικές συσκευασίες είναι προσανατολισμένες μέσα στην εξωτερική 
συσκευασία με τον ίδιο τρόπο όπως στο ελεγχθέν κόλο. 

, Μ Έναε μικρότερος αριθμός των ελεγμένων εσωτερικών συσκευασιών, ή των εναλλακτικών 
' ’ ^πων^εΜοτερικών^συσκευασιών που προσδιορίζονται στο (.) παραπάνω, θα πρέπει να 
τουσιίιοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότ, αρκετό προστατευτικό προστίθεται για το 
γέμισμα του(των) κενοιΗών) χώρου(ων) και για την αποφυγή σι,μαντικής κίνησης των 
εσωτερικών συσκει>ασιών. 

ρίδι1 .λ εσωτ εοικές συσκευασίες οποιουδήποτε τύπου για στερεά ή υγρά 0α πρέπει να μαντάρονται 
£ πα^σιάζονταΓϊια',αφορά χωρίς έλεγχο σε μία εξωτερική συσκευασία υπο τους παρακάτω 

όρους: 

Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει επιτυχώς ελεγχθεί σε συμφωνία με το 
} περιθωριακό^3552 με εύθραυστες (π.χ. γυάλινες) εσωτερικές συσκευασίες που περώχ 

υγρά με τη χρήση του ύψους πτώσης για την ομάδα συσκευασίας I. 

' /κι Το ««νολικό συνδυασμένο μικτό βάρος των εσωτερικών συσκευασιών δεν θα πρέπει να 
( } υπερβαίνει το μισό του μικτού βάρους των εσωτερικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται 
για τον έλεγχο πτώσης στο (#) παραπάνω. 

ίο) Το πάχος του προστατευτικού υλικού μεταξύ των εσωτερικών ^ ^ 

εξωτερικού της συσκευασίας δεν θα πρέπει να μειώνεται κάτω από το ανΤΚΠ ^ ^ 
στην αρχικά ελεγχόμενη συσκευασία. Και εάν μία μόνη εσωτερική συσκε 
χρησιμοποιηθεί στον αρχικό έλεγχο, το πάχος του προστατευτικού 
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3558 

(συνεχ.) 

μεταξύ των εσιοτερικών συσκευασιών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος 
του προστατευτικού μεταξύ του εξωτερικού της συσκευασίας και της εσωτερικής 
συσκευασίας στον αρχικό έλεγχο. Εάν είτε λιγότερες είτε μικρότερες εσωτερικές 
συσκευασίες χρησιμοποιούνται (συγκρινόμενες με τις εσωτερικές συσκευασίες που 
χρησιμοποιούνται στον έλεγχο πτώσης) αρκετό πρόσθετο προστατευτικό υλικό θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την κατάληψη των κενών χώρων. 

(ό) 

Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τον έλεγχο στοιβάγματος στο 
περιθωριακό 3555 όταν είναι κενή, Το συνολικό βάρος ίδιων κόλων θα πρέπει να βασίζεται 
στο συνδυασμένο βάρος των εσωτερικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο πτώσης στο (π) παραπάνω. 

<«) 

Εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν υγρά θα πρέπει να είναι πλήρως περιβεβλημένες με 
αρκετή ποσότητα απορροφητικού υλικού για την απορρόφηση όλου του υγρού 
περιεχομένου των εσωτερικών συσκευασιών. 

(0 

Εάν η εξωτερική συσκευασία είναι προοριζόμενη να περιέχει εσωτερικές συσκευασίες για 
υγρά και δεν είναι στεγανή, ή είναι προοριζόμενη να περιέχει εσωτερικές συσκευασίες για 
στερεά και δεν είναι αδιαπέραστη, ένα μέσον συγκράτησης οποιουδήποτε υγρού ή στερεού 
περιεχομένου στην περίπτωση διαρροής θα πρέπει να υπάρχει στη μορφή στεγανής 
επένδυσης, πλαστικού σάκου ή άλλου εξίσου αποτελεσματικού πιέσου συγκράτησης, Για 
συσκευασίες που περιέχουν υγρά, το απορροφητικό υλικό που απαιτείται στο (β) θα πρέπει 
να τοποθετείται μέσα στο μέσον συγκράτησης που περιέχουν τα υγρά περιεχόμενα. 

(β) 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 3512 ως 
ελεγμένες για λειτουργία συνδυασμένων συσκευασιών της Ομάδας Συσκευασίας 1. Το 
μαρκαρισμένο μικτό βάρος σε κιλά θα πρέπει να είναι το άθροισμα του βάρους των 
εξωτερικών συσκευασιών συν το μισό του βάρους της(των) εσωτερικής(ών) 
συσκευασίας(ών) όπως χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτώσης που αναφέρεται στο (β) 
παραπάνω. Το σήμα θα πρέπει να περιέχει ένα γράμμα "V" σε συμφωνία με το περιθωριακό 
3512 (5) ως ειδική συσκευασία. 


Έγκριση συσκευασιών διάσωσης 


3559 Συσκευασίες διάσωσης (βλ. περιθωριακό 3510(1)) θα πρέπει να ελέγχονται και να μαρκάρονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν για συσκευασίες της Ομάδας Συσκευασίας Π που προορίζονται για την 
μεταφορά στερεών ή εσωτερικών συσκευασιών, πλην των παρακάτω: 

(1) Η ύλη ελέγχου που χρησιμοποιείται στην διεξαγωγή των ελέγχων θα πρέπει να είναι το 
νερό, και οι συσκευασίες θα πρέπει να πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο από 98% της 
μέγιστης χωρητικότητάς τους. Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων όπως σάκων βολής μολύβδου, για 
την επίτευξη του απαιτούμενου ολικού βάρους του κόλου εφόσον τοποθετούνται έτσι ώστε να 
μην επηρεάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εναλλακτικά, στη διεξαγωγή του ελέγχου 
πτώσης, το ύψος πτώσης μπορεί να μεταβάλλεται σύμφωνα με το περιθωριακό 3552(4)(δ). 

(2) Οι συσκευασίες θα πρέπει, επυιλέον, να έχουν επιτυχώς υποβληθεί στον έλεγχο 
στεγανότητας στα 30λΡπ, με τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου να αντανακλώνται στην έκθεση 
ελέγχου που απαιτείται από το περιθωριακό 3560 και 

(3) Οι συσκευασίες θα πρέπει να μαρκάρονται με το γράμμα "Τ" κατά τα περιγραφόμενα στο 
περιθωριακό 3 512(5). 


Αναφορά ελέγχου 



Προσθήκη Α.5 


Μία αναφορά ελέγχου που περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να συντασσεται και θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες της συσκευασίας. 

1. Σώμα ελέγχου, 

2. Αϊτών, 

3. Κατασκευαστής της συσκευασίας, 

4 Περιγραφή της συσκευασίας (π.χ χαρακτηριστικά γνωρίσματα τέτοια όπως υλικό, εσωτερική 
' επένδυση, διαστάσεις, πάχος τοιχωμάτων, βάρος, πώματα, χρωματισμός των πλαστικών υλικών), 

5. Σχέδια της συσκευασίας και των πωμάτων (εάν είναι απαραίτητο, φωτογραφίες), 

6. Μέθοδος κατασκευής, 

7. Μέγιστη χωρητικότητα, 

8. Χαρακτηριστικά του περιεχομένου ελέγχου, π.χ, ιξώδες και σχετική πυκνότητα για υγρά και 
μέγεθος σωματιδίων για στερεά, 


9. Ύψος πτώσης, 

! 0. Πίεση ελέγχου στον έλεγχο στεγανότητας σε συμφωνία με το περιθωριακό 3553, 

11. Πίεση ελέγχου στον έλεγχο εσωτερικής πίεσης σε συμφωνία με το περιθωριακό 3554, 

12. Ύ ψος στοιβάγματος, 

13. Αποτελέσματα ελέγχου, 

14. Ένας μοναδικός προσδιορισμός της αναφοράς ελέγχου, 

15. Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου, 

16. Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται με το όνομα και τη θέση του υπογράφοντος. 

Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να περιέχει δηλώσεις ότι η συσκευαοία προετοιμασμένη όπως για 
μεταφορά ελέγχθηκε αε συμφωνία με τις κατάλληλες διατάξεις της Προσθήκης Α.5 και ότι η χρηση 
άλλων μεθόδων συσκευασίας μπορούν να την καταστήσουν μη-ισχόουσα. Ενα αντίγραφο της αναφοράς 
ελέγχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή. 

Β. Έλεγχος στεγανότητας για όλες τις νέες, επανακατασκευασμένες ή επιδιορθωμένες 
συσκευασίες που προορίζονται να περιέχουν υγρά 


( 1 ) Ισχύς του ελέγχου 

Κάθε συσκευασία που προορίζεται να περιέχει υγρά θα πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε κατάλληλο 
έλεγχο στεγανότητας: 

* πριν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά για μεταφορά, 
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3561 - μετά από την επανακατασκευή ή την επιδιόρθωση, πριν επαναχρησιμοποιηθεί για 

(συν.) μεταφορά. 

Για αυτόν τον έλεγχο, οι συσκευασίες δεν χρειάζεται να έχουν προσαρμοσμένα τα δικά τους πώματα. 

Το εσωτερικό δοχείο των σύνθετων συσκευασιών μπορεί να ελέγχεται χωρίς την εξωτερική συσκευασία 
υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ελέγχου δεν επηρεάζονται. 

Αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται για: 

εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών, 

εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2), 

μετακινούμενης κεφαλής συσκευασίες προοριζόμενες για ύλες με ιξώδες στους 23 °€ που 
' υπερβαίνει τα 200 ηυη 2 /5, 

ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (2). 

(2) Μέθοδος ελέγχου: 

Πεπιεσμένος αέρας εισάγεται μέσω του στομίου πλήρωσης κάθε συσκευασίας. Η συσκευασία 
εμβαπτίζεται στο νερό. Διατηρείται κάτω από το νερό με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται το 
αποτέλεσμα του ελέγχου. Η συσκευασία μπορεί επίσης να καλύπτεται με διάλυμα σαπουνιού, βαρύ λάδι 
ή άλλο κατάλληλο υγρό στις ραφές της ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση όπου μπορεί να σημειωθεί διαρροή. 
Αλλες μέθοδοι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται. 

Οι συσκευασίες δεν χρειάζεται να είναι εξοπλισμένες με τα δικά τους πώματα. 

(3) Πίεση αέρα που πρέπει να εφαρμόζεται: 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας 11 

Ομάδα συσκευασίας 111 

Όχι μικρότερη από 30 ΚΡβ 

Οχι μικρότερη από 20 ΚΡβ 

Όχι μικρότερη από 20 ΙιΡη 


(4) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου: 
Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή. 


3562- 

3599 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.5 


Μέρος ϊ 

Πρότυπα υγρά την επαλήθευση της χημικής συμβατότητας συσκευασ,ών από «ψηλού μοριακού 
βάρους πολυαιθυλένιο σε συμφωνία }ΐε το περιθωριακό 3551 (6). 

Τα παρακάτω πρότυπα υγρά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το πλαστικό υλικό. 

(π) Διάλυμα 6ιάβρεξης για ύλες που προκαλούν σοβαρή θραύση στο πολυαιθυλένιο υπο 
καταπόνηση, ειδικά για όλα τα διαλύματα και παρασκευάσματα που περιέχουν παράγοντες 
διάβρεξης. 

Ένα υδατικό διάλυμα 1 έως 10 % ενός παράγοντα διάβρεξης θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 
Η επιφανειακή τάση αυτού του διαλύματος θα πρέπει να είναι 31 έως 35 ιυΝ/πι στους 

23 °0. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να δ,εξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από 1.20. 

Ένας έλεγχος συμβατότητας με οξικό οξύ δεν απαιτείται εάν επαρκή χημική συμβατότητα 
αποδεικνύεται με ένα διάλυμα διάβρεξης. 

(ό) Οξικό οξύ για ύλες και παρασκευάσματα που προκαλούν θραύση στο πολυαιθυλένιο υπό 
καταπόνηση, ειδικά για μονοκαρβοξυλικά οξέα και μονοσθενείς αλκοόλες. 

Οξικό οξύ σε συγκέντρωση 98 έως 100 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 


00 


Σχετική πυκνότητα ~ 1.05 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από 1.1. 


ην περίπτωση πληρωτικών υλών που προκαλούν φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο 
ρισσότερο από το οξικό οξύ και σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του πολυαιθυλένιο!) 
Χάνεται κατά έως 4 %, επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να αποδεικνύεται μετά από 
ίοκαταρκτική αποθήκευση για τρεις εβδομάδες στους 40 °0, σε συμφωνία με το 
ριθωριακό 3551 (6) αλλά με την αρχική πληρωτική ύλη. 


Διάλυμα διάβρεξης κανονικού οξικού βουτυλεσφα/κανονικού οξικού 
βοντνλεσχέρα-κορεσμίνου για ύλες και παρασκευάσματα που προκαλούν φούσκωμα στο 
πολυαιθυλένιο σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του πολυαιθυλενίου να αυξάνεται κατα 
περίπου 4% και στον ίδιο χρόνο προκαλούν θραύση υπό καταπόνηση, ειδικά για 
φυτικά-υγιεινά προϊόντα, υγρά χρώματα και εστέρες. Κανονικός οξικός βουτυλεστερας σε 
συγκέντρωση 98 έως 100 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται για προκαταρκτική αποθήκευσή 
σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6). 


Ία τον έλεγχο στοιβάγματος σε συμφωνία με το περιθωριακό 3555, ενα υγρό ελέγχου 
ιυνιστάμενο από ένα I έως 10% υδατικό διάλυμα διάβρεξης αναμε,ιειγμένο με 2 /. 
ιανονικό οξικό βουτυλεστέρα σύμφωνα με το (ε) παρακάνω θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 


Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από 1.0. 
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Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

Στην περίπτοκπ] πληρωτικών υλών που προκαλούν φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο 
περισσότερο από τον κανονικό οξικό βουτυλεστέρα και σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του 
πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά έως 7.5 %, επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να 
αποδεικνύεται μετά από προκαταρκτική αποθήκευση για τρεις εβδομάδες στους 40 °0, σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6) αλλά }ΐε την αρχική πληρωτική ύλη. 

(ά) Μείγμα υδρογονανθράκων (λευκά οινόπνευμα) για ύλες και παρασκευάσματα που 
προκαλούν φούσκωμα σε πολυαιθυλένιο, ειδικά για υδρογονάνθρακες, εστέρες και κετόνες. 

Ένα μείγμα υδρογονανθράκων που έχει σημείο βρασμού από 160 °0 έως 220 °1', σχετική 
πυκνότητα 0.78-0.80, σημείο ανάφλεξης >50 °0 και περιεκτικότητα σε αροηιατικά 16% 
έως 21 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από 1.0. 

Στην περίπτωση πληρωτικών υλών που προκαλούν φούσκαηια στο πολυαιθυλένιο σε τέτοιο 
βαθμό ώστε το βάρος του πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά περισσότερο από 7.5 %, 
επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να αποδεικνύεται μετά από προκαταρκτική 
αποθήκευση για τρεις εβδομάδες στους 40 σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6) 
αλλά με την αρχική πληρωτική ύλη. 

(ε) Νιτρικό οξύ για όλες τις ύλες και παρασκευάσματα που έχουν οξειδωτική επίδραση στο 
πολυαιθυλένιο και που προκαλούν μοριακή αποικοδόμηση ίδια με ή μικρότερη από 55 % 
νιτρικό οξύ. 

Νιτρικό οξύ σε συγκέντρωση όχι μικρότερη από 55 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από 1.4. 

Στην περίπτωση πληρωτικών υλών περισσότερο ισχυρά οξειδωτικών από 55 % νιτρικό οξύ 
ή που προκαλούν αποικοδόμηση του μοριακού βάρους συνεχίζουμε σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3551 (5). 

(ί) Νερό για ύλες που δεν προσβάλλουν το πολυαιθυλένιο σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα (β) έως (ς), ειδικά για ανόργανα οξέα και αλισίβες, υδατικά αλατούχα 
διαλύματα, πολυσθενείς αλκοόλες και οργανικές ύλες σε υδατικό διάλυμα. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μεγαλύτερης από 1.2. 
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Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

Παράρτημα Μέρος II 

( ™ ν,!Χ · ) Κατάλογος υλών με ης οποίες τα πρότυπα υγρά μπορούν να θεωρούντο, ως ισοδύναμα σε συμφωνία με 
το περιθωριακό 3551 (6). 


Κλάση 3 

Είδοζ 

Α. Ύλη που 

3 Β (1>) 


Πρότυπο Υ γρό 

έχει βημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0, όχι τοςική, όχι διαβρωτική 

Ύλες που έχουν τάση ατμών στους 50 Κ όχ. μεγαλύτερη από 110 λΡ» (1.1 Ηετ) 


> Αργό πετρέλαιο και άλλα ακατέργαστα 
έλαια 

- Υδρογονάνθρακες 

- Αλογονωμένες ύλες 

- Αλκοόλες 

- Αιθέρες 

- Αλδεύδες 

- Κετόνες 


Μείγμα υδρογονανθράκων 

II 

♦· 

Οξικό οξύ 

Μείγμα υδρογονανθράκων 

II 

Κανονικός οξικός βουτυλεστέρας όπου 
το αποτέλεσμα φουσκώματος είναι έως 
4 % (κατά βάρος): άλλες περιπτώσεις, 
μείγμα υδρογονανθράκων 


Β. 


Ε. 


4°α>) 


5° 


Μείγματα υλών της 3° (δ) που έχουν 
σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο 
βρασμού που υπερβαίνει τους 35 °0, που 
περιέχουν όχι περισσότερο από 55 % 
νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε 
άζωτο που δεν υπερβαίνει το 12.6 %. 

Ιξώδεις ύλες 


Διάλυμα διάβρεξης κανονικού οξικού 
βουτυλεστέρα/κανονικού οξικού 
βουτυλεστέρα-κορεσμένου και μείγμα 
υδρογονανθράκων. 


Μείγμα υδρογονανθράκων 


Ύλες «ου έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και τοξικές 
17° (Ι>) Μεθανόλη Οξικό οξύ 

Ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 κα. 61 -ϋ συμπεριλαμβανομένων που 0α 
μπορούσαν να είναι ελαφρά τοξικές ή ελαφρά διαβρωτικές 

31»(ε) Ύλες πσυ έχουν σημείο ανάφλεξης μεταξύ 21 “ΟκαιόΙ °0 συμπεριλαμβανομένων: 
• Πετρέλαιο, διαλύτης νάφθα Μείγμα υδρογονανθράκων 


- Λευκό οινόπνευμα (υποκατάστατο 


τερεβινθίνης) 

- Υδρογονάνθρακες 

- Αλογονωμένες ύλες 

- Αλκοόλες 

- Αιθέρες 

- Αλδεύδες 

- Κετόνες 

31° - Εστέρες 


II 

Οξικό οξύ 

Μείγμα υδρογονανθράκων 

II 

II 

Κανονικός οξικός βουτυλεστέρας όπου 
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Παράρτημα Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

(συνεχ.) 


Είδος 

(συνεχ.) 

Ύλη 

Πρότυπο Υγρό 

το αποτέλεσμα είναι έως 4 % (κατά 
βάρος): άλλες περιπτώσεις, μείγμα 
υδρογονανθράκων 


- Λζωτούχες ύλες 

Μείγμα υδρογονανθράκων 

34°(ο) 

Μείγματα υλών της 31 ° (ο) που 
περιέχουν όχι περισσότερο από 55 % 
νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε 
άζωτο που δεν υπερβαίνει το 12.6 %. 

Διάλυμα διάβρεξης κανονικού οξικού 
βουτυλεστέρα/κανονικού οξικού 
βουτυλεστέρα-κορεσμένου και μείγμα 
υδρογονανθράκων. 

Κλάση 5.1 



Α. Υγρές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματα τους 


1° 

Υπεροξείδιο του υδραγόνου και 
διαλύματα του ν 


0>) 

Υδατικά διαλύματα με όχι λιγότερο από 

20 % αλλά όχι περισσότερο από 60 % 
υπεροξείδιο του υδρογόνου 

Νερό 

(ε) 

Υδατικά διαλύματα με όχι λιγότερο από 

8 % αλλά λιγότερο από 20 % υπεροξείδιο 
του υδρογόνου 

Νερό 

3° (3) 

Υπερχλωρικό οξύ με περισσότερο από 

50 % αλλά όχι περισσότερο από 72 % 
οξύ (κατά βάρος) 

Νιτρικό οξύ 

Β. Υδατικά διαλύματα στερεών οξειδωτικών υλών 


Π° (6) . 

Διάλυμα χλωρικού ασβεστίου 

Διάλυμα χλωρικού καλίου 

Διάλυμα χλωρικού νατρίου 

Νερό 

Νερό 

Νερό 

Κλάση 5.2 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΙβιΊ-διιίχΙ υδροΰκεροξείδιο με άνω του 40 % περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο και 
υπεροξοξικά οξέα δεν συμπεριλαμβάνονται στα ακόλουθα είδη. 

ι°0>). 

3», 

5°(ί>)* 

7°(1>), 

9°0>), 

Ι3°(ό), 

15°(Ι>)» 

17°(Ι>), 

19°(ί>) 

Όλα τα οργανικά υπεροξείδια σε 
τεχνικώς καθαρή μορφή ή σε διάλυμα *ιε 
διαλύτες που, σε ό,τι αφορά την 
συμβατότητά τους, καλύπτονται από το 
κανονικό υγρό "μείγμα 
υδρογονανθράκων" σε αυτόν τον 
κατάλογο του Τμήματος 11. 

Διάλυμα διάβρεξης κανονικού οξικού 
βουτυλεστέρα μέ 2% κανονικό οξικό 
βουτυλεστέρα και μείγμα 
υδρογονανθράκων και νιτρικό οξύ στο 
55%. 


Η συμβατότητα εξαερισμών και παρεμβυσμάτων με τα οργανικά υπεροξείδια μπορεί να επαληθεύεται, 
επίσης ανεξάρτητα από τον έλεγχο σχεδιαστικού τύπου, μέσω εργαστηριακών ελέγχων με νιτρικό οξύ. 

Κλάση 6.1 




Έλεγχος χοό πρέπει να εκτελείται μόνο με εξαεριστήρα 


Παράρτημα Παράρτημα «την Προσθήκη Α.5 

(συνεχ.) 

Είδος Ύλη ΠΕέίΜλϊϊΕέ 

Β. Οργανικές ύλες που έχουν οΐ||.είο ανάφλεξης 23 °0 ή μεγαλύτερο ή μη-εύφλεκτες οργανικές 
ύλες 

12° Αζωτούχες ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 

Οξικό οξύ 


(*>) 


ανιλίνη 


14° Οξυγονωμένες ύλες που έχουν σημείο 

ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 

(ο) μονοβουτυλαιθέρας της Οξικό οξυ 

αιθυλενογλυκόλης Οξικό οξυ 

φουρφουρυλαλκοόλη Οξικό οξυ 

διάλυμα φαινόλης 

27° Διαβρωτικές τοξικές οργανικές ύλες, είδη 

που περιέχουν διαβρωτικές τοξικές 
οργανικές ύλες (τέτοια όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν 
μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια 


27° 

(συνεχ.) 


α>) 

κρεζόλες ή κρεζυλικό οξύ 

Οξικό οξύ 

ΚΧάση 6.2 ' 

3° και 4° 

Όλες οι μολυσματικές ύλες που 
θεωρούνται ότι είναι υγρά σε συμφωνία 
με το περιθωριακό 2650 (5) 

Νερό 

ΚλάαηΙΙ 

Α. 

Όξινες ύλες 


Ανόργανα οξέα 


- 


Θειικό οξύ 

Νερό 

Θειικό οξύ, χρησιμοποιημένο 

Νερό 

2°0>) 

Νιτρικό οξύ με όχι περισσότερο από 

55% οξύ 

Νιτρικό οξύ 

4° (ί>) 

Υπερχλωρικό οξύ με όχι περισσότερο 
από 50 % οξύ, κατά βάρος σε υδατικό 
διάλυμα 

Νιτρικό οξύ 

5° (δ) και 

Υδροχλωρικό οξύ με όχι περισσότερο 

Νερό 

(ο) 

από 36 % καθαρό οξύ 

Υδροβρωμικό οξύ 

Υδροϊώδικό οξύ 

7° 0>) 

Υδροφθορικό οξύ με όχι περισσότερο 
από 60 % υδροφθόριο 

Νερό 

8° (δ) 

Φθοροβορικό οξύ με όχι περισσότερο 
από 50 % καθαρό οξύ 

Νερό 


2 Κοχά μέγιστο 60 λίτρα Επιτρεπτή περίοδος χρήσης δόο χρόνια 
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Παράρτημα Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

(συνεχ.) 


Είδος 

Ύλη 

Πρότυπο Υγρό 


ΦΘοροπυριτικό οξύ (υδροφθοροπυριτικό 
οξύ) 

Νερό 

17°(β) 

Διάλυμα χρωμικού οξέος με όχι 


και(ο) 

περισσότερο από 30 % καθαρό οξύ 

Νιτρικό οξύ 

17°(ο) 

Φωσφορικό οξύ 

Νερό 

Οργανικές ύλες 

32° (Ι?) 

Ακρυλικό οξύ, μυρμηκικό οξύ, οξικό οξύ, 
θειογλυκολικό οξύ 

Οξικό οξύ 

32° (0 

Μεθακρυλικό οξύ, προπιονικό οξύ 

Οξικό οξύ 

40° (ο) 

Αλκυλοφαινόλες, υγρές 

Οξικό οξύ 

Β. Βασικές ύλες 


Ανόργανες όλες 

42* (6) 

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. 

Νερό 

και (ο) 

διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 


43° (ο) 

Διάλυμα αμμωνίας 

Νερό 

44°(&) 

Υδατικά διαλύματα υδραζίνης με όχι 
περισσότερο από 64 % υδραζίνη, κατά 
βάρος 

Νερό 

0. 

Αλλες διαβρωτικές ύλες 


61°(ο) 

Διαλύματα χλωριωδών και 
υποχλωριωδών αλάτων ^ 

Νιτρικό οξύ 

63°(ο) 

Διαλύματα φορμαλδεΟδης 

Νερό 


Ελεγχος που πρέπει να διεξάγεται μόνον με εξαεριστήρα. Εάν ο έλεγχος διεξάγεται με νιτρικό οξύ ως 
πρότυπο υγρό, ένας ανθεκτικός στα οξέα εξαεριστήρας θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Για υποχλωρκόδη διαλύματα, 
εξαεριστήρες ίου ίδιου τύπου σχεδιασμού, ανθεκτικοί σε νποχλοιριώδη άλατα (π.χ. από ττνριτιούχο καουτσούκ) αλλά όχι 
ανθεκτικοί στο νιτρικό οξύ, επιτρέπομαι επίσης. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.6 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
τίπΟΙ ΙΒΟ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΒΟ ΚΑΙ 
ΧΥΜΑ (ΐ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ^ 

,0 "Ενδιάμεσο Εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα" (ΙΒΟ) σημαίνει μία άκαμπτη, εύκαμπτη φορητή 
συσκευασία, πέραν από εκείνες που προκαθορίζονται στην Προσθήκη Α.5, που. 

(3) έχει χωρητικότητα 

(ί, 6χ. μεγαλύτερη από 3.0 ,υ 1 (3,000 λίτρα) για στερεά και υγρά των Ο,ώδων 

Συσκευασίας II και ΠΙ, 

(Η) όχι μεγαλύτερη από 1.5 ιυ’ για στερεά της Οιιάδας Συσκευασίας ] όταν είναι 
^σκευασμένα σε εύκαμπτα, άκαμπτου πλαστικού, σύνθετα, φυλλου φαιμπερ κα 

ξύλινα ΙΒΟ, 

(ία) όχι μεγαλύτερη από 3.0 η’ για στερεά τι,ς Ομάδας Συσκευασίας 1 όταν είναι 
συσκευασμένα σε μεταλλικά ΙΒΟ, 


(&) είναι σχεδιασμένη γω μηχανικό χειρισμό, 


(ο) είναι ανθεκτική στις καταπονήσεις που παράγονιαι κατά το χειρισμό και τη μεταφορά όπως 
προσδιορίζεται από τους ελέγχους που προκαθορίζονται σε αυτήν την Προσθήκη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I Ο, άιατάξας αυτής της Προσθήκης ισχύουν για ενάιφεσα εμκορειιματοκιβώτ,αγια 

μεταφορά χι >μα (ΙΒΟ η χρήση των οκοίων ρητά επιτρέπεται στις σχετικές κλασεις για τη μεταφορά ορισμένων 

επικίνδυνων υλών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που ικανοποιούν τις διατάζεις της Προσθήκης Β.ΐύ 

δεν Θεωρούνται ότι είναι ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι' Ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ) που ικανοποιούν τους 
όρους αυτής της Προσθήκης δεν θεωρούνται ότι είναι εμπορευματοκιβώτια για τους σκοπούς αυτής της 

Οδηγίας . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Τα γράμματα ΙΒΟ μόνον θα χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο κείμενο για αναφορά σε 

ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα. 

Μέρος 1: Γενικοί όροι που ισχύουν για τα ΙΒΟ 

Π , Το 1Β Γ 9 ο πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και ελεγμένα κάτω από ένα πρόγραμμα 
( ε^« π« που ,κανίιεί την αρμόδια αρχή, για να εξασφαλίζεται ότι κάθε ΙΒΟ ικανοποιεί 

τις διατάξεις αυτής της Προσθήκης. 

(2) Κάθε ΙΒΟ θα πρέπει να αντιστοιχεί απ’ όλες τις απόψεις στον τύπο σχεδιασμού του. 

Η αρμόδια αρχή μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο να απαιτήσει απόδειξη, με διεξαγοιγή ελέγχων σε 
συμφωνία με ^Γάξεις αυιής της Προσθήκης, ότ, τα ΙΒΟ ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τους ελέγχους 

του τύπου σχεδιασμού. 

(13 Ποιν γεμιστεί και παραδοθεί για μεταφορά, κάθε ΙΒΟ θα πρέπει να επιθεωρείται ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι είναι ελΧρξ απόδιάβρωση, μόλυνση ή άλλη φθορά και σχετικά με την σωστή 
λεαουγηώτων εξαρπηιάτων εξ^,ρέτησης. Οπουδήποτε ΙΒΟ που εμφανίζει σημάδια μειωμένης αντοχής 
σε σύγκριση με τον ελεγμένο τύπο σχεδιασμού δεν θα πρέπει να 


ΦΕΚ509 
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Προσθήκη Α.6 

3601 χρησιμοποιείται περαιτέρω ή θα πρέπει να επισκευάζεται έτσι ώστε να είναι ικανό να αντέχει 
(συνεχ.) τους ελέγχους του τύπου σχεδιασμού. 

(4) Όπου δύο ή περισσότερα συστήματα κλεισίματος είναι προσαρμοσμένα σε σειρά, εκείνο που είναι 
πιο κοντά στην ύλη που μεταφέρεται θα πρέπει να κλείνεται πρώτο. 

(5) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς κανένα επικίνδυνο υπόλειμμα δεν θα πρέπει να επικολλάται στο 
εξωτερικό του IΒΟ. 

(6) Όπου υπερπίεση μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα ΙΒΟ μέσω της έκλυσης αερίου από το περιεχό^ιενο (ως 
αποτέλεσμα αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων αιτιών), το ΙΒΟ μπορεί να είναι εξοπλισμένο με έναν 
εξαεριστήρα υπό την προϋπόθεση ότι το αέριο που εκλύεται δεν θα προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο 
εξαιτίας της τοξικότητας του, της ευφλεκτότητάς του, της απελευθερούμενης ποσότητας κ.λπ. Ο 
εξαεριστήρας 0α πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε, όταν το ΙΒΟ είναι στη θέση στην οποία 
προορίζεται να μεταφερθεί, διαρροές υγρού και η διείσδυση ξένης ύλης παρβ*ιποδίζεται υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς. Πάντως μία ύλη μπορεί να ^ιεταφέρεται σε τέτοια ΙΒΟ μόνον όπου ένας εξαεριστήρα 
ορίζεται για εκείνη την ύλη στους όρους μεταφοράς της σχετικής κλάσης. 

(7) Όταν τα ΙΒΟ είναι γεμισμένα με υγρά, αρκετό κενό θα πρέπει να αφήνεται ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι καμία διαρροή υγρού και *ιόνιμη παραμόρφωση του ΙΒΟ δεν συμβαίνει ως αποτέλεσμα της διαστολής 
του υγρού, λόγω των θερμοκρασιών που μπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Για θερμοκρασία πλήρωσης 15 ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ως 
ακολούθως, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται σε μία συγκεκρηιένη κλάση: 


Είτε (ε) 


Σημείο βρασμού (αρχικό σημείο . . 
βρασμού) της ύλης σε °0 

> 35 
<60 

>60 

< 100 

;> ιοο 

<200 

£ 200 
<300 

^ 300 

Βαθμός πλήρωσης ως ποσοστό της 
χωρητικότητας του ΙΒΟ 

90 

92 

94 

96 

98 


Είτε (δ) 


98 

Βαθμός πλήρωσης = -%-της χωρητικότητας του ΙΒΟ. 

1 + α( 50 Ίρ) 

Σε αυτόν τον τύπο, το 3 αντιπροσωπεύει τον μέσο συντελεστή κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ 15 °0 
και 50 °0, δηλαδή, για μία [ΐέγιστη αύξηση στη θερμοκρασία 35 °0, 


το & υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: α ~τζ - - 

35 άίυ 

όπου ( 1,5 και ά 50 είναι οι σχετικές πυκνότητες του υγρού στους 15 °0 και 50 και η. η *ιέση θερμοκρασία 
του υγρού στο χρόνο πλήρωσης. Γ 

ΙΒ€ τύπου 3ΙΗΖ2 θα πρέπει να πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο από 80% της χωρητικότητας του 
εξωτερικού περιβλήματος. 

(8) Όταν τα ΙΒΟ χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών με σημείο ανάφλεξης 55 (κλειστό 
καψύλλιο) ή χαμηλότερο, ή σκόνες υποκείμενες σε έκρηξη σκόνης, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να παρε^ιποδίζεται μια επικίνδυνη ηλεκτροστατική αποφόρτιση κατά τη διάρκεια του γεμίσ^ιατος και του 
αδειάσματος. 



Προσθήκη Α.6 

τη διάρκεια της μεταφοράς. 

ο» γ>* -—“ ™"“™■*” 

Λ ι'τ',ϊ^ζϊ < **»-*-> ™ -**- *“ « 

θα πρέπει να είναι γεμκηιένα μόνον με ένα υγρό που έχει πίεση ατμών. 

Γ5νΓ».ρο*ο#™' στη βδση ενός μέγιστο» βαθμού κλήρωσης σε συμφωνία με 
%5£!ί£ (7)και ΐΙερμο^ο·» Λήρωσης 15 ”0. δεν Οα υπερβαίνει τα όνο τρ.τα της 

μαρκαρισμένης πίεσης ελέγχου, ή 

(ό) στονς 50 «Ο μ.κρότερη από τα τέσσερα έβδομα του αθροίσματος της μαρασμένης πίεσης 
ελέγχου συν 100 ΚΡε, ή 

(ο) στους 55 °0 μικρότερη από τα δύο τρίτα το» αθροίσματος της μαρκαρισμένης πίεοης ελέγχου 
συν 100 λΡε. 

«ίίίΛΛίϊ ««=■«:! 

κρούση και έτσι ώστε να προσφέρεται επαρκής εξωτερική υποστήριξή. 

Επιπλέον 1Β€ τύπου 31ΗΖ2 θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο σε κλειστές μεταφορικές μονάδες. 


3602- 

3609 

Μέρος 2: Τύποι ΙΙΚΓ 


3610 


Ορισμοί 

(,) Υποκείμενα στις συγκεκριμένες διατάξεις κάθε κλάσης, τα .ΒΟ που αναφέροντατ παρακάτω μπορούν 
να χρησιμοποιούνται: 

Μεταλλικά 1ΏΟ 

Τα ^ιεταλλικά ΙΒ€ συνίστανται από ένα μεταλλικό σώμα μαζί με κατάλληλο εξοπλκη 
εξυπηρέτησης και δόμησης. 


Εύκαμπτα 1ΒΟ 

Τ ΙΒΓ συνίστανται από ένα σώιια που συνίστατατ από φιλμ, από πλεγμένο ύφασ,ια ή 

διακίνησης. 

ΪΒΓ από άκαμπτο πλασ τικό 

Τα I ΒΟ από άκαμπτο πλαστικό αυνίσταντατ από ένα σώμα από άκαμπτο πλαοττκό, που μπορεί να 
έχει δομικό εξοπλισμό μαζί με κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης. 

ΣύνθΓΤΓ. ΤΠΓ με πλαστικ ό εσωτερικό δοϊείο 

™ :£ΓΛΪ=Ϊ «Λ'&Ζ 

εξϋ,σιρέτησης ή άλλου δομικού είδους. Είνατ έτστ δομημένο ώστε το 
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3610 

(συνεχ.) 
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εσωτερικό δοχείο και το εξωτερικό περίβλημα αφού μονταριστούν σχηματίζουν και 

™ ^α, αποθηκεύεται, 


ΙΒΟ από φύλλο φάϊ μπερ 

Τα ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ συνίσταμαι απά ένα σώμα από φύλλο φάϊμπερ με ή χωρίς έεχωρ,στά 
παπακκ, κορυφής κα, π,Λμένα. εάν είναι απαραίτητο μία εσώτερέ επένύ^, (α^ά Ζς 
εσωτερική σιισκευασια) και κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης και δόμησης. 

ΞύλιναΙΒΟ 

ΙϋνκΖ ΙΒ< : συνίοΙανΙηι απΛ ένα Λ™»™™ ή πτυσσόμε«< ξύλινο πώμα, μαζί , κ μία εσωτερική 
δόμησης^ Ι “ Ρ<ς ε ™’ τερικΊ ί συβκα,ασ| «> ™, κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης και 

(2) Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για τα ΙΒ€ που αναφέρονται στο (I): 

( Γ^ ς ; ,ς ΚΠτι1γοί ’ ίε « ,Βε πέραν από σύνθετα ΙΒΟ σημαίνει το δοχείο σκέτο 
συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων και των πωμάτων, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει τον 
εξοπλισμό εξυπηρέτησης (βλέπε παρακάτω ) " 

Κοπλισμος εξυπηρέτησης (για όλες πς κατηγορίες ΙΒΟ) σημαίνει τις συσκευές γεμίσματος και 
αδειάσματος καη σύμφωνα με την κατηγορία του ΙΒΟ, συσκευές εκτόνωσης της πίεσης ή 
εξαερισμου, ασφάλειας, θερ^ιανσης και θερμικής μόνωσης και όργανα μέτρησης. 

Δομικός εξοπλισμός (για όλες τις κατηγορίες ΙΒΟ εκτός από εύκαμπτα ΙΒΟ) σημαίνει τα εν,σχυτικά 
στερεωτικά, χειριστικα, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη του σώμα (συμπεριλαμβανοιιένης 
της παλέτας βάσης για σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο). 

Μέγισιοεπιτρτό ΐπκτό#βος (γ,α όλες τις κατηγορίες ΙΒΟ πέραν από εύκαμπτα ΙΒΟ σημαίνει το 
επιτρεπτό'φο^ίο Τ ^ ^° πλΐσμ ° υ ε ^ )7η 1Ρ έτ Π<^ΐς και του δομικού εξοπλισμού και το μέγιστο 

Μέχι ?το επιτρεπτό φ ορτίο (για εύκαμπτα ΪΒΡ) σημαίνει το ^ιέγιστο καθαρό βάρος για το οποίο το 
ΙΒΟ είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται και που είναι επιτρεπτό να ^ιεταφέρει, 

Πβοστατευμένο (για μεταλλικά ΙΒΟ) σημαίνει εφοδιασμένο με πρόσθετη προστασία έναντι κρούσης 
όπου η προστάσω λαμβάνει τη μορφή, γ« παράδείγ,ια, μίας κατασκευής πολλαπλού στρώματά 
(σάντουιτς) η διπλού τοιχώματος, ή ενός πλαισίου με ένα μεταλλικό δικτυωτό περίβλη^ια, 

Πλεγμέ νο πλαστικό (για εύκαμπτα ΙΒΟ) ση,ιαίνει ένα υλικό φτιαγ^νο από τεντωμένες ταινίες η 
ίΐονονηματα από κατάλληλο πλαστικό υλικό. μ ς ς η 

Πλαστικό (για σύνθετα ΙΒΡ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο), όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με 
καουτσούκ κ^Γ ^ ΙΒ °’ λαμ ^ άνΓ ' ται ότι περιλαμβάνει άλλα πολύωρη υλικά τέτοια όπως 

Σμ^ευη δ«κίνησης (για εύκαμπτα ΙΒΟ) σημαίνει οποιαδήποτε χειρολαβή, θηλιά, μικρό άνοιγμα ή 

πλαίσιο προσαρτημένα στο σώμα του ΙΒΟ ή σχηματοποίησα από επέκταση του υλικού του 
σώματος του ΙΒΟ, 


3610 

(συνεχ.) 


3611 
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συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων των ανοιγμάτων του. 

£Ξ=3Ξ=ΞΗ=γ3ΗχΞϊΞ 

Κωδικοποίηση των τύπων σχεδιασμού ενός ΙΒ€ 

(I) Κωδικό σύστημα για ΙΒΟ 
Ο κωδικός συνίσταται από: 

. δύο αραβικούς αριθμούς „οι> δείχνουν τον τύπο του ΙΒ€ ύ,ως προκαθορίζεται στο (.) 
παρακάτω, 

. ένα κεφαλαίο γράμμα ή γράμμα» (λαϊκοί χαράδρες) ό^ εροκαθορ^ετα, ατο (Η) 
παρακάτω, που δείχνει τη φύση του «λικου (π.χ. μέταλλο, πλαστικό, κ. .), 

. όπου είναι απαραίτητο, έναν αραβικό αριθμό που δείχνει την κατηγορία του ΙΒΟ μέσα στον 
τύπο στον οποίο το ΙΒΟ ανήκει, 

Γ ιπγ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο κεφαλαία γράμματα (λατινικοί χαρακτήρες). Το 

π^τοί Χ' « δείχνει τοπικό"του εσωτερικού δοχείο,» του ΙΒΟ κα, το δεύτερο εκείνο της 

εξωτερικής συσκευασίας του ΙΒΟ. 


(■) 


Τύπος 

Για στεοεά, που φορτώνονται και/ή ξεφορτώνονται 

για υγρά 

, υπό πίεση μεγαλύτερη από 

με τη βαρύτιμα 10 ΚΡα (0.1 Βαγ> 

Ακαμπτο 

Εύκαμπτο 

Π 21 

13 

31 


(6) Α. Χάλυβας (όλοι οι τύποι και οι επιφανειακές επεξεργασίες) 

Β. Αλουμίνιο 
Ο. Φυσικό ξύλο 

Ο, Κοντραπλακέ 

ρ, Ανασυσταμένο ξύλο 

<3. Φύλλο φάΐμπερ 

Η. Πλαστικό υλικό 

Κ. Ύφασμα 

Μ. Χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων 

Ν. Μέταλλο (πέραν από χάλυβα ή αλουμίνιο). 

(2) Ο κωδικός το» ΙΒΟ θα πρέπει να ακολουθείται στο μαρκάριαμα από ένα γράμμα που δείχνε, τις 
ομάδες υλών για τις οποίες ο τύπος σχεδιασμού είναι εγκεκριμένος, δη .. 

X γα, ύλες των ομάδων συσκευασίας], II και 111 (ΙΒΟ για στερεά μόνον) 

Υ για ύλες των ομάδων συσκευασίας II και III, 

Ζ για ύλες της ομάδας συσκευασίας Π1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ομάδες συσκευασίας, βλέπε περιθωριακό 3511 (2). 
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Μαρκάρισμα 


3612 (1) Κύριο ^ιαρκάρισμα 


Όλα τα ΙΒΟ που κατασκευάζονται και προορίζονται για χρήση σε συμφωνία με αυτές τις διατάζεις θα 
πρέπει να φέρουν ένα διαρκές και ευανάγνωστο μαρκάρισμα που δίνει τα παρακάτω στοιχεία: 

(β) το σύμβολο συσκευασίας των Ηνωμένων Εθνών © 

(για μεταλλικά ΙΒΟ πάνω στα οποία το {ΐαρκάρισμα είναι σφραγισμένο ή ανάγλυφο, τα γράμματα 
Ο.Η.Ε. μπορούν να εφαρμόζονται αντί του συμβόλου), 

(*>) τον κωδικό που υποδεικνύει τον τύπο του IΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3611 (1), 

(ο) ένα γράμμα (X, Υ ή Ζ) που υποδεικνύει την(τις) ομάδα(ες) συσκευασία(ς) για τη(τις) οποία(ες) ο 
τύπος σχεδιασμού έχει εγκριθεί, 

(ά) τον μήνα και χρόνο (τα τελευταία δύο ψηφία) κατασκευής, 

(β) το σήμα ν του κράτους στο οποίο η έγκριση είχε δοθεί, 

(0 την ονομασία ή το σύμβολο του κατασκευαστή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του 
ΙΒΟ όπως προκαθορίζεται από την αρμόδια αρχή, 

(β) το φορτίο ελέγχου στοιβάγματος σε Κβ. Ο αριθμός Ό’ θα πρέπει να επικολλάται σε ΙΒΟ που δεν 
είναι σχεδιασμένα για στοιβασία. 

(Η) το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος ή, για εύκαμπτα ΙΒΟ, το ιιέγιστο επιτρεπτό φορτίο, σε Κβ, 

Το κύριο μαρκάρισμα που απαιτείται παραπάνω θα πρέπει να ισχύει για τη σειρά των υποπαραγράφων 
παραπάνω. Το ^ιαρκάρισμα που απαιτείται από την παράγραφο (2) και οποιοδήποτε περαιτέρω μαρκάρισμα 
που επιτρέπεται από μία αρμόδια αρχή 0α πρέπει να τακτοποιείται έτσι ώστε να καθιστά τα διάφορα μέρη 
του μαρκαρίσματος σωστά προσδιορισμένα. 

Επιπλέον, το εσωτερικό δοχείο μεικτών ΪΒΌ θα πρέπει να μαρκάρεται με τουλάχιστον την πληροφορία 

που προβλέπεται στα (ά), (ε) και (0 παραπάνω. 

Παραδείγματα κύριου μαρκαρίσματος 


© ΙΙΌ/Χ/ΟΙ 93 
5/Αιιπβηγ 9876 
3000/910 


Για ένα ξύλινο ΙΒΟ για στερεά ^ιε εσιοτερική 
επένδυση και επιτρεπόμενη για στερεά της 
ομάδας συσκευασίας I. 


Α 1 1Α/Υ/0289 Μεταλλικό ΙΒΌ κατασκευασμένο από χάλυβα ΝΓ/ΜυΙάετ 

νϋ-' 007/5500/1500 για στερεά που ξεφορτώνονται, για παράδειγμα, 

με τη βαρύτητα για τις Οχιάδες Συσκευασίας Μ 
και ΙίΙ κατασκευασ^ιένο τον Φεβρουάριο του 
1989 εγκεκριμένο από την Ολλανδία 
κατασκευασμένο από την ΜυΙιΙετ σε συμφωνία 
με έναν τύπο σχεδιασμού στον οποίο η αρμόδια 
αρχή έχει διαθέσει τον σειριακά αριθμό 007 
φορτίο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 
στοιβάγματος σε Ιίβ μέγιστο επιτρεπτό μικτό 
βάρος σε Κβ. 


Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή διακίνηση που ορίστηκε στο Συνέδριο της 
Βιέννης για την Οδική Διακίνηση (1968). 
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3612 

(συνεχ.) 

13Η3/Ζ/0389 

>«!!✓ Γ/Μευηΐοτ 1713/1000/500 

Εύκαμπτο ΙΒ€ για στερεά που ξεφορτώνεται, 
για παράδειγμα, με τη βαρύτιμα 
και κατασκευασμένο από πλεγμένο πλαστικό με 
επένδυση. 


^ 3ΗΠ/Υ/0489 
\ί) ΟΒ/9099/10800/1200 

Ακαμπτο πλαστικό ΙΒ€ για υγρά, 
κατασκευασμένο από πλαστικό μιε δομιικό 
εξοπλισμό που να αντέχει στο φορτίο 
στοιβάγματος. 


31ΗΛ1/Υ/0589 

Φ Π/Μϋ11βΓ/1683/10800/1200 

Σύνθετο ΙΒΓ για υγμ">ά μιε άκαμιπτο πλαστικό 
εσοντερικό δοχείο και χαλύβδινο εξωτερικό 
πκρίβλημια. 

(2) 

Πρόσθετο μαρκάρισμα ν 



Για όλες τις κατηγορίες των ΙΒΓ εκτός από εύκαμπτα ΙΒ(1. 


(ϊ) απόβαρο σε Κ$» ^ 

Για μεταλλικά ΙΒΟ, άκαμπια πλαστικά ΙΒ€ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικά εσωτερικά δοχεία: 

(}) χο)ρητικότητα σε λίτρα ^ στους 20 °0, 

(λ) ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου στεγανότητας (μήνα και χρόνο), εάν υπάρχει, 

(I) ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης (μήνα και χρόνο), 

{ιτι) μέγιστη πίεση αδειάσματος του περιεχομένου σε !<Ρπ (ή σε 1 , εάν υπάρχει. 

Για μεταλλικά ΙΒΟ: 

(η) υλικό του σώματος και το ελάχιστο πάχος του σε ππϊι, 

' (ο) σειριακός αριθμός του κατασκευαστή. 

Για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΓ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο: 

(ρ) Πίεση ελέγχου (πιεζομέτρου) σε ΚΡβ (ή δατ) *, εάν υπάρχει. 

(α) Όταν το εξωτερικό περίβλημα μεικτών ΙΒΟ είναι αποσυναρμολογούμενο κάθε ένα από τα 
αποσυναρμολογούμενα στοιχεία 0α πρέπει να φέρει μαρκάρισμα σύμφωνα μ£ το 
περιθωριακό 3612( 1) (ά) και (0* 

(3) ΙΒΟ μαρκαρισμένα σε συμφωνία με αυτήν την ϊ Ιροσθήκη αλλά εγκεκριμένα σε ένα κλιτός που δεν 
είναι Κράτος Μέλος μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για μεταφορά υπό αυτήν την Οδηγία. 


3613 


Πιστοποίηση 

Επικολλώντας το μσρκόρισμα σύμφωνα με αυτήν την Προσθήκη πιστοποιείται ότ. μαζ,κώς παρακέντα 
ΙΒΟ αντιστοιχούν στον εγκεκριμένο τόπο σχεδκισμού και ότι οι οροί που αναφ ρο\ 
πιστοποιητικό έγκρισης έχουν ικανοποιηθεί. 


Κάθε εύκαμπτα ΙΒΟ μπορεί επίσης να φέρει ένα πικτόγριηιμα που να δείχνει τις κρατυνόμενες 
μεθόδους ανύψωσης, 

ί // μονάδα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να υποδεικνύεται. 
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Πίνακας των ΙΒΟ 


Οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους διάφορους τύπους των ΙΒΟ είναι ως ακολούθο>ς: 


ΙΒΟ για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτιόνονται με τη βαρύτητα : 


Τύπος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κιοδικός 

Περιθωρ 

ιακά 

Π 

χάλυβας 

}.ιεταλλικό 

1 ΙΑ 

3622 

άκαμπτο 

αλουμίνιο 


1ΙΒ 



φυσικό ξύλο 

ξύλινο 

ικ: 

3627 


κόντρα πλακέ 


110 



ανασυσταμενο ξύλο 


ΙΙΓ· 


- 

φύλλο φάϊμπερ 

από φύλλο φάϊμπερ 

110 

3626 


πλαστικό 

από άκαμπτο πλαστικό 
(εξοπλκηιένο }.ιε δομικό 
εξοπλισμό) 

11111 

3624 



από άκαμπτο πλαστικό (που 
στέκεται ελεύθερο) 

11112 




σύνθετο }ΐε πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (άκαμπτο) 

111 ιζ ι - 

3625 



σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (εύκαμπτο) 

11ΗΖ2 ■' 



άλλο μέταλλο 

μεταλλικό 

11Ν 

3622 

13 

εύκαμπτο 

πλεγμένο πλαστικό χωρίς 
επικάλυψη ή επένδυση 

εύκαμπτο 

! 3 Η1 

3623 


πλεγ^ιένο πλαστικό, 
επικαλυμμένο 


13112 



πλεγ^ιένο πλαστικό, με 
επένδυση 


13113 



πλεγμένο πλαστικό, 
επικαλυμμένο και με 
επένδυση 


13114 



πλαστικό φιλμ 


13Η5 



ύφασμα χωρίς επικάλυψη ή 
επένδυση 


131,1 



ύφασμα, επικαλυμ^ιένο 


131.2 



ύφασμα με επένδυση 


131.3 



ύφασμα, επικαλυμμένο και με 
επένδυση 


131.4 



χαρτί, πολλαπλών 
τοιχωμάτων 


13ΜΙ 



χαρτί, πολλαπλών 

τοιχωμάτων ανθεκτικό στο 
νερό 

- 

13Μ2 



Αναφορικά με το γράμμα Ζ, βλέπε περιθωριακό 3625 (1) (6). 
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3614 2. ΙΒΟ για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση μεγαλύτερη από 10 ΚΡ* (0.1 \α&τ) (συνεχ.) 


Τύπος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθο) 

ριακά 

21 

άκαμπτο 

χάλυβας 

μεταλλικό 

21Α 

3622 

21Β 

αλουμίνιο 

πλαστικό 

από άκαμπτο πλαστικό 
(εξοπλισμένο }ΐε δομικό 
εξοπλκηιένο) 

21ΗΙ 

3624 

από άκαμπτο πλαστικό (που 
στέκεται ελεύθερο) 

21112 

σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (άκαμπτο) 

21ΗΖ1 ν 

3625 

3622 

σύνθετο }ΐε πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (εύκαμπτο) 

21ΗΖ2 

άλλο μέταλλο 

Ι,ιεταλλικό 

21Ν 


3. ΙΒΟ για υγρά 


Τύπος 

----- --—- 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

ΠεριΟω 

ριακά 

31 

άκαμπτο 

χάλυβας 

μεταλλικό 

31Α 

3622 

31Β 

αλουμίνιο 

πλαστικό 

από άκαμπτο πλαστικό 
(εξοπλισμένο }ΐε δομικό 
εξοπλισμένο) 

31111 

3624 

από άκαμπτο πλαστικό (που 
στέκεται ελεύθερο) 

31112 

σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (άκαμπτο) 

31Ι1Ζ1 * 

3625 

3622 

σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (εύκαμπτο) 

31ΗΖ2 4/ 

άλλο μέταλλο 

μεταλλικό 

3,Ν 


3615- 

3620 


ι> 


Αναφορικά με το γρ<μψα "Ζ", βλέχε κεριθωριακό 3625 (1) Φ). 
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Μέρος 3: Απαιτήσεις κατασκευής για ΙΒΓ 
Γενικές διατάζας 

(1) Τα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι ανθεκτικά ή επαρκώς κροστατευμιένα έναντι καταστροφής λόγιο χου 
περιβάλλοντος. 

(2) Τα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα και κλεισμένα ώστε κανένα από τα περιεχόμιενα να μην 
μπορεί να διαφύγει υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομιένης της επιδράσεως 
κραδασμών, ή με αλλαγές στην θερμοκρασία, την υγρασία ή την πίεση. 

(3) Τα ΙΒΟ και, τα πώματά τους θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά συμβατά με το 
περιεχόμενο τους, ή να είναι προστατευμιένα εσωτερικά, έτσι ώστε να μην υπόκεινται: 

(ε) σε προσβολή από το περιεχόμενο έτσι ώστε να γίνεται η χρήση τους επικίνδυνα), 

(Β) σε πρόκληση του περιεχομένου να αντιδράσει ή να αποσυντεθεί, ή να σχηματίσει βλαβερές ή 
επικίνδυνες ενώσεις με τα 1Β€. 


(4) Οι φλάντζες όπου χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικά που δεν 
υπόκεινται σε προσβολή από το περιεχόμενο των ΙΒΟ, 

(5) Όλος ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένος ή προστατευμιένος ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαφυγής του περιεχομένου εξαιτίας φθοράς κατά τη διάρκεια της διακίνησης 
και της μεταφοράς. 

(6) Τα ΙΒ<Ι, τα εξαρτηματά τους και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και δόμιησής τους θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα να αντέχουν, χωρίς απώλεια περιεχομιένου, την εσωτερική πίεση του περιεχομένου και τις 
καταπονήσεις της κανονικής διακίνησης και μεταφοράς. Τα ΙΒΟ που προορίζονται για στοίβαγμα θα πρέπει 
να είναι σχεδιασμιένα για στοίβαγμα. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ανύψωσης ή ασφάλισης των ΙΒΟ θα 
πρέπει να είναι αρκετής αντοχής ώστε να αντέχουν τις κανονικές συνθήκες διακίνησης και μεταφοράς 
χωρίς ολική παραμόρφωση ή βλάβη και θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημιένα ώστε να μην προκαλείται 
αδικαιολόγητη καταπόνηση σε οποιαδήποτε μιέρος του ΙΒΟ. 

(7) Οπου ένα ΙΒΟ συνίσταται από ένα σώμα μιέσα σ’ ένα πλαίσιο, θα πρέπει να είναι έτσι δομημένο 
ώστε: 

το σώμα να μην τρίβεται ή γδέρνεται στο πλαίσιο έτσι ώστε να προκαλείται υλική φθόριά στο 
σώμα, * 

- το σώμια να διατηρείται μιέσα στο πλαίσιο συνεχώς, 

τα μιέρη του εξοπλισμιού είναι προσαρμοσμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να μιην μιπορούν να 
φθαρούν εάν οι συνδέσεις μεταξύ του σώμιατος και του πλαισίου επιτρέπουν σχετική διαστολή 
ή κίνηση. 

(8) Όπου μια βαλβίδα αδειάσμιατος στον πυθμένα είναι εξοπλισμιένη» θα πρέπει να είναι ικανή να 
καθίσταται ασφαλής στην κλειστή θέση και όλο το σύστημια αδειάσμιατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
προστατευμένο από φθορά. Βαλβίδες που έχουν πώμιατα μιε μιοχλό θα πρέπει να είναι ικανές να 
ασφαλίζονται έναντι τυχαίου ανοίγματος και η ανοιχτή ή κλειστή θέση θα πρέπει να είναι άμιεσα εμιφανής. 
Για ΙΒΟ που περιέχουν υγρά, ένα δευτερεύον μιέσο σφραγίσμιατος του ανοίγματος αδειάσμιατος θα πρέπει 
επίσης να υπάρχει, π.χ. με μιία καθαρή φλάντζα ή ισοδύναμη συσκευή. 

(9) Νέα, επαναχρησιμοποιούμενα ή επισκευασμένα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι ικανά να περνάνε τους 
οριζόμενους ελέγχους. 
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Προσθήκη Α.6 

Ειόικές διατάξεις για μεταλλικά ΪΒ€ 

(1) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για μεταλλικά ΙΒ€ προορ,ζόμενα γ,α τη μεταφορά στερεών ή υγρών. 
Ανπά τα ΙΒΟ είναι το)ν παρακάτω τύπων: 

1 ΙΑ, ΠΒ, 11Ν. 

Για στερεά που φορτιυνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα. 

21Λ, 21Β, 2ΙΝ. 

Για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση πιεζόμετρου μεγαλύτερη «πο 10 ΚΡ» (0.1 

ύετ). 

31Α, 3ΙΒ, 3!Ν. 

Για υγρά Μεταλλικά ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών και που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις αυτής της Προσθήκης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών που 
ί” υν τάση ατμών μεγαλύτερη από 110 Μ*» (1.1 Ο.) στους 50 ή μεγαλύτερη «πό ΠΟ ΚΡε (13 

ύβΓ) στους 55 °0. 

(2) Τα σώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο ελατό μέταλλο το» οποίο» η 
δυνατότητα Εγκόλλησης έχε, πλήρεις αποδε,χΟεί. Ο, συγκολλήσεις θα πρέπει να εινα, δεξιοτεχνικα 
πραγματοποοηιένες και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια. 

(3) Ράν επαφή μεταξύ της ύλης που μεταφέρεται και του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
ου σώματοςσυνεπάγετιπ προοδευτική μείωση στο πάχος των τοιχωμάτων, αυτό το πάχος θα πρεπε, να 

αυξάνεται ητ& την «Εασκευή με κατάλληλη ποσότητα. Αυτό το επιπλέον πάχος γτα να λαμβάνει υπόψη 
η διάβρωση θα^ρέπε, να προστίθεται στο πάχος των τοιχωμάτων όπως προσδιορίζεται σομφοί™ με την 
παράγραφο (7) [βλέπε επίσης περιθωριακό 3621 (3)], 

(4) Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για αποφυγή φθοράς από γαλβανική βράση λόγω αντιπαράθεσης 
ανόμοιων μετάλλων. 

(5) Αλουμινένια ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών με σημείο 
Εαλύτεοο από 55 °0 θα πρέπει να μην έχουν κινητά μέρη, τέτοια όπως καλύμματα, πώματα κ.λπ 
καταοκευΕμέ™ από απροστάτευτο χάλυβα υποκείμενο σε σκουριά, που θα μπορούσε να προκαλέσ,., 
επικίνδυνη αντίδραση με το να έλθει σε επαφή τριβής ή κρούσης με το αλουμίνιο. 

(6) Τα μεταλλικά ΙΒΟ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα που ικανοποιούν τ,ς παρακάτω 
απαιτήσεις: 


<·) 


για χάλυβα η επιμήκυνση σε θραύση, σε επί τοις εκατό, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη 


από 


1 0 00 0 


Φ) 


}ΐε απόλυτη ελάχιστη τιμή 20 %. 

όπου Κω * εγγυώμενη ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού του χάλυβα που χρησιμοποιείται σε 
Ν/γππι 1 , 

γω αλουμίνιο κα, κράματά του η επιμήκυνση σε θραύση, σε επί τον; εκατό, δεν θα πρέπει να 

είναι μικρότερη από —~— με απόλυτη ελάχιστη τιμή 8 /ο. 

6 λ τη 


Δείγματα που χρησιμοποιούνται γ«< τον προσδιορισμό της επιμήκυνσή ο* θραύση θα πρέπει να 
λαμ γ βάνονται εγκάρσια στην κατεύθυνση κίιλισης και να είναι έτσι ασφαλισμένα ώστε. 
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(συνεχ.) 


Ιο = 5ά 

Π 

ίο ~ 5.65 4 α 


όπου: Ια) - μήκος περιτυπώματος του δείγματος πριν τον έλεγχο 
ά - διά^ιετρος 

Α = εμβαδύ διατομής του δείγ^ιατος ελέγχου. 

(7) Ελάχιστο πάχος τοιχοηιάτων: 


(8) Για έναν χάλυβα αναφοράς που έχει γινόμενο Και χ Α () = 10000, το πάχος τοιχωμάτων δεν 0α 
πρέπει να είναι μικρότερο από: 


- 

I Ιάχος τοιχωμάτων σε ηιηι 

Χωρητικότητα 

Τύποι: 11Α, 11Β, 11Ν 

Τύποι: 21Α,21Β,21Ν, 

σε κι* 



31Α, 31Β, 3!Ν 


Μη προστα- 

Προστα- 

Μη προστα- 

Προστα- 


τευμένο 

τευμένο 

τευμένο 

τευμένο 

> 0.25 < 1.0 

2.0 

1.5 

2.5 

2.0 

> 1.0 £ 2.0 

2.5 

2.0 

3.0 

2.5 

>2.0 £3.0 

3.0 

2.5 

4.0 

3.0 


όπου. Α α ελάχιστη επιμήκυναν] (ως ποσοστό) του χάλυβα αναφοράς που 

χρησιμοποιείται σε θραύση υπό καταπόνηση εφελκυσμού (βλέπε 
παράγραφο (6)). 

(ί>) Για μέταλλα πέραν από το χάλυβα αναφοράς που περιγράφεται στο (δ), το ελάχιστο πάχος 
τοιχωμάτων υπολογίζεται [ΐε τον παρακάτω τύπο ισότητας: 


α 


21.4 χ £ο 

ΐ/Κηι χ Αι 


όπου: 

€ > = «παιτούμενο ισοδύναμο πάχος τοιχωμάτων του μετάλλου προς χρήσΐ] (σε ιτιοι), 

6 0 - απαιτούμενο ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων για τον χάλυβα αναφοράς (σε ιυηι), 

Κπΐ| = εγγυωμενη ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού του ^ιετάλλου προς χρήση (σε ΝΛηίτΓ), 

Α| - ελάχιστη επιμήκυνση (ο>ς ποσοστό) του ]ΐετάλλου προς χρήση σε θραύση υπό 

καταπόνηση εφελκυσμού [βλέπε παράγραφο (6)]. 

Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν 0α πρέπει το πάχος τοιχωμάτων να είναι μικρότερο από 1.5 


πιαι. 
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(8) Απαιτήσεις για εκτονώσεις της πίεσης 

Τα ΙΒΟ «ο υγοά θα «ρέπει να είναι ικανά να απελευθερώνουν αρκετή ποσότητα ατμού ώστε να 

·»>4 «4 ·*!~ ·»«*-<"·** 1,111 

απαιτσύίΤνη συσκευή εκτόνωσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένη στο χώρο ατμού. 

Ειδικές διατάξεις για εύκοηιπτα ΙΒϋ 

(|) Αυτές οι διατάξτε; ισχύουν για εύκαμπτα ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά στερεών. Αυτά τα ΙΒΟ 
είναι των παρακάτω τύπων: 

13 Η1 πλεγμένο πλαστικό χωρίς επικάλυψη ή επένδυση 

13Η2 πλεγμένο πλαστικό, επικαλυμμένο 

13Η3 πλεγμένο πλαστικό με επένδυση 

1 3Η4 πλεγμένο πλαστικό, επικαλυμμένο και με επένδυση 

13Η5 πλαστικό φιλμ 

131/1 ύφασμα χωρίς επικάλυψη η επένδυση 

131/2 ύφασμα, επικαλυμμένο 

131/3 ύφασμα με επένδυση 

13 Μ ύφασμα, επικαλυμμένο και με επένδυση 

13 Μ1 χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων 

13Μ2χαρτί, πολλαπλών τοιχω^ιάτων, ανθεκτικό στο νερό. 

χρήση του. 

<.» ου - - 7 "ΤΤ Τ ·? ΓΠ” τ=Γ^ 

σε 67 % σχετική υγρασία ή λιγοτερο. 

(4) Ο. ραφές θα πρέπει να σχηματίζονται με ράμματα, θερμικό σφράγισμα, κόλλημα ή οποιαίήπο,ε 
ισοδύναμη μέθοδο. Όλα τα άκρα των ραφών θα πρέπει να ασφαλίζονται. 

Τ . 1ΗΓ θα ποέπει να παρέχουν επαρκή αντίσταση στη γήρανση και αποικοδόμηση 

προκαλούμενη από την υπερΧ ακτινοβολία, τις κλιματυτές συνθήκες ή την «εριεχόμενη υλη και με 
αυτόν τον τρόπο να παραμένουν κατάλληλα για την προοριζόμενη χρηση. 

. , . 1ΒΡ «ηοστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας απαιτείται, αυτή θα 

(6) Για πλαστικά ευκαι ’ . 4λλων κη^χληλων χρωστικών ή αναστολέων. Αυτά τα 

πρέπει να παρέχεται με την "Ρ^Οηκη α ^ Ί “^ β ^ Λ „ αρα μένου ν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη 
πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμβατά με το ρ χμεν αναστολείς πέραν εκείνων που 

ζωή του σώματος. Οπου —ΓΤλ^'Χσωσμοί ο ^γχος μπορεί να 
^Γ™Γ«^ ν ές“ίην περ'ιεκτικότητα σε αιθάλη, σε χρωστική ή σε αναστολέα δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς τις φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής. 
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Προσθήκη Α.6 

3623 (7) Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται μέσα στο υλικό του σώματος για τη βελτίωση 

(συνεχ.) της αντίστασης στη γήρανση ή για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν 
επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικού. 

(8) Υλικό που ανακτάται από χρησιμοποιημένα δοχεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή των σωμάτων του ΙΒΟ. Υπολείμματα παραγωγής ή απορρίμ^ιατα από την ίδια διαδικασία 
κατασκευής μπορούν, πάντοις, να χρησιμοποιούνται. Συστατικά μέρη τέτοια όπως εξαρτήματα και βάσεις 
παλετων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια συστατικά δεν έχουν 
φθαρεί ^ιε οποιονδήποτε τρόπο σε προηγούμενη χρήση. 

(9) Όταν γεμιστούν, ο λόγος ύψους προς πλάτος θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 2:1. 

(10) Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του 
ΙΒΟ και την προοριζόμενη χρήση. Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστα και ικανά 
να αντέχουν πιέσεις και κρούσεις υποκείμενες να συμβούν υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης και 
μεταφοράς. 

Ειδικές διατάξεις για άκαμπτα πλαστικά ΙΒ€ 

3624 (1) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά στερεών ή 
υγρών. Αυτά τα ΙΒΟ είναι των παρακάτω τύπων: 

ΠΗ1 για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα, εξοπλισμένα }ΐε δομικό 
εξοπλισμό σχεδιασμένο να αντέχει όλο το φορτίο όταν τα ΙΒΟ είναι στοιβαγμένα, 

11Η2 για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα, που στέκονται ελεύθερα, 

21Η1 για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση }ΐεγαλύτερη από 10 Ι<Ρ 3 (0.1 ύ 3 τ), 
εξοπλισμένα με δομικό εξοπλισμό σχεδιασ^ιένο να αντέχουν όλο το φορτίο όταν τα ΙΒΟ είναι 
στοιβαγμένα, 

21Η2 για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πιέσεις μεγαλύτερες από 10 λΡα (0.1 ύοι), που 
στέκονται ελεύθερα, 

31Η1 για υγρά, εξοπλισμένα με δομικό εξοπλισμό σχεδιασμένο να αντέχει όλο το φορτίο όταν τα ΙΒΟ είναι 
στοιβαγμένα, 

31Η2 για υγρά, που στέκονται ελεύθερα. 

(2) Το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασ^ιένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό γνωστών 
προδιαγραφών και να είναι επαρκούς αντοχής σε σχέση ^ιε τη χωρητικότητα του και την προοριζόμενη 
χρήση. Το υλικό θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικό στη γήρανση και στην αποικοδόμηση που 
προκαλείται από την περιεχόμενη ύλη ή, όπου είναι σχετικό, από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οποιαδήποτε 
διείσδυση της περιεχόμενης ύλης δεν θα πρέπει να συνιστά κίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες {ΐεταφοράς. 

(3) Οπου προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας απαιτείται, αυτή θα πρέπει να παρέχεται ^ιε την 
προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αναστολέων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι 
συμβατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη ζωή του σώματος. Όπου 
χρησιμοποιούνται αιθάλη, χρωστικές ή αναστολείς, πέραν εκείνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται εάν αλλαγές στην περιεκτικότητα 
σε αιθάλη, χρωστική ή αναστολέα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής. 
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(41 Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται στο υλικό του σώματος για βελτίωση της 

αντίστασης στη γήρανση ή την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, υπό την προϋπόθεση οτ. αυτα εν 

επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικοί). 

(5) Χρησιμοποιημένο υλικό πέραν από υπολείμματα της παραγωγής ή απορρίμματα από την ίδια 
διαδικασία κατασκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην κατασκευή των άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ. 

(6) Τα άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ για υγρά θα πρέπει να είναι ικανά να απελευθερώνουν αρκετή ποσότητα 
ατμού ώστε ν!» εξασφαλίζεται ότι δεν θα σημειωθεί ρήγμα του σώματος. Αυτό μπορε να 

συμβατική συσκευή εκτόνωσης της πίεσης ή με άλλα κατασκευαστικό μέσα. » ^στο^Ιε^ο 
αδεώσματος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την πίεση που χρησιμοποιείται στον έλεγχ 

υδραυλικής πίεσης. 

(71 Ρκτός εάν αλλιώς εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, η επιτρεπόμενη περίοδος χρήσι,ς για τη 
Ιταοορά επ^νδυνων υγρά,ν δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια απο την ημερομηνία 
κατασκευής του δοχείου του ΙΒΟ εκτός όπου μία βραχύτερη περίοδος χρήσης ορίζεται λογο> της φύσης του 

υγρού προς ^ιεταφορά. 

Ειδικές διατάξεις για σύνθετα ΙΒΓμε πλαστικό εσωτερικό δοχείο 

(1) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για σύνθετα ΙΒΟ προοριζό,ιενα για τη μεταφορά στερεών ή υγρών. Αυτά 
τα ΙΒΟ είναι των παρακάτω τύπων: 

( 3 ) 11ΗΖ1 για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται }ΐ£ τη βαρύτητα, εξοπλισμένα με 

άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο, 

1! ί1Ζ2 για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται με τι, βαρύτητα, εξοπλισμένα με 

εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο, 

211ΙΖI για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση μεγαλύτερη από 10 Κ Ρη 

(0.1 ύ 3 Γ), εξοπλισμένα με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο, 

2 , | ΙΖ2 για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση μεγαλύτερη από 10 ΚΡη 
( 0.1 ί>3τ), εξοπλισμένα με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο, 

31 ΗΖ I για υγρά, εξοπλισμένα με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο, 

3 Π !Ζ2 για υγρά, εξοπλκηιένα (ΐε εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 

(Μ Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να συμπληρώνεται με αντικατάσταση του γράμματος Ζ με ένα 

® κεφαλαίο γράμμα σε συμφωνία με το περιθωριακό 36.1 (1) (6) για να δείχνει τη φοση του 

υλικού που χρησιμοποιείται για το εξωτερικό περίβλημα. 


(2) Γενικά 
(·) 


Το εσωτερικό δοχείο δεν προορίζεται να εκτελεί λειτουργία συγκράτησης χωρίς το εξωτερικό 
περίβλημά του. 

ίΜ Το εξωτερικό περίβλημα κανονικά συνίστατα. από άκαμπτο υλικό μορφοποιημένο έτσι ώστε 
( ’ να προστατεύει το εσωτερικό δοχείο από φυσική φθορά κατά τη διάρκεια της διακαή«“ 
ης Ϊ^Γράς αλλά δεν προορίζεται ν. εκτελεί τη λειτουργία συγκράτησης. Περιλαμβάνει 

την καλέτα βάσης όπου είναι κατάλληλη. 
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(ο) Ενα σύνθετο ΙΒΕ μιε πλήρως περιβάλλον εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να είναι 

έτσι σχεδιασμένο ώστε η ακεραιότητα του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίου να μπορεί 
άμεσα να εκτιμάται από τους ελέγχους στεγανόπμτας και τους υδραυλικούς ελέγχους 


(ό) ίΐ μέγιστη χωρητικότητα των ΙΒ€ τύπου 3 1ΗΖ2 θα πρέπει να περιορίζεται στα 1250 λίτρα. 
(3) Εσωτερικό δοχείο 


Οι ίδιες απαιτήσεις όπως καλύπτονται στο περιθωριακό 3624 (2) έως (6) για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΓ 
ισχυουν για το εσωτερικό δοχείο, υπό την προϋπόθεση ότι, σε αυτήν την περίπτωση, οι απαιτήσεις που 
ισχυουν για το σώμα των άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ ισχύουν για το εσωτερικό δοχείο των σύνθετων ΙΒΓ. 
Εσωτερικά δοχεία ΪΒΟ του τύπου 31ΗΖ2 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τρία στρώματα 


(4) Εξωτερικό περίβλημα 

( 3 ) Η αντοχή του υλικοί» και η κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τη χωρητικόπμα του σύνθετου ΙΒΟ και της προοριζύμενης χρήσης του. 

(β) Το εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να είναι ελεύθερο από οποιαδήποτε προεξοχή που θα 
μπορούσε να βλάψει το εσωτερικό δοχείο. 

(ο) Μεταλλικά εξωτερικά περιβλήματα με πλήρη τοιχώματα ή μορφής κόσκινου θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα από ένα κατάλληλο υλικό επαρκούς πάχους. 

(ά) Εξωτερικά περιβλήματα από φυσικό ξύλο θα πρέπει να είναι από καλά ωρηιασμένο ξύλο, 
εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που θα μείωναν ουσιαστικά πμν αντοχή 
οποιουδήποτε μέρους του περιβλήματος. Οι κορυφές και οι πύθωνες μπορούν υό είναι 
κατασκευασμένοι από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή 
άλλο κατάλληλο τύπο. 

(ε) Εξωτερικά περιβλήματα από κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλά 
ωριμασμένο περιστροφικά κομμένο, τεμαχισμένο ή πριονισμένο καπλαμά, εμπορικά ξηρό και 
ελεύθερο από ελαττώματα που θα μιείωναν ουσιαστικά την αντοχή του περιβλήματος. Ολα τα 
διπλανά φύλλα θα πρέπει να είναι κολλημένα μιε αδιάβροχη κόλλα. Αλλα κατάλληλα υλικά 
μπορούν να χρησιμοποιούνται με κόντρα πλακέ για την κατασκευή περιβλημάτων. Τα 
περιβλήματα θα πρέπει να είναι σταθερά καρφωμένα ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα άκρα ή 
να είναι μονταρισμένα μιε εξίσου κατάλληλη συσκευή. 

(0 Τα τοιχώμιατα των εξωτερικών περιβλημάτων από ανασυσταμένο ξύλο θα πμέπει να είναι 
κατασκευασμένα από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή 
άλλον κατάλληλο τύπο. Άλλα μέρη των περιβλημάτων μιπορούν να είναι κατασκευασμένα από 
άλλο κατάλληλο υλικό. 

(§) I ια εξωτερικά περιβλήμιατα από φύλλο φάϊμιπερ, γερό και καλής ποιότητας στερεό ή διπλής 
όψης ζαρωμένο φύλλο φάϊμιπερ (μιονών ή πολλαπλών τοιχωμάτων) 0α πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατάλληλο για τη χωρητικότητα του περιβλήμιατος και της προοριζόμιενης 
χρήσης του. Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
η αύξηση στο βάρος, όπως προσδιορίζεται σε έναν έλεγχο που διεξάγεται για 30 λεπτά μιε τη 
μέθοδο Οοόθ για τον προσδιορισμό της απορρόφησης του νερού, να μιην είναι μιεγαλύτερη από 
155 %/π\ - βλέπε Διεθνές Πρότυπο 150 535*1976 (Ε). Θα πρέπει να έχει κατάλληλη ποιότητα 
λυγίσμιατος. Το φύλλο φάϊμιπερ θα πρέπει να είναι κομιμένο, ζαρωμένο χωρίς χαραγές και 
σχισμένο έτσι ώστε να επιτρέπει το μιοντάρισμια χωρίς ρωγμή, επιφανειακά σπασίμιατα ή 
αδικαιολόγητο λύγισμια. Η ράβδωση του ζαρωμένου φύλλου φάϊμιπερ θα πρέπει \'α είναι 
σταθερά κολλημένη στις επιφάνειες. 
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/»λ Τα άκρα των περιβλημάτων από φύλλο φάΐμπερ μπορούν να έχουν ξύλινο πλαίσιο ή 

να είναι πλήρως από ξύλο. Ενισχύσεις από ξύλινες σανίδες μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

Οι κατασκευαστικές συνδέσεις στα περιβλήματα από φύλλο φάΐμπερ θα πρέπει να είναι 
( ΖΖφϊς με ταινία, περ.τυλιγμένπς κα, κολλημένες, ή περιτυλητμένες κα, ραμμένες με 
συνδετήρες. Οι περίτυλ,γμένες συνδέσεις θα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο 
ϊάλυμμα”θ«ιυ το κλείσιμο επιτυγχάνεται με κόλλημα ή περιτύλιγμα με ταινία, μια αδιάβροχη 
κόλλα θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

ΛΙ ο* ου το εξοιτερικό περίβλημα είναι από πλαστικό υλικό, οι σχετικές διατάξεις του 

0 περιθωριακά 3624 (2) έως (5) γκι άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ ισχυουν, υπό την όι £ 

σ’ αυτή την περίπτωση, οι απαιτήσεις που ισχύουν για το σώμα των άκαμπτων πλαστικών ΙΒί 
ισχύουν για το εξωτερικό περίβληιια των σύνθετων ΙΒί 

(λ) Το εξωτερικό περίβλημα ΙΒΟ τύπου 311(7.2 θα πρέπει να περικλείει πλήρεις το εσωτερικό 
δοχείο. . . 

5) Άλλος δομικός εξοπλισμός 

(.) Οποιαδήπστε ακέραια βάση παλέτας που σχηματίζει μέρος ενός 

αποσπώμενη παλέτα Οα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανικό χειρισμό του ΙΒί γεμισμένου 

στο [ΐέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 

(Μ Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται 

^ οποιαδήποτε προεξοχή τηΤ βάσης του ΙΒΟ που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη στην 

πρόκληση φθοράς στη διακίνηση. 

(Ο Το εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να «σφαλίζεται σε οπουδήποτε α^σπ^ιενη 

να εξασφαλίζεται σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Οπου μία αποσπώμενη 
παλέτα ^μιοποιείται, η κορυφαία επιφάνειά της θα πρέπει να είναι ελεύθερη απο κοφτερές 
προεξοχές που θα μπορούσαν να φθείρουν το ΙΒΟ. 

ίΛ Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα υποστηρίγματα για αύξηση της λειτουργίας του 

( ) στοιβ^μεσος μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέπει να είναι εξωτερικέ, του 

εσωτερικού δοχείου. 

,.ν · 0 που τα ΙΒΟ προορίζονται για στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια Οα πρέπει να είναι τέτοια 

( ' ώστε να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. Τέτοια ΙΒΟ θα πρέπει να ε,να, σχεδιασμένα 

έτσι ώστε το φορτίο να μην στηρίζεται από το εσωτερικό δοχείο. 

,,, Ρντ6 . ε4ν αλλιώς εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, η επιτρεπόμενη περίοδος χρήσης για τη 
^αφοά επ^νδυ^ρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρό™ απο την η,ωρομη™ 
κατασκευής του δοχείου του ΙΒΟ εκτός όπου μία βραχύτερη περίοδος χρήσης ορίζεται λογω της φ σης 
υγρού προς μεταφορά. 

Ειδικές διατάξεις για 1Β€ από φύλλο φάΐμπερ 

Π) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για ΙΒΟ από φύλλο φάΐμπερ γ,α τη μεταφορά στερεών που φορτώνονται 
και ξεφορώνονται £ £ βαθύτητα. ΙΒΟ από φύλλο φάΐμπερ είναι των παρακατω τύπων: 1 Κ,. 

(2) ΙΒΟ από φύλλο φάΐμπερ δεν θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένη κορυφαία συσκευή ανύψωσης. 

(3) Σώμα 
(») 


Γερό και καλής ποιότητας οτερεό ή διπλής όψης ζαρωμένο φύλλο Ψ ά 'ΐ|ΐπερ (μονών ΐ| 
,οίσώών τοιχωμάτων) θα πρέπει να χρησιμοποιείται, κατάλληλο για τη χωρητικότητα του 
"ςΓ^; ζ ^ του^Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αύξηση σε βάρος, όπως 
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Προσθήκη Λ.6 

προσδιορίζεται σ’ έναν έλεγχο που διεξάγεται σε μία περίοδο 30 λεπτών με τη 

μέθοδο ΟοΜ> για τον προσδιορισμό της απορρόφησης του νερού, να μην είναι καλύτερη από 

155 * βλ£πε το Ι8 ° 535:1991. Το φύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να έχει 

κατάλληλη ποιότητα λυγίσματος. Θα πρέπει να είναι κομμένο, ζαρωμένο χωρίς χαραγές και 
σχισμένο έτσι ώστε να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς ρωγμές, επιφανειακά σπασίματα ή 
αδικαιολόγητο λύγισμα. Η ράβδωση του ζαραηιένου φύλλου φάϊμπερ θα πρέπει να είναι 
σταθερά κολλημένη στις επιφάνειες. 

(6) Τα τοιχώματα, συμπεριλαμβανομένης της κορυφής και του πυθμένα, θα πρέπει να έχουν 
ε ! 9 *^ τη αντ{σταστ 1 διάτρηση 15 } μετρημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ϊδΟ 3036 


ο 0ι κατασκευαστικές συνδέσεις στο σώμα των ΪΒΟ θα πρέπει να είναι φτιαγμένες με μία 
κατάλληλη επικάλυψη και θα πρέπει να είναι τυλιγμένες >ιε ταινία, κολλημένες, ραμμένες με 
μεταλλικούς συνδετήρες ή στερεωμένες με άλλο μέσον τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό. 
Οπου οι συνδέσεις γίνονται με κόλληση ή τύλιγμα με ταινία, μία αδιάβροχη κόλλα θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται. Οι μεταλλικοί συνδετήρες θα πρέπει να περνάνε πλήρως μέσω όλων των 
κομ}ΐατιών προς στερέωση και να μορφοποιούνται ή προστατεύονται έτσι ώστε οποιαδήποτε 
εσωτερική επένδυση να μην μπορεί να γδέρνεται ή να τρυτπούνται από αυτούς. 

(4) Επένδυση 


Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ένα κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα και 
την προοριζόμενη χρηση του ΙΒ€. Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστες και ικανές 
^ 7Πέσεΐς «Ρ** υποκείμενες να σημειωθούν υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης και 


(5) Δομικός εξοπλισμός 


(*) Οποιαδτ ί 71οτε ακέ Ρ«“* βάση παλέτας που σχηματίζει μέρος ενός 1Β€ ή οποιαδήποτε 
αποσπωμενη παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανική διακίνηση του ΙΒΟ 
γεμισμένου στο μέγιστο επιτρεπτό βάρος του. 

(6) Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδηπστε προεξοχή της βάσης του ΙΒΟ που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη σε φθορά 
στη διακίνηση. 

(ο) Το σώμα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποιαδήποτε αποσπωμενη παλέτα ώστε να 
εξασφαλίζεται σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Όπου μία αποσπώμενη παλέτα 
χρησιμοποιείται, η κορυφαία επιφάνε ιά της θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοφτερές 
προεξοχές που θα μπορούσαν να βλάψουν το ΙΒΟ. ' 

(ά) Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα υποστηρίγματα για αύξηση της επιτέλεσης του 

στοιβάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά θα πρέπει να είναι εξωτερικές της 
επένδυσης. ’ 


. (ε) Όπου τα ΙΒΟ προορίζονται για στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. 

Ειδικές διατάζεις για ξύλινα ΙΒ€ 


3627 (1) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για ξύλινα ΙΒΟ για τη μεταφορά στερεών που φορτώνονται και 

ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα. Τα ξύλινα ΙΒΟ είναι των παρακάτω τύπων: 
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Προσθήκη Α.6 


110 Φυσικό ξύλο με £σωτερική επένδυση 
11 Ό Κόντρα πλακέ με εσωτερική επένδυση 

. 11Ρ Ανασυσταμένο ξύλο με εσωτερική επένδυση. 

ί ■ 

(2) Ξύλινα ΙΒΟ δεν θα «ρέπει να έχουν ενσωματωμένες κορυφαίες συσκευές ανύψωσης. 


( 3 ) Σώμα 

(β) 


Η αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται και η μέθοδος κατασκευής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλες για τη χοιρητικότητα και την προοριζόμενη χρηση του ΙΒΟ. 

(Μ Εάν τα σώματα είναι από φυσικό ξύλο, αυτό Οα πρέπει να είναι καλά ωρηιασιιένο εμπορικά 
, Μ ελεύθεοο από ελαττώματα που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή οποιοσδήποτε 
5^υς του ΙΒΟ^άθε μέρος του ΙΒΟ Οα πρέπει να συνίσταται από ένα κομμάτι η νο ειναι 
υΓαισό ΜέΓοεωρούνται ισοδύναμα μ. ένα κομμάτι όταν μια κατάλληλη 
ιιέθοδος^ολλημένσυ μονταρίσματος (όπως για παράδειγμα σύνδεση ίαικίεητιωιη, σύνδεση 
^-“.ΙΖΓ^δε^ εΚίρ-ίερ ή «Μ«>. σύνδεση λαβής με τουλάχιστ^ δυο 
ζαρωμένα μεταλλικά στερεώματα σε κάθε σύνδεση, ή άλλες μέθοδοι τουλαχκπ ξ 
αποτελεσματικές, χρησιμοποιούνται. 

... Μ οώμαΤΟ ^^1 από κόντρα πλακέ. αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-φυλλο. θα 

> να είναι κατασκευασμένο από καλά ωριμασμένο περιστροφικά κομμένο, τεμαχισμόν 

ξ'ΙΡ 6 και ελεύθερο από ελαττώματα που θα μείομων 
ΐΧΞάτηΙ αντοχή του σώματος.Ολα τα διπλανά φύλλα θα πρέπει να είναι κολλημένα με 
αδώβΧκόλλαΐωία κατάλληλα υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται με κόντρα πλακέ για 

την κατασκευή του σώματος. 

(ί) Σώματα από ανασυστομένο ξύλο θα πρέπει να εΙναι ^τσσκει«σ^να οπ ό αδιάβροχο 
• ' ’ ηναίματομένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν η άλλο κατάλληλο τύπο. 

(ί) Τα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι σταθερά καρφωμένα ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα άκρα η να 
είναι μανταρισμένα με εξίσου κατάλληλες συσκευές. 

(4) Επένδυση 

η θα ποέπει να είναι κατασκευασμένη από ένα κατάλληλο υλικό. Η ανιοχή του υλικού που 

Γ^ΪΧσί^ΤρΙΙενα συμ^ούν υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης κ«, 

μεταφοράς. 

( 5 ) Δομικός εξοπλισμός 

, , Οιτοιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχηματίζει ( ιέρος ενός ΙΒΟ ή οποιαδήποτε 
<Β) ΧΪΚ Ά θαπρέπει να είναι κατάλληλη γω μηχανική διακίνηση του ΙΒύ 

γεμισμένου στο μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 

,., Η Λ ακέραα, βάση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται 

• οποίαδήποτε πρΧή της βάσης του ΙΒΟ που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη οε φθορά 

στη διακίνηση. 

, . Τ „ „ Αιι _ ο,. ποέ7Μ να ασφαλίζεται σε οποιαδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να 
εξοσφαΜζεται η Σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Η κορυφαω επιφάνεια της 
αποσπώμενης ^αλέταςΤ^' να είναι ελεύθερη από «πμτερές προεξοχές που Οα 
μπορούσαν να βλάψουν το ΙΒΟ. 
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3627 (<|) Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα υποστηρίγματα για αύξηση της 

<<η>νβ*) λειτουργίας του στοιβάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά θα πρέπει να είναι 

εξωτερικές της επένδυσης. 

(β) Όπου τα ΙΒΟ προορίζονται για στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. 

3628- 

3649 

Μέρος 4: Απαιτήσεις ελέγχου για ΙΒΟ 
Α. Έλεγχοι τύπου σχεδιασμού 
Γενικές απαιτήσεις 

3650 (1) Ο τύπος σχεδιασμού κάθε ΙΒΟ θα πρέπει να ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή ή από 
ένα σώμα που καθορίζεται από εκείνη την αρχή. 

(2) Πριν την χρήση κάθε σχεδιαστικού τύπου ένα και μόνο I Β€ θα πρέπει να υποβάλλεται *ιε επιτυχία 
στους ελέγχους που απαριθμούνται στο (5) παρακάτω, με την σειρά που αναφέρεται στον πίνακα και 
σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στα περιθωριακά 3652 έως 3660. Ξεχωριστά εύκαμπτα ΙΒΟ 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε έλεγχο. Όλοι αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται 
σύμφωνα με διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί από την Αρμόδια Αρχή. Ένας τύπος σχεδιασμού ΙΒΟ 
ορίζεται από τον σχεδιασμό, το μέγεθος, το υλικό και το πάχος, τον τρόπο κατασκευής και το μέσο 
πλήρωσης και ξεφορτώματος αλλά μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες επιφανειακές επεξεργασίες. Επίσης 
περΟαμβάνει !Β€ που διαφέρουν από τον τύπο σχεδιασμού μόνον στις μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις 

Η αρμόδια αρχή μπορεί παρ’ όλα αυτά να επιτρέπει τον επιλεκτικό έλεγχο των ΙΒΟ που διαφέρουν από 
έναν τύπο ήδη ελεγμένο μόνον σε δευτερεύοντα σημεία, για παράδειγμα, μικρές μειώσεις στις εξωτερικές 
διαστάσεις. 

(3) Έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται σε ΙΒΟ προετοιμασ^ιένα όπως για αποστολή. Τα ΙΒΟ θα πρέπει να 
είναι γεμισμένα όπως υποδεικνύεται για τους διάφορους ελέγχους. Οι ύλες προς μεταφορά στα ΙΒΟ 
μπορούν να αντικαθίστανται από άλλες ύλες, εκτός όπου αυτό 0α καθιστούσε τα αποτελέσματα των 
ελέγχων μη ισχύοντα. Για στερεά, εάν μία άλλη ύλη χρησιμοποιείται, θα πρέπει να έχει τα ίδια φυσικά 
χαρακτηριστικά (βάρος, μέγεθος κόκκου κ.λπ.) όπως η ύλη προς μεταφορά. Επιτρέπεται η χρήση 
πρόσθετων, τέτοιων όπως σάκοι από μολυβένια σκάγια, για να επιτυγχάνεται το απαραίτητο συνολικό 
βάρος κόλου, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετούνται έτσι ώστε τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν 
επηρεάζονται. 

(4) Στον έλεγχο πτώσης για υγρά, εάν μία άλλη ύλη χρησηιοποιείται, η σχετική πυκνότητα και το ιξώδες 
θα πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνα της ύλης προς μεταφορά. Νερό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται 
για τον έλεγχο πτώσης υγρού υπό τους παρακάτω όρους: 

(») εάν οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που δεν υπερβαίνει το 1.2, τα ύψη 
πτώσης θα πρέπει να είναι εκείνα που εμφανίζονται υπό τα σχετικά μέρη για τους διάφορους 
τύπους ΙΒΟ, 

(ί>) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2, τα ύψη πτώσης 
θα πρέπει να υπολογίζονται στη βάση της σχετικής πυκνότητας (ά) της ύλης προς μεταφορά 
στρογγυλοποιη|ΐένης στο πρώτο δεκαδικό ως ακολούθως: 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας Η 

Ομάδα συσκευασίας II! 

ά χ 1.5 Γη 

ά χ 1.0 ηι 

ά χ 0.67 πι 
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3650 (5) Έλεγχοι που απαιτούνται για κάθε τόπο οχεδιασμού ΙΒΟ. 

(συνεχ.) 

Κάθε X δείχνει 6π η κατηγορία ΙΒΟ που εμφανίζεται στην κορυφή της στήλης πρέπει να υπόκειται στον 
έλεγχο που υποδεικνύεται πάνω στη συγκεκριμένη σειρά, [ΐε τη σειρά που αναφέρεται. 



Μεταλλικά 

ΙΒΟ 

Εύκαμπτα 

ΙΒΟ 

Ακαμπτα 

πλαστικά 

ΙΒΟ 

Σύνθετα 

ΙΒΟ με 
πλαστικό 
εσωτερικό 
δοχείο 

ΙΒΟ από 

φύλλο 

φάϊμπερ 

Ξύλινα 

ΙΒΟ 

Ανύψωση πυθμένα 

Χ ι; 


X 

X 

X 

X 

Ανύψωση κορυφής 

Χ χ/ 

X* 

Χ }/ 

Χ ι/ 



Σχίσιμο 


X 





Στοίβαγμα 

X 

X 

X 

X 

X * 

X 

Στεγανότητα 

X* 


X * 

χ- 



Εσωτερική 

X* 


X 11 

χ 5 



υδραυλική πίεση 







Πτώση 

X* 

X 

X 

χ6 / 

X 

X 

Ανατροπή 


X 





Ανόρθωση 


X 2 ' 






1 Για ΙΒ€ σχεδιασμένα να διακινούνται με αυτόν τον τρόπο. 

% Οταν τα 750 είναι σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή από τα πλάγια. 

* Όταν τα ΪΒ€ είναι σχεδιασμένα έτσι τόατε να στοιβάζονται. 

* Ο έλεγχος στεγανότητας δεν απαιτείται για ΙΒΟ τον τύπου 1 ΙΑ, ΙΪΒ, ΠΝ, ίίίίί, ΙΙΗ 2 , Ι1ΗΖΙ ή 
1ΠίΖ2. 

ί' 0 έλεγχος εσωτερικής υδραυλικής πίεσης δεν απαιτείται για ΙΒλ τον τύπου 11Α, ΙΊΒ, ΙΙΝ, ΠΙίΙ, 

11Η2, Ι1ΗΖ1 ή 11ΗΖ2. 

4 Ένα άλλο 750 του Ιδιου οχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιείται για τον έλιγχο πτώσης. 

Προετοιμασία των //Κ7 για Xον έλεγχο 

3651 (1) Εύκαμπτα ΙΒΟ, ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ και σύνθετα ΙΒΟ με εξωτερικό περίβλημα από φύλλο 

φάΐμπερ 

Χάρτινα ΙΒΟ, ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ και σύνθετα ΙΒΟ με εξωτερικά περιβλήματα από φύλλο φάΐμπερ θα 
πρέπει να εξισορροπούνται για τουλάχιστον 24 ώρες σε μία ατμόσφαιρα που έχει ελεγχό^ιενη θερμοκρασία 
και σχετική υγρασία (ι\Η.). Υπάρχουν τρεις δυνατότητες, μία από τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται. Η 
πρστιμώμενη ατμόσφαιρα είναι 23 °0 ± 2 °0 και 50 % ± 2 % γ.Η. Οι άλλες δύο δυνατότητες είναι 20 °0 ± 

2 °0 και 65 % ± 2 % γ.Η. ή 27 °0 ± 2 °0 και 65 % ± 2 % γ.Η. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι τιμές αντιστοιχούν σε μέσες τιμές.Βραχυπρόθεσμα οι τιμές της σχετικής υγρασίας 
μπορούν να διαφέρουν κατά ± 5 % χωρίς αυτό να έχει επίδραση πάνω στον έλεγχο. 

(2) Θα πρέπει να λαμβάνσνται πρόσθετα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλαστικό υλικό που 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ των τύπων 31111 και 31Η2 και σύνθετιον 
ΙΒΟ των τύπων 31ΗΖ1 και 31ΗΖ2 είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του 3624(2) έως (4). 
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3651 Για να αποδειχθεί ότι υπάρχει αρκετή χημική συμβατότητα με τα περιεχό^ιενα εμπορεύματα, το δείγμα 
(συνεχ.) ΙΒΟ 0α πρέπει να υπόκειται σε μία προκαταρκτική αποθήκευση για έξι μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων 

τα δείγ^ιατα παραμένουν γεμισμένα με τις ύλες που προορίζονται να περιέχουν ή με ύλες που είναι γνωστό 
ότι έχουν τουλάχιστον ίδιας σοβαρότητας επίδραση σπασίματος λόγω καταπόνησης, εξασθένισης ή 
μοριακής αποικοδόμησης πάνω στα συγκεκριμένα πλαστικά υλικά και μετά από τις οποίες τα δείγματα θα 
πρέπει να υπόκεινται στους ισχύοντες ελέγχους που αναφέρονται στο περιθωριακό 3650 (5). 

Όπου η συμπεριφορά του πλαστικού υλικού έχει αποδειχθεί ^ιε άλλα ιιέσα, ο παραπάνω έλεγχος 
συμβατότητας μπορεί να παραλείπεται. Τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες }ΐε 
τον παραπάνω έλεγχο συμβατότητας και να είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή. 

Διαδικασίες ελέγχου 

3652 Έλεγχος ανύψωσης πυθμένα 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους ΙΒΟ που είναι εξοπλισμένοι ^ιε ιιέσα για ανύψωση από τη βάση. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλεγχο 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως 1.25 φορές το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του, ενώ το φορτίο κατανέμεται 
ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

Το ΙΒΟ ανυψώνεται και κατεβαίνει δύο φορές με ανυψωτικό όχημα ^ιε τα πηρούνια κεντρικά 
τοποθετημένα και με απόσταση ίση $ιε τα τρία τέταρτα της διάστασης της πλευράς εισόδου (εκτός εάν τα 
σημεία εισόδου είναι κανονισμένα). Τα πηρούνια θα πρέπει να διεισδύουν στα τρία τέταρτα της διάστασης 
εισόδου. Ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από κάθε δυνατή διάσταση εισόδου. 

( 4 ) Κριτήρια για κέρασμα του ελέγχου 

Καμία μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά το ΙΒΟ (συμπεριλαμβανο|ΐένης της βάσης παλέτας για σύνθετα 
1Β0 με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ και ξύλινα ΙΒΟ) ανασφαλές για μεταφορά και 
καμία απώλεια περιεχομένου. 

3653 Έλεγχος ανύψωσης κορυφής 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλους του τύπους ΙΒΟ που είναι εξοπλισμένοι με μέσα ανύψωσης από την κορυφή ή, όπου είναι 
κατάλληλο, από τα πλάγια για εύκαμπτα ΙΒΟ. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒ€ για έλεγχο 

Μεταλλικά ΙΒ(Ζ, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο: 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως δύο φορές το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 
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3653 Εύκαμπτα 1Β<Γ: 

(συνεχ.) 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως έξι φορές το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο του και το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 
Μεταλλικά και εύκαμπτα ΙΒΓ: 

Το ΙΒΟ ανυψώνεται με τον τρόπο για τον οποίο είναι σχεδιασμένο μέχρι να ανασηκωΟεί τελείως από το 
δάπεδο και παραμένει σ’ εκείνη τη θέση για μία περίοδο πέντε λεπτών. 

Για εύιαηιπτα ΙΒΟ άλλες μέθοδοι ελέγχου ανύψωσης κορυφής και προετοιμασία τουλάχιστον εξίσου 
αποτελεσματική μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

Ακαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο: 

Το ΙΒΟ ανυψώνεται από κάθε ζευγάρι διαγωνίο>ς αντίθετων συσκευών ανύψωσης έτσι ώστε οι δυνά[ΐεις 
ανύψωσης να εφαρμόζονται κάθετα, για μία περίοδο πέντε λεπτών και 

Το ΙΒΟ ανυψώνεται από κάθε ζευγάρι διαγωνίως αντίθετων συσκευών ανύψωσης έτσι ώστε οι δυνάμεις 
ανύψωσης να εφαρμόζονται προς το κέντρο σε 45° γωνία }ΐε την κάθετο, για μία περίοδο πέντε λεπτών. 

(4) Κριτήρια για κέρασμα του ελέγχου 

Μεταλλικά ΙΒΟ, άκαμπτα πλαστικά 1Β€, σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσιοτερικό δοχείο: 

Καμία |ΐόνιμη παραμόρφωση που να καθιστά το ΙΒΟ (συμπεριλαμβανομένης της βάσης παλέτας για 
σύνθετα ΙΒΟ) ανασφαλές για μεταφορά και καμία απώλεια περιεχο^ιένου. 

Εύκαμπτα ΙΒΟ: 

Καμία φθορά στο ΙΒΟ ή την συσκευή ανύψωσής του που να καθιστά το ΙΒΟ ανασφαλές για μεταφορά ή 
διακίνηση. 

3654 Έλεγχος σχισίματος 

(1) δυνατότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους εύκαμπτων ΙΒΟ. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒϋ για έλεγχο 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του, ενώ το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

Αφρύ το ΙΒΟ τοποθετείται πάνω στο δάπεδο, γίνεται μία χαραγή 100 ιηηι }ΐε μαχαίρι, που διεισδύει πληροίς 
στο τοίχωμα μίας πλατιάς πλευράς σε 45 ΰ γωνία στον κύριο άξονα του ΙΒΟ, στα μισά μεταξύ της 
επιφάνειας του πυθμένα και του κορυφαίου επιπέδου του περιεχομένου. Το ΙΒΟ στη συνέχεια υπόκειται σε 
ομοιόμορφα κατανεμη^ιένο από επάνω φορτίο ισοδύναμο με δύο φορές το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο. Το 
φορτίο θα πρέπει να εφαρμόζεται για τουλάχιστον πέντε λεπτά. 
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3654 Τα ΙΒΟ που είναι σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή τα πλάγια, στη συνέχεια, 

(συνεχ.) μετά την απομιάκρυνση του από επάνω φορτίου, ανυψώνονται τελείως από το δάπεδο και παραμένουν σ' 
εκείνη τη θέση για μία περίοδο πέντε λεπτών. Αλλες ισοδύναμες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

(4) Κριτήριο για πέρασμα τον ελέγχου 

Η τομή δεν θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται περισσότερο από το 25 % του αρχικού μήκους της. 

3655 Έλεγχος στοιβάγματος 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους ΙΒ(λ 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλεγχο 

Όλες οι κατηγορίες 1Β€ πέραν από εύκαμπτα ΙΠ€: 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 

Εύκαμπτο ΙΒΟ: 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του, ενώ το φορτίο κατανέμιεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

Το ΙΒΟ τοποθετείται στη βάση του σε επίπεδο σκληρό έδαφος και υπόκειται σε ομοιόμορφα κατανεμημένο 
από επάνω φορτίο ελέγχου (βλέπε (4) παρακάτω). 


Κατηγορίες και Τύποι ΙΒΟ 

Χρόνος ελέγχου 

Μεταλλικά ΙΒΟ 

5 λεπτά 

Εύκαμπτα ΙΒΟ, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ των τύπων 

Ι1Η1.21Η1 και 31 ΜΙ 


Μεικτά ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο πλην 111ΙΗ1, 

11ΗΗ2,21IΙΗ2,31ΗΗ1 και 31ΗΗ2. 

24 ώρες 

ΙΒΟ από φύλλο φ&ϊμπερ, ξύλινα ΙΒΟ 


Ακαμπτα πλαστικά ΙΒΟ των τύπων 11Η2,21Η2 και 

31Η2 

Μεικτά ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο και πλαστικά 
εξωτερικά περιβλήματα των τύπων 11 ΗΗ 1,111Π12, 

2ΙΗΗ2, 31ΗΗΙ και31ΗΗ2. 

28 ημέρες στους 40 °0 


Για όλες τις κατηγορίες ΙΒΟ πέραν από μιεταλλικά ΙΒΟ, το από επάνω φορτίο ελέγχου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με μία από τις παρακάτω μεθόδους: 

Ένα ή περισσότερα ΙΒΟ του ίδιου τύπου που φορτώνονται έως το μέγιστο επιτρεπτό μικτό 
βάρος τους (μέγιστο επιτρεπτό φορτίο στην περίπτωση εύκαμπτων ΙΒ€) στοιβάζονται πάνα» 
στο ελεγχόμενο ΙΒΟ, 
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κατάλληλα βάρη φορτώνονται πάνω σε μία επίπεδη πλάκα ή ένα αντίγραφο της 
βάσης του ΙΒΟ, που τοποθετείται πάνω στο ελεγχόμενο ΙΒΟ. 

(4) Υπολογισμός του από επάνω εφαρμοζόμενου φορτίου ελέγχου 

Το φορτίο προς τοποθέτηση πάνο) στο ΙΒΟ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.8 φορές το συνδυασμένο 
μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του αριθμού παρόμοιων ΙΒΟ που μπορούν να στοιβάζονται στην κορυφή 
του ΙΒΟ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(5) Κριτήρια για πέρασμα του ελέγχου 

- ΙΒΟ πέραν από εύκαμπτα ΙΒΟ: 

Καμία μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά το ΙΒΟ (συμπεριλαμβανομένης της βάσης παλέτας για 
σύνθετα ΙΒΟ, ΙΒ€ από φύλλο φάϊμπερ ή ξύλινα ΙΒΟ) ανασφαλές-για μεταφορά και καμία απώλεια 
περιεχομένου. _ . 

- Εύκαμπτα ΙΒΟ: 

Καμία φθορά του συηιατος που καθιστά το ΙΒΟ ανασφαλές για μεταφορά και καμία απώλεια 
περιεχομένου. 

Έλεγχος στεγανότητας 

(1) Δυνατότητα ισχνός 

Για όλους τους τύπους μεταλλικού ΙΒΟ και για τύποιις πλαστικού ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό 
εσωτερικό δοχείο για τη ^ιεταφορά στερεών που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση ή για τη 
μεταφορά υγρών. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλεγχο 

Τα εξαεριζόμενα πώματα είτε αντικαθίστανται από παρόμοια μη-εξαεριζόμενα ποηιατα είτε ο εξαεριστήρας 
σφραγίζεται. Επιπλέον, για μεταλλικά ΙΒΟ, ο έλεγχος του τύπου σχεδιασμού θα πρέπει να διεξάγεται πριν 
την τοποθέτηση οποιασδήποτε συσκευής θερμικής μόνωσης. 

Για αυτόν τον έλεγχο το ΙΒΟ δεν χρειάζεται να έχει τα πώματα του τοποθετημένα. Το εσωτερικό δοχείο 
των σύνθετων ΙΒΟ μπορεί να ελέγχεται χωρίς την εξωτερική συσκευασία υπό την προϋπόθεση ότι τα 
αποτελέσματα του ελέγχου δεν επηρεάζονται. 

(3) Μέθοδος ελέγχου και πίεση που πρέπει να εφαρμόζεται 

Ο έλεγχος διεξάγεται για μία περίοδο τουλάχιστον 10 λεπτών με τη χρήση αέρα σε μία συνεχή πίεση 
πιεζομέτρου όχι μικρότερη από 20 ΚΡα (0.2 *»γ). Η αεροστεγανότητα του ΙΒΟ προσδιορίζεται με μία 
κατάλληλη μέθοδο τέτοια όπως ο έλεγχος του διαφορικού της πίεσης αέρα ή με εμβάπτιση του ΙΒΟ σε 
νερό. Στην τελευταία περίπτωση ένας συντελεστής διόρθωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται για την 
υδροστατική πίεση. Αλλες μέθοδοι τουλάχιστον ίδιας αποτελεσιιατικότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και για σύνθετα ΙΒ€. 

(4) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου 
Καμία διαρροή αέρα. 
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3657 Έλεγχος εσωτερικής (υδραυλικής) πίεσης 

(1) Λννατάτητα ισχνός 
Για ΙΒΟ των τύπων: 


21Α, 2ΙΒ, 21Ν, 31Λ, 31Β, 3ΙΝ 
21Η1,2ΙΗ2, 3ΙΗΙ, 31112 
21ΗΖ1, 21ΗΖ2, 311ίΖ!, 311ΙΖ2. 


(2) Προετοιμασία των //)€ για έλεγχο 


ανε^Τ >έ |Γ^! σης 1,15 Κ “' Τ<1 “ νΗίγ|,αΓά του ί Ρ«Αώνονιαι. ή καβίσταηο. 

' 0 ελκγχος δκξάγε ™* ρ,ν "> ν ιοπο0έ ^ -*-·>- 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

° έ ^ εγχος ^«Υεται Ί* 1 Ρ™ τρίοδο τουλάχιστον 10 λεπτών εφαρμόζοντας υδραυλικοί πίεση όνι 


(4) Πιέσεις πον πρέπει να εφοςιμόζονται 
(3) Μεταλλικά 1Β€: 


■ ,: ζ ;« 5 7;;:α, Λ ,„;Γ και 21Ν · για ^ η,ς 0,,άδας ·· 

2 · η” ^, 31 Β - 3 1 ^ -Κ Ο,.^ & ™ σίΛς 

3 αΓ^Γ/ 0 ΙΒ ί των . Τυπων 31Α · 31Β και 31Ν, πίεση πιεζομέτρου 65 ΚΡ 3 (0.65 Β 3 γ). 
Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν τον έλεγχο των 2 Ηπγ. 

(Β) Ακαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με εσωτερικό πλαστικό δοχείο: 

Για ΙΒΟ των τύπων 21Η1, 21Η2,21ΗΖI και 21ΗΖ2: πίεση πιεζομέτρου 75 ΚΡ 8 (0.75 *»,·) 

Γΐα 180 των ™ ων 31 31Η2, 31 ΗΖί και 3! ΝΖ2: η μεγαλύτερη από τις τιμές στο (ί) ή (ϋ) : 

(0 Η συνολική πίεση πιεζομέτρου που μετράται στο ΙΒΟ (δηλ. η τάση ατμών τικ 

λρΧΓουΓ 1 η 1 μ£ ξ >ΙΚΐί| Τθυ αέρα ** άλλων « δ Ρανών αερίων, >ιείον 100 

κΡβ) στους 55 Ο πολλαπλασιασμένη με έναν συντελεστή ασφάλειας 1 5 Αυτή η 

συνολικ.] πίεση πιεζομέτρου θα πρέπει να προσδιορίζεται στη βάση ενός μέγιστου 
βαθμού πλήρωσής σε συμφωνία με το 3601 (7) και μία θερμοκρασία πλήρωσης 15 X 


1. 

2 . 


Γ75 φορές την τάση ατμών στους 50 X της ύλης προς μεταφορά μείον 100 ΚΡ« 
με ελάχιστη πίεση ελέγχου 100 ΙνΡ 3> ή 


, αλλά 


1.5 φορές την τάση ατ*ιών στους 55 X της ύλης 
ελάχιστη τάση ελέγχου 100 ΚΡη, 


προς μεταφορά μείον 100 1ιΡ 3 , αλλά 


με 
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(ϋ) δύο φορές την στατική πίεση της ύλης προς μεταφορά, με ελάχιστη τμιή δύο 
φορές την στατική πίεση του νερού. 


(5) Κ/)ΐτήρια για πέρασμα τον(των) ελεγχοι>(ών) 


Μεταλλικά ΙΒΟ: 


, |Β0 ,,,,ν τύπων 2ΙΑ, 2111, 21Ν, 31Α, 31Β κα. 31Ν, όταν υπόκεινια. στην πίεση ελέγχου 

που προκαθορίζεται στο (4) (3) }. ή 2.: καμία διαρροή. 


Για ΙΒΟ ίων τύπων 31Α, 31Β και 31Ν, όταν υπόκεινται στην πίεση ελέγχου ποι. 
προκαθορίζεται στο (4) (α) 3.: ούτε μόνιμη παραμόρφωση που θα καθιστούσε το 
ανασφαλές για μεταφορά, ούτε διαρροή. 


Ακιηιπτα πλαστικά IΒΟ και σύνθετα 1 ΒΟ: 

Ούτε μόνιμη παραμόρφωση που θα καθιστούσε το ΙΒΟ ανασφαλές για ,ιεταφορά. ούτε 
απόκλεια περιεχομένου. 


3658 Έλεγχος πτώσης 

(|) Δυνατότητα ισχνός 
Για όλους τους τύπους I ΒΟ. 

(2) Προετοιμασία τ (ον !Β€ για έλεγχο 

Τα ΙΒΟ γεμίζονται: 

Γ ια στερεά, 

έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του, 


Για υγρά, 

έως όχι λιγότερο από το 98% της χωρητικότητας του στην περίπτωση μεταλλικών ΙΒΟ η 
άκαμπτων ^πλαστικών ΙΒΟ κα, έως όχ. λ,γότερο από το 90 % τι,ς χωρητικότητας του στην 
περίπτωση σύνθετων ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 

Το ΙΒΟ περαιτέρω γεμίζονται έως το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο του σε συμφωνία με τον τύπο 
σχεδιασμού. 

11£ταλλικ4 , Β0 άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, ο. 
^ς εκτ^ ^ πίεσης θα πρέπε, να απομακρύνονται κα, τα ανοίγματά τους να 
βουλώνονται, ή θα πρέπει να καθίστανται ανενεργές. 

γ α „ .Ιππική 1ΒΓ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, ο έλεγχος θα πρέπει να 
^^Ι^Χ^^Ιγματος^ κα, του περιεχομένου του έχε, μελάτους 
,7 ογ α ΥπιιτιλόιείΧΐ Οπου δείγματα ελέγχου ετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο, οι όροι που 
καθορίζοΓστο πφΐθ^ακό 3651 (.) γ «σύνθετα !Β0 με εξωτερικά περιβλήματα απά φύλλο 
φάϊμπερ μπορούν να ανακαλούνται. 
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Τα δοκηιαστικά υγρά θα πρέπει να διατηρούνται στην υγρή κατάσταση, εάν είναι 
απαραίτητο με την προσθήκη αναψυκτικού. 

Αυτή η εξισορρόπηση μπορεί να παραβλέπεται εάν η αντοχή ελατότητας και εφελκυσαού των 
συγκεκρηιένων υλικών δεν (ΐειώνεται σημαντικά στους - 18 °0 ή χαμηλότερα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

μ ’“ άΚ “ μ ’Τ ,,, ': ελ/ΐαΤ,κή · Μα · ™ πεδ 1«" °Ρ·ξόντια επιφάνεια, με τη βάση του 
«~"Γ 1 ?Γ τεΙ0,0ν τράπ ° 0Κηε ™ Σφαλίζεται ότι το ση ( ιείο κράσης είναι σ’ εκείνο τι, 

μέρος της βάσης του ΙΒΟ που θεωρείται ότι είναι το π,ο ευαίσθητο (γ,α όλους τουςάλλίΐς τύπους ΙΒΟ). 

™ ε 2Ζί ηΤ · ΙΙ? °· 4 ! ή μ !Γ Ρ0ΙεΡης θα * ρέηει επίσΙ Κ νο “ώκ-εινται σ’ έναν έλεγχο πτώσ,,ς πάνω στο 

ΓτΧά^Γπ^ι ^ 10 ^ Γ* ^ ™ 100 * οβ ελέ Κ εται σπ 1 ν πρώτη πίώσης (γ,α 

μεταλλικά ΒΟ), πάνω στην πιο ευαίσθητη πλευρά (για εύκαμπτα ΙΒΟ), επίπεδα με μία πλευρά επίπεδα αε 

(4) Ύψος πτώσης 


Ομάδα συσκευασίας I 

Οήιάδα συσκευασίας Π 

Ομάδα συσκευασίας 111 

1.8 πι 

1.2 πι 

0.8 πι 


(5) Κριτήρια για πέρασμα του ελέγχου 
Όλα τα ΙΒΟ: 


Καμία απώλεια περιεχο^ιένου. 
ΙΒΟ πέραν από μεταλλικά ΙΒΟ: 


Μία μικρή διαρροή από τα πώματα (ή τις τρύπες των ραφών στην περίπτωση εύκαμπτων ΙΒΟ 
κατά την κρούση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι αστοχία του ΙΒΟ, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν σημαίνει περαιτέρω διαρροή. 


3659 Έλεγχος ανατροπής 

(1) Δυνατότητα ισχύος 
Για όλους τους τύπους εύκαμπτων ΙΒΟ. 


(2) Προετοιμασία των ΙΒ€ για έλεγχο 


Το ΙΒΟ γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % 
φορτίο του και το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα, 


^Ιζ χωρητικότητάς του και έως το ^ιέγιστο επιτρεπτό 


(3)· Μέθοδος ελέγχου 


Προκαλειται στο ΙΒΟ ανατροπή με οποιοδήποτε μέρος 
μη-ελαστική, λεία, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια. 


της κορυφής του πάνω σε μία άκαμπτη, 
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(4) Ύψος α\Ό.τροπής 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας 11 

Ομάδα συσκευασίας 11! 

1.8 ιυ 

_____ 

1.2 ιτι 

0.8 τυ 


(5) Κριτήρια για πέρασμα τον ελέγχου 


Καμία απώλεια περιεχομένου. Μία πολύ μικρή διαρροή, π.χ. 
την κρούση δεν θα πρέπει να θεωρείται άτι είναι αστοχία του 

περαιτέρω διαρροή. 


από τα πώματα ή τις οπές των ραφών, κατά 
Ι00 ( υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμβαίνει 


3660 Έλεγχος ανόρθωσης 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλα τα ΙΒΟ που είναι σχεδκκηιένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή τα πλάγια. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλεγχο 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως όχ. λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του και το φορτίο κατανέ}ΐεται ομοιόμορφα, 


3661 


(3) Μέθοδος ελέγχου 

Το ΙΒΟ που στέκεται σε μία πλευρά του, ανυψώνεται με μία ταχύτητα τουλάχιστον 0.1 ιυ/ε σ^ην όρΟ'α 
ΐΓση πλ^ς από το δάπεδο, με μία συσκευή ανύψωσης, ή ,ιε δύο συσκευές ανύψωσης σιαν διαθέτει 

τέσσερεις. 

(4) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου 

Καμία φθορά στο ΙΒΟ ή τη συσκευή ανύψωσής του που να καθιστά το ΙΒΟ ανασφαλές για μεταφορά η 
διακίνηση. 

Αναφορά ελέγχου 

(I) Μία αναφορά ελέγχου που περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να συνιάσσεται 
και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες ταυ IΒΟ: 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

- 5. 

6 . 

7. 


Ονομασία και διεύθυνση των εγκαταστάσεων για τον έλεγχο, 

Ονο^ιασία και διεύθυνση του αιτούντος (όπου είναι κατάλληλο), 

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στοιχείο της αναφοράς ελέγχου. 

Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου, 

Κατασκευαστής του ΙΒΟ, 

Περιγραφή ταυ τύπου σχεδιασμού του ΙΒΟ (π,χ. διαστάσεις, υλικά, πιίηιατα, πάχος, κΑπΤ 
συμίκρύαμβανομένης της μεθόδου κατασκευής (π.χ. καλούπωμα με φύσημα) και που μπορ 
να περιλαμβάνει σχέδιο{α) και/ή φωτογραφίες), 

Μέγιστη χωρητικότητα, 
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Χαρακτηριστικά του δοκηιαστικού περιεχομένου, π.χ. ιξώδες και σχετική πυκνότητα 
για υγρά και μέγεθος σωματιδίων για στερεά, 

Περιγραφές και αποτελέσματα του ελέγχου, 

Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται ^ιε το όνομα και τη θέση του υπογράφσντος. 

(2) Η αναφορά ελέγχου Οα πρέπει να περιέχει δηλώσεις ότι το ΙΒΟ προετοιμασμένο όπως για μεταφορά 
ελέγχθηκε σε συμφωνία με τις κατάλληλες διατάξεις της Προσθήκη Α.6 και ότι η χρήση άλλων μεθόδων 
συσκευασίας ή συστατικών μπορεί να την καταστήσει μη ισχύουσα, Ένα αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή. 

Β. Έλεγχοι και επιθεώρηση για κάθε μεταλλικό ΙΒ€, άκαμπτο πλαστικό ΙΒΟ και σύνθετο ΙΒ€ με 
πλαστικό εσωτερικό δοχείο 

Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι 

3662 (I) Όλα τα μεταλλικά ΙΒΟ του τύπου 21Α, 21Β, 21Ν, 31Α, 31Β και 31Ν, όλα τα άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ 
του τύπου 21Η1,21Η2, 31Η1 και 31112 και όλα τα σύνθετα ΙΒΟ μιε πλαστικό εσωτερικό δοχείο του τύπου 
21ΗΖ1, 21ΗΖ2, 3ΙΗΖ1 και 3ΙΗΖ2 θα πρέπει να υποβάλλονται επιτυχώς στον κατάλληλο έλεγχο 
στεγανότητας και να είναι ικανά να ικανοποιούν τα κατάλληλα επίπεδα σύμφωνα με το περιθωριακό 
3656 (3) πριν χρησιμοποιηθούν για μεταφορά για την πρώτη φορά. 

(2) Ο έλ,εγχος στεγανότητας που αναφέρεται στο (1) θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 

τουλάχιστον μία φορά κάθε δυόμισι χρόνια 

μετά από οποιαδήποτε επισκευή, πριν επαναχρησιμοποιηθεί για μιεταφορά. 

(3) Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να καταγράφονται στις αναφορές ελέγχου που πρέπει να 
διατηρούνται από τον ιδιοκτήτη του ΙΒΟ. 

(4) Κενά 1ΒΟ, ακαθάριστα, μπορούν να μεταφέρονται μετά από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου 
τους περιοδικού ελέγχου, με σκοπό να ελεγχθούν. 

Επιθεώρηση 

3663 (1) Όλα τα μεταλλικά ΙΒΟ, όλα τα άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και όλα τα σύνθετα (ΒΟ με πλαστικό 
εσωτερικό δοχείο θα πρέπει να επιθεωρούνται προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής πριν τεθούν σε 
υπηρεσία, και μετά απ’ αυτό σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια, όσον αφορά στα 
παρακάτω: 


3661 8. 

(συνεχ.) 

9. 

10 . 


συμφωνία με τον τύπο σχεδιασμσύ συμπεριλαμβανομένου του μαρκαρίσματος, 

εσωτερική και εξωτερική κατάσταση, 

σωστή λειτουργία του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. 

Για μεταλλικά ΙΒΟ, η θερμική μόνωση χρειάζεται να αφαιρείται μόνον στο βαθμό που είναι απαραίτητο για 
μία σωστή εξέταση του σώματος του ΙΒΟ. 

(2) Όλα τα ΙΒΟ που αναφέρονται στο (1) θα πρέπει να επιθεωρούνται οπτικά προς ικανοποίηση της 
αρμόδιας αρχής μετά από όχι περισσότερο από δυόμισι χρόνια, αναφορικά με την εξωτερική κατάσταση 
του ΙΒΟ και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. 
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3663 Για μεταλλικά ΙΒΟ, η μόνωση χρειάζεται να αφαιρείται μόνον εάν αυτό είναι ουσιαστικό για μια 
(συνεχ.) σωστή εξέταση του σώματος του ΙΒΟ. 

(3) Κενά ΙΒΟ, ακαθάριστα, μπορούν να μεταφέρονται μετά από την η } ιερομηνία λήξης της τελευταίας 
οπτικής τους επιθεώρησης σύμφωνα με το (2), με σκοπό την επιθεώρηση. 

(4) Κάθε επιθεώρηση θα πρέπει να είναι το αντικείμενο μίας αναφοράς που θα πρέπει να διατηρείται απο 
τον ιδιοκτήτη τουλάχιστον μέχρι την επόμενη ημερομηνία επιθεώρησης. 


(5) Εάν τα δομικά χαρακτηριστικά ενός ΙΒΟ έχουν εξασθενήσει από μία βίαιη κρούση (για παράδειγμα, 
ένα ατύχημα) ή άλλη αιτία, το ΙΒΟ θα πρέπει να επισκευάζεται και να υπόκειται στον ελεγχο στεγανοτητ ις 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3656, εάν απαιτείται για τον τύπο σχεδιασμου και στην επιθεώρηση ποι 
ορίζεται στην παράγραφο (1) παραπάνω. 


3664- 

3699 
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Προσθήκη Α.7 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.7 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΡΑΛΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 7 


Αυτή η Προσθήκη περιλαμβάνει: 

ΜΕΡΗ: 

I ΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΙΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

II ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

III ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

IV ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

V ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 


Προσθήκη Α.7 
ΜΕΡΟΣ I 


ΟΡΙΑ ΛΡΑΕΤΙΚΟΤΗΤΑΕ ΚΑΙ ΕΧΛΕΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Βασικές τιμές Αι και Α 2 # 


3700 Οι τιμές Α 1 /Α 2 για τα ραδιονουκλεΐδια δίνονται στον πίνακα 1. 


Πίνακας I: τιμές Α! και Α 2 για ραδιονουκλεΐδια 


ρ·..- - ■" 

Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 


ΤΒΐ| 

(<::«) / 
(περίπου ι/ ) 

ΤΒς 

(Οι) , 

(περίπου 3 ) 

Πί Αο ί ' 

Ακτίνιο (89) 

0.6 

10 

1 χ 10 2 

2 χ 10 * 

Ο 

< 

£ 

ΓΗ 


40 

1 000 

2 χ 10 5 

5χ 10· 4 

228 Ας 


0.6 

10 

0.4 

10 

,05 α 8 

Αργυρος (47) 

2 

50 

2 

50 

,ο ν 


0.6 

10 

0.6 

10 

,,(> Α8" 


0.4 

10 

0.4 

10 

π, α β 


0.6 

10 

0.5 

10 

26 αι 

Αλουμίνιο (13) 

0.4 

10 

0.4 

10 

241 Αιυ 

Αμερίκιο (95) 

2 

50 

2 χ 10^ 

5 χ 10 1 

!,! ΑπΓ 


2 

50 

2 χ 10 4 

5 χ 10* 

243 Αγπ 


2 

50 

2 χ 10^ 

5 χ 10 1 

37 Αγ 

Αργό (18) 

40 

1 000 

40 

1 000 

*Αγ 


20 

500 

20 

500 

4, Αγ 


0.6 

10 

0.6 

10 

42 Αγ* 


0.2 

5 

0.2 

5 

72 Α5 

Αρσενικό (33) 

0.2 

5 

0.2 

5 

75 α* 


40 

1 000 

40 

1 000 

74 Α* 


1 

20 

0.5 

10 

76 Α 5 


0.2 

5 

0.2 

5 

77 Α5 


20 

500 

0.5 

10 

2,, Αΐ 

Αστάτιο (85) 

30 

800 

2 

50 


1 Οι τιμές Ο που παρατίθενται ία/φάνυνται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε α Λυτό διάσωζε, ότ, η σπουδα,ότητα των Α, ή Α 2 σε Ο είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 

ΤΒη. 

ί' Η „μή Α, και/ή Λ, περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 
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37(10 

Πίνακας I 


Προσθήκη Α.7 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομική αριθμός 

,93 Αι ι 

Χρυσός (79) 

,94 Αυ 


,9} Αι» 


ι% Αυ 


,9 *Α υ 


'"Αιι 


,3, β 3 . 

Βάριο (56) 

'*Β»· 


,33 Β3 




7 Ββ 

Βηρύλλιο (4) 

,0 Β« 


2°5 Β ί 

Βισμούθιο (83) 

**Βί 


Μ7 Βΐ 


2,0 Βί™ 


2,0 βι 


™Βί ν 


Μ7 Β1ς 

Βερκέλιο (97) 



76 Βγ 

77 Βγ 

κ Βγ 

Βρώμιο (35) 

*'€ 

,4 0 

Ανθρακας (6) 





100 

20 

200 

50 

10 

20 


50 

20 

80 

10 


500 

10 


10 

8 

10 

8 χ 10' 
10 
8 


5 χ ΙΟ* 1 
2 


8 

80 

10 


10 

50 





1 Οι τιμές Ο πον παρατίθενται λαμβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότητα των Αι ή λ 2 σε Ο είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒη. 

2 Μ τιμή Α ι καλή Α 2 περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 
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3700 

Πίνακας I 
(συνεχ.) 


Σύμβολο 
ράδιο νου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 



ΤΒς ! 

(Οί) 

(περίπου 1 ; 

ΤΒς 

(ϋ>) 

(περίπου^) 



0.9 

20 

0.5 

10 

,09 (Μ 

Κάδμιο (48) 

40 

1 000 

1 

20 

,,3 θΡ 


20 

500 

9 χ 10 2 

2 

η5 θΡ 


0.3 

8 

0.3 

8 

η5 01 


4 

100 

0.5 

10 

,Β 0ί 

Δημήτριο (58) 

6 

100 

6 

100 

Η, 0β 


10 

200 

0.5 

10 

,4, 0β 


0.6 

10 

0.5 

10 

■“ο* 


0.2 

5 

0.2 

5 


Καλιφόρνιο (98) 

30 

800 

3 χ ΙΟ 3 

8 χ 10 2 

249 σ 


2 

50 

2x10^ 

5 χ ΙΟ 3 

250 Οί 


5 

100 

5 χ 10 4 

1 χ ΙΟ 2 

23»€ ί 


2 

50 

2χ ΙΟ* 4 

5 χ ΙΟ 3 

™α 


0.1 

2 

1 χ 10 3 

2 χ 10 2 



40 

1 000 

6 χ 10 2 

1 

254 α 


3 χ 10’ 3 

8 χ 10" 2 

6 χ 10" 4 

1 χ 10' 2 

“α 

Χλώριο (17) 

20 

500 

0.5 

10 



0.2 

5 

0.2 

5 

ί40 απι 

Κιούριο (96) 

40 

1 000 

2 χ 10 ' 2 

5 χ 10* 1 

24 Όγπ 


2 

50 

0.9 

20 

«Οη 


40 

1 000 

1 χ 10' 2 

2 χ 10" 1 

243 0ιη 


3 

80 

3 χ ΙΟ· 4 

8 χ 10° 

244 0γπ 


4 

100 

4 χ 10 4 

1 χ ΙΟ* 2 

24ί Οιη 


2 

50 

2 χ 10 4 

5 χΙΟ 3 

246 (Τπι 


2 

50 

2 χ 10 4 

5 χ 10’ 3 

247 0πι 


2 

50 

2 x1ο· 4 

5 χ ΙΟ 3 

24 *Ογπ 


4 χ !0* 2 

1 

5 χ 10 5 

ί χ Ι0"' 

55 0ο 

Κοβάλτιο (27) 

0.5 

10 

0.5 

10 


αττο 


1 Οι τιμές Ο πον παρατίθενται λαρβάνονται με στρογριλοποίηση προς τα κάτω, απο την τι/ιή Τ ^'™ 
μετατροπή αε α Αοτό δ,ασφαλίζει ότι η σποοδα,ότητα των Α,ήΑ,αε Ο εινα, παντα μικρότερη από εκε,ιη . 


ΤΒη. 


* Η τιμή Α,και/ήΑ, περιορίζεται από την αλοσίδα διάσπασης των θσγατρ,κών προϊόντων. 
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Πίνακας I 
(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 

ΤΒη 

(α) 

(περίπου^) 

ΤΒς 

(Οι) 

(περίπου^) 




8 

0.3 

8 

57 Οο 


8 

200 

8 

200 

^ο" 


40 

1 000 

40 

1 000 

5 *€ο 


1 

20 

1 

20 

Μ Οο 


0.4 

10 

0.4 

10 

11 0γ 

Χρώμιο (24) 

00 

800 

30 

800 


Καίσιο (55) 

4 

100 

4 

100 

' 3 *0 5 


40 

1 000 

40 

I 000 



' 

20 

1 

20 

,34 €8"* 


40 

1 000 

9 

200 

' 34 0δ 


0.6 

10 

0.5 

10 

,35 θ5 


40 

1 000 

0.9 

20 

,36 0 5 


0.5 

10 

0.5 

10 

,37 0 5 * 


2 

50 

0.5 

10 

Μ Ου 

Χαλκός (29) 

5 

100 

0.9 

20 

67 0υ 


9 

200 

0.9 

20 

'”Όγ 

Δυσπρόσιο (66) 

20 

500 

20 

500 

™Όγ 


0.6 

10 

0.5 

10 



0.3 

8 

0.3 

8 

169 Εγ 

Έρβιο(68) 

40 

1 000 

0.9 

20 

,7Ι Εγ 


0.6 

10 

0.5 

10 

,47 Ευ 

Ευρώπιο (63) 

2 

50 

2 . 

50 

14 *Ευ 


0.5 

10 

0.5 

10 

“Έυ 


20 

500 

20 

500 

”°Ειι 


0.7 

10 

0.7 

10 

'^Ευ 1 " 


0.6 

10 

0.5 

10 

'”Ευ 


0.9 

20 

0.9 

20 

,54 Ειι 


0.8 

20 

0.5 

10 


ί Οι τιμές Ο που παρατίθενται λαμβάνο\>ται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε €ί Αυτό διασφαλίζει ότι η σπονδαιότητα των Α/ ή Α} σε α είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
'ΓΒφ 

1 Η τιμή Αι και/ή Λ} περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 







































3700 

Πίνακας I 
(αυνεχ.) 


Προσθήκη Α.7 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 



ΤΒς 

(Ο) / 

(περίπου^) 

ΤΒς 

<α> 

(περίπου^) 

,55 Ευ 


20 

500 

2 

50 

,56 Ειι 


0.6 

10 

0.5 

10 

*Ρ 

Φθόριο (9) 

1 

20 

0.5 

10 


Σίδηρος (26) 

0.2 

5 

0.2 

5 

55 Ρσ 


40 

1 000 

40 

1 000 

59 Ρβ 


0.8 

20 

0.8 

20 

®°Ρβ 


40 

1 000 

0.2 

5 

67 0& 

Γάλλιο (31) 

6 

100 

6 

100 

“08 


0.3 

8 

0.3 

8 



0.4 

10 

0.4 

--- — 

10 

■“Ο* 

Γαδολίνιο (64) 

0.4 

10 

0.4 

10 

,4β α<! 


3 

80 

3 χ 10 4 

8 χ 10 1 

ι5, 0<] 


10 

200 

5 

100 

,59 0ά 


4 

100 

0.5 

10 


Γερμάνιο (32) 

0.3 

8 

0.3 

8 

7, Ο β 


40 

1 000 

40 

1 000 

"Οσ 


0.3 

8 

0.3 

8 

"Ήί* 

Αφνιο (72) 

0.5 

10 

0.3 

8 

Π5 ηγ 


3 

80 

3 

80 

1,1 Ηί 


2 

50 

0.9 

20 

Ι*2 Ηί 


4 

100 

3 χ 10 2 

8 χ 10 7 

*"η 8 * 

Υδράργυρος(80) 

1 

20 

1 

20 

,95 Η 8 ?β 


5 

100 

5 

100 

•"Ηβ" 


10 

200 

0.9 

20 

,97 η 8 


10 

200 

10 

200 

Μ3 η 8 


4 

100 

0.9 

20 

,65 Ηο 

Όλμιο (67) 

40 

1 000 

40 

1 000 


1 ο, τιμές Ο ττο» καρατίθενται Χαμβάνονται με στρογγιΛοκοίηιτη προς ία κάτω, αχό την τιμή ΤΒη/ιετα 
οκά μετατροπή οέαΑοτά άιασφαλί&ι άτι η οκοοάαιάτητα τωνΑ,ήΑ,οε Ο ε,ικτι κάντα μικρότερη οκά εκείνη αε 

ΤΒη. 


λ 


Η τιμή Α, κω/ή Α 2 περιορίζεται αχό την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 
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Πίνακας I 

(συνβχ.) 


Σύμβολο 
ράδιο νου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθ^ιός 

Λ, 

α 2 

ΤΒη 

(Οί) 

(περίπου^) 

ΤΒη 

(Οί) 

(περίπου^) 

■“Ηο 1 · 


0.6 

10 

0.3 

8 

,66 Ηο 


0.3 

8 

0.3 

8 

123 , 

Ιώδιο (53) 

6 

100 

6 

100 

,24 Ι 


0.9 

20 

0.9 

20 

.25, 


20 

500 

2 

50 

.26, 


2 - 

50 

0.9 

20 

.29, 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


131 , 


3 

80 

0.5 

10 

” 2 1 


0.4 

10 

0.4 

10 

,Μ Ι 


0.6 

10 

0.5 

10 

134, 


0.3 

8 

0.3 

8 

.35, 


0.6 

10 

0.5 

10 

"Ίπ 

Ίνδιο (49) 

2 

50 

2 

50 

"Ίη* 


4 

100 

4 

100 



0.3 

8 

0.3 

8 

"’ΐιΓ 


6 

100 

0.9 

20 

'"|Γ 

Ιρίδιο (77) 

10 

200 

10 

200 

”°Ιγ 


0.7 

10 

0.7 

10 

Ι92, γ 


I 

20 

0.5 

10 

"V 


10 

200 

10 

200 

ϊ94 \τ 


0.2 

5 

0.2 

5 

"Κ 

Κάλιο (1 9) 

0.6 

10 

0.6 

10 

42 Κ 


0.2 

5 

0.2 

5 

43 κ 


1 

20 

0.5 

10 

,! Κγ 

Κρυπτό (36) 

40 

1 000 

40 

1 000 

13 Κγ" 


6 

100 

6 

100 

Μ Κτ 


20 

500 

10 

200 

,7 Κτ 


0.2 

5 

0.2 

5 


1 Οι τιμές Ο* χον παρατίθενται λαρβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότητα των ή Α 2 σε Ο είναι πάντα μικρότερη αχό εκείνη σε 
ΤΒη. 


I 


Η τιμή Αι και/ή Α] περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλε'ύΗου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α2 


ΤΒμ 

(05) 

(περίπου^) 

ΤΒς 

<α) 

(περίπου 1 ') 


Λανθάνιο (57) 

40 

1 000 

2 

50 



0.4 

10 

0.4 

10 

ΙΛΑ 

Υλικά χαμηλής ειδικής δραστικότητας [βλεπε περιθιυριακό 2700 (2)] 


,72 ϋι 

Λουτήσιο (7) 

0.5 

10 

0.5 

10 



8 

200 

8 

200 

,Μ ίιι 


20 

500 

8 

200 

,7 % 


8 

200 

4 

100 

Π7 Ιλι 


30 

800 

0.9 

20 

ΜΡΡ 

Για προϊόντα μικτής σχάσης, χρησιμοποιήστε τον τύπο για μίγματα ή τον πίνακα 


Η (περιθωριακό 3701) 





“μ** 

Μαγνήσιο (12) 

0.2 

5 

0.2 

5 

,2 Μπ 

Μαγγάνιο (25) 

0.3 

8 

0.3 

8 

”Μη 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


*Μη 


1 

20 

' 

20 

*Μη 


0,2 

5 

0.2 

5 

93 Μο 

Μολυβδένιο (42) 

40 

1 000 

7 

100 

"Μο 


0.6 

10 

0.5 

10 


Αζωτο (7) 

0.6 1 

10 

0.5 

10 

”Ν* 

Νάτριο (11) 

-—- 

0.5 

10 

0.5 

10 

2 *Νβ 


0.2 

5 

0.2 

5 

"Μ" 

Νιόβιο (4!) 

0.7 

10 

0.7 

10 



40 

1 000 

6 

100 

«Μ, 


0.6 

10 

0.6 

10 



1 

20 

1 

20 

*Ν1> 


0.6 

10 

0.5 

10 

,47 Νί1 

Νεοδύμιο (60) 

4 

100 

0.5 

10 

>*ΝιΙ 


0.6 

10 

0.5 

10 

59 Νί 

Νικέλιο (28) 

40 

! 000 

40 

1 000 


I ο ι τιμ ές α που παρατίθενται λοηιβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, οπό την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπονόαιότητα των Α, ή Α 2 σε Ο είναι πάπα μικρότερη απο εκειτη σε 

ΤΒη. 

V Η Τ φή α, και/ή Α } περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6191 


ίνυυ 

Πίνακας I 


Προσθήκη Α.7 


Σύμβολο Στοιχείο και 

ραδιονου- ατομικός αριθμός 

κλειδιού 



-"Ίη> 

205 Ρ6 

2 ,0 ρ6 2/ 



Παλλάδιο (46) 


1 

40 

10 

0.6 

0.2 


0.3 

40 


2 

0.6 

5 


1 

40 

3 

Χωρίς όριο 
0.6 
0.3 


40 

Χωρίς όριο 
0.6 




α 2 

ΤΒς 

<α) 

(περίπσυ ι/ ) 

30 

800 

0.3 

8 

40 

1 000 

1 χ 10' 3 

2 χ Ι0' 2 

2 χ 10* 

5 χ !0 3 

0.5 

10 

1 

20 

40 

1 000 

0.9 

20 

0.5 

10 

0.2 

5 

0.3 

8 

0.9 

20 

0.1 

2 

6 χ 10 5 

1 χ ΙΟ’ 3 

0.9 

20 

1 

20 

2 

50 

3 

80 

Χωρίς όριο 

9 χ 10 3 

2 χ 10 1 

0.3 

8 

40 

I 000 

Χωρίς όριο 

0.5 

10 









1 Οι τιμές 67 που παρατίθενται λαμβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒι\ μετά 
από μετατροπή σε Ο*. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότητα των Α/ ή Α; σε 67 είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒη. 

* Η τιμή Α / κτχι/ή Α ; περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας ϊ 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 


ΤΒη 

(Ο) 

(περίπου 1 ) 

ΤΒη 

(Γί) 

(περίπου 17 ) 

,47 Ρπι 


40 

! 000 

0.9 

20 

Μίρι^ΓΓ 


0.5 

10 

0.5 

10 

,49 Ρπι 


0.6 

10 

0.5 

10 

1ί1 Ριη 


3 

80 

0.5 

10 

2Μ Ρο 

Πολώνιο (84) 

40 

1 000 

2χ ισ 2 

5 χ 10·' 

^Ρο 


40 

1 000 

2χ ΙΟ 2 

5 χ ΙΟ ' 

ο 

0- 

ο 


40 

1 000 

2 χ10' 2 

5 χ 10 1 

»«ρ Γ 

Πρασεοδύμιο (59) 

0.2 

5 

0.2 

5 

143 Ργ 


4 

100 

0.5 

10 


Λευκόχρυσος(78) 

0.6 

10 

0.6 

10 

,9, Ρΐ 


3 

80 

3 

80 

Ι« ρι τπ 


40 

1 000 

9 

200 

,93 Ρΐ 


40 

1 000 

40 

1 000 

•’ίρ^ 


10 

200 

2 

50 

ι^Ρί 1 * 


10 

200 

0.9 

20 

,97 Ρί 


20 

500 

0.5 

ίο ! 

236 Ρα 

Πλουτώνιο (94) 

7 

100 

7 χ ΙΟ* 4 

1 χ ΙΟ 2 

237 ?υ 


20 

500 

20 

500 

238 Ρϋ 


2 

50 

2 χ 10" 4 

5 χ 10' 3 

239 Ριι 


2 

50 

2 x1ο" 4 

5 χ ΙΟ’ 3 

240 Ρυ 


2 

50 

2 χ 10 -4 

5 χ ΙΟ 3 

24, Ρα 


40 

I 000 

1 χ 10’ 2 

2 χ 10 1 

242 Ριι 


2 

50 

2 χ 10" 4 

5 χ10 3 

244 Ρα ν 


0.3 

8 

2χ 10"* 

5χ ΙΟ' 3 


Ράδιο (88) 

0.6 

10 

3 χ 10 -2 

8 χ 10 1 



0.3 

8 

6 χ ΙΟ 2 

1 



0.6 

10 

2 χ ΙΟ' 2 

5 χ 10 1 



0.3 

8 

2 χ 10' 2 

5 χ ΙΟ' 1 


I Οι τιμές Ο που παρατίθενται λτηφάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, «*» π/ν τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότψα των Α, ή Α 2 σε Ο είναι πάπα μικρότερη από εκείνη σε 

ΤΒη. 

ι 


ΗτιμήΑι και/ή Α 2 περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6193 


3/υυ 

Πίνακας I 


Προσθήκη Λ.7 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 


22 *Κα* 


*'Κ6 

**Κ6 

87 ΚΙ> 

Κ6 (φυσικό) 


»«η- 


Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 



ι,9 Κε 

Κβ (Π3ΐΐΙΓ3() 


' 0, Κίι 

,02 κη 

,05 Κ1Τ 

' 05 Κ1ι 


2Ώ Κη ν 


ντ>.. 


,06 Κυ ν 


33 $ 



Ραδόνιο (86) 


Ρουθήνιο (44) 


Χωρίς όριο 
Χωρίς όριο 


5 

3 

I 

4 

Χαιρίς όριο 
0.2 
4 

Χωρίς όριο 


2 


Θείο (16) 



(«) 

(περίπου^) 

ΤΒη 

10 

4 χ 10' 2 

50 

0.9 

50 

0.9 

50 

2 

20 

0.9 

8 

0.3 

Χωρίς όριο 

Χο>ρίς όριο 

100 

5 

80 

3 

20 

1 

100 

0.5 


Χοιρίς όριο 

5 

0.2 

100 

0.5 


Χωρίς όριο 

50 

2 

100 

4 

50 

0.9 

10 

0.5 

1 000 

40 

200 

0.9 

5 

4 χ 10 3 

100 

4 

50 

0.9 

10 

0.5 

5 

0.2 

1 000 

2 


(Οι) 

(περίπου^) 




50 

100 

20 

10 

1 000 
20 


1 χ 10 ι 


100 

20 

10 

5 


50 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 


Προσθήκη Α.7 


Πίνακας I 
(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδισνου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 


ΤΒς 

(α) 

(περίπου 17 ) 

ΤΒς 

(0Ί) 

(περίπου 17 ) 

,22 51> 

Αντιμόνιο (51) 

0.3 

8 

0.3 

8 

,24 86 


0.6 

10 

0.5 

10 

α3 81> 


2 

50 

0.9 

20 

1Μ δ6 


0.4 

10 

0.4 

10 

44 δε 

Σκάνδιο (2) 

0.5 

10 

0.5 

10 

“δε 


0.5 

10 

0.5 

10 

47 δο 


9 

200 

0.9 

20 

4 *δε 


0.3 

8 

0.3 

8 

800 

Επιφανειακά μολυσμένα αντικεήιενα (βλέπε περιθωριακό 2700 (2)] 


75 δε 

Σελήνιο (34) 

3 

80 

3 

80 

"δε 


40 

1 000 

2 

50 

31 δΐ 

Πυρίτιο (14) 

0.6 

10 

0.5 

10 

ί2 δί 


40 

1 000 

0.2 

5 

,45 δΐΤ1 

Σαμάριο (62) 

20 

500 

20 

500 

147 διυ 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


|5, διη 


40 

1 000 

4 

100 

,51 δ.τ» 


4 

100 

0.5 

10 

,π δη 27 

Κασσίτερος (50) 

4 

100 

4 

100 

"’διΓ 


6 

100 

2 

50 

"’δη 1 " 


40 

1 000 

40 

1 000 

,2, $η Λ 


40 

1 000 

0.9 

20 

,23 δη 


0.6 

10 

0.5 

10 

1ϊ5 δη 


0.2 

5 

0.2 

5 

,26 δη 27 


0.3 

8 

0.3 

8 

η 5τ ν 

Στρόντιο (38) 

0.2 

5 

0.2 

5 

"δΓ™ 


5 

100 

5 

100 

' 5 δΓ 


2 

50 

2 

50 

"δί™ 


3 

80 

3 

80 


ϊ 0ι τ{μ ές Ο που παρατίθεμαι λσ^φάνοντω με στρο^υλοποίηση προς χα κάτω, από την τιμή ΤΒη μαα 
από μετατροπή αε Ο. Αντό διασφαλίζει ότ, η σπουδαιότητα των Α, ή Α, σε Ο είναι πάντα μικρότερη ακο εκείνη 


ΤΒφ 


Η τιμή Α, κω/ή Α 2 περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 



ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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3700 

Πίνακας I 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Α.7 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α 

2 

κλεϊδίου 


ΊΒη 

(Γί) 

(περίπου^) 

ΤΒ<] 

(Γί) 

(περίπου 1,1 ) 

”5γ 


0,6 

10 

0.5 

10 

"δΓ* 


0.2 

5 

0.1 

2 

9Ι δΓ 


0.3 

8 

0.3 

8 

”δΓ* 


0.2 

5 

0.2 

5 

Τ (όλες οι 
μορφές) 

Τρίτιο(Ι) 

40 

1 000 

40 

! 000 

!78 Τα_ 

Ταντάλιο (73) 

I 

20 

1 

20 

,79 Τβ 


30 

800 

30 

800 

,Κ Τ* 


0.8 

20 

0.5 

10 

,ί7 ΤΙ) 

Τέρβιο(65) 

40 

1 000 

10 

200 

,5 *Ή) 


1 

20 

0.7 

10 

160 Τύ 


0.9 

20 

0.5 

10 

95χ ε π* 

Τεχνήτιο (43) 

1“ 

50 

2 

50 



0.4 

10 

0.4 

10 



0.4 

10 

0.4 

10 

97 Τε ™ 


40 

1 000 

40 

1 000 



Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


"Το 


0.7 

10 

0.7 

10 

"Τς” 


8 

200 

8 

200 

"Τς 


40 

1 000 

0.9 

20 

"*Τ«* 

Τελλούριο (52) 

0.2 

5 

0.2 

5 

,2Ι Τβ β 


5 

100 

5 

100 

!ί, Τβ 


2 

50 

2 

50 



7 

100 

7 

100 



30 

800 

9 

200 

127χ £ π« V 


20 

500 

0.5 

10 

127 Τβ 


20 

500 

0.5 

10 



0.6 

10 

0,5 

10 


1 Οι τιμές Ο που παρατίθενται λαηφάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μιτά 
από μετατροπή σε Οι Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότητα των Λ/ ή Λ; σε Ο είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒη. 


ι 


Η τιμή Α/ και/ή Λ; περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασΐ}ς των θυγατρικών προϊόντων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδισνου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 


(€\) 

(περίπου 17 ) 


(Ο) 

(περίπου 17 ) 





0.5 

10 






10 



0.4 

10 

0.4 

10 


Θόριο (90) 

9 

200 

1 χ 10 2 

2 χ 10' 

ΏΛ η ν 


0.3 

8 

4 χ 10 4 

! χ 10' 2 

“’Πι 


0.3 

8 

3 χ ΙΟ 5 

8 χ 10” 4 

2 »ΤΙι 


2 

50 

2 χ 1 Ο* 4 

5 χ 10 4 

23 ,^ 


40 

1 000 

0.9 

20 

232τη 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


234 τη ν 



5 

0.2 

5 

ΊΤι (φυσικό) 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 



Τιτάνιο (22) 

0.5 





Θάλλιο (81) 

0.8 

[20 

0.8 




10 


10 



ϊ Οι τ,μές Ο που πα/ιατίθενται λοηφάνονται με στρογγυλοποίηση χρος τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότ, η σπουδαιότητα των Α, ή Α 2 σε α είναι πάντα μικρότψη οπό εκείνη σε 

ΤΒφ 


1 


Η τιμή Α\ και/ή Α 2 περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

























3700 

Πίνακας I 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Λ.7 


Σύμβολο 

Στοιχείο και 

Α 

Μ 

Αι 

ραδιονου- 

ατομικός αριθμός 





κλεϊδίου 


ΤΒς 

(Π) 


* 


ΤΒς 

(α) 




(περίπου 17 ) 


(περίπου 17 ) 



2 

50 

2 

50 

204 τι 


4 

100 

0.5 

10 

167 Τπι 

Θούλιο (69) 

7 

100 

7 

100 

,Μ Τιη 


0.8 

20 

0.8 

20 

,?0 ΤΓη 


4. . 

100 

0.5 

10 

,7, Τπτ 


40 

1 000 

10 

200 

ί3 °υ 

Ουράνιο (92) 

40 

1 000 

1 χ 10- 2 

2 χ 10 1 

232 υ 


3 

80 

3 χ 10· 4 

8 χ 10 3 

233 υ 


10 

200 

! χ 10* 5 

2 χ 10 2 

234 υ 


10 

200 

1 χ 10 3 

2 χ 10 2 

23ί υ 


Χιορίς όριο* 


Χωρίς όριο* 


236 υ 


10 

200 

1 χ 10 3 

2 χ 10 2 

23ί υ 


Χιορίς όριο 


Χωρίς όριο 


II (φυσικό) 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


II (εμπλουτι¬ 
σμένο 5% ή 
λιγότερο) 


Χωρίς όριο* 4 ^ 


Χωρίς όριο* 47 


υ (εμπλουτι- 
θ).ιένο 

περισσότε-ρο 
από 5%) 


ιο** 

200* * 

1 χ 10- 3 ** 

2 χ 10 21/17 

υ 

(εξαντληιιέ- 

νο) 


Χωρίς όριο 12 


Χωρίς όριο 17 


«γ 

Βανάδιο (23) 

0.3 

8 

0.3 

8 


^ Οι τιμές Ο* πον παρατίθενται λεμφάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροττή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σποοδαιότητα των Λ] ή Α^ σε α είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒη. 

Η τιμή Α/ και/η Αι περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

* ΤαΑι και/ή Α } δεν περιορίζονται μόνο για Λόγους ελέγχου ακτινοβολίας. Γ τ« ασφάλεια πυρηνικής 
κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υλικά 

* Αντές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεττεζεργασμένο ουράνιο. 
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Πίνακας ϊ 
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Προσθήκη Α.7 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 


141 νν 

Ιβ5 ν 

,2 >Χο 

,27 Χε* 

ί.Μν.ηι 


VI γ«™ 

9, Υ 

”Υ 

93γ 

™Υ\> 

6ί Ζη 

69 Ζη ην 

69 Ζη 

**Ζγ 


Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 


Βολφράμιο (74) 


Ξένο (54) 


Ύττριο (39) 


Υτιέρβιο (70) 


Ψευδάργυρος (30) 


Ζιρκόνιο (40) 


(€\) 

(περίπου ι/ ) 


2 

50 

2 

0.4 

10 

0.4 

0.2 

5 

0.2 

2 

50 

2 

0.3 

8 

0.3 

0.2 

5 

0.2 

0.2 

5 

0.2 

3 

80 

3 

30 

800 

0.9 

2 

50 

2 . 

2 

50 

0.5 

4 

100 

0.5 


(Οί) ; 

(περίπου^) 


1 000 


20 

800 

20 

10 

5 


5 

5 

100 
! 000 
500 
100 


50 

10 
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Προσθήκη Α.7 

Πίνακας 1 
(συνεχ.) 

Προσδιορισμός των Α, και Α 2 

3701 (1) Για {ΐεμονοιμένα ραδιονουκλεΐδια των οποίων οι ταυτότητες είναι γνωστές, αλλά που δεν 

αναφέροιται στον Πίνακα I, ο προσδιορισμός των τιμών των Λ, και Α 2 θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή 
έγκριση. Εναλλακτικά, οι τιμές των Αι και Α 2 στον Πίνακα Η μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς τη λήψη 
έγκρισης της αρμόδιας αρχής. 


Πίνακας II: Γενικές τιμές για Α[ και Α 2 


Περιεχόμενο 

- — - — - _ 

Α1 

Α2 

ΤΒη 

(Οί) 5 ' 

ΤΒς 


Μόνον βήτα ή γόμα εκπέμποντα 
νουκλεΐδια είναι γνωστό ότι είναι 
παρόντα 

0.2 

5 

-- 

0.02 

0.5 

Άλφα εκπέμποντα νουκλεΐδια είναι 
γνωστό ότι είναι παρόντα ή δεν 
υπάρχουν σχετικά δεδομένα διαθέσιμα 

0.1 

2 

2χ ΙΟ 5 

5 χ ΙΟ 1 


(2) Στους υπολογισμούς των Α| και Α 2 για ένα ραδιονουκλεΐδιο που δεν είναι στον Πίνακα ί, μία μόνη 
ραδιενεργή αλυσίδα διάσπασης στην οποία τα ραδιονουκλεΐδια είναι παρόντα στις φυσικά απαντώμενες 
αναλογίες και στην οποία κανένα θυγατρικό νουκλεΐδιο δεν έχει χρόνο ημιζωής είτε μεγαλύτερο από 10 
ημέρες είτε μεγαλύτερο από εκείνον του μητρικού νουκλεϊδίου θα πρέπει να θεωρείται ως ένα μόνο 
ραδιονουκλεΐδιο και η δραστικότητα που θα λαμβάνεται υπόψη και οι τιμές Α, ή Α 2 που θα ισχύουν θα 
πρέπει να είναι εκείνες που αντιστοιχούν στο μητρικό νουκλεΐδιο εκείνης της αλυσίδας. Στην περίπτωση 
ραδιενεργών αλυσίδων διάσπασης στις οποίες οποιοδήποτε θυγατρικό νουκλεΐδιο έχει χρόνο ημιζωής είτε 
μεγαλύτερο από 10 ιμιέρες είτε ^ιεγαλύτερο από εκείνον του μητρικού νουκλεϊδίου, τα μητρικά και τέτοια 
θυγατρικά νουκλεΐδια 0α πρέπει να θεωρούνται ως μείγματα διαφορετικών νουκλεϊδίων. 

(3) I ια μίγματα ραδ ιονουκλεϊδίων των οποίων οι ταυτότΐ}τες και οι αντίστοιχες δραστικότητες είναι 
γνωστές, οι παρακάτω όροι θα πρέπει να ισχύουν: 

(») Για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό: 

ι Αι(0 

(δ) Για άλλες μορφές ραδιενεργού υλικού: 



όπου Β(») είναι η δραστικότητα του ραδιονουκλεϊδίου ί και Λ,(ϊ) και Α 2 (ΐ) είναι οι τιμές Α, και Α 2 για το 
ραδιονουκλεΐδιο ί, αντίστοιχα. 

Εναλλακτικά, μία τιμή Α> για μείγματα μπορεί ια προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

Για ένα ιιείγμα, Α ι = -~ττ 

γΙϋΣ 

ΎΑ/1) 


Οι τιμές αιιΗβ πον παρατίθενται λσμβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη 
μετά από μετατροπή σε Ο. 



3700 

Πίνακας I 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Α.7 


3701 

(συνεχ.) 


3702 


όπου ί» είναι το τμήμα της δραστ,κότητας του νουκλεβίου ί οτο (ΐείγμα και Λ*,) είναι η 
κατάλληλη τιμή Α 2 για το νουκλείδιο ί. 

(Λ χ η ^^6^^ κάθε ραδιονσυκλεϊδίπυ είναι γνοιστή αλλά οι } ιεμσνωμένες δραστικοτητες 

4 ' ^ ηπΔη παδ^ουκλεΐδια δεν είναι γνωστές, τα ραδιονουκλεΐδια μπορούν να ομαδοποιουνται και η 

μερικών απο Ρ« κατάλληλη για τα ραδιονουκλεΐδια σε κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιείται 

^ τψής Α, ή Α, τ« τουςάλφα εκπομπούς ή βήτα/γάμα εκπομπούς, αντίστοιχα. 

(5) Για ιιεμοιτομένα ραδ,ονουκλείδ,α ή για μίγματα ραδ,οναυκλείδίων γα τα οκοία επαρκή δεδομένα 
δεν είναι διαθέσιμα, οι τιμές που εμφανίζονται στον Πίνακα Π Οα πρέπει να χρησιμοποιούντ 

Όρια περιεχομένου για κόλα 

Η ποσότητα ραδιενεργού υλικού σε ένα κόλο δεν Οα πρέπε, να υπερβαίνει τα σχετικά όρια που 
προκαθορίζονται σε αυτό το περιθωριακό. 

(1) Εξαιρούμενα κόλα 

Ιλ\ Για ραδιενεργό υλικό πέραν από είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο εξαντλημένο 
( 1 ουράνιο'ή'φίκακό «όρκΓένα εξαιρούμενο κάλο δεν (Κι πρέπε, να περιεχει δ,ναστικότι,τ,.ς 

καλύτερες από τις παρακάτω: 

,;ι Όπου ΤΟ ραδιενεργό υλικό περικλείεται σε ή αποτελεί ένα συστατικό μέρος ενός 
οργάνου ή^άλλου κατασκευασμένου είδους. τέτοιο όπως ένα ρολόι η μα, ηλεκτρονυοι 
συσκευή, τα όρια που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3713 (4) γ,α κάθε μεμονοιμε 
είδος και κάθε κόλο, αντίστοιχα, και 

(Η) Οπου ΤΟ ραδιενεργό υλικό δεν είναι έτσ, εγκλεισμέ™ ή κατασκευασμένο, τα όρια που 
προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3713 (5). 

(Μ Για είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο, ενα 
( εία^,,Γ κόΤο μΪΓορεί ντχ περιέχει οποαιδήποτε ποσότητα τέτοιου «λικου υπο την 
προϋπόθεση ότι η εξωτερική επιφάνεια του ουρανίου ή θορίου πε,ρικλε,οντα, σε ένα ανενεργ 
περίβλημα κατασκευασμένο από μέταλλο ή κάποιο άλλο στερεό υλικό. 


(2) Βιομηχανικά κόλα 

,1 συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο κόλο Ι.5Α υλικού ή σε ένα μόνο κόλο δΐΟ^α πρέχει να είναι έτσι 
ί _ Λ __ρ τη ρττίτγρ^ο ακτινοβολίας που προκαθορίζεται στο περιθωριακό 3 /1 η ί ; Μ 


(3) Κόλα τύπου Λ 

Τα κόλα τύπου Α δεν Οα πρέπε, να περιέχουν δραστικότητες μεγαλύτερες από τ,ς παρακάτω: 
(η) Για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό - Αι, ή 


(δ) Για όλα τα άλλα ραδιενεργά υλικά - Α 2 . 


ΦΕΚ509 
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Πίνακας I 
(συνεχ.) 

3702 Οι τιμές για τα Α ( και Α 2 αναφέρονται στους Πίνακες I και Η των περιθιοριακών 3700 και 3701 
(συνεχ.) αντίστοιχα. 

(4) Κόλα τύπου Β 

Τα κόλα τύπου Β δεν θα πρέπει να περιέχουν: 

(3) δραστικότητες μεγαλύτερες από εκείνες που επιτρέπονται για τον σχεδιασμό του κόλου, 

(β) ραδιονουκλεΐδια διαφορετικά από εκείνα που επιτρέπονται για τον σχεδίασμά του κόλου, ή 

(ε) περιεχόμενο σε μορφή, ή φυσική ή χημική κατάσταση διαφορετική από εκείνες που 
επιτρέπονται για τον σχεδίασμά κόλου, όπως προκαθορίζονται στα πιστοποιητικά έγκρισής 
τους. 

(5) Συσκευασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό 

Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα όρια 

δραστικότητας για τα κόλα που προκαθορίζονται στις παραγράφους (1) έως (4) παραπάνω. 

Συσκευασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό, πέραν από εκείνες που περιέχουν υλικά που συμμορφώνονται 

με τις διατάζεις του περιθωριακού 3703 δεν θα πρέπει να περιέχουν: 

(3) βάρος σχάσιμου υλικού μεγαλύτερο από εκείνο που επιτρέπεται για τον σχεδιασμό του κόλου, 

(ί>) οποιοδήποτε ραδιονουκλεΐδιο ή σχάσιμο υλικό διαφορετικό από εκείνο που επιτρέπεται για 
τον σχεδιασμό του κόλου, ή 

(ο) περιεχόμενο σε μορφή ή φυσική ή χημική κατάσταση, ή σε χωρική τακτοποίηση, διαφορετική 
από εκείνες που επιτρέπονται για τον σχεδιασμό του κόλου, όπως προκαθορίζονται στα 
πιστοποιητικά έγκρισής τους. 

3703 Κόλα που ικανοποιούν έναν από τους όρους αυτού του περιθωριακού θα πρέπει να εξαιρούνται από τις 
διατάξεις που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3741 και από τις άλλες διατάξεις αυτής της Προσθήκης 
που ισχύουν ειδικά για το σχάσιμο υλικό. Τέτοια κόλα, πάντως, θα πρέπει να ρυθμίζονται ως κόλα 
μη-σχάσιμου ραδιενεργού υλικού, όπως ισχύουν και θα πρέπει ακόμα να υπόκεινται σ’ εκείνες τις διατάξεις 
αυτής της Προσθήκης που αφορούν στη ραδιενεργή φύση και τις ιδιότητες τους: 

(3) Κόλα που περιέχουν μεμοναηιένα όχι περισσότερο από 15 § σχάσιμου υλικού, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μικρότερη εξωτερική διάσταση κάθε κόλου δεν είναι μικρότερη από 10 οιη. 
Για μη-συσκευασμένο υλικό, ο περιορισμός της ποσότητας θα πρέπει να ισχύει για το φορτίο 
που ^ιεταφέρεται μέσα ή πάνω στο όχημα. 

(6) Κόλα που περιέχουν ομογενή υδρογονούχα διαλύματα ή μείγματα που ικανοποιούν τους 
όρους που αναφέρονται στον Πίνακα III, Για μη-συσκευασ)ΐένο υλικό, οι περιορισμοί της 
ποσότητας στον Πίνακα ΙΠ θα πρέπει να ισχύουν για το φορτίο που μεταφέρεται μέσα ή πάνω 
στο όχημα. 


3700 

Πίνακας I 
(συνεχ.) 

3703 

(συνβχ.) 
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(Ο Κόλαπσι>περιέχουνουράνιοεμΛουτισμέν^ε ουράνΐύ-235 έ<ι>ς^α»*ουράνιο-^33 που δεν 
κατά βάρος, καν με συνολική περιεκτική *, το σχάσιμο υλνκό 

υπερβαίνει το 1 % του βάρους του ?”[’?'"? · ^ ικό Επιπλέον εάνουράνιο-235 είναι παρόν 

* θα πρέπει να’σχηματίζε, πλέγμα μέοα οτο 

κόλο. 

συμβούν κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς. 

- κς 'ΛΤ~55 

πλουτώνιο-241, ή οπαιονδήποτε συνδυασμό εκείνων των ραδιονουκλεωκ . 


(0 


Γ όλα που περιέχουν υγρά διαλύματα νιτρικού ουρανυλίου εμπλουτισμένα σε ουράνιο-235 
ιίΤστο 2 % κατά Βάρος με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουρ«νιι>233 
,ου δεν υπερβαίνει το 0,1 %του βάρους του ουρανίου-235 και με ελάχιοτη ατομική αναλογία 
ιζώτου προς ουράνιο (Ν/ϋ) 2. 

πίνακας Πϊ. Περιορισμοί σε ομογενή υδρσ,ονυυχα διαλύματα ή μείγματα σχάσιμου 


_ _ __ —— --- 

Παράμετροι 

Ουράνιο-235 μόνον 

Οποιοδήποτε άλλο 
σχάσιμο υλικό 



(συμπε¬ 

ριλαμβανομένων 

μειγμάτων) 

Ελάχιστο Η/Χ ^ 

5200 

5200 

Μέγιστη συγκέντρωση σχάσιμου 
υλικού (&/1) 

5 

5 

Μέγιστο βάρος σχάσιμου υλικού σε 
ένα κόλο ή όχημα {§) 

800 11 

500 


3704- 

3709 


-7- 0κ) „ Ιν χ είναι ο λόγος του ™ «*«" *** ιον *** ^ 

σχάαιμοο νοοκλεϊδίοο. 

» Με συνολική ,ερ,εκτ,κότρτα ύο— κα, οορανίου-233 * μεγαλύτεργ από το / % του βάρους του 
ουρανΙον-235. 
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3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 

ΜΕΡΟΣ II 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Διατάξεις για την επιθεώρηση του κόλου 

3710 (I) Πριν από την πρώτη φόρτωση οποιουδήποτε κόλου, οι παρακάτω διατάξεις θα πρέπει να πληρούνται: 

(β) Εάν η πίεση σχεδιασμού του συσπηιατος συγκράτησή υπερβαίνει τα 35 ΚΡα (0.35 Η 3 Γ πίεση 
πιεζομέτρου), θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το σύστιηια συγκράτησης κάθε κόλου συμφωνεί μι; 
τις εγκεκριμένες διατάξεις σχεδιασμού που είναι σχετικές με την ικανότητα εκείνου του 
συστήματος να διατηρεί την ακεραιότητά του υπό πίεση. 

(δ) Για κάθε κόλο Τύπου Β και για κάθε συσκευασία που περιέχει σχάσιμο υλικό, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η αποτελεσματικότητα της θωράκισης και συγκράτησής της κας όπου είναι 
απαραίτητο, τα χαρακτηριστικά μεταφοράς της θερμότητας, είναι ^ιέσα στα όρια που ισχύουν ή 
προκαθορίζονται για τον εγκεκριμένο σχεδίασμά. 

(ο) Για κάθε συσκευασία που περιέχει σχάσιμο υλικό, όπου, για να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
του περιθωριακού 3741, δηλητήρια νετρονίων περιλαμβάνονται ειδικά ως συστατικά του κόλου, 
έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται ώστε να επιβεβαιώνεται η παρουσία και η κατανομή 
εκείνων των δηλητηρίων νετρονίων, 

(2) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου, οι παρακάτω διατάξεις θα πρέπει να πληρούνται: 

(3) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα εξαρτήματα ανύψιοσης που δεν ικανοποιούν τις διατάξεις του 
περιθωριακού 3732 έχουν αφαιρεθεί ή αλλιώς καταστεί ανίκανα για χρήση για την ανύψωση του 
κόλου. 

(6) Για κάθε κόλο Τύπου Β και για κάθε συσκευασία που περιέχει σχάσιμο υλικό, θα πρέ-πει να 
εξασφαλίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις που προκαθορίζονται στα πιστοποιητικά έγκρισης και τις 
σχετικές διατάξεις αυτής της Προσθήκης έχουν ικανοποιηθεί. 

(ο) Κάθε κόλο Τύπου Β θα πρέπει να κρατείται |ΐέχρι την προσέγγιση των συνθηκών ισορροπίας 
αρκετά κοντά ώστε να εμφανίζει συμφωνία με τις διατάξεις φόρτωσης για θερμοκρασία και πίεση 
εκτός εάν εξαίρεση από αυτές τις διατάξεις έχει λάβει μονομερή έγκριση. 

(ά) Γ ια κάθε κόλο Τύπου Β, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με εξέταση και/ή κατάλληλους ελέγχους ότι 
όλα τα πώματα, οι βαλβίδες και άλλα ανοίγματα του συστήματος συγκράτησης μέσω των οποίυιν 
το ραδιενεργό περιεχόμενο θα μπορούσε να διαφύγει είναι σωστά κλεισμένα και, όπου είναι 
κατάλληλο, σφρσγκηιένα με τον τρόπο για τον οποίο οι επιδείξεις συμφωνίας με τις διατάξεις του 
περιθωριακού 3738 είχαν γίνει. 

Μεταφορά άλλων εμπορευμάτων 

3711 (I) Ένα κόλο δεν θα πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε άλλα είδη εκτός από τέτοια είδη και έγγραφα που είναι 
απαραίτητα για τη χρήση του ραδιενεργού υλικού. Αυτή η διάταξη δεν θα πρέπει να αποκλείει τη μεταφορά 
υλικού χαμηλής ειδικής δραστικότητας ή επιφανειακά μολυσ^ιένων αντικεηιένων με άλλα είδη. Η {ΐεταφορά 
τέτοιων ειδών και εγγράφων σε ένα κόλο, ή υλικού χαμηλής ειδικής δραστικότητας ή επιφανειακά 
ΐιολυσμένων ανηκεηιένων με άλλα είδη μπορεί να επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
αντίδραση }ΐεταξύ αυτών και της συσκευασίας ή του περιεχομένου της που θα μείωνε την ασφάλεια του 
κόλου. 


Προσθήκη Α.7 


3711 (2) Δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού 

(συνεχ.) χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή τη μεταφορά άλλων εμπορευμάτων. 


δεν θα πρέπει να 


Π 1 Η μεταφορά άλλων εμπορευμάτων με φορτώσεις που μεταφέρονται υπό αποκλειστική χρήση «“ 
αρΙ^, ^ επ,τρέ^τα. υπό τη^προϋπόθεση άτι διευθετήσεις ελέγχονται μόνον απο τον αποστολέα 

απαγορεύεται από άλλες διατάξεις. 

(4) Τα φορτία θα πρέπει να είνα. απομονωμένα από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια 
μεταφοράςκαι αποθήίσης σε συμφωνία με τις διατάξεις του περιθωριακού 2703 υπό το τμήμα 7. και 71 

403. 
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,« Το ηαδιενερΥό υλικό Οα πρέπει να είναι επαρκώς απομονωμένο από μη εμφανισμένα ^τογραφικα 
ί ίΖ,Τ^ον π^δ ορισμά των αποστάσεων απομόνωσης γ,α αυτά το σκοπό θα πρέπει να εινα 
Ζαβολιά ενός μη εμφανισμένου φωτογραφικού φιλμ >Λγω της ( ωταφορας 
ραδιενεργού^λκσίΓ πρέπει να περπάτα, σε 0.1 σιδν (10 «·»> ανά φορτίο τέτοιων φιλμ σε συμφωνία 
με το περιθωριακό 27 Π. 


Απαιτήσεις και έλεγχοι για μόλυνση και για κόλα με διαρροή 


Ί κ Η στα θερή μόλυνση πάνω στις εξωτερικές επιφάνειες ενός κόλου 0α πρέπει να διατηρείται όσο 
γάμη^ηΤ^π^κΓδυνατόν ^ υπό συνθήκες που είνα, πιΟανάν να συμΟουν σε συνηθη 
μεταφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα επίπεδα που προκαθορίζονται στον Πίνα 

η\ Ε™ ν περίπτωση υπερσυσκευασιών και εμπορευματοκιβωτίων, το επίπεδο της μη-σταθερής 
μάλυνσης^πάνω στ^Τξωτερικές κα, τ,ς εσωτερικές επυράνεως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ορω που 

προκαθορίζονται στον Πίνακα IV. 


Πίνακας IV. Όρια της μη-σταθερής μόλυνσης σε επιφάνειες 


—-——--—--- 

Τι'ιπιν κ"0λθ1). 

Μολυντής 

υπερσυσκευασίας, 
εμπορευματοκιβωτίου, δεξαμενής ή 
οχή}ΐατος και εξοπλισμός τους 

Όριο ν των βήτα και γέμια 
εκπομπών και των χαμηλής 
τοξικότητας άλφα 
εκπομπών 

Όριο ν όλων των άλλων άλφα 
εκπομπών 

Βς/ειυ 2 

(ιυΟί/οιη 2 ) 

Βς/οηι 2 

(ιτιΟι/ατι 2 ) 

Εξωτερικές επιφάνειες των: 
εξαιρουμένων κόλων 
άλλων από εξαιρούμενα κόλα 

0.4 

4 

(10·’) 

(ΙΟ' 1 ) 

. 0.04 

0.4 

(10*) 

(10*) 

Εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες υπερσυσκευασιών, 
εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων 
και των εξαρτημάτων τους όταν 
μεταφέρουν ή προετοιμάζονται για να 
μεταφέρουν: 

Φορτία συμπεριλαμβανομένων 
εξαιρουμένων κόλων κα«/ή μη* 
ραδιενεργών εμπορευμάτων 

0.4 

(ΙΟ· 5 ) 

0.04 

(10*) 


I Τα όρια ,σχύο,,ν όχσ* τ/θεντα, ως μέσος όρος σε οηο,οόήποτε εμβσδό 300 ασ 1 οχο,ουδήχοτε μέρο,<ς 
της επιφάνειας. 
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Τύπος κόλου, 
υπερσυσκευασίας, 
εμπορευματοκιβωτίου, δεξα^ιενής ή 
οχήματος και εξοπλισμός τους 

Μολυντής 

Όριο * των βήτα και γά^ια 
εκπομπών και των χαμηλής 
τοξικότητας άλφα 
εκπομπών 

Όριο ν όλων των άλλων άλφα 
εκπομπών 

Βς/οηι 2 

(αιΟί/οπι 2 ) 

Βη/επι 2 

(ιπΟϊ/οιτ» 2 ) 

Φορτία συντστά}ΐενα μόνον από 
ραδιενεργό υλικό σε κόλα πέραν των 
εξαιρουμένων κόλων 

4 

(ίθ 4 ) 

0.4 

(Ι0 ! ) 

Εξωτερικές επιφάνειες εμπορευ¬ 
ματοκιβωτίων, δεξα|.ιενών και 
οχημάτων και των εξαρτημάτοιν τους 
που χρησιμοποιούνται στη /ιεταφορά 
μη-συσκευασμένσυ ραδιενεργού 
υλικού 

4 

(ΙΟ" 4 ) 

0.4 

(ίο· 5 ) 


(3) Εάν είναι εμφανές ότι ένα κόλο είναι φθαρμένο ή παρουσιάζει διαρροή, ή εάν υπάρχει ή υποψία ότι 
το κόλο μπορεί να έχει παρουσιάσει διαρροή ή να έχει φθαρεί, η πρόσβαση στο κόλο θα πρέπει να 
απαγορεύεται και ένα αρμόδιο άτομο θα πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να εκτιμά τον βαθμό της 
μόλυνσης και το προκύπτον επίπεδο ακτινοβολίας του κόλου. 

Η έκταση της έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόλο, το όχτμια, τις γειτονικές περιοχές φόρτωσης και 
εκφόρτωσης και, εάν είναι απαραίτητο, όλα τα άλλα υλικά που έχουν μεταφερθεί στο όχημα. Οταν είναι 
απαραίτητο, πρόσθετα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, σε συμφωνία *ιε τις διατάξεις που 
επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή, θα πρέπει να λαμβάνονται για το ξεπέρασμα και την ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων τέτοιας διαρροής ή φθοράς. 

(4) Κόλα που παρουσιάζουν διαρροή ραδιενεργού περιεχομένου πέραν των επιτρεπό)ΐενο)ν ορίων για 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς φορούν να απομακρύνονται υπό επίβλεψη αλλά δεν θα πρέπει να 
προωθούνται προς αποστολή μέχρι να επισκευαστούν ή επιδιορθωθούν και απολυμανθούν. 

(5) Ενα όχημα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού θα 
πρέπει να ελέγχονται περιοδικά ώστε να προσδιορίζεται το επίπεδο μόλυνσης. Η συχνότητα τέτοιων 
ελέγχων θα πρέπει να σχετίζεται *ιε την πιθανότητα μόλυνσης και την έκταση στην οποία ραδιενεργό υλικό 
μεταφέρεται, 

(6) Εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που δίνονται στην παράγραφο (7) παρακάτω, οποιοδήποτε όχημα, 
εξοπλισμός, ή μέρος αυτών που έχει μολυνθεί παραπάνω από τα όρια που προκαθορίζονται στον Πίνακα IV 
η που εμφανίζει επίπεδο ακτινοβολίας μεγαλύτερο από 5 ιτι5ν/1ι (0.5 πιτεπη/Η) κατά την εξέλιξη της 
μεταφοράς ραδιενεργού υλικού θα πρέπει να απολυμαίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα από αρμόδιο 
άτομο και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται εκτός εάν η μη*σταθερή ραδιενεργή μόλυνση δεν 
υπερβαίνει τα επίπεδα που προκαθορίζονται στον Πίνακα IV, και το επίπεδο ακτινοβολίας που απορρέει από 
τη σταθερή μόλυνση σε επιφάνειες μετά την απολύμανση είναι μικρότερο από 5 Γηδν/Ιι (0.5 ιυτεπι/Η). 


Τα όρια ισχνουν όταν τίθενται ως μέσος όρος σε οποιοδήποτε εμβαδό 300 ετη οποιοσδήποτε μέρονς 

της επιφάνειας. 
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3713 

(συνεχ.) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μείγματα ραδιονονκλεϊδίων, β)χπε περιθωριακό 3701 (3) έως (5). 

,,, ρ„ ΚιΕν ™ 6 υλικό σε μορφές άλλες από αυτές που προκαθορίζονται στην παράγ,κχφο (4) παραπάνω, 
( ^ρ^κ^α ^ -^ίνε, το* όριο που προκαθορίζεται οτ, στήλη 4 του Πίνακα V, μπορεί να 
^υεταφέρεται σε ένα εξαιρούμενο κόλο υπό την προϋπόθεση ότι. 

< 3 ) το κόλο διατηρεί το περιεχόμενο της υπό συνθήκες που είναι πιθανόν να συμβαίνουν σε 
συνήθη μεταφορά και 

ίΜ το κόλο φέρει το μαρκάρισμα “Ραδιενεργό" σε μία εσωτερική επιφάνεια με τέτοιο τρόπο ώστε 
μία προειδοποίηση για την παρουσίαση ραδιενεργού υλικού να ε,ναι ορατή με το άνοιγμά του 

κόλου. 

,,, Τνο κατ ασκευασιιένο είδος στο οποίο το μόνο ραδιενεργό υλικό είναι μη-αναγεννημένο φυσικό 

^κλ^ιιέν^ ένα ανενεργό περίβλημα κατασκευασ,ιένο από μέταλλο η κάποιο άλλο στερεό υλι . 

Απαιτήσεις κα, έλεγχο, γ,α τη μεταφορά ΙΛΑ υλικού και 500 σε βιομηχανικά κόλα ή μη- 
συσκευασμένο 

,,, Μήππα 1.5Α ή80)Ο.ένομό«α .Μ,—.-...ε..[Ι' I. Π·-ί Μ ίΤ' I,ή— 

μην υπερβαίνει τα 10 ιη8ν/1ι (1 000 ΓΠΓβΓη/Κ). 

(2) Το λ5Α υλικό κα, 500 που είναι ή περιέχει σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες 
διατάξεις των περιθωριακών 2714 (2) και (3) και 3741. 

(3) Κόλα, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν 1.5Α υλικό η 
800 θα πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις του περιθωριακού 371 ( ) και (-)■ 

(4) ΙδΑ υλικό και 500 στις ομάδες 15Α-Ι κα, 500-1 μπορεί να μειαφέρετα, μη-συσκευασμένο υπό 
τους παρακάτω όρους: 

,.ν ο,„ τα υη-συσκευασμένα υλικά εκτός από μεταλλεύματα που «έρθουν μόνον φυσικά 

(,) °»ντΙμ1™ ραδκ,νου^ίδυτ θα πρέπει να μεταφέροντα, με τέτοιον τρόπο ώστε «πο 

συνθήκες που^ίναι πώανόν να συμβούν σε συνήθη μεταφορά δον θα υπάρχει δκχφυγη 
περιεχομένου από το όχημα ούτε θα υπάρχει οποιαδήποτε απώλεια του περίβλημα ος. 

,, ν κλΟρ Λνηιια θα πρέπει να είναι υπό αποκλειστική) χρήση, εκτός μόνον όταν *ιεταφορά 8€0-Ι 

(1>) "ν 0 ^ η « πάνω στις προσβάσ,μες κα, τις προσβάσ,μες ™^ειε ς εν ει«ιι 

μεγαλύτερη από δέκα φορές το υ,χύον επίπεδο που προκαθορίζεται στο περιθωριακό 2700 (2). 

( <λ Γμ1 500-1 όπου υπάρχει υποφία 6τ, μη-σταθερή μόλυνση υπάρχει σε μυ-προσβάσιμες 
επιφάνειες σε μεγαλύτερες τιμές από αυτές που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 2700 ( ), 
μετρήσεις^ θα Ιιρέπει να λσμβάνοντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ραδιενεργό υλικό δ 
απελευθερώνεται μέσα στο όχημα. 
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3712 (7) Μία υπερσυσκευασία, εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα αφιεροηιένο στη μεταφορά χαμηλής 
(συνεχ.) ειδικής δραστικότητας υλικού ή επιφανειακά μολυσμένων αντικειμένων υπό αποκλειστική χρήση θα 

πρέπει να εξαιρείται από τις παραγράφους (2) και (6) παραπάνω αποκλειστικά όσον αφορά στην εσωτερική 
επιφάνεια του και ^ιόνον για όσο παραμένει υπό εκείνη την συγκεκρηιένη αποκλειστική χρήση. 

Απαιτήσεις και έλεγχοι για τη μεταφορά εξαιρούμενων κόλων 

3713 (!) Τα εξαιρούμενα κόλα θα πρέπει να υπόκεινται μόνον στις παρακάτω διατάξεις: 

(ε) Στα τμήματα II, III και V, μόνον στις διατάξεις που προκαθορίζονται: 

(ί) στις παραγράφους (2) έως (6) αυτού του περιθωριακού, όπως ισχύουν και στο 
περιθωριακό 3770 και 

(ίί) στις γενικές διατάξεις για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα που προκαθορίζονται στο 
περιθωριακό 3732, - 

(Η) Εάν το εξαιρούμενο κόλο περιέχει σχάσιμο υλικό, στις διατάξεις του περιθωριακού 3703. 

(ο) Στην διάταξη του περιθωριακού 2705 (I). 

(2) Το επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια ενός εξαιρούμενου 
κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ιυ8ν/Η (0.5 πίΓειη/Ιι). 

(3) Η μη-σταθερή ραδιενεργή μόλυνση σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια ενός εξαιρούμενοι» κόλου 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που προκαθορίζονται στον Πίνακα IV. 

(4) Ραδιενεργό υλικό που περικλείεται σε ή αποτελεί συστατικό μέρος ενός οργάνου ή άλλου 
κατασκευασμένου είδους, με δραστικότητα όχι ).ιεγαλυτερη από τα όρια του είδους και του κόλου που 
προκαθορίζονται στις στήλες 2. και 3 αντίστοιχα στον Πίνακα V, μπορεί να μεταφέρεται σε ένα 
εξαιρούμενο κόλο υπό την προϋπόθεση ότι: 

(π) το επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 ογπ από οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια 
οποιουδήποτε μη-συσκευασμένου οργάνου ή είδους δεν είναι ^ιεγαλύτερο από 0.1 ιηδν/ΐι (10 
ιτίΓειπ/Η) και 

(Β) κάθε όργανο ή είδος (εκτός από ραδιοεκπέμποντα ρολόγια ή συσκευές) φέρει το μαρκάρισμα 
"Ραδιενεργό". 

Πίνακας V. Ορια δραστικότητας για εξαιρούμενα κόλα 


Φυσική κατάσταση 
του περιεχομένου 

Όργανα και είδη 

Υλικό 


Όρια είδους 

Όρια κόλου 

Όρια κόλου 

Στερεά: 
ειδικής μορφής 

ΙΟ 2 Α, 

Α, 

10 5 Α, 

άλλων μορφών 

10 2 Α, 

α 2 

10* α 2 

Υγρά: 

ιο'α 2 

ΙΟ-' α 2 

10" 4 α 2 

Αέρια: 

2 χ 10' 2 Α Ζ 


2 χ 10' 2 Α 2 

τρίτιο 

2 χ ΙΟ 1 Α 2 

ειδικών μορφών 

10 1 Α, 

10' 2 Α| 

10 3 Α, 

άλλων μορφών 

ιο’α, 

10 ! Α 5 

10' 3 Α, 
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(5) ίδ Α υλικό και δΟΟ, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες αλλιώς προκαθορίζεται στην 
παράγραφο (4) παραπάνω, θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τα επίπεδα ακεραιότητας του 
κόλου που προκαθορίζονται στον πίνακα VI με τέτοιον τρόπο ώστε, υπό συνθήκες που είναι πιθανόν να 
συμβούν σε συνήθη μεταφορά, δεν θα υπάρχει διαφυγή περιεχο,ιένου απο τα κόλα, ούτε θα υπάρχει 
οπσιαδήπατε απώλεια περιβλήματος που προσφέρεται από τη συσκευασία. Ι.ΚΑ-ΙΙυλικο, Ι.5Α-Ι1Ι υλικό και 
500-11 δεν θα πρέπει να μεταφέρονται μη-συσκεικκηιένα. 


Πίνακας VI. Διατάξεις για βιομηχανικά κόλα των Ι.8Α υλικών και 800 


Περιεχόμενο 

Τύπος βιομηχανικού κόλου ψ 

Αποκλειστική 

χρήση 

Οχι υπό αποκλειστική χρήση 

Σ3Α-Ι ^ 

Στερεό 

Υγρό 

1Ρ-1 

ΙΡ-2 

ΙΡ-1 

ΙΡ-2 

08Α-11 

Στερεό 

Υγρό και αέριο 

ΙΡ-2 

ΙΡ-2 

ΙΡ-2 

ΙΡ-3 

03Α-Ι1Ι 

ΙΡ-2 

ΙΡ-3 

800-1 ** 

ΙΡ-1 

ΙΡ-1 

800-ΙΙ 

ΙΡ-2 

_ ιρ - 2 


(6) Η συνολική δραστικότητα των ίδΑ υλικών και 800 σε οποιοδήποτε μόνο όχημα δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα όρια που εμφανίζονται στον πίνακα VII. 


Πίνακας VII. Όρια για τη δραστικότητα οχημάτων για Ι^Α υλικά και 800 σε 
βιομηχανικά κόλα ή μη-συσκευασμένα 


Φύση του υλικού 

Όριο δραστικότητας για το 
όχημα 

ΣδΑ-Ι 

Χωρίς όριο 

03Α-ΙΙ και Σ8Α-Ι1Ι μη-καύσιμα στερεά 

Χοιρίς όριο 

— ■ - 

Σ8Α-1Ι και 08 Α-ΪΙΙ καύσιμα στερεά, και όλα τα υγρά και 
αέρια 

100 α 2 

800 

100 α 2 


Προσδιορισμός του δείκτη μεταφοράς (ΤΙ) 


3715 (I) Ο δείκτης μεταφοράς (ΤΙ) που βασίζεται στον έλεγχο της έκθεαης σε ακτ,νοβ^α γ^ένα κό>Α 

υπερσυσκευασία, δεξαμενή, εμπορευματοκιβώτιο, η για μη-συσκευασμένα Ι-5Α-) η 500-1, θα πρεπει ια 
είναι ο αριθμός πσυ απορρέει σε συμφωνία με την παρακάτω διαδικασία: 


2 ' Βλέπε περιθωριακό 2700 (2). 

V γ„ό τους όρους πον προκαθορίζονται στην παράγραφο (4) παραπάνω. ΙΜ1 υλικά και 5€0-1 μπορυνν 
να μεταφέρονται ασνσκείχχστα. 
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(β) Προσδιορίζεται το >ιέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε μία απόσταση I ηι από τις 

εξωτερικές επιφάνειες του κόλου, της υπερσυσκευασίας, της δεξαμενής, του 
εμπορευματοκιβωτίου, ή των μη-συσκευασμένων Γ5Α-1 και 800-1. Όπου το επίπεδο 
ακτινοβολίας προσδιορίζεται σε μονάδες ιυίΙΙίείβνεΓί ανά ώρα (ιυ5ν/!ι), οι τιμή που 
προσδιορίζεται θα πρεπει να πολλαπλασιάζεται }ΐε 100. Όπου το επίπεδο ακτινοβολίας 
προσδιορίζεται σε μονάδες τηίΙΙΐΓβπι ανά ωρα (ΓΠΓειη/Η), η προσδιοριζόμενη τιμή δεν αλλάζει. 

Για μεταλλεύματα και συ|.ιπυκνώματα ουρανίου και θορίου, ο μέγιστος ρυθμός δόσης 
ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε ατμιείο I ηι από την εξωτερική επιφάνεια του φορτίου μπορεί να 
λαμβάνεται ως: 

0.4 ιτ»8ν/1ι (40 ηπειη/ΐι) για τα μεταλλεύματα και τα φυσικά συμπυκνώματα ουρανίου 

και θορίου, 

0.3 ιυδν/Ιι (30 ιτίΓειη/Ιι) για χημικά «ηηιπυκνώματα θορίου, 

0.02 ιυδν/Ιι (2 γπγ6ιπ/Π) για χημικά συμπυκνώματα ουρανίου, εκτός από εξαφΟοριούχο 

ουράνιο. 

(6) Για δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια και μη-συσκευασμένα Γ8Α-Ι και 800-1, η τιμή που 
προσδιορίζεται στο στάδιο (α) παραπάνω θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται με τον κατάλληλο 
συντελεστή από τον Πίνακα VIII. 

(ο) Η τιμή που λαμβάνεται στα στάδια (β) και (ύ) παραπάνω θα πρέπει να στρογγυλό ποιείται στην 
πρώτη δεκαδική θέση (π.χ. το 1.13 γίνεται 1.2), εκτός του ότι μία τιμή 0.05 ή μικρότερη 
μπορεί να θεωρείται ως μηδέν. 


Πίνακας VIII. Συντελεστές πολλαπλασιασμού για φορτία μεγάλης διάστασης 


Μέγεθος φορτίου 

Συντελεστής πολλαπλασιασμού 

(Μέτρηση του εμβαδού της μέγιστης 

διατομής του φορτίου) 


Μέγεθος φορτίου < 1 ιυ 2 

I 

1 ηι 2 < μέγεθος φορτίου £ 5 πι 2 

2 

5 ιη 2 < μέγεθος φορτίου < 20 γπ 2 

3 

20 ιη 2 < μέγεθος φορτίου 

10 


(2) Ο δείκτης }ΐεταφοράς (ΤΙ) που βασίζεται σε έλεγχο της πυρηνικής κρισιμότητας θα πρέπει να 
λαμβάνεται με διαίρεση του αριθμού 50 με την τιμή του Ν που απορρέει >ιε τη χρήση των διαδικασιών που 
προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3741 (δηλ. Δείκτης μεταφοράς - 50/Ν). Η τιμή του δείκτη μεταφοράς 
για τον έλεγχο της πυρηνικής κρισιμότητας μπορεί να είναι μηδέν, υπό την προϋπόθεση ότι ένας 
απεριόριστος αριθμός κόλων είναι υποκρίσιμος (δηλ. Ν είναι ουσιαστικά ίσο με το άπειρο). 

(3) Ο δείκτης ^ιεταφοράς για κάθε φορτίο θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συμφωνία με τον Πίνακα IX. 


3712 

(συνεχ.) 

3715 

(συνεχ.) 
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3717 
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Όρια στον δείκτη μεταφοράς και το επίπεδο ακτινοβολίας για κόλα και υπερσυσχευασίες 

(1) Εκτός από την περίπτωση φορτίων υπό αποκλειστική χρήση, ο δείκτης μεταφοράς οποιουδήποτε 
μεμονωμένου κόλου ή υπερσυσκευασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10. 

(2) Εκτός από την περίπτωση κόλων ή υπερσυσκευασιών που μεταφέρονται υπό αποκλειστική χρήση 
υπό τους όρους που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 2713 (1) («), το ρέγκα* επίπεδο ακτινοβολίας σε 
οποιοδήπστε σημείο σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια ενός κόλου ή υπερσυσκευασίας δεν θα πρεπει να 
υπερβαίνει τα 2 Γη3ν/]ι (200 ιώγοπι/Ιι). 

(3) Το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σιμιείο σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια ενός 
κόλου που μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ιυδν/Η ( 1 000 πίΓειυ/Ιι). 

Κατηγορίες 

Τα κόλα και υπερσυσκευασίες θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις κατηγορίες Ι-ΛΕΥ ΚίΙ 
11-ΚΙΤΡΙΝΗ ή ΪΙΙ-ΚΙΤΡΓΝΗ σε συμφωνία με τους όρους που προκαθορίζονται στους πίνακες X και XI, 
όπως ισχύουν και με τις παρακάτω διατάξεις: 

( 3 ) Για ένα κόλο, τόσο ο δείκτης μεταφοράς όσο και οι όροι για το επίπεδο επιφανειακής 
ακτινοβολίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της κατάλληλης 
κατηγορίας. Οπου ο δείκτης μεταφοράς ικανοποιεί τους όρους για μία κατηγορία αλλά το 
επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας ικανοποιεί τους όρους για μία διαφορετική κατηγορία, το 
κόλο θα πρέπει να καταχωρείται στην υψηλότερη κατ?ιγορία από τις δύο. Για αυτό το σκοπο, η 
κατηγορία Ι-ΛΕΥΚΗ θα πρέπει να θεωρείται ως η χαμηλότερη κατηγορία. 

(δ) Ο δείκτης μεταφοράς θα πρέπει να προσδιορίζεται ακολουθώντας τις διαδικασίες που 
προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3715 και υπόκεινται στον περιορισμό του περιθωριακού 

3716 (ο). 

(ε) Εάν ο δείκτης μεταφοράς είναι μεγαλύτερος από 10, το κόλο ή υπερσυσκευασία θα πρέπει να 
μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση. 

(ά) Εάν το επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερο από 2 ηι8ν/1ι (200 ιπγοτι/Ιι), το 
κόλο ή υπερσυσκευασία θα πρέπει να μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση και υπό τις 
διατάξεις του περιθωριακοί) 2713 (1) (β). 

(ε) Ένα κόλο που μεταφέρεται υπό μία ειδική ρύθμιση θα πρέπει να καταχωρείται στην 
κατηγορία 1Π-ΚΙΤΡΙΝΗ. 

(ί) Μία υπερσυσκευασία που περιέχει κόλα που *ιεταφέρονται υπό ειδική ρύθμιση 0α πρέπει να 
καταχωρείται στην κατηγορία ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ. 


3712 

(συνεχ.) 

3715 

(συνεχ.) 
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Πίνακας IX. Προσδιορισμός του δείκτη μεταφοράς 


Είδος 

Περιεχόμενο 

Μέθοδος προσδιορισμού του Δείκτη Μεταφοράς 
(ΤΙ) 

Κόλα 

Μη-σχάσιμο υλικό 

ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία 

Σχάσιμο υλικό 

0 μεγαλύτερος ^ιεταξύ του ΤΙ για έλεγχο της 
έκθεσης σε ακτινοβολία και του ΤΙ για έλεγχο της 
πυρηνικής κρισιμότητας 

Μη-άκαμπτες 

Υ περσυσκευασίες 

Κόλα 

Αθροισμα των ΤΙ όλων των κόλων που περιέχονται 

Άκαμπτες 

Υ περσυσκευασίες 

Κόλα 

Το άθροισμα των ΤΙ όλων των κόλων που 
περιέχονται, ή, για τον αρχικό αποστολέα είτε ο ΤΙ 
για τον έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία είτε το 
άθροισμα των ΤΊ όλων των κόλων 

Εμπορευματο¬ 

κιβώτια 

Κόλα ή 

Υπερσυσκευασίες 

Αθροισμα των ΤΙ όλων των κόλων και το>ν 
υπερσυσκευασιών που περιέχονται 

Ε5Α υλικό ή 800 

Είτε το άθροισμα των ΤΙ είτε ο ^ιεγαλύτερος 
^ιεταξύ του ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε 
ακτινοβολία και του ΤΙ για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας 

Εμπορευματο¬ 
κιβώτια υπό 
αποκλειστική χρήση 

Κόλα ή 

Υπερσυσκευασίες 

Είτε το άθροισμα των ΤΙ είτε ο ^ιεγαλύτερος 
μεταξύ του ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε 
ακτινοβολία και του ΤΙ για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας 

Δεξαμενές 

Μη-σχάσιμο υλικό 

ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία 

Σχάσιμο υλικό 

Ο μεγαλύτερος μεταξύ του Τί για έλεγχο της 
έκθεσης σε ακτινοβολία και του ΤΙ για έλεγχο της 
πυρηνικής κρισιμότητας 

Μη-συσκευασ μένο 

Ε8Α-Ι και 800-1 

0 ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία 


Πρόσθετες διατάξεις για υπερσυσκευασίες 

Οι παρακάτω πρόσθετες διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν για τις υπερσυσκευασίες: 

(&) Τα κόλα σχάσιμου υλικού για τις οποίες ο δείκτης μεταφοράς για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας είναι Ο και τα κόλα μη-σχάσιμου ραδιενεργού υλικού μπορούν να συνδυάζονται 
μαζί σε μία υπερσυσκευασία για μεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε κόλο που περιέχεται 
σ’ αυτήν ικανοποιεί την ισχύουσα διάταξη αυτής της Προσθήκης. 

(β) Τα κόλα σχάσιμου υλικού για τις οποίες ο δείκτης μεταφοράς για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας υπερβαίνει το 0 δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε μία υπερσυσκευασία. 

(ο) Μόνον ο αρχικός αποστολέας των κόλων που περιέχονται μέσα στις υπερσυσκευασίες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη μέθοδο άμεσης |ΐέτρησης του επιπέδου ακτινοβολίας 
για τον προσδιορισμό του δείκτη μεταφοράς μίας άκαμπτης υπερσυσκευασίας. 
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3718 Πίνακας X. Κατηγορίες κόλων 


Όροι 

__——-—-— 1 

Δείκτης μεταφοράς 

Μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας 
οποιουδήποτε σημείου στην εξωτερική 
επιφάνεια 

Κατηγορία 

0 ιι/ 

Όχι μεγαλύτερο από 0.005 ητδν/Η (0.5 
Π 1 Γ 6 Πτ/Η) 

Ι-ΛΕΥΚΗ 

Μεγαλύτερος από 0 αλλά όχι 
μεγαλύτερος από 1 

Μεγαλύτερο από 0.5 πιδν/Η (0.5 ηττεπτ/Η) 
αλλά όχι μεγαλύτερο από 0.5 ητ3ν/Η (50 
ΓΠΓβτη/Ιι) 

ΙΙ-ΚΠΤΙΝΙΙ 

Μεγαλύτερος από 1 αλλά όχι 
μεγαλύτερος από 10 

Μεγαλύτερο από 0.5 πιδν/Η (50 ηττεπτ/Η) 
αλλά όχι μεγαλύτερο από 2 ιτιδν/Η (200 

ΓΠΓβηι/Ιι) 

ΙΙΙ-ΚΠΡΙΝΗ 

Μεγαλύτερος από 10 

Μεγαλύτερο από 2 ητδν/Η (200 ΓΠΓβητ/Ιι) 
αλλά όχι μεγαλύτερο από 10 ιττδν/Η (1000 
Γητεπι/Η) 

ΙΗ-ΚΙΤΡΙΝΗ και 
επίσης υπό 
αποκλειστική 
χρήση 


Πίνακας XI. Κατηγορίες υπερσυσκευασιών συμπεριλαμβανομένων εμπορευματοκιβωτίων όταν 
χρησιμοποιούνται ως υπερσυσκευασίες 


Δείκτης μεταφοράς 

Κατηγορία 

0 

Ι-ΛΕΥΚΗ 

Μεγαλύτερος από 0 αλλά μικρότερος από ή ίσος >ιε 1 

ΙΙ-Κ1ΤΡΓΝΗ 

Μεγαλύτερος από 1 

ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ 


Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών 

3719 (1) Πριν από την πρώτη φόρτωση οποιουδήποτε κόλου που απαιτεί έγκριση από αρμόδια αρχή, ο 

αποστολέας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αντίγραφα κάθε ισχύσντος πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής 
που ισχύει για εκείνον τον σχεδίασμά κόλου έχουν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή κάθε χώρας μέσω τι^ς 
οποίας ή στην οποία το φορτίο πρόκειται να μεταφερθεί. Ο αποστολέας δεν απαιτείται να περιμένει 
γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή, ούτε η αρμόδια αρχή απαιτείται να κάνει τέτοια γνωστοποίηση 
παραλαβής του πιστοποιητικού. 

(2) Για κάθε φόρτωση που αναφέρεται στα (ε), (Η) ή (ο) παρακάτω, ο αποστολέας θα πρέπει να ειδοποιεί 
την αρμόδια αρχή κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία το φορτίο πρόκειται να μεταφερθεί. Αυτή η 
ειδοποίηση θα πρέπει να είναι στα χέρια κάθε αρμόδιας αρχής πριν το ξεκίνη*ια της φόρτωσης και κατα 
προτίμηση τουλάχιστον 7 ημέρες πριν. 


Ιί Εάν ο μετρημένος ΤΙ δεν είναι μεγαλύτερος αχό 0.05, η τιμή που παρατίθεται μπορεί να είναι μηδέν σε 

συμφωνία με το περιθωριακό 5715 (I) (ο)· 
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ΠμοσΟήκΐ) Α.7 

(συνεχ.) 

(3) Κόλα τύπου Β(ϋ) που περιέχουν ραδιενεργό υλικό με δραστικότητα ^ιεγαλύτερη από 3 χ ΙΟ' 
Α, ή 3 χ ΙΟ 3 Α 2 , όποια τιμή είναι κατάλληλη, ή 1000 ΤΒς (20 ΚΟί), όποια τιμή είναι η 
χαμηλότερη. 

3719 (β) Κόλα τύπου Β(Μ). 

(συνεχ.) 

(ο) Μεταφορά υπό ειδική ρύθμιση. 

(3) Η ειδοποίηση για το φορτίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 


(β) Αρκετές πληροφορίες ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός του κόλου 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων αριθμών πιστοποιητικού και χαρακτηριστικών 
μαρκαρισμάτων. 

(ίι) Πληροφορίες για την ημερομηνία φόρτωσης, Π]ν αναμενό}ΐενη ημερομηνία άφιξης και το 
προτεινόμενο δρομολόγιο. 

(ο) Την οντηιασία του ραδιενεργού υλικού ή νουκλεϊδίου. 

(ά) Μία περιγραφή της φυσικής και χημικής μορφής του ραδιενεργού υλικού, ή εάν είναι ειδικής 
μορφής ραδιενεργό υλικό και 


(ε) Τη ^ιέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
έκφρασήιένη σε μονάδες ίχκηυΰΓβΙ (Βη) [κας εάν επιθυμείται, ουιϊο (€ί)] |ΐε ένα κατάλληλο 8! 
πρόθεμα [βλέπε περιθωριακό 2001 (1)]. Για σχάσιμο υλικό, το συνολικό βάρος του σχάσιμου 
υλικού σε μονάδες γραμ^ιαρίων (§), ή πολλαπλασίων αυτών, μπορεί να χρησιμοποιείται στη 
θέση της δραστικότητας. 

(4) Ο αποστολέας δεν απαιτείται να στείλει ξεχωριστή ειδοποίηση εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες 
έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση για έγκριση της φόρτωσης. [Βλέπε περιθωριακό 3757 (3)]. 

Κατοχή πιστοποιητικών και οδηγίες λειτουργίας 


Ο αποστολέας θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ένα αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού που απαιτείται στο 
Μέρος ΙΠ αυτής της Προσθήκης και ένα αντίγραφο των οδηγιών αναφορικά με το σωστό κλείσιμο του 
κόλου και άλλες προετοιμασίες για τη φόρτωση πριν κάνει οποιαδήποτε φόρτωση υπό τους όρους των 
πιστοποιητικών. 


3720- 

3729 
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ΜΕΡΟΣ IV 


ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου οι διατάξεις στο ΜΕΡΟΣ IV είναι οι ίδιες όπως εκείνες που ορίζονται στην Έκδοση 

του 1985 των Ρυθμίσεων της 1ΑΕΑ για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού (όπ«κ διορθώθηκε το 
1990) οι αριθμοί που αναφέρονται υπό τα περιθωριακά 3761 έως 3764 είναι οι αριθμοί των ιαχοονπον 
παραγράφων της Έκδοσης του 1985 . 

Γενικά 


375·· Έγκριση της αρμόδιας αρχής Οα πρέπει να απαιτείται για τα παρακάτω: 


(π) Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό (βλέ πε περιθωριακό 3751). 

(6) Όλα τα κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό (βλέπε περιθωριακά 3754 και 3755). 

(ο) Κόλα Τύπου Β »Τύπου Β(ΙΙ) και Τύπου Β(Μ) (βλέπε περιθωριακά 3 752,3 7 53 και 3 75 5). 
(<1) Ειδικές ρυθμίσεις (βλέπε περιθωριακό 3758). 

(β) Ορισμένες φορτώσεις (βλέπε περιθωριακό 3757). 

(ί) Υπολογισμόςτοιν μη αναφερομέναιν ιμιών Αι και Α 2 [βλέπε περιθοιριακό 3701 0)| 


Έγκριση ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού 

3751* (I) Ο σχεδιαομός γιο οδικής («ιρφής ραδ.ενεργό υλικό 0α πρέπει να απαιτεί μονομερή έγκριση. Μία 

αίτηση για έγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(3) Μία λεπτομερή περιγραφή του ραδιενεργού υλικού ή, εάν είναι μια καψουλα, του 
περιεχομένου. Συγκεκρμιένη αναφορά θα πρέπει να γίνεται τόσο στις φυσικές οσο και στις 

; χημικές καταστάσεις. 

(ό) Μία λεπτομερή έκθεση του σχεδιασμού οποιοσδήποτε κάψουλας προς χρήση. 

(ς) Μία έκθεση των ελέγχων που έχουν γίνει και των αποτελεσμάτων τους ή στοιχεία βασισμένα 
σε υπολογιστικές μεθόδους που να δείχνουν ότι το ραδιενεργό υλικό είναι ικανό να ικανοποιεί 
τα πρότυπα απόδοσης ή άλλα στοιχεία ότι το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό ικανοποιεί τις 
ισχύουσες διατάξεις αυτής της Προσθήκης. 


(ά) Στοιχεία ενός προγράμ}.ιατος εξασφάλισης της ποιότητας. 

(2) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναφέρει ότι ο 
εγκεκριμένος σχεδιασμός ικανοποιεί τις διατάξεις για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό και 0α πρεπει να 
δίνει σ’ αυτόν τον σχεδιασμό ένα χαρακτηριστικό σή|ΐα. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να καθορίζει τις 
λεπτομέρειες του ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού. 
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ΜΕΡΟΣ III 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις στο ΜΕΡΟΣ III είναι οι ίδιες όπως εκείνες που ορίζονται στην Έκδοα&ι του 

1985 των Ρυθμίσεων της ΙΑΕΛ για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργού υλικού και το Συμπλήρωμα του 1988. 
Οι αριθμοί παραγράφων που αναφέρονται στα περιθωριακά 3730 έως 3742 είναι οι α/ιιΰμοί των ισχνόντο>ν 
παραγράφων της Έκδοσης του 1985. 

3730 Διατάξεις για Ι.8Α-ΙΠ υλικό 
παράγραφος 501 

3731 Διατάξεις για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 
παράγραφοι 502 - 504 

3732 Γενικές διατάξεις για όλες τις σνσκευασίες και τα κόλα 
παράγραφοι 505 - 514 

3733 Διατάξεις για βιομηχανικά κόλα τύπου 1 (ΙΡ-1) 
παράγραφος 518 

3734 Πρόσθετες διατάξεις για βιομηχανικά κόλα τύπου 2 (ΙΡ-2) 
παράγραφος 519 

3735 Πρόσθετες διατάξεις για βιομηχανικά κόλα τύπου 3 (ΙΡ-3) 
παράγραφος 520 

3736 Εναλλακτικές διατάξεις για δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια για χα/ιακτηρισμό ως ΙΡ-2 και ΙΡ-3 
παράγραφοι 521 - 523 

3737 Διατάξεις για κόλα Τύπον Λ 
παράγραφοι 524 - 540 

3738 Διατάξεις για κόλα Τύπου Β 
παράγραφοι 541 - 548 

3739 Διατάξεις για κόλα Τύπον Β(ίΙ) 
παράγραφοι 549 - 556 

3740 Διατάξεις για κόλα Τύπου Β(Μ) 
παράγραφοι 557 - 558 

3741 Διατάξεις για κόλα που περιέχουν αχάσψο υλικό 
παράγραφοι 559 - 568 

3742 Διαδικασίες ελέγχου 
παράγραφοι 601 - 633 

3743- 

3749 
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Έγκριση σχεδιαβμών κόλου 
Έγκριση σχεδιασμών κόλου Ιύπου Β(1_Γ) 

(|) Οποιοσδήποτεσχεδιασμόςκόλου Τύπου Β(υ) που προέρχεται από ένα Κράτος Μέλος Οα ερέπεινα 
„μένος από την αρμόδια αρχή αυτού του Κράτους. Εάν το Κράτος όπου το κολο έχε. 
σχεδιαστεί δεν είναι Κράτος Μέλος η μεταφορά είναι δυνατή υπό τον όρο ότι. 

(π) ένα πιστοποιητικό έχει δοθεί από αυτό το Κράτος, υποδεικνύοντας ότι το κόλο ικανοποιεί τις 
τεχνκές διατάξεις αυτής της Οδηγίας και ότι αυτό το πιστοποιητικό προσυπογράφεται απο 
την αρμόδια αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους που προσεγγίζεται από την αποστολή, 

(Μ ε άν κανένα πιστοποιητικό δεν έχε. δοθεί, ο σχεδιασμός του κόλου εγκρίνετα. από την αρμόδια 
αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους που προσεγγίζεται από την αποστολή. 

Οποιοσδήποτε σχεδωσμός κόλου Τύπου Β<υ) για σχάσιμο υλ.κό, που υπόκειται επίσης στο περιθωριακό 
3741 Οα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 


(2) Μία αίτηση για έγκριση Οα πρέπει να περιλαμβάνει. 

(ε) Μία λεπτομερή περιγραφή του προτε.νόμενου ραδιενεργού περιεχομένου με "^“κριμένη 
αναφορά στις φυσικές και χημικές καταστάσεις του και στη φύση της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας. 

(Μ Μία λεπτομερή έκθεση του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων πληρών μηχα\ολογικω\ 
σχεδίων και καταστάσεων των υλικών και *ιεθόδων κατασκευής προς χρηση. 

(υ) Μία έκθεση των ελέγχων που έχουν γίνει και των αποτελεσμάτων τους ή στοιχεία βασισμένα 

{ ) σε ^υπολογιστικές μεθόδους ή άλλα στοιχεία άτ, ο σχεδιασμός είναι επαρκής για την 
ικανοποίηση των ισχυουσών διατάξεων. 

(ί}) Τις πρστεινόμενες οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης για τη χρήση της συσκευασίας. 

Εάν το κόλο είναι σχεδιασ*ιένο να έχει ιιέγιστη κανονική πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη απο 
100 ΚΡ» (1-0 ύω) πίεση πιεζομέτρου, η αίτηση για έγκριση θα πρέπει, συγκεκριμένα, 
αναφέρει, σε σχέση με τα υλικά κατασκευής του συστήματος συγκράτησης, τις προδιαγραφές, 
τα δείγματα προς λήψη και τους ελέγχους προς διεξαγωγή. 

(0 Όπου ΤΟ προτε.νόμενο ραδιενεργό περιεχόμενο είναι εκπέμπον καύσψο, ο αϊτών θα πρέπει να 
αναφέρει και να δικαιολογεί οποιαδήποτε παραδοχή στην αναλυση ασφάλειας σχετική με τα 
χαρακτηριστικά του καυσίμου. 

(π) Οπουδήποτε ειδικές διατάξεις στοιβάγματος απαραίτητες για την εξασφάλιοιιτηςασφαλούς 

8 διάχυσης της θερμότητας από το κόλο, προσοχή Οα πρεπει να δίνεται οτους διάφορ ν 

τρόπουςμεταφοράς προς χρήση και τον τύπο του οχήματος η του εμπορευματοκιβωτίου. 

(δ) Ένα αναπαραγόμενο σχήμα όχι μεγαλύτερο από 21 οι. κ 30 ου που να εμφανίζει τη 
διαρρύθμιση του κόλου και 


(ί) Στοιχεία ενός προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας. 


ΦΕΚ509 
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3752 (3) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναφέρει ότι ο 

(συνεχ.) σχεδιασμός ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β(ϋ). 

Έγκριση σχεδιασμών κόλου Τύπου Β (Μ) 

3753 (1) Κάθε σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(Μ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων για σχάσιμο υλικό που 
υπόκεινται επίσης στο περιθωριακό 3754 θα πρέπει να απαιτούν πολυμερή έγκριση. 

(2) Μία αίτηση για έγκριση ενός σχεδιασμού κόλου Τύπου Β(Μ) θα πρέπει να περιλαμβάνει, επιπλέον 
των πληροφοριών που απαιτούνται στο περιθωριακό 3752 (2) για κόλα Τύπου Β(ϋ): 

(β) Έναν κατάλογο των συγκεκριμένων διατάξεων για κόλα Τύπου Β(ϋ) που προκαθορίζονται 
στα περιθωριακά 3738 και 3739 με τις οποίες το κόλο δεν συμφωνεί. 

(ί>) Οποιουσδήποτε προτεινόμενους συμπληρωματικούς λειτουργικούς ελέγχους προς εφαρμογή 
κατά τη διάρκεια μεταφοράς που δεν δίνονται συνήθως σε αυτήν την Προσθήκη, αλλά που 
είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας του κόλου ή την αντιστάθμιση για τις 
ελλείψεις που αναφέρονται στο παραπάνω, τέτοιοι όπως ανθρώπινη παρέμβαση για |ΐετρήσεις 
της θερμοκρασίας ή της πίεσης ή για περιοδικό εξαερισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 
πιθανότητα μη-αναμενό^ιενης καθυστέρησης. 

(ο) Περιγραφή των οποιωνδήποτε περιορισμών πάνοι στον τρόπο μεταφοράς και το>ν 
οποιωνδήποτε ειδικών διαδικασιών φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης ή διακίνησης και 

(ά) Τις μέγιστες και ελάχιστες συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία) που 
αναμένεται να προκόψουν κατά τη διάρκεια τιγς |ΐε τα φοράς και που έχουν ληφθεί υπόψη στο 
σχεδίασμά. 

(3) Η αρμόδια αρχή θα, πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναφέρει ότι ο σχεδιασμός 
ικανοποιεί τις ισχύουσες διατάξεις για κόλα Τύπου Β(Μ). 

Έγκριση σχεδιαιψών κόλου για σχάσιμο υλικό 

3754 (1) Κάθε σχεδιασμός κόλου για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 

(2) Μία αίτηση για έγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
την ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής ότι ο σχεδιασμός ικανοποιεί τις διατάξεις του περιθωριακού 3741 και 
στοιχεία ενός προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας. 

(3) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναφέρει ότι ο σχεδιασμός 
ικανοποιεί τις ισχύουσες διατάξεις του περιθωριακού 3741. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 


Κόλα Τύπου Β(ϋ) και Τύτεου Β(Μ) και συσκευασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό που δεν συμφωνούν 
πλήρως με τις διατάξεις αυτής της Προσθήκης αλλά που παρ’ όλα αυτά θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούνται σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΑϋΚ που ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 1989 για το 
αντίστοιχο υλικό της Κλάσης 7 μπορούν ακόμα να χρησιμοποιούνται υπό τους παρακάτω όρους για τη 
μεταφορά αυτού του υλικού: 

(β) Πολυμερής έγκριση θα πρέπει να απαιτείται πάνω στη λήξη της μονομερούς έγκρισης και 

(5) ένας σειριακός αριθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωριακού 2705 (3) θα πρέπει να 
καταχωρείται και να μαρκάρκηια πάνω στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας. 
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3755 Αλλαγές στο σχεδίασμά της συσκευασίας ή στη φύση ή την ποσότητα του επιτρεπόμενου 

(συνεχ.) ραδιενεργού περιεχομνου που, όπως προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή, θα επηρέαζε σημαντικά την 
ασφάλεια θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις αυτής της Προσθήκης. 

Ειδοποίηση και καταχώρηση των σειριακών αριθμών 

3756 Η αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης της έγκρισης του σχεδιασμού θα πρέπει να ενημερώνεται για τον 
σειριακό αριθμό κάθε συσκευασίας κατασκευασμένης με έναν σχεδίασμά εγκεκριμένο υπο τα περιθωριακ 
3752, 3753 (1), 3754 (I) και 3755. Η αρ^ιόδια αρχή θα πρέπει να διατηρεί ένα μητρώο τέτοιων σειριακών 

αριθμών. 


Έγκριση φορτώσεων 

3757 (1) Εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται στην παράγραφο (2) παρακάτω, πολυμερής έγκριση θα 

πρέπει να απαιτείται για: 

( 3 ) Τη φόρτωση κόλων Τύπου Β(Μ) ειδικά σχεδιάσεων να επιτρέπουν ελεγχόμενο περιοδικό 
εξαερισμό. 



όποια τιμή είναι η χαμηλότερη. 


(ο) Τη φόρτωση κόλων που περιέχουν σχάσιμο υλικό εάν το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς 
των μεμονωμένων κόλων υπερβαίνει το 50 όπως δίνεται στο περιθωριακό 2712 (4). 

(2) Μία αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει μεταφορά μέσα στην ή μέσω της χώρας της χωρίς έγκριση 

φόρτωσης, με μία συγκεκριμένη διάταξη στην έγκριση σχεδιασμού της (βλέπε περιθωριακό 3759). 

(3) Μία αίτηση για έγκριση φόρτωσης θα πρέπει να περιλα^ιβάνει: 

(») Την περίοδο χρόνου, που σχετίζεται με τη φόρτωση για την οποία ζητείται η έγκριση. 

(ί>) Το πραγματικό ραδιενεργό περιεχόμενο, οι αναμενόμενοι τρόποι ^ιεταψοράς, ο τύπος 
οχήματος και το πιθανό ή προτεινόμενο δρομολόγιο και 

(ο) Τις λεπτομέρειες του πώς ο» ειδικές προφυλάξεις και οι ειδικοί διοικητικοί η λειτουργικοί 
έλεγχοι, που αναφέρονται στα πιστοποιητικά έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου που 
εκδίδονται υπό τα περιθωριακά 3752 (3), 3753 (3) και 3754 (3) βα τίθενται σε εφαρμογή. 

(4) Μετά την έγκριση της φόρτωσης. η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης. 


Έγκριση της φόρτωσης υπό ειδικές ρυθμίσεις 

3758 (1) Κάθε φορτίο που αποστέλλετοιυπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 

( 2 ) Μία αίτηση γιο έγκριση μίας φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής οτι το όλο “ΐπεδο ασφάλειας 
σε μεταφορά είναι τουλάχιστον ισοδύναμο μ’ εκείνο που θα ήταν εαν όλες οι ισχυουσες διατάξεις αυτής 
της Προσθήκης είχαν ικανοποιηθεί Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει. 
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(β) Μία έκθεση των παραγόντων σχετικά με τους οποίους, και των λόγων για τους 

οποίους, η φόρτωση δεν μπορεί να γίνει σε πλήρη συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις αυτής 
της Προσθήκης και 

0>) Μία έκθεση οποιωνδήποτε ειδικών προφυλάξεων ή ειδικών διοικητικών ή λειτουργικών 
ελέγχων που θα υιοθετούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για την αντιστάθμιση της 
αδυναμίας ικανοποίησης των ισχυουσών διατάξεων αυτής της Προσθήκης. 

(3) Μετά την έγκριση μίας φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα 
πιστοποιητικό έγκρισης. 

Πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής 

Τέσσερεις τύποι πιστοποιητικών έγκρισης μπορούν να εκδίθονται: ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, 
ειδικής, ρύθμισης, σχεδιασμού φόρτωσης και κόλαυ. Ο σχεδιασμός και τα πιστοποιητικά έγκρισης της 
φόρτωσης του κόλσυ μπορούν να συνδυάζονται σ’ ένα μόνο πιστοποιητικό. 

Χαρακτηριστικά σήματα της αρμόδιας αρχής 

(I) Σε κάθε πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται από μία αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταχωρείται ένα 
χαρακτηριστικό σήμα. Το σήμα θα πρέπει να είναι του παρακάτω γενικευ^ιένου τύπου: 

Σύμβολο εθνικότητας της χώρας/αριθμός/κωδικός τύπου: 

00 Το σύμβολο εθνικότητας αντιπροσωπεύει το διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε 

διεθνή διακίνηση στο Συνέδριο της Βιέννης για την Οδική Διάκριση (1968). 

(δ) Ο αριθμός θα πρέπει να καταχωρείται από την αρμόδια αρχή και θα πρέπει να είναι μοναδικός 
και συγκεκρηιένος αναφορικά με το συγκεκριμένο σχεθιασμό ή φόρτωση. Το χαρακτηριστικό 
σήμα τΐ|ς έγκρισης φόρτωσης Θα πρέπει να σχετίζεται καθαρά με το χαρακτηριστικό σή^ια της 
έγκρισης σχεδιασμού. 

(ο) Οι παρακάτω κωδικοί τύπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά σειρά που αναφέρονται για 
την ένδειξη των τύπων των πιστοποιητικών έγκρισης που εκδίδονται: 

ΑΡ Σχεδιασμός κόλου Τύπου Α για σχάσιμο υλικό 

Β(Μ) Σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(1ί). Β(ϋ)Ρ εάν είναι για σχάσιμο υλικό 

Β(Μ) Σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(Μ). Β(Μ)Ρ εάν είναι για σχάσιμο υλικό 

IΡ Σχεδιασμός βιομηχανικού κόλου για σχάσιμο υλικό 

8 Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 

Τ Φόρτωση 

X Ειδική ρύθμιση. 
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(Λ Για πιστοποιητικά έγκρισης σχεδιασμού κόλου, εκτός οκό εκείνα που εκδίδοιται 

υπό τα; δαχτάξεες του περιθωριακού 3755, το σύμβολο "-85" “ Οα πρέπει να προστίθεται στοι 
κωδικό τύπου του σχεδιασμού κόλου. 


(2) Αυτοί οι κωδικοί τύπου θα πρέπει \τι εφαρμόζονται ως εξής. 


(ε) Κάθε πιστοποιητικό και κάθε κόλο 0α πρέπει να φέρει το κατάλληλο χαρακτηριστικό σήμα, 

■ Ιου να κρΛαμθάνει τα σύμβολα που ορίζονται στην παράγραφο (I) παραπάνω, έκτος του ο τι, 
ΓΧ ΓνΓοι ,σχύονίεΤκωδ,κοί τύπου σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένου, εαν ισχυε,. 
του συμβόλου ”-85" ** θα πρέπει να εμφανίζονται μετά τη δεύτερη κάθετο, πραγμα που 
σημαίνει ότι, τα Τ ή 'Χ' δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο χαρακτηριστικό μαρκαρισμα πάνω 
^ο κόλο. Όπου η έγκριση σχεδιασμού κα, η έγκριση φόρτο,σης συνδυάζονται, οι ισχυοντες 
κωδικοί τύπου δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται. I ια παράδειγμα. 


Α/ί32/Β(Μ)Ρ-85: 


Α/132/Β(Μ)Ρ-85Τ: 


Ένας σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(Μ) εγκεκριμένης για σχάσιμο υλικό, 
που απαιτεί πολύωρη έγκριση, για την οποία η αρμόδια αρχή της 
Αυστρίας έχει καταχιυρήσει τον αριθμό σχεδιασμού 132 ( που πρεπει 
να μαρκάρεται πάνω τόσο στο κόλο όσο και στο πιστοποιητικό 
έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου). 

II έγκριση φόρτωσης που εκδίδεται για ένα κόλο που φέρει το 
χαρακτηριστικό σήμα που αναλύεται παραπάνω (που πρεπει να 
μαρκάρεται πάνω στο πιστοποιητικό μόνο). 

Α/137/Χ-85: Μία ειδική έγκριση ρύθμισης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της 

Αυστρίας για την οποία ο αριθμός 137 έχει καταχωρηθει (που πρεπει 
να μαρκάρεται πάνω στο πιστοποιητικό μόνο), 

Α/139/ΙΡ-85; Ο σχεδιασμός ενός βιομηχανικού κόλου για σχάσιμο υλικό Ό' κεκ Ρ'^ 

την αρμόδια αρχή της Αυστρίας, για τον οποίο ο αριθμός σχεδιασμού 
κόλου 139 έχει καταχωρηθει (που πρέπει να ^ιαρκάρεται πάνω τόσο στο 
κόλο όσο και στο πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού του κόλου). 

(δ) Όπου πολυμερής έγκριση πραγματοποιείται με επικύρωση, μόνον 

που εκδίδεται από τη χώρα προέλευσης του σχεδιασμού η της φόρτωσης θα πρεπει 
χρησιμοποιείται. Όπου πολυμερής έγκριση πραγματοποιείται με έκδοσυ 
δωδοηκές χώρες, κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει να φέρει το κατάλληλο σήμα και το κολο του 
οποίου ο σχεδιασμός είχε έτσι εγκριθεί θα πρέπει να φέρει όλα τα καταλληλα χαρακιηριστικ 
σήιιατα. Για παράδειγμα: 

Α/132/Β(Μ)Ρ-85 

ΟΗ/28/Β(Μ)Ρ-85 

θα ήταν το χαρακτηριστικό σήμα ενός κόλου που είχε αρχικά εγκριθεί από π,νΑυστρώ και 
είχε επακολούΕΚος εγκριθεί, με ξεχωριστό παηοποιητικό από τη Ελβε™. Προσθετά 
χαρακτηριστικά σήματα θα εμφανίζονταν μ’ έναν παρόμοιο τρόπο πάνω στο κολο. 


» Ααι Α το Ίΐμβόλο δείχνει ότι ο σχεδιασμός κόλοο ικανοποιεί τις διατάζεις των Ρυθμίσεων για τψ 
Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών, Σειρά Ασφάλειας ΑριΟμ. 6, Εκδοση 

V λΝί! , Ν ,4.1 - 1982 δημοσιευμένη το 1982 κα, διαθέσιμη ακό το Αμερικανικό Εθνικό Ινσ τ,τούτο 
Προτύπων, 10430 ΒΓοαώναγ, Μ, ΝΥ 10018. 
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(ς) Η αναθεοιρηση ενός πιστοποιητικού θα πρέπει να υποδεικνύεται }ΐε μία παρενΟετική 

έκφραση μετά από το χαρακτηριστικό σήμα πάνω στο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα, 
Α/132/Β(Μ)Ρ-85 (Αναθ.2) θα δήλωνε την αναθεώρηση 2 του αυστριακού πιστοποιητικού 
έγκρισης του σχεδιασμσύ του κόλού, ή Α/132/Β(Μ)Ρ-85 (Αναθ.Ο) θα δήλωνε την αρχική 
έκδοση του αυστριακού πιστοποιητικού έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου. Για αρχικές 
εκδόσεις, η παρενθετική καταχώρηση είναι προαιρετική και άλλες λέξεις τέτοιες όπως Αρχική 
έκδοση 1 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στη θέση των Άναθ.Ο'. Αριθμοί αναθεώρησης 
Πιστοποιητικού φορούν μόνον να εκδίδονται από τη χώρα που εκδίδει το αρχικό 
πιστοποιητικό έγκρισης. 

(ά) Πρόσθετα σύμβολα (όπως μπορεί να επιβάλλονται από εθνικές απαιτήσεις) μπορούν να 
προστίθενται σε παρένθεση στο τέλος του χαρακτηριστικού σήματος, για παράδειγμα, 
Α/132/Β(Μ)Γ-85 (8Ρ503). 

(ο) Λεν είναι απαραίτητο να τροποποιείται το χαρακτηριστικό σήμα πάνω στη συσκευασία κάθε 
φορά που γίνεται μία αναθεώρηση στο πιστοποιητικό σχεδιασμού. Τέτοιο επαναμαρκάρισμα 
θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η αναθεώρηση στο πιστοποιητικό 
σχεδιασμού του κόλου συνεπάγεται αλλαγή στους γραμματικούς κωδικούς τύπου για τον 
σχεδίασμά του κόλου μετά την δεύτερη κάθετο. 

Περιεχόμενο των πιστοποιητικών έγκρισης 

(βλέπε εισαγωγική σημείοιση σ’ αυτό το μέρος) 

Πιστοποιητικά έγκρισης ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού 
παράγραφος 726 

Πιστοποιητικά έγκρισης ειδικών ρυθμίσεων 

παράγραφος 727 

Πιστοποιητικά έγκρισης φόρτωσης 
παράγραφος 728 

Πιστοποιητικά έγκρισης σχεδιασμού του κόλου 

παράγραφος 729 

Ισχύς των πιστοποιητικών 

Πολυμερής έγκριση μπορεί να γίνει με ισχύ του αρχικού πιστοποιητικού που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού ή της φόρτωσης. 

Τέτοια ισχύς μπορεί να λάβει τη μορφή μίας επικύρωσης πάνω στο αρχικό πιστοποιητικό ή της έκδοσης 
μίας ξεχωριστής επικύρωσης, παραρτήματος, συμπληρώματος κ.λπ., από την αρμόδια αρχή της χώρας 
μέσω της οποίας ή στην οποία γίνεται η φόρτωση. 
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Γενική διάταξη για το πρόγραμμα εξασφάλισης της ποιότητας 

Προγράμμιατα εξασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να καθιερώνονται για το σχεδίασμά, την κατασκευή, 
τον έλεγχο, την τεκμηρίωση, τη χρήση, τη συντήρηση και την επιθεώρηση όλων τα>ν κόλων και για τις 
λειτουργίες μεταφοράς και υπό μεταφορά αποθήκευσης για την εξασφάλιση συμφωνίας με τις σχετικές 
διατάξεις αυτής της Προσθήκης. Όπου έγκριση της αρμόδιας αρχής για το σχεδίασμά ή τη φόρτωση 
απαιτείται, τέτοια έγκριση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να εξαρτάται από την επάρκεια του 
προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας. Πιστοποίηση ότι οι προδιαγραφές σχεδιασμού έχουν πλήρως 
εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή. Ο κατασκευαστής, ο αποστολέας, ή ο 
χρήστης οποιουδήποτε σχεδιασμού κόλου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να προσφέρει 
διευκολύνσεις για την επιθεώρηση της συσκευασίας από την αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής και της χρήσης και να επιδεικνύει σε οποιαδήποτε σχετική αρμόδια αρχή ότι: 

(η) Οι μέθοδοι τα υλικά κατασκευής που-χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της συσκευασίας 
είναι σε συμφωνία με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού και 

(Η) Όλες οι συσκευασίες που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα μ’ έναν εγκεκριμένο σχεδίασμά 
επιθεωρούνται περιοδικά καη όπως απαιτείται, επισκευάζονται και συντηρούνται σε καλή 
κατάσταση έτσι ώστε να συνεχίζουν να είναι σύμιφωνες μιε όλες τις σχετικές διατάξεις και 
προδιαγραφές, ακόμια και μικτά από επανειλημμένη χρήση. 
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ΜΕΡΟΣ V 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
3770 (!) Ια ραδιενεργά υλικά που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες θα πρέπει να είναι συσκευασμένα: 

(3) σε συμφωνία με τις διατάξεις για την Κλάση 7 και 

(ό) εκτός εάν μεταφέρονται ως ένα κόλο Τυπου Α ή Τύπου Π, επίσης σε συμφωνία με τις 
διατάξεις της κατάλληλης κλάσης. ' 

(2) Τα πυροφορικά ραδιενεργά υλικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κόλα Τύπου Λ ή Τύπου Β και 
θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα αδρανοποιημένα, 

(3) Γ ια ραδιενεργά υλικά σε εξαιρούσα κόλα που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες Βλέπε 
περιθωριακό 2002 (! 2) και (13). 

(4) Οι συσκευασίες για εξαφθοριούχο ουράνιο 0α πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε συμφωνία με τις διατάξεις του περιθωριακού 3771. 

Διατάξεις για τη συοκευασία και τη μεταφορά του εξαφΟοριούχου ουρανίου 

1771 (1) Οι συσκευασίες για εξαφθοριούχο ουράνιο θα πρέπει να είναι σχεθυκηιένα ως δοχεία πίεσης και 

κατασκεύασμα από κατάλληλο κοινό χάλυβα ή άλλο κατάλληλο κράμα χάλυβα. 

(2) (3) Οι συσκευασίες και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης τους Θα πρέπει να είναι σχεδιασ|ΐένες για 

Θερμοκρασίες εργασίες τουλάχιστον - 40 °0 έως 121 X και για πίεση εργασίας 1.4 ΜΡε (14 
Ββγ). 

(ά) Οι συσκευασίες και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και δόμησης τους Θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένες ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή ή μόνιμη παραμόρφωση όταν 
υπόκεινται για πέντε λεπτά σε υδραυλική πίεση ελέγχου 2.8 ΜΡβ (28 δβτ). 

(ο) Οι συσκευασίες και ο δομικός εξοπλισμός τους (εάν αυτός είναι μόνιμα προσαρμοσμένος στη 
συσκευασία) Θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν μία εξωτερική πίεση 
πιεζομέτρου 150 ΚΡπ (! .5 Β&γ) χωρίς μόνιμη παραμόρφωση. 

(ά) Οι συσκευασίες και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησής τους Θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασ|.ιένες 
ώστε να παραμένουν στεγανές έτσι ώστε να τηρείται το όριο που προκαθορίζεται στην 
παράγραφο (4) (ί). 

(ε) Βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης δεν επιτρέπονται και ο αριθμός ανοιγμάτων 0α πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν λιγότερες. 

(ί) Συσκευασίες ^ιε χωρητικότητα ^ιεγαλύτερη από 450 λίτρα και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και 
δόμησής τους (εάν αυτός είναι μόνηια προσαρμοσ^ιένος στη συσκευασία) θα πρέπει να είναι 
έτσι σχεδιασμένες (ίκπε να παραμένουν στεγανές όταν υπόκεινται στον έλεγχο πτώσης που 
προκαθορίζεται στο περιθωριακό 3742. 

(3) Μετά την κατασκευή, το εσωτερικό των μερών που φέρουν την πίεση Οα πρέπει να είναι διεξοδικά 
καθαρισμένο από γράσο, λάδι, επικαθίσεις, σκουριά και άλλες ξένες ύλες με μία κατάλληλη διαδικασία. 
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(Α) Κάθε κστασκευασ^ιένη συσκευασία και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και δόμησης 

' της θα πρέπει, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, να υποβάλλεται σε μία επιθεώρηση αρχικα πριν 

τεθεί σε υπηρεσία και περιοδικά μετέπειτα. Λυτές ο. επιθεωρήσεις θα πρεπει να 
πραγματοποιούνται και να πιστοποιούνται σε συμφωνία με την αρμόδια αρχή. 

(Μ II αρχική επιθεώρηση θα πρέπει να συνίσταται από έναν έλεγχο των χαρακτηριστικών του 
σχεδωσμού, τον έλεγχο αντοχής, τον έλεγχο στεγανότητας, το έλεγχο χωρητικότητας νερού 
και έναν έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. 

<<λ Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να συνίστανται από μία οπτική επιθεώρηση, τον ελεγχο 

1 αντοχής, τον έλεγχο στεγανότητας και έναν έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίας του 
εξοπλισμού εξυπηρέτησης. Το διάστημα για τις περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρεπει να είναι 
όχι μεγαλύτερο από πέντε χρόνια. Συσκευασίες που δεν έχουν επιθεωρηθεί μέσα σε αυτή την 
περίοδο των πέντε χρόνων θα πρέπει να εξετάζονται πριν τη μεταφορά σε συμφωνία με ενα 
πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. Δεν θα πρέπει να ξαναγεμίζονται πριν την 
συμπλήρωση του πλήρους προγράμματος για τις περιοδικές επιθεωρήσεις. 

(δ) Ο έλεγχος ίων χαρακτηριστικών του σχεδιασμού θα πρέπει να παρουσιάζει συμφωνία με τις 
προδιαγραφές των τύπων σχεδιασμού και το πρόγραμμα κατασκευής. 

(ε| ο έλεγχος αντοχής πριν τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά θα πρέπει να διεξάγεται με 

( ’ υδραυλικό έλεγχ” με εσωτερτκή πίεση 2.8 ΜΡε (28 θ»τ). Γτα τ^ -ρωδτκες επΛεω^ως 
οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μη- επιβλαβής διαδικασία εξέτασης αναγνωρισμένη από την 
αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζεται. 

(0 Ο έλεγχος στεγανότητας Οα.πρέπετ να πραγματοποιείται σε συμφωνία με μία δ,αδ.κασάτ που 
είναι ικανή να δείχνει τις διαρροές στο σύστημα σιιγκράτησης γιε ευαισθησία 0.1 Ιε.Ι/ε ( 
β3Γ.1/5). 

Η χωρητικότητα νερού των συσκευασιών θα πρέπει να καθορίζεται γιε ακρίβεια ± 0.25 % σε 

(8) μία θερμοκρασία αίαφοράς 15 "€. Ο όγκος θα πρέπει να ««φέρεται πάνω στον πίνακα που 

περιγράφεται στην παράγραφο (6), 

15) Με την εξαίρεση των συσκευασιών για λιγότερο από 10 λ» εξαφθοριούχο ουράνιο, η αρμόδια αρχή 
<5. Λ™Γπ™έλει,™ε θα πρέπει για κάθε τύπο σχεδιασμού κόλου εξαφθοριουχου ουρανωυ, να 

περιεχόμενο σε συγιφωνία με το Μέρος IV αυτής της Προσθήκης. 

Μ ω. ηλήκα κατασκευασμένη από μη-διαβρωτικό μέταλλο θα πρέπει να είναι γιε διάρκεια 
προσαργιοσμένη σε κάθε συσκευασία σε μία άμεσα προσπελάσιμη θέση. II μέθοδος π ' ,οσαρ ^ ^ 
πλάκας δεν πρέπει να γιειώνει την αντοχή της συσκευασίας. Τα παρακατω στπιχε.ιο^ του “Χ'"™ ■ 
να είναι γιαρκαρισμένα πάνω στον πίνακα με σφραγίδα ή με οποιαδηποτε άλλη ισοδύναμη μτ.θ . 


* αριθμός έγκρισης, 

- σειριακός αριθμός του κατασκευαστή, 

- μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση πιεζομέτρου) 1.4 ΜΡα(14 03 γ), 

- πίεση ελέγχου (πίεση πιεζομέτρου) 2.8 ΜΡ» (28 βει*), 
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- περιεχόμενο: εξυφθοριούχο ουράνιο, 

- χωρητικότητα σε λίτρα, 

- ^ιέγιστο επιτρεπτό βάρος πλήρωσης εξαφθοριούχου ουρανίου, 

- απόβαρο, 

- ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου περιοδικού ελέγχου, 

- σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο. 

(7) (η) Το εξαφΟοριούχο ουράνιο πρέπει να είναι σε στερεή μορφή όταν [ΐεταφέρεται. 

-(*>) Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να είναι μόνον τέτοια ώστε η χωρητικότητα να μην είναι 
περισσότερο από 95 % γεμισμένη στους ! 21 °0. 

(ο) Ο καθαρισμός των συσκευασιών θα πρέπει να πραγιιατοποιείται μόνον με μία κατάλληλη 
διαδικασία. 

(ά) Η εκτέλεση των επισκευών επιτρέπεται μόνον σε συμφωνία με τα προγράμ^ιατα σχεδιασμού 
και κατασκευής που τίθενται γραπτά, Τα προγράμ^ιατα επισκευής απαιτούν την προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

(ο) Οι ακαθάριστες κενές συσκευασίες θα πρέπει να είναι το ίδιο σφιχτά κλεισμένες, κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς και της ενδιά^ιεσης αποθήκευσης όπως όταν είναι γεμάτες. 

(0 Για τη συντήρηση, ένα πρόγραμμα εγκεκρηιένο από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
ενεργείται. 


3712 

(συνεχ.) 

3771 

(συνεχ.) 


(8) Συσκευασίες κατασκευασμένες σε συμφωνία με το Πρότυπο ΑΝ5Ι Ν/14.1 - !982^' των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ή ισοδύναμες μπορούν να χρησιμοποιούνται, με τη συγκατάθεση της συγκεκριμένης αρμόδιας 
εάν 01 έλεγχοι που προκαθορίζονται σε αυτά τα πρότυπα έχουν διεξαχθεί από τον εμπειρογνώμονα 
που ονομάζεται σ’ αυτά και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και να πιστοποιούνται σε συμφωνία με την 
αρι,ιόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο (4) (ο). 


3772- 

3799 


' ΑΝ8! Ν 14,1 - 1982 δημοσιευμένη το 1982 και διαθέσιμη από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο 

Προτύπων, 10430 Βτοαώναγ, Νβ\ν Υο γΑ, ΝΥ10018, 
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Προσθήκη Λ.8 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.8 


3800- 

3899 Επιφυλασσό}ΐενο 


3900 


3901 


3902 
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. V - *· · . ·' 

1 Προσθήκη Α.9 
ΠΓΟΣΘΗΚΗ Α.9 

I. διατάζεις σχετικές με ετικέτες κινδύνου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συσκευασίες, βλέπε επίσι^ς περιθωριακό 2007. 

(1) Οι ετικέτες αριΟμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7Α, 7Β, 70, 8 και 9 0α 
πρέπει να είναι σε σχήμα ρόμβου και να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 100 χ 100 ιυιη. Έχουν μία μαύρη 
γραμμή 5 ιυιτι μέσα από την άκρη που διατρέχει παράλληλα μ' αυτήν. Εάν το {ΐέγεθος της συσκευασίας 
έτσι απαιτεί, οι διαστάσεις των ετικετών μπορούν να μειώνοντας υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν 
καθαρά ορατές [βλέπε επίσης περιθωριακό 2224 (3)). Οι ετικέτες αριΟμ. 713 και άλλες ετικέτες που πρέπει 
να τοποθετούνται σε οχήματα, σε δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης από 3 ην ή σε μεγάλα 
εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να έχουν διαστάσεις όχι μικρότερες από 250 χ 250 ιτιιυ. 

(2) Η ετικέτα Αριθμ. 11 0α πρέπει να είναι ορθογώνιες, πρότυπου σχήματος Λ5 (148 χ 210 ιιιιυ). Εάν το 
μέγεθος της συσκευασίας έτσι απαιτεί, οι διαστάσεις των ετικετών μπορούν να ^ιειώνοντας υπό την 
προϋπόθεση ότι παραινούν καθαρά ορατές. 

(3) Μία περιγραφή, \ιε αριθμούς ή γρά^ιματα, που αφορούν στη φύση του κινδύνου μπορεί να 
τοποθετείται πάνω στο χαμηλότερο μέρος των ετικετών. 

(4) Η" διατύπωση στις ετικέτες κινδύνου θα πρέπει να είναι καθαρά ερανάγνωστη και ανεξίτηλη. 

(1) Οι ετικέτες κινδύνου πρέπει να τοποθετούνται στις συσκευασίες και στις σταθερές δεξαμενές μ’ 
έναν κατάλληλο τρόπο και να είναι καθαρά ορατές. Μόνον όπου η κατάσταση του εξωτερικού μίας 
συσκευασίας δεν το επιτρέπει αυτό οι ετικέτες θα πρέπει να κολλούνται πάνω σε κάρτες ή πινακίδες που 
είναι με ασφάλεια προσαρ^ιοσμένες στη συσκευασία. Ανεξίτηλα μαρκαρίσματα κινδύνου που αντιστοιχούν 
ακριβώς στα οριζό^ιενα υποδείγματα μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί για ετικέτες. 

(2) Είναι καθήκον του αποστολέα να τοποθετήσει τις ετικέτες. 

(3) Επιπλέον των ετικετών κινδύνου που ορίζονται σ’ αυτήν την Οδιιγία, ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς μπορούν να τοποθετούνται στις συσκευασίες, τα 
εμπορευματοκιβώτια, τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τις συστοιχίες των δοχείων που περιέχουν 
επικίνδυνα εμπορεύματα που ^ιεταφέρονται για μέρος μίας διαδρομής οδικώς και που πρέπει να είναι 
επισημασμένα σε συμφωνία }ΐε τις διατάξεις εκείνων των απαιτήσεων. 

2. Επεξήγηση των συμβόλων 

Οι ετικέτες κινδύνου που ορίζονται για ύλες και είδη των Κλάσεων 1 έως 9 (βλέπε αντίτυπα στο τέλος) 
έχουν τις παρακάτω σημασίες: 


Αριθμ. 1 (μαύρη σε πορτοκαλί φόντο: έκρηξη βόμβας υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαιρέσεις 

στο επάνω μισό, κατάλληλος αριθμός 1.1,1.2 και 1.3, 

υποδιαίρεσης και γράμμα ομάδας 
συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός αριθμός 1 
στην κάτω γωνία): 

Αριθμ. 1.4 (μαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθμός υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαίρεση 1.4. 

υποδιαίρεσης Ί .4' που γεμίζει το μεγαλύτερο 
μέρος του επάνω μισού, κατάλληλο γράμμα 
ομάδας συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός 
αριθμός 1 στην κάτω γωνία): 


Αριθμ. 1.5 (μαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθμός 

υποδιαίρεσης' 1.5' που γεμίζει το μεγαλύτερο 


υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαίρεση 1.5, 


Προσθήκη Α.9 


Αριθμ. 1.6 

Αριθμ. 01 
Αριθμ. 2 

Αριθμ. 3 
Αριθμ. 4.1 

Αριθμ. 4.2 
Αριθμ. 4,3 
Αριθμ. 5.1 

Αριθμ. 5.2 

Αριθμ. 05 
Αριθμ. 6. ί 

Αριθμ. 6.2 


τμήμα του επάνω μισού, γράμμα ομάδας 
συμβατότητας Ό* στο κάτω μισό, μικρός 
αριθμός 1 στην κάτω γαινία): 

(μαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθμός 
υποδιαίρεσης 1 1.6’ που γεμίζει το μεγαλύτερο 
τμήμα του επάνω μισού, γράμμα ομάδας 
συμβατότητας 'Ν' στο κάτω μισό, μικρός 
αριθμός' 1' στην κάτο) γωνία), 

(μαύρο σε πορτοκαλί φόντο, έκρηξη βόμβας 
στο επάνω μισό): 

(κύλινδρος αερίου, μαύρος ή λευκός, σε 
πράσινο φόντο, μικρός αριθμός 2 στην κάτω 
γωνία): 

(μαύρη ή λευκή φλόγα σε κόκκινο φόντο): 

(μαύρη φλόγα σε φόντο από ισαπέχουσες 
εναλλασσόμενες κόκκινες και λευκές κάθετες 
ραβδώσεις): 

(}ΐαύρη φλόγα σε λευκό φόντο, το κάτω 
τρίγωνο της ετικέτας κόκκινο): 

(μαύρη ή λευκή φλόγα σε *ιπλε φόντο): 

(φλόγα πάνω από έναν κύκλο, μαύρη σε 
κίτρινο φόντο, μικρός αριθμός "5.1" στην κάτω 
γωνία): 

(φλόγα πάνο) από έναν κύκλο, }.ιαύρη σε 
κίτρινο φόντο, μικρός αριθμός ”5.2" στην κάτω 
γωνία): 

(φλόγα πάνω από έναν κύκλο, μαύρη σε 
κίτρινο φόντο): 

(νεκροκεφαλή σε διασταυρού^ιενα οστά, μαύρη 
σε λευκό φόντο): 

(σύμβολο με τρεις ημισέληνσυς τοποθετημένες 
σ’ έναν κύκλο): 


υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαίρεση 1.6, 


υπόκειται σε έκρηξη, 

μη-εύφλεκτο μη-τοξικό αέριο, 

κίνδυνος φωτιάς (εύφλεκτο υγρό), 
κίνδυνος φωτιάς (εύφλεκτο στερεό), 


ύλη που υπόκειται σε αυτόματη 
ανάφλεξη, 

κίνδυνος έκλυσης εύφλεκτων αερίων 
σε περίπτωση επαφής με το νερό, 

οξειδωτική ύλη 

οργανικό υπεροξείδιο, κίνδυνος 
φωτιάς, 

κίνδυνος ενίσχυσης της φωτιάς, 

τοξική ύλη: να διατηρείται ξεχωριστά 
από τρόφιμα και άλλα είδη για 
κατανάλωση σε οχήματα και σημεία 
φόρτωσης, εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης, 

μολυσματικό: να διατηρείται 
ξεχωριστά σε οχήματα και σε σημεία 
φόρτωσης, εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης, από τρόφιμα, άλλα 
είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές. 
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Αριθμ. 7Α 


Αριθμ. 7Β 


(τυποποιημένο τριφύλλι, επιγραφή 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ακολουθούμενη από μία κάθετη 
ράβδωση στο κάτω μισό, με το παρακάτω 
κείμενο: 


ραδιενεργό υλικό σε συσκευασίες της 
Κατηγορίας I - ΛΕΥΚΗ. Στην 


Περιεχόμενο. 

Δραστικότητα . 

μικρός αριθμός 7 στην κάτω γωνία, }ΐαύρο 
σύμβολο και επιγραφές σε λευκό (ρόντο, 
κόκκινη κάθετη ράβδωση): 

(όπως παραπάνω, αλλά με δύο κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις στο κάτω μισό και το 
παρακάτω κείμενο: 

Περιεχόμενο. 

Δραστικότητα. 

Δείκτης μεταφοράς. 

(στο ορθογώνιο μαύρο πλαίσιο). Μικρός 
αριθμός 7 στην κάτω γωνία, μαύρο σύμβολο 
και επιγραφές. Φόντο στο επάνω μισό: κίτρινο. 
Φόντο στο κάτω μισό: λευκό. Κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις): 


περίπτωση φθοράς στις συσκευασίες, 
κίνδυνος για την υγεία από κατάποση ή 
εισπνοή, ή επαφή με το χυμένο 
περιεχόμενο. 


ραδιενεργό υλικό σε συσκευασίες της 
Κατηγορίας II - ΚΙΤΡΙΝΗ. Οι 
συσκευασίες να διατηρούνται μακριά 
από συσκευασίες που φέρουν την 
επιγραφή 'ΡΟΤΟ" (βλέπε περιθωριακό 
2711). Στην περίπτωση φθοράς στις 
συσκευασίες, κίνδυνος για την υγεία 
από κατάποση ή εισπνοή, ή επαφή με 
το χυμένο περιεχόμενο και κίνδυνος 
εξωτερικής ακτινοβολίας σε μία 
απόσταση. 


Αριθμ. 70 (όπως παραπάνω, αλλά με τρεις κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις στο κάτω μισό): 


Αριθμ. 70 (τυποποιημένο τριφύλλι, επιγραφή 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ και αριθμός 7. Μαύρο σύμβολο 
και επιγραφές. Φόντο στο επάνω μισό: κίτρινο, 
φόντο στο κάτω μισό: λευκό. 

Η χρήση της λέξης -ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ” στο κάτω 
μισό είναι προαιρετική ώστε να επιτρέπει την 
εναλλακτική χρήση αυτής της ετικέτας για την 
ένδειξη του κατάλληλου χαρακτηριστικού 
αριθμού της ύλης για το φορτίο): 

Αριθμ.* (υγρό που στάζει από έναν δοκιμαστικό 
σωλήνα σε μία πλάκα και από έναν άλλο 
δοκιμαστικό σωλήνα σε ενα χέρι. Μαύρο σε 
λευκό φόντο. Το κάτω τρίγωνο της ετικέτας 
μαύρο με λευκό περιθώριο): 


ραδιενεργό υλικό σε συσκευασίες της 
Κατηγορίας III - ΚΙΤΡΙΝΗ. Οι 
συσκευασίες να διατηρούνται μακριά 
από συσκευασίες που φέρουν την 
επτγραφή ”ΡΟΤΟ” (βλέπε περιθωριακό 
271!). Στην περίπτωση φθοράς στις 
συσκευασίες, κίνδυνος για την υγεία 
από κατάποση ή εισπνοή, ή επαφή ιιε 
γο χυμένο περιεχόμενο και κίνδυνος 
εξωτερικής ακτινοβολίας σε μία 
απόσταση, 

ραδιενεργό υλικό που παρουσιάζει 
τους κινδύνους που περιγράφονται στα 
7Λ, 7Β ή 70, 


διαβρωτική ύλη. 
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Αριθμ 9 (λευκό φόντο με 7 μαύρες κάθετες ραβδώσεις 
στο επάνω μισό και μικρός αριθμός 9, 
υπογραμμισμένος, στην Κάτω γωνία): 

Αριθμ 10 Επιφυλασσόμενο 

Αριθμ 11 (δύο μαύρα βέλη σε λευκό ή κατάλληλο για τη 
δημιουργία αντίθεσης φόντο): 


διάφορες ύλες και είδη που, κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς, παρουσιάζουν 
κινδύνους άλλους από εκείνους που 
καλύπτονται από τις άλλες κλάσεις. 


αυτή η πλευρά προς τα επάνω: 
η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται, \\ε τα 
βέλη να δείχνουν προς τα επάνω, 


3. Μεταβατικές διατάξεις 

3903 Οι ετικέτες κινδύνου που μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1987 συμφωνούσαν με τα υποδείγματα Αριθμ 7Α, 7Β. 
70 και 11 μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. 

3904- 

3999 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥ ΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Νο ϋ5 


ΕηΒίέϊίς κινδύνου 

I ιπ Βκξηγι:ιβίις, βλέπτε ΓΤρκτθήκη λ. 9 (περιθώριά 3902) 















ΕΦΗ Μ ΕΡΙΪ ΤΗ IΧΥΒ ΕΡΝΗΣΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΪΛΕΎτ Ε ΡΟ)^ 
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Να 7Ζ 


Νϋ 7Ρ 


Να 8 


Μα * 


1) Ένθίπξη ιύυ κοηάλλψχι» αριθμ ού τκτϋ διαίρεσης και γράμματος της ομάΑας σημβατάτητας 

2) Ένδειξη τοΰ καϊπλίηλί» γράμμΰπΰς τη£ αμάδας ρυμβ&Γό'ϊητας 
3-3 Για τις ΐιασιάάΐι^ Γ-Αέ^ι ετικέ™ ΑριΟμ. 1 

4) Για τις διαστάίτκι.;, βλέ*ε ετικέτα 7Α Λ 

5) Οι διαστάπει; των «ϊκέτών ιω» θα επικολλώνται <ηα κόλα Θγι έ^ουν σμτκρννΟδί ατο σχήμα Α ,· (7 4χ γπιπ.. 


Γ χί; ■ .-λ 


Να 1 1 


Να 1ν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 
(ΤΕΥΧΟΣ II) 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Περιθωριακά 

Σχέδιο του Παραρτήματος . 1 ® ®00 

Εφαρμοσιμότητα άλλων διατάξεων, εθνικών ή διεθνών . 10 001 

Εφαρμοσιμότητα των διατάξεων του Μέρους I . 10 002 

Μέρος I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Γενικά 10 010 και επόμενα 

Πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος 

(περιλαμβανομένων περιορισμένων ποσοτήτιον) . 10 010 και επόμενα 

Ορισμοί . 10 014 και επόμενα 

Τμήμα 1 Τ ρόπος μεταφοράς 10 100 κεα επόμενα 

Μέθοδος αποστολής, περιορισμοί στη ^ιεταφορά . 10 105 και επόμενα 

Πλήρες φορτίο . 10 108 κ0 “ επόμενα 

Μεταφορά χύμα ... 10 111 και επό^ιενα 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια . 10 118 και επόμενα 

Μεταφορά σε δεξαμενές . 10 121 και επόμενα 

Τμήμα 2 Ειδικές προϋποθέσει ηοος εκπλήρωση από τα μ εταφορικά 

μέσα και τον εδοπλισαό τους 10 200 και επό^ιενα 

Τύποι οχημάτων . 10 204 και επόμενα 

Οχήματα με σταθερές ή αφαιρού^ιενες δεξαμενές ή οχήματα 

συστοιχιών . 10 220 και επόμενα 

Πυροσβεστικές συσκευές . 10 240 και επόμενα 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός . 10 251 και επόμενα 

Διάφορος εξοπλισμός . 10 260 και επόμενα 

Έγκριση οχημάτων 


10 282 και 10 283 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 

Τμήμα 3 Γενικές απαιτήσεις ε£υπηρετήσεα>ς 

Πληρώματα οχημάτων ..... 

Ειδική εκπαίδευση οδηγόιν . 

Επίβλεψη οχημάτων . 

Μεταφορά επιβατών . 

Χρήση πυροσβεστικών συσκευών . 

Φορητές φωτιστικές συσκευές ..... 

Αδειες δεξαμενές ... 

Έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στη μονάδα μεταφοράς . 

Γ ραπτές οδηγίες . 

Τμήμα 4 Ειδικές διατάξεκ που αφορούν τη φόοτωση. εκωόρτωση 

και χειρισμό 

Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων . 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα . 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα εμπορευματοκιβώτιο .. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως με εμπορεύματα περιεχόμενα 
σε εμπορευματοκιβώτιο . 

Καθαρισμός προ τη φορτώσεως . 

Χειρισμός και στοιβασία . 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση . 

Απαγόρευση καπνίσματος . 

Προφυλάξεις για ηλεκτροστατικές φορτίσεις . 

Φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών σε 
εμπορευματοκιβώτια . 

Θέση σε κίνηση της μηχανής κατά τη διάρκεια της φορτώσεως 
ή της εκφορτώσεοις .. 


Περιθωριακά 

10 300 και επόμενα 
10 311 και επόμενα 
10 315 και επόμενα 
1 0 321 και επόμενα 
10 325 και επόμενα 
10 340 και επόμενα 
10 353 και επόμενα 
10 378 και επόμενα 
10 381 και επόμενα 
10 385 και επόμενα 

10 400 και επόμενα 
10 401 και επόμενα 
10 403 και επό^να 
10 404 και επόμενα 

10 405 και επόμενα 

10413 

10414 

10415 

10416 

10 417 και επόμενα 
10 419 και επόμενα 
10 431 και επόμενα 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 

Περιθωριακά 

Τμήμα 5 Ειδικές διατάδε* που αωορούν τη λειτουργία των ογημάτων 10 500 και επόμενα 

Επισήμανση των οχημάτων . 10 500 και επόμενα 

Στάθμευση γενικά . 10 503 και επόμενα 

Στάθμευση τη νύκτα ή σε κακή ορατότητα ... 10 505 και επόμενα 

Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ειδικό κίνδυνο . 10 507 και επόμενα 

•Αλλες διατάξεις . »° 599 και επόμενα 

Τμήμα 6 Μεταβατικές διατάξεις, ανακλ ήσεις και διατάξεις 

ιδιόρρυθμες για ορισαένες ττώρες 10 600 και επόμενα 

Ταχεία διαδικασία για να επιτραπούν παρεκκλίσεις προς 

το σκοπό δοκιμών .... 10 602 και επόμενα 

Εξαιρέσεις . 1 ® ^03 

Μεταβατικές Διατάξεις ... 10 604 κ&ι επόμενα 

Μέρος II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΕΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 1 ΜΕΧΡΙ 9 

Κλάση 1 Εκρηκτικές ύλες και είδη ... 11 000 και επόμενα 

Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση . 21 000 και επόμενα 

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά . 31 000 και επόμενα 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά . 41 000 και επόμενα 

Κλάση 4.2 Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη . 42 000 και επόμενα 

Κλάση 4.3 Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό . 43 000 και επόμενα 

Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ύλες . 51 000 και επόμενα 

Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια . 52 000 και επόμενα 

Κλάση 6.1 Τοξικές ύλες . 61 000 και επόμενα 

Κλάση 6.2 .Μολυσματικές ύλες . *>2 000 και επόμενα 

Κλάση 7 Ραδιενεργείς ύλες . 71 000 και επόμενα 

Κλάση 8 Διαβρωτικές ύλες . 81 000 και επόμενα 

Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη . 91 000 και εϊΐ6 Ρ ενα 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 

Μέρος III. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 

Περιθωριακά 


Προσθήκη Β. 1 Διατάξεις κοινές στις Προσθήκες Β. 1 . 200 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β. 1 β Διατάξεις που αφορούν σταθερές δεξαμενές (οχήματα- 

δεξαμενές) αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και 

οχήματα συστοιχιών ... 211 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β. 1 I) Διατάξεις που αφορούν εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές 212 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β. I ο Διατάξεις που αφορούν σταθερές δεξαμενές και αποσυναρ- 

μολογούμενβς δεξαμενές από ενισχυμένο πλαστικό . 213 000 και επόμενα 


Προσθήκη Β. 1 <1 Προϋποθέσεις που αφορούν τα υλικά και την κατασκευή 
συγκολλη}ΐένων σταθερών δεξαμενών, συγκολλημένων 
αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και περιβλημάτων 
συγκολλημένων εμπορευ^ιατοκιβωτίων-δεξαμενών που 
προορίζονται για τη μεταφορά υγροπουηιένων αερίων 

βαθιάς καταψύξεως της Κλάσης 2 . 214 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β.2 Ενιαίες διατάξεις που αφορούν την κατασκευή οχημάτων 

προοριζόμενα για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτοιν 


συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τους 

εγκεκριμένους τύπους τους, όπου αυτό χρειάζεται . 220 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β.3 Πιστοποιητικό εγκρίσεως για οχήματα που μεταφέρουν 

ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα . 230 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β.4 Υπό επιφύλαξη . 240 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β.5 Κατάλογος ουσιών και αριθμοί αναγνώρισης . 250 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β.6 Πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως οδηγού σύμφωνα με το 

περιθωριακό 10 315 (1) . 260 000 και επόμενα 

Προσθήκη Β.7 Σήμα για ύλες υψηλής θερμοκρασίας . 270 000 και επόμενα 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 


Σχέδιο του Παραρτήματος 
10 000 (1) Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει: 

(β) Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών όλων των Κλάσεων 

(Μέρος I). 

(δ) Ειδικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στην μεταφορά επικίνδυνων ουσιών των Κλάσεο)ν 1 

μέχρι 9 (Μέρος II). 

(ο) Προσθήκες όπως τα παρακάτω: 

- Προσθήκη Β,ΐε που αφορά σταθερές δεξαμενές (οχήματα, δεξαμενές), 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών, 

• Προσθήκη Β.Π> που αφορά εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, 

- Προσθήκη Β.ΐο που αφορά σταθερές δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές 
κατασκευασμένες από ενισχυμένο πλαστικό, 

* Προσθήκη Β.ΐά που αφορά τις προϋποθέσεις για τα υλικά και την κατασκευή 
συγκολλημένων σταθερών δεξαμενών, συγκολλημένων αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών 
και περιβλημάτων συγκολλημένων εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών που προορίζονται για 
τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της Κλάσης 2 ή για τα οποία 
απαιτείται η πίεση δοκιμής να μην είναι μικρότερη από 1 Μρβ (10 όβτ), 

- Προσθήκη Β.2 που αφορά τις ενιαίες διατάξεις για την κατασκευή οχημάτων προοριζόμενα 
για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τους 
εγκεκριμένους τύπους τους, όπου αυτό χρειάζεται, 

- Προσθήκη Β.3 που περιέχει τύπο πιστοποιητικού για έγκριση οχημάτων, 

- Προσθήκη Β.4 που περιέχει όρους που αφορούν την εκπαίδευση οδηγούν οχημάτων που 
μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα 

- Προσθήκη Β.5 που περιέχει τον κατάλογο ουσιών που καλύπτονται από το περιθωριακό 
10500(2), 

- Προσθήκη Β.6 που περιέχει υπόδειγμα πιστοποιητικού εκπαιδεύσεως οδηγού. 

- Προσθήκη Β.7 για το σήμα υλών υψηλής θερμοκρασίας 

(2) Οι γενικές διατάξεις του Μέρους I και οι ειδικές διατάξεις του Μέρους II χωρίζονται σε Τμήματα με 
τις ακόλουθες επικεφαλίδες: 

Γενικά: Το παρόν τμήμα περιγράφει το πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος και περιλαμβάνει τις 

διατάξεις που αφορούν επιτρεπόμενες εξαιρέσεις και ορισμούς. 

Τμήμα 1: Τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων (αυτό το τμήμα περιέχει τις διατάξεις που αφορούν 
μέθοδο αποστολής, περιορισμούς αποστολής, πλήρη φορτία και τη δυνατότητα ^ιεταφοράς 
εμπορευμάτων χύμα, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια ή σε δεξαμενές) 
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Τμήμα 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση με τα μέσα μεταφοράς και εξοπλισμός αυτών 
Τμήμα 3: Γ ενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

Τμήμα 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό (αυτό το τμήμα 
περιέχει επίσης τις απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως) 

Τμήμα 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των οχημάτων 

Τμήμα 6: Μεταβατικές διατάξεις, μειώσεις και διατάξεις αποκλειστικές για ορισμένες χώρες. 

Εφαρμοσιμότητα άλλων διατάξεων, εθνικών ή διεθνών. 

10 001 (1) Αν το όχημα που εκτελεί εργασία μεταφοράς με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτής της Οδηγίας 

αποστέλλεται πάνω σε τμήμα του ταξιδιού κατά τρόπο διαφορετικό από την οδική έλξη, οποιεσδήποτε 
εθνικές ή διεθνείς διατάξεις που διέπουν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σ' εκείνο το τμήμα με 
τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για την αποστολή του οδικού οχήματος, θα έχουν εφαρμογή σ 
εκείνο το τμήμα του ταξιδιού. 

(2) Στις περιπτώσεις όπου κάποια μεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας 
υπόκετται επίσης στο σύνολο ή σε μέρος του ταξιδιού στις διατάξεις μίας διεθνούς σύμβασης, η οποία 
καθορίζει την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με κάποιο τρόπο μεταφοράς εκτός της οδικής 
μεταφοράς δυνάμει διατάξεων που εκτείνουν την εφαρμοσιμότητα της σύμβασης αυτής σε ορισμένες 
υπηρεσίες μηχανοκίνητων οχημάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της διεθνούς σύμβασης θα εφαρμόζονται 
στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως με εκείνες αυτής της Οδηγίας οι οποίες δεν είναι ασύμβατες με εκείνες, οι 
υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Οδηγίας δεν θα εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού. 

Εφαρμοσιμότητα των διατάξεων του Μέρους I του Παραρτήματος. 

10 002 Οταν διατάξεις του Μέρους II ή των Προσθηκών του παρόντος Παραρτήματος συγκρούονται με διατάξεις 
του Μέρους 1, εκείνες οι διατάξεις του Μέρους I δεν θα έχουν εφαρμογή. 

Παρά ταύτα, 

(β) οι διατάξεις των περιθωριακών 10 010 και 10 013 θα έχουν προτεραιότητα πάνω σ’ εκείνες του 
Μέρους Η, 

(Β) οι διατάξεις του περιθωριακού 10 403 θα λαμβάνουν προτεραιότητα επί των απαγορεύσεων για μικτή 
φόρτωση που προβλέπεται στο Τμήμα 4 του Μέρους 11. 


10 003- 
10 009 
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ΜΕΡΟΣ I 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΕΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

(Βλέπε, όμως, το περιθωριακό 10 002) 


Γενικά 

Πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος 

10 010 Το Παράρτημα Α εξαιρεί από τις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος, πλην των διατάξεων του 
περιθωριακού 10 381 (I) (η) όπου ισχύουν, την μεταφορά που εκτελείται υπό τις συνθήκες 
(συσκευασίας όγκου κ.λπ.) που αναφέρονται στα περιθωριακά 2201β, 23018, 2401 β, 24718, 2501», 
25 51 μ, 26018,2801 ο και 29018. 


10 011 Πίνακας που καθορίζει τις περιορισμένες ποσότητες επικίνδυνων υλών σε κόλα που μπορεί να 
^ιεταφερθούν σε μία μεταφορική μονάδα χωρίς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 
που έχουν σχέση με: 

ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 
(όλα τα Τμήματα 2 των Μερών I και II), υποκείμενες εντούτοις στις διατάξεις των περιθωριακών 
10 240(1) (β) και 21 212, 

τα πληρώματα οχήματος (περιθωριακά XX 3! 1 των Μερών I και II), 

την ειδική εκπαίδευση για οδηγούς (περιθωριακό 10315), 

την μεταφορά επιβατών (περιθωριακό 10325), 

γραπτές οδηγίες (περιθωριακά XX 385 των Μερών I και II), 

τους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης (περιθωριακά XX 407 του Μέρους 11) και 

ειδικές διατάξεις σχετικά *ιε τη λειτουργία των οχημάτων (όλα τα Τμήματα 5 των Μερών I και 11). 
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Γενικές Διατάξεις 



Πολλαπλασιαστές για τβν υπολογισμό των 
συνολικών ποσοτήτων που εξαιρούνται για 
φορτίο που περιλαμβάνει πολλές ύλες που 

2 κάθε μία περιορίζεται από διαφορετικά 
ρια όγκου (βλέπε παρακάτω σημείωση 1) 


1,2 [μόνο αέρια 
ταξινομημένα υπό (β) και 
(6Λ 3,4.1,4.2, 4.3, 3.1, 
5.2,6.1, 8 και 9 




1·, 3°, 4* (Αριθμοί Ηνωμένων Εθνών 0081, 
0082 και 0241), 5® - 7% 9®, 10*. 12°, 13°, 15*, 
17° - 19*, 21® ■ 23 β , 25°, 27°, 30° - 32°, 34% 
48° (Αριθμ, ΟΠΕ 0331 και 0332) 


ΊθμοΙ Ηνωμένων Εθνών χλην των 
2 και 0241), 8% 11% 24® 


26°, 29°, 33° 


35° έως 43“ 


46% 47“ 


48° (Αριθμ. ΟΗΕ 0482) 


Αέρια του 1%2®,4°,5®,6® και 7° στο Α και Ο 


Αέρια του 3° στο Α και Ο 


Αέρια και είδη του Ι°Γ 


Αέρια και είδη του 2®,3%4%5%6%7“ στο Ρ 


Χλωριούχο κυάνιο του 2“ΤΟ 


Φωσγένιο του 2“ΤΟ, Φθόριο του Ι°ΤΟΟ 


Λοιπά αέρια και είδη του 1®,2®.4®,5®,6®, 7° 
στο Τ,ΤΟ,ΤΟ,ΤΡ, ΤΟΟ,ΤΡΟ 



Κενές αυσκευασίες του 8° στο 
Τ,ΤΟ,ΤΟ,ΤΡ,ΤΟΟ.ΤΡΟ. ή άλλα κενά δοχεία 
που περιείχαν αέρια ταξινομημένα στο Τ, ΤΟ, 
ΤΟ, ΓΡ, ΤΟΟ ή ΤΡΟ 


6°, 12®, 13“ και ύλες της Μ (ε) Η ή I !“,Ι4® έως 
28® και 41® έως 47% 57* 


Ύλες της (Ι>) του Η® και 14® έως 28® και 4 Γ 


1® (»), 2® (β) και 3° {*>), 4® (») και <*>), 5® (»), 
και 7.® (θ) 


31® (ο) και 34“ (ο) 


Αλλες ύλες 


I® (6) και 2® (ο) 




4.1 













































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Κλώσεις 


Ανώτατη συνολική ποσότητα ανά μεταφορική μονάδα 
(μικτό βάρος) 


Πολλαπλασιαστές για τον υπολογισμό των * 
συνολικών ποσοτήτων που εξαιρούνται για 
φορτίο που περιλαμβάνει πολλές ύλες που 200 

η κάβε μία περιορίζεται από διαφορετικά . 
όρια όγκου (βλέπε παρακάτω σημείωση 1) 


21° έως 26“ 


35°, 36°, 45°, 46° 


37° έοις 40® και 47° έως 30° 


Αλλες ύλες _ 


Ι'Ο _ 


Ύλες ταξινομημένες υπό (&) 


Ύλες ταξινομημένες υπό (ο) 


Π* (π), 13* (λ), 14“ (»), και 16® (ο) έως 18° (») 


11° (έ>) έ<ος 17“ (6) 


11“ (ο) έως 13° (ο) 


5.1 Ύλες ταξινομημένες υπό (») _ 

Ύλες ταξινομημένες υπό φ) 

Ύλες ταξινομημένες υπό (ο) 


5 ®, 6 “, 13 “. 16 " 


7®έ»ς10“, 17° έως 20“ 


Ύλες ταξινομεί ένες υπό (ε) 


Ύλες ταξινομημένες υπό (6) 


Αλλες ύλες (εκτός I “ και 2“) 


2 ° _ 


Ύλες της φ) __ 


Υλικά των περιθωριακών 2704, προγράμματα 
Γ έως 4° _ 


6®, 14° και όλες και είδη ταξινομημένες υπό (β) 


Ύλες και είδη ταξινομημένες υπό φ) 


Ύλες και είδη ταξινομημένες υπό (ο) 


Υλες ή είδη ταξινομημένα υπό 1“ (6), 4° (ο) ή 
5“ 


Είδη του 8“(ς) 


Π “(ο), Ι2“(ς), 
3!"(ς), 32"(ε), 
33“φ) & 35°(ί>) 


13“φ)& 34°(ε) 


20"{ο)και2Ι“(ο) 







ί' Εξαιρείται το βάρος της συσκευής κατάψυξης εάν υπάρχει τέτοια 

1 Εξαιρείται το βάρος της συσκευής κατάγ/νξης εάν υπάρχει τέτοια 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γενικές Διατάξεις 

10 011 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι ανώτατες ποσότητες που εμφανίζονται στον πσρσπάνεο πίνακα αντιτφοσωπτώουν βαθμό 
(συν.) κινδύνου ο οποίος μπορεί, από μια πολό απλοποιημένη άποψη, να θεωρηθεί σαν ισότιμος για κάθε μία από τις 
αναγραφόμενος ύλες. Ο κίνδυνος αιπός δεν θα ξεπερνιέται ακόμη και όταν ένα φορτίο που &ν θίγεται από 
οποιαδήποτε απαγόρευση επί μικτής φορτώσεως περιλαμβάνει περισσότερες από μία επικίνδυνες άλες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2; Όπου το ίδιο όριο εξαιρέσεως ισχύει για τις ύλες για τις οποίες πρόκειται, τα αντίστοιχα 
βάρη τους προσθέτονται και το σύνολο δε\' πρέπει να υπερβεί εκείνο το όριο. Όπου εντούτοις, ισχίιουν για τις 
ύ^ς· διαφορετικά όρια εζαιρέσεως, οι ανώτατες ποσότητες που επιτρέπονται για κάθε μία θα υπολογίζονται 
όπως παρακάτω: 

(α) Το ολικό πραγματικό βάρος κάθε ύλης που αναφέρεται σε οποιαδήποτε στήλη του πίνακα 
θα πολλαπλσσιάζεται με το συντελεστή που αναφέρεται στην κεφαλή της στήλης. 

φ) Τα προϊόντα που επιτυγχάνονται κατ ’ αυτό τον τρόπο θα προστίθενται μαζί και το σύνολο τους 
δεν θα υπερβαίνει το /. 000. 

Μέχρι αυτό τον αριθμό, η διαφορά διαιρούμενη με το συλτελεστή που αντιστοιχεί προς κάποια άλλη ύλη 
δίνει το όριο εξαιρέσεως που δεν έχει ακόμη καλυφθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για την εφαρμογή αυτού του περιθωριακού και του πίνακά τον σε δείγματα της Κλάσης 1, 
θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις που ισχύουν για τον αριθμό είδους της ύλης ή του είδους που 
αντιστοιχεί στον κώδικα ταξινόμησης των δειγμάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Στην περίπτωση μεταφοράς από ιδιώτες, υπηρεσίες μεσαζόντων ή επιχειρήσεις όταν τέτοια 
μεταφορά είναι δευιερεύουσα ιος προς την κύρια δρασνηριότητά τους, βλ επίσης περιθωριαχό 10 603. 


Παράδειγμα αυτών των υπολογισμών 


Κλ. 

Ύλη 

Ανώτατη ποσότητα 

5 *£ 

20 Λ# 

50 *£ 

100 λζ 

333 λξ 

500 

1000 λξ 

2 

2°(α) 







100 

3 

33° (ο) 






50 



4°(ο) 



2 






16-φ) 



3 





6.1 

16* (ε) 




25 




Σύνο» 

ποσο 

ίο μεταφερομένων 
τήτων 



5 

25 


50 

100 

Πολλαπλασιαστής 

200 

50 

20 

10 

3 

2 

1 

Προϊόν (πολ/στήςχ 
ποσότητα) 



100 

250 


100 

100 

Σύνολο προϊόντων 


100 + 250 + 100 + 100 

= 550 


Αφού το σύνολο των προϊόντων είναι λιγότερο από 1,000, η παραπάνω περίπτωση αφήνει διαθέσιμα μέσα στο 
όριο εξαιρέσεως 1,000 - 550 = 450 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθεί το φορτίο, 
παραδείγματος χάρη, κυλίνδρους αερίου της Κλάσης 2,11 β (α) (όριο 333 λχ) ^ 450 ■ 3 = 150 & 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για την εφαρμογή αυτού του περιθωριακού και του πίνακά τον, τα βάρη των υγρών ή 
αερίων που περιέχονται στις συνηθισμένες στάνές- δεξαμενές ή μέσα μεταφοράς για την προώθησή τους ή 
για την λειτουργία του εξεώικενμένου εξοπλισμού (ψυκτικές συσκευές για παράδειγμα) ή για την εξασφάλιση 
της ασφάλειάς τους, δεν θα λσμβάνσνται υπόψη. 
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Γενικές Διατάξεις 


10 011 Αυτοί οι πολλαπλασιασμοί ή διαιρέσεις μπορεί να αποφευχθούν με τη χρησιμοποίηση των πινάκων βάρους που 
(συνεχ.) υπάρχουν παρακάτω. 

Ανάκατο βάρος κάθε μιας από δύο διαφορετικές ύλες που αναφέρονται στις στήλες Α μέχρι Ο του παραπάνω πίνακα που μπορεί να 
φορτωθούν μαζί σε μεταφορική μονάδα χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια εξαιρέσεως (σε λ£). 


Στάλε*: Α κ αι επό 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γενικές Διατάξεις 

10012 (1) Στην περίπτωση εξαιρέσεων που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 011, το έγγραφο ζαφοράς που 

προβλέπεται από το περιθωριακό 2002 (3) θα φέρει την παρακάτω εγγραφή ^ιετά από τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο Β των ειδικών προϋποθέσεων για κάθε Κλάση του Παραρτήματος Α: 

” Φορτίο μη υπερβαίνον τα όρια εξαιρέσεως που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 011" 

(2) Οταν αποστολές από περισσότερους του ενός αποστολείς ^ιεταφέρονται στην ίδια μονάδα 
μεταφοράς, τα έγγραφα μεταφοράς που συνοδεύουν αυτές τις αποστολές δεν υποχρεούνται να φέρουν την 
εγγραφή που ορίζεται στην παράγραφο (1). 

10 013 


Ορισμοί 

10 014 (1) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: 

Ο όρος "αρμόδια αρχή" ση^ιαίνει την αρχή που έχει υποδειχθεί σαν τέτοια σε κάθε χώρα και σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την Κυβέρνηση. 

Ο όρος "αέριο" σημαίνει αέριο ή ατμός. 

Ο όρος "επικίνδυνες ύλες", όταν χρησιμοποιείται μόνος σημαίνει τις ύλες και τα είδη που 
ορίζονται ότι είναι ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

Ο όρος "ΚΙϋ" σημαίνει διατάξεις που αφορούν διεθνή μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο που αποτελούν το Παράρτημα I της ΟΟΤΙΡ - Συνθήκη που 
αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές με σιδηρόδρομο. Παράρτημα Β * Ενιαίοι κανόνες που 
αφορούν το συμβόλαιο για διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με τον σιδηρόδρομο (01 Μ). 

Ο όρος "μεταφορά χίψα" σημαίνει τη μεταφορά στερεάς ύλης χωρίς συσκευασία. 

Ο όρος " εμπορευματοκιβώτιο " σημαίνει είδος εξοπλισμού μεταφορών (ανυψούμενο όχημα ή 
άλλη παρόμοια κατασκευή): 

μόνιμου χαρακτήρα και κατά συνέπεια αρκετά στερεό για να είναι κατάλληλος για 
επανειλημμένη χρήση, 

ειδικά σχεδιασμένος για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων, με ένα ή 
περισσότερα μέσα μεταφοράς, χωρίς θραύση του φορτίου, 

εξοπλισμένου }ΐε συσκευές που επιτρέπουν τον έγκαιρο χειρισμό του, ειδικότερα 
όταν μεταφορτώνεται από ένα μέσον μεταφοράς σε άλλο, 

, σχεδιασ^ιένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο το γέμισμα και το άδειασμα, 
και να έχει εσωτερικό όγκο όχι λιγότερο από 1 ιτι 5 . 
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6245 


10 014 
(ουνεχ.) 


Γενικές Διατάξεις 

Ο όρος " εμπορευματοκιβώτιο " δεν καλύπτει συμβατικές συσκευασίες, ή ΙΒΟ, ή οχήματα, ή 
εμπορευ ματοκιβώτια-δεξαμε νές. Μόνο για την Κλάση 7, ο όρος "εμπορευματοκιβώτιο" ορίζεται 
στο περιθωριακό 2700 (2). 

Ο όρος "μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο" σημαίνει ε^ιπορευματοκιβώτιο που έχει εσωτερικό όγκο 
πάνω από 3 ιτι 3 . 

Ο όρος " μικρό εμπορευματοκιβώτιο" σημαίνει εμπορευματοκιβώτιο που έχει εσωτερικό όγκο όχι 
λιγότερο από 1 πι 3 και όχι περισσότερο από 3 ιυ 3 . 

Ο όρος ” εμπορευματοκιβώτιο-δεξοφιενή" σημαίνει είδος εξοπλισμού μεταφορών 
(περιλαμβανόμενων κινητών αμαξωμάτων-δεξαμενών) σύμφωνο προς τον ορισμό του όρου 
"εμπορευματοκιβώτιο" που δίνεται παραπάνω και κατασκευασμένο ώστε να περιέχει υγρές, 
κονιώδεις ή κοκκώδεις ύλες, αλλά με χωρητικότητα άνω των 0.45 ιυ\ Εμπορευματοκιβώτια- 
δεξαμενές για ύλες της Κλήσης 2 έχουν χωρητικότητα άνω των 1000 I. 

Ο όρος "αποσνναρμολογούμενη δεξαμενή" σημαίνει δεξαμενή άλλη, εκτός από σταθερή δεξαμενή, 
εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμιενή ή στοιχείο οχήματος συστοιχίας, που έχει χωρητικότητα πάνω από 
1000 λίτρα, δεν είναι σχεδιασμένη για τη μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς θραύση φορτίου, και 
συνήθως χειρισμός της μπορεί να γίνει μόνο όταν είναι άδεια. 

Ο όρος " σταθερή δεξαμενή" σημαίνει δεξαμιενή που είναι δομικά προσαρτημιένη σε όχημα (που 
τότε γίνεται όχημα δεξαμενή) ή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου αυτού του οχήματος. 

Ο όρος " δεξαμενή " όταν χρησιμοποιείται χωριστά, σημαίνει εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμιενή ή 
δεξαμενή χωρητικότητας που ξεπερνά το 1 γπ 3 που μπορεί να είναι σταθερή δεξαμενή, 
αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή ή στοιχείο οχήματος συστοιχίας. (Βλέπε, εντούτοις, περιορισμό 
στην έννοια της λέξεως "δεξαμενή" στις διατάξεις των Προσθηκών Β.1, περιθωριακό 200 000 (2)). 

Ο όρος " μονάδα μεταφοράς" σημαίνει αυτοκίνητο όχημα χωρίς προσαρτημένο συρόμενο όχημα, ή 
συρμό αποτελούμενο από αυτοκίνητο όχημα και προσαρτημένο συρόμενο όχημα. 

Ο όρος " κλειστό όχημα " σημαίνει όχημα που έχει αμάξωμα που μπορεί να κλείνει. 

Ο όρος "ανοικτό όχημα " σημαίνει όχημα του οποίου η πλατφόρμα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει 
απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα. 

Ο όρος " όχημα με κάλυμμα" σημαίνει ανοικτό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία 
του φορτίου. 

Ο όρος "όχημα δεξα/ιενή" σημαίνει όχημα κατασκευασμένο για τη μεταφορά υγρών, αερίων ή 
υλών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες σταθερές δεξαμενές. 

Ο όρος " όχημα συστοιχίας" σημαίνει όχημα με συνδεσμολογία: 

πολλαπλών κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 22 Η (1 )■ ή 
πολλαπλών σωλήνων όπ<ος ορίζονται στο περιθωριακό 22 Π (2)· ή 
πολλαπλών βαρελιών πιέαεως όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (3)· ή 
πολλαπλών δεσμών κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (5) ή 
πολλαπλών δεξαμενών όπως ορίζονται στο παρόν Παράρτημα- 

διασυνδεδεμένων με σωλήνωση, μόνιμα συναρμολσγημένων σε πλαίσιο και μόνιμα 
προσδεδεμένων στην μεταφορική μονάδα. 

Ο όρος "όχημα βάσης" σημαίνει κάθε ημιτελές αυτοκίνητο όχημια ή το συρόμενο όχημά του που 
αντιστοιχεί σε εγκεκριμένο τύπο σύμφωνα μιε την Προσθήκη Β.2. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γενικές Διατάξεις 

10 014 (2) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι δεξαμενές [βλέπε ορισμό στο 

(συνεχ.) παραπάνω (1)) δεν είναι τοποθετημένες πάνω στην ίδια βάση όπως τα δοχεία, του όρου "δοχεία" 
χρησιμοποιούμενου με περιορισμένη έννοια. Οι διατάξεις που αφορούν δοχεία έχουν εφαρμογή σε 
σταθερές δεξαμενές, στοιχείο οχήματος συστοιχίας, αποσυναρμολογούμενες δεξα^ιενές και 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές μόνο αν αυτό καθορίζεται ρητά. 

(3) Ο όρος "πλήρες φορτίο" σημαίνει οποιοδήποτε φορτίο που προέρχεται από ένα αποστολέα, για τον 
οποίο η χρήση ενός οχήματος ή μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου κρατείται αποκλειστικά και όλες οι 
εργασίες φορτώσεως και εκφορτώσεως γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα ή του 
παραλήπτη (βλέπε περιθοιριακό 10 108). 

(4) Τα "Απόβλητα" είναι ύλες, διαλύματα, μίγματα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ’ ευθείας 
χρήση αλλά μεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόθεση, καταστροφή δΓ αποτεφρώσεις ή άλλες 
μεθόδους διάθεσης. 

10 015 (I) Εκτός αν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά, το σημείο "%" στο παρόν Παράρτημα αντιπροσωπεύει: 

(π) Στην περίπτωση αναμείξεως στερεών ή υγρών, επίσης δε και στην περίπτωση διαλυμάτων 
και στερεών υγραμένων από υγρό: ποσοστό κατά βάρος βασιζόμενο στο συνολικό βάρος 
του μείγματος, το διάλυμα ή το βρεγ^ιένο υγρό. 

(6) Στην περίπτωση μειγμάτων συμπιεσμένων αερίων: όταν πληρούνται με πίεση, η αναλογία 
του αναγραφόμενου όγκου ως ποσοστό επί τοις εκατό του ολικού όγκου του αεριώδους 
μείγματος, ή, όταν πληρούνται κατά βάρος, η αναλογία του αναγραφόμενου βάρους ως 

ποσοστό επί τοις εκατό του ολικού βάρους του μείγματος· 

στην περίπτωση μειγμάτων υγροποιημένων αερίων και αερίων που διαλύονται υπό πίεση: η 
αναλογία του αναγραφόμενου βάρους ως ποσοστό επί τοις εκατό του ολικού βάρους του 
μείγματος. 

(2) Όταν στο παρόν Παράρτημα αναφέρεται το βάρος κόλου, εννοείται το μικτό βάρος εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. Το βάρος των εμπορευματοκιβωτίων ή δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνεται στο μικτό βάρος. 

(3) Οι πιέσεις όλων των ειδών που σχετίζονται με τις δεξαμενές (όπως η πίεση δοκιμής, πίεση 
εργασίας, πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας) δείχνονται πάντα σε πίεση μετρητή (πίεση πέρα από 
την ατμοσφαιρική πίεση) όμως η πίεση εξαερώσεως των υλών εκφράζεται πάνω σε απόλυτη πίεση. 

(4) Όπου το παρόν Παράρτημα ορίζει βαθμό πληρώσεως για δεξαμενές, ο βαθμός πληρώσεως δίνεται 
πάντα για θερμοκρασία των υλών στους 15° 0 εκτός αν ορίζεται κάποια άλλη θερμοκρασία. 


10016- 

10099 


ΤΜΗΜΑ 1.Τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων 


10100 - 
10 104 


10105 


Μέθοδος αποστολής, περιορισμοί μεταφοράς 

Η μεταφορά ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκειται στις εντεταλμένες χρήσεις ενός 
συγκεκριμένου τύπου μεταφοράς ή εξοπλισμού. Αυτοί οι ειδικοί όροι καθορίζονται στο παρόν 
Παράρτημα, Μέρος Η, περιθωριακά XX 105. 


10 106- 
10107 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Γενικές Διατάξεις 


Πλήρες φορτίο 

10 108 Όπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς σαν "πλήρες φορτίο", οι αρμόδιες αρχές μπορεί να 
ζητήσουν, όπως το όχημα ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να 
φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί μόνο σε ένα σημείο. 

10109- 

10110 

Μεταφορά χύμα 

10 111 (1) Οι στερεές επικίνδυνες ύλες δεν μπορεί να μεταφέρονται χύμα εκτός αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς 

επιτρέπεται ρητά γι' αυτές τις ύλες από τις διατάξεις του Μέρους II του παρόντος Παραρτήματος, και 
τότε μόνο κάτω από τις συνθήκες που καθορίζονται από εκείνες τις διατάξεις. Παρ' όλα αυτά, η κενή 
συσκευασία, χωρίς να έχει καθαριστεί, μπορεί να μεταφέρεται χύμα αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν 
απαγορεύεται ρητά από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α. Μέρος II. 

(2) Για μεταφορά χύμα σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε περιθωριακό 10 118 (2). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε περιθωριακό 10 500 για το ^ιαρκάρισμα και την επισή^ιανση οχη^ιάτων μεταφοράς 

Χύμα 

10112 - 
10 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάζεις που αφορούν μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια-όεζα/ιενές καθορίζονται στα 
περιθωριακά που τιτλοφορούνται "Μεταφορά σε δεξαμενές”, 

10118 (I) Η μεταφορά κόλων σε εμπορευματοκιβώτια επιτρέπεται. 

(2) Ύλες και είδη δεν μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε εμπορευματοκιβώτια εκτός αν η μεταφορά 
τους χύμα επιτρέπεται ρητά (βλέπε περιθωριακό 10 111), τα μικρά εμπορευματοκιβώτια θα είναι του 
κλειστού τύπου και θα έχουν πλήρη τοιχώματα. 

(3) Τα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που αφορούν το αμάξωμα 
του οχήματος που καθορίζεται στο παρόν Παράρτημα για το φορτίο για το οποίο πρόκειται, το αμάξωμα 
του οχήματος τότε δεν χρειάζεται να ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις διατάξεις. 

Μολαταύτα, μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται σε οχήματα των οποίων οι πλατφόρμες 
έχουν μονωτικές και αντιθερμαντικές ιδιότητες που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις δεν χρειάζεται 
τότε να ικανοποιούν τις εν λόγω απαιτήσεις, 

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας φράσειος στο παραπάνω (3), το γεγονός ότι 
επικίνδυνες ύλες περιέχονται σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια δεν θα θίγει τους όρους που 
πρέπει, καλύπτει το όχημα εξ αιτίας της φύσεως και των ποσοτήτων των μεταφερό μενών επικίνδυνων 
υλών. 

(5) Μεγάλα εμπορευματοκιβώτια και εμπορευματοκιβώτια-δεξεηιενές που πληρούν τον ορισμό του 
■εμπορευματοκιβωτίου 1 που δίνεται στην Διεθνή Σύμβαση για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια του 1972 
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Γενικές Διατάξεις 

ΙΟ 118 (050, 1972) \ όπως τροποποιήθηκε ή στα φυλλάδια του 1110 590 (ενημέρωση 1.1.89} και 592-1 έως 

(συν.) 592-4 (ενημιέρωση 1.1.94) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά επικίνδυνων 

εμπορευμάτων εκτός εάν το μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο ή το πλαίσιο του εμπορευματοκιβωτίου- 
δεξαμενής ικανοποιεί τους όρους της 080 ή των φυλλαδίων του ϋΙΟ 590 και 592-1 έως 592-4. 

(6) Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να παρουσιαστεί προς μεταφορά μόνο εάν είναι δομικά 
λειτουργικό. 

"Δομικά λειτουργικό" σημαίνει ότι το εμπορευματοκιβώτιο είναι απαλλαγμένο από σημαντικά 
ελαττώματα στα δομικά στοιχεία του, π.χ. πλευρικές μπάρες κορυφής και πυθμένα, βάση και 
κορυφή της θύρας, κάθετα μέλη δαπέδου, στύλοι γωνιών, και (σε εμπορευματοκιβώτιο) 
προσαρτήματα γωνιών. " Σημαντικά ελαττώματα" είναι εγκοπές ή κυρτώματα σε δομικά στοιχεία 

βάθους άνω των 19 ηιπι, ανεξαρτήτως μήκους ρωγμές ή θραύσεις σε δομικά μέλη· άνω της μίας 
αμμάτισης ή ατελής αμμάτιση (π.χ. επικαλυμμένη αμμάτιση) σε άκρα μπάρας κορυφής ή πυθμένα 
ή άνω των δύο αμματίσεων σε οποιαδήποτε μπάρα κορυφής η πυθμένα ή οποιαδήποτε αμμάτιση 
σε βάση θύρας ή στύλο γωνίας· αρθρώσεις και μεταλλικά μέρη θυρών που είναι σφηνωμένα, 
εστραμμένα, σπασμένα, απόντα ή με άλλο τρόπο μη λειτουργικά· φλάντζες και σφραγίσματα που 
δεν κλείνουν· οποιαδήποτε παραμόρφωση της συνολικής σύνθεσης που αρκεί ώστε να εμποδίσει 
την ορθή ευθυγράμμιση του εξοπλισμού χειρισμού, την συναρμολόγηση και την εξασφάλιση σε 
αμάξωμα ή όχημα. 

Επιπλέον, φθορά σε οποιοδήπστε μέρος του εμπορευματοκιβωτίου, όπως σκουριασμένο μέταλλο 
σε πλευρικά τοιχώματα ή αποσυντεθέν γυαλί σε ίνες (φάϊμπεργκλάς) δεν είναι αποδεκτή, 
ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής. Η φυσιολογική τριβή, περιλαμβανόμενης της οξείδωσης 
(σκουριάς), ελαφρών εγκοπών και ξέσεων και άλλων ζημιών που δεν επηρεάζουν την 
λειτουργικότητα ή την αντοχή στις καιρικές συνθήκες είναι, πάντως, αποδεκτή. 

Πριν την φόρτωση το εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει επίσης να ελέγχεται ώστε να επιβεβαιώνεται 
ότι είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε υπόλειμμα προηγούμενου φορτίου και ότι το εσωτερικό 
δάπεδο και τα τοιχώματα είναι απαλλαγμένα από προεξοχές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε περιθωριακό 10 500 για το μαρκάρισμα και την επισήμανση 
εμπορευματοκιβωτίων. 


10119- 

10120 


2 Δημοσίευση ι«ώ Διεθνούς Οργανικού Ναυτιλίας: ΙηΙβηιαΙίοηαΙ Μαήίϊηε Ο^αηίζαΙίοη, 4 ΑΙδεΠ ΒηύαηΚτηεηΙ, ΙοηΔοο 5Ε! 7$Κ. 

3 Τα φυλλάδια ϋΙΟ δημοσιεύονται υπό νης Διεθνούς Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων: "ϋηΐοη ΙηίεεηαΙίοηαΙε άβ$ οΗεηιιηχ άεβε, Νεενιεε 
ΓιώΙίεαΙίοηχ ■ 16, ηιε Λ αη Ηεγ-Ε - 75015 ΡαεΙζ", 
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Γενικές Διατάξεις 


Μεταφορά σε δεξαμενές 

10 121 (1) Οι επικίνδυνες ύλες μπορεί να μεταφέρονται σε δεξαμενές μόνο αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς 

επιτρέπεται ρητά γι’ αυτές τις ύλες από τις διατάξεις περί χρησιμοποιήσεως σταθερών δεξαμενών, 
αποσυναρμο λαγού μενών δεξαμενών και οχήματα συστοιχιών που ορίζονται σε κάθε Τμήμα I της 
Προσθήκης Β.Ιβ, Μέρος II και εκείνες πάνω στη χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών που 
ορίζονται σε κάθε Τμήμα I της Προσθήκης Β.Ιδ, Μέρος II. 

(2) Δεξαμενές ενισχυμένου πλαστικού μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο αν η χρήση τους επιτρέπεται 
ρητά στην Προσθήκη Β.ΐς, περιθωριακό 213 010 (Χρήση). Η θερμοκρασία της μεταφερόμενης ύλης δεν 
θα υπερβαίνει τους 50* Ο κατά το χρόνο της πληρώσεως. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε περιθωριακό 10 500 για τ ο μαρκόριαμα και την επισήμανση των οχημάτων με σταθερές 
ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές . 

10 122 * 

10199 

ΤΜΗΜΑ 2.Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από το μέσο μεταφοράς και τον εξοπλισμό του 

10 200 * 

10 203 

Τύποι οχήματος 

10 204 (1) Μεταφορική μονάδα φορτωμένη με επικίνδυνες ύλες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερα από ένα συρόμενο ή επικαθήμενο όχη;ια. 

(2) Ειδικές διατάξεις που αφορούν τους τύπους οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 
ορκηιένων επικινδύνων υλών θα βρεθούν, όπου χρειάζεται, στο Μέρος Η του παρόντος Παραρτήματος 
(βλέπε επίσης τα περιθωριακά που αναφέρονται σε μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια, μεταφορά 
στερεών υλών χύμα, μεταφορά σε δεξαμενές, και δεξαμενές). 

(3) Κόλα που περιλαμβάνουν συσκευασίες από υλικά που είναι ευαίσθητα στην υγρασία θα 
φορτώνονται σε οχήματα με κάλυμμα. 

10205- 
10 219 


Οχήματα-δεξαμενές (σταθερές δεξαμενές), οχήματα συστοιχίας και οχήματα που χρησιμοποιούνται 
για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές χωρητικότητας άνω των 3000 λίτρων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Οι διατάξεις ποο αφορούν το σχέδιο, επιθεώρηση, πλήρωση και χρήση των 
σταθερών δεξαμενών, αποσννσρμολογοόμενων δεξαμενών και οχήματα συστοιχίας, και οι διάφορες διατάξεις 
που αφορούν οχήματα - δεξαμενές και τη χρήση αυτών, θα βρίσκονται στη Προσθήκη Β. Ια και όσον αφορά 
το σχέδιο των σταθερών δεξαμενών, αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και οχήματα συστοιχίας που 
προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταφύξεως της Κλάσης 2 ή που απαιτούν 
δοκιμή πίεσης όχι μικρότερης του 1 ΜΡα(10 δαε) στην Προσθήκη ΒΊά (για την έγκριση οχημάτων- 
δεξεηιενών βλέπε περιθωριακό 10 282). 
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Γενικές Διατάξεις 

10 219 (δ) Οι διατάξεις που αφορούν την κατασκευή, τα είδη τον εξοπλισμού, έγκριση τόπου, 

(συνβχ.) δοκιμές, μαρκάρισμα, κ.λπ. των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών υπάρχουν στην Προσθήκη Β.Π) και όσον 
αφορά την κατασκευή των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμεντυ ν που προορίζονται για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων βαθιάς κσταψύξεως της Κλάσης 2 ή που απαιτούν δοκιμή πίεσης όχι μικρότερης του I 
ΜΡα(10 ύατ), στην Προσθήκη Β. 1ά 

(ε) Οι διατάξεις που αφορούν την κατασκευή σταθερών δεξαμενών και 
αποσνναρμολογούμενων δεξαμενών από ενισχυμένο πλαστικό υπάρχουν στην Προσθήκη Β. 1ε. 

(φ Οι κοινές διατάξεις των Προσθηκών Β.1 υπάρχουν στο περιθωριακό 200 000. 

(β) Για τα δοχεία, βλέπε Παράρτημα Λ. 

10 220 (1) Οπίσθια προστασία των οχημάτων: Προφυλακτήρας αρκετά ανθεκτικός στην πρόσκρουση από 

πίσω θα τοποθετείται στο πλήρες πλάτος της δεξαμενής στο πίσω μέρος του οχήματος. Θα υπάρχει 
διάκενο 100 ϊηιτι τουλάχιστο μεταξύ του πίσω τοιχώματος της δεξαμενής και του πίσω μέρους του 
προφυλακτήρα (διάκενο που [ΐετράται από το πιο πάνω σημείο της δεξαμενής ή από προεξέχοντα 
εξαρτήματα που βρίσκονται σε επαφή με τη μεταφερόμενη ύλη). Οχή^ιατα με δεξα^ιενή με τέντα για την 
μεταφορά υλών σε σκόνη ή σε κόκκους με πίσω εκφόρτωση δεν χρειάζονται προφυλακτήρα εάν τα πίσω 
εξαρτήματα της δεξαμενής είναι εφοδιασμένα με μέσα προστασίας που προφυλάσσουν την δεξαμενή με 
τον ίδιο τρόπο όπως ένας προφυλακτήρας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ /.* Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για ο/ν μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σε εμπορευμαχοκιβώτια-δεξσμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για την προστασία ιων δεξαμενών από ζημία προερχόμενη από πλευρική πρόσκ/>ονση ή 
ανατροπή, βλέπε το περιθωριακό 211127 (4) και (5) και περιθωριακό 212 127 (4) και (5). 

(2) Οχήματα που μεταφέρουν υγρά που έχουν σημείο αναφλέξεως 61° 0 ή παρακάτω ή οι εύφλεκτες 
ύλες της Κλάσης 2 όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2200 (5) και (7) θα ανταποκρίνομαι επί πλέον στις 
απαιτήσεις των περιθωριακών 220 532,220 533 και 220 534 της Προσθήκης Β.2. 

Πέδηση 

10 221 (1) Μηχανοκίνητα οχήματα (ρυμουλκά και ενιαία οχήματα) με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 16 

τόνους και συρόμενα (δηλ. πλήρη συρόμενα, επικαθή*ιενα οχήματα και συρόμενα κεντρικού άξονα) με 
μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους, που αποτελούν τους ακόλουθους τύπους μεταφορικής 

μονάδας: 


δεξαμενές οχήματα, 

οχήματα που {ΐεταφέρουν αποσυναρμολογού^ιενες δεξαμενές ή οχήματα συστοιχιών με 
χωρητικότητα άνω των 1000 λίτρων, 

οχή^ιατα που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια-5εξαμενές }ΐε χωρητικότητα μεγαλύτερη από 3 
000 λίτρα, και 

μεταφορικές μονάδες τύπου 111 [βλέπε περιθωριακό 11 204 (3)], 
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Γενικές Διατάξεις 

10 221 που γράφτηκαν για πρώτη φορά μετά την 30 Ιουνίου 1993, θα προσαρμόζονται με ένα σύστημα 
(συνεχ.) πέδησης με προστασία από κλείδωμα (βηΙί-ΙοοΙί), η απόδοση του οποίου θα ικανοποιεί τις διατάξεις των 
περιθωριακών 220 520 και 220 521 της Προσθήκης Β.2, 

Η διάταξη ισχύει επίσης για μηχανοκίνητα οχήματα εγκεκριμένα για την ρυμούλκηση συρόμενων με 
μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους όπως παραπάνω, με πρώτη καταγραφή μετά την 30η 
Ιουνίου 1995. 

(2) Κάθε ^ιεταφορική μονάδα ενός τύπου που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (1), που 
περιλαμβάνει μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς συνδεδεμένο συρόμενο ενός τύπου που ορίζεται παραπάνω 
στο (I) θα προσαρμόζεται με ένα σύστημα πέδησης αντοχής που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
περιθωριακών 220 522 και 220 535 της Προσθήκης Β.2. 

Οταν η μεταφορική μονάδα περιλαμβάνει ένα αυτοκίνητο όχημα και ένα συρόμενο όχημα, η απαίτηση 
εφαρμόζεται όταν το αυτοκίνητο όχημα έχει εγγραφεί μετά τις 30 Ιουνίου 1993. 

(3) Κάθε ιιεταφορική μονάδα ενός τύπου που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (1) που βρίσκεται σε 
λειτουργία μετά την 31 Δεκεμβρίου 1999 θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα εξαρτήματα που 
αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2). 

(4) Κάθε όχημα (μηχανοκίνητο ή συρόμενο) που αποτελεί μέρος μεταφορικής μονάδας τύπου που δεν 
καθορίζεται στην παράγραφο (I) παραπάνω, και με πρώτη καταγραφή μετά την 30ή Ιουνίου 1997, θα 
πρέπει να ικανοποιεί όλες τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ Αριθ. 13^ στην 
τελευταία τους τροποποιημένη μορφή που ισχύει κατά τον χρόνο της έγκρισης του οχήματος. 

(5) Δήλωση συμφωνίας του συστήματος αυτόνομης πέδησης με το περιθωριακό 220 522 θα πρέπει να 
εκδίδεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να παρουσιάζεται στην 
πρώτη τεχνική επιθεώρηση που αναφέρεται στο περιθωριακό 10 282 (1). 


10 222 - 
10 239 

Συσκευές καταπολεμήσεως πυρκαΐάς 

10 240 ( I ) Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα θα είναι εξοπλισμένη με: 

(β) Τουλάχιστο ένα φορητό πυροσβεστήρα με ελάχιστη χωρητικότητα 2 στεγνής σκόνης (ή 
αντίστοιχη τάξη για κατάλληλα πυροσβεστικά), κατάλληλο για την καταπολέμηση πυρκαΐάς 
στον κινητήρα ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της μεταφορικής μονάδας, τέτοιο ώστε, αν 
χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση πυρκαΐάς στο φορτίο, δεν επιδεινώνει τη φωτιά και αν 
είναι δυνατόν, την ελέγχει. Εντούτοις, αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με μόνιμο 
πυροσβεστήρα, αυτόματο ή εύκολα τιθέμενο σε λειτουργία για την καταπολέμηση πυρκαΐάς 
στον κινητήρα, ο φορητός πυροσβεστήρας δεν χρειάζεται να είναι κατάλληλος για την 
καταπολέμηση φωτιάς στον κινητήρα. 


4 Κανονισμός Ε€Ε Αριθ. 13 (Ενιαίες διατάξεις που αφορούν την έγκριση οχημάτων των κατηγοριών Μ. Ν και Ο σε ό, τι αφορά την πέδηση), 
(στην τελευταία τον τροποποιημένη μορφή) προσαρτημένος στην Συμφωνία κου αφορά την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών οδηγιών για τα 
οχήματα με τροχούς, τον εξοκλιιψό και τα μέρη κου μπορούν να τοποθετηθούν και/ή να χρησιμοποιηθούν σε οχήματα με Ψ°Χ 0ί Χ ™ Γ0 ** 
όρους για αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κου δίδονται βάσει αυτών των οδηγιών (Συμφωνία του 1938, όπως τροποποιήθηκε) Ως 
εναλλακτική λύση, « αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας 71/320/ΕΕΟ (αρχικά δημοσιευμένης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων Αριθ. 1202 της 6 9 1971) μπορεί ν« ισχύσουν. εφόσον έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με την τελευταία τροποποιημένη μορφή το» 
Κανονισμού Αριθ. 13 κου ισχύει κατά Τ ον χρόνο της έγκρισης του οχήματος. 
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10 240 
(συνεχ.) 


10 241- 
10 250 


10251 


10 252- 
10259 


10 260 


Γενικές Διατάξεις 

(6) Πέραν αχό τον εξοπλισμό που περιγράφεταχ στο παραπάνω (β), τουλάχιστον ένας φορητός 
πυροσβεστήρας με ελάχιστη χωρητικότητα 6 ^ στεγνής σκόνης (ή αντίστοιχη τάξη για 
κατάλληλα πυροσβεστικά), κατάλληλος για την καταπολέμηση φωτιάς στα ελαστικά/φρένα 
ή στο φορτίο, και τέτοιος ώστε, αν χρησιμοποιηθεί για καταπολέμηση φωτιάς στον 
κινητήρα ή σε οποιοδήπστε άλλο τμήμα της μεταφορικής μονάδας, να μην επιδεινώνει τη 
φωτιά. Αυτοκίνητα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτωμένα μικρότερο από 3.5 
τόνους Θα είναι εφοδιασμένα με ένα φορητό πυροσβεστήρα ελάχιστης χωρητικότητας 2 Ιΐβ 
σκόνη. 

(2) Ο κατασβεστικός παράγων που περιέχεται στους πυροσβεστήρες με τους οποίους είναι 
εφοδιασμένη μια μεταφορική μονάδα θα είναι τέτοιοι ώστε να μην εξαπολύουν τοξικά αέρια στο 
κουβούκλιο του οδηγού ή υπό την επίδραση της θερμότητας της φωτιάς. 

(3) Οι φορητοί πυροσβεστήρες που υπόκεινται στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου (I) θα είναι 
κλεισμένοι με σφραγίδα που θα επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επί πλέον, θα φέρουν ένα 
σήμα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που αναγνωρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και μια 
εγγραφή που θα υποδεικνύει την προσεχή ημερομηνία ελέγχου.. 


Ηλεκτρικός εξοπλισμός 

Οι προϋποθέσεις που αφορούν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που ορίζεται στο περιθωριακό 220 511 της 
Προσθήκης Β.2 θα έχουν εφαρμογή σε κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες για τις 
οποίες απαιτείται (πλην μεταφορικών μονάδων του τύπου Π σύμφωνα με το περιθωρνχκό ΐ 1 204) μία 
έγκριση σύμφωνα με τα περιθωριακά !0 282. Οι προϋποθέσεις στα περιθωριακά 220 512 έως 220 516 
της Προσθήκης Β.2 θα εφαρμόζονται μόνο στα παρακάτω οχήματα: 

( 8 ) Μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν σταθερές δεξαμενές ή αποσυναρμολογουμενες 
δεξαιιενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που υπερβαίνουν τα 3,000 λίτρα 
χωρητικότητας ή συμπεριλαμβάνουν οχήματα συστοιχιών με χωρητικότητα άνω των 1000 
λίτρων που μεταφέρουν είτε υγρά που έχουν σημείο αναφλέξεως 61 0 <2 ή παρακάτω, η τα 
εύφλεκτα αέρια της Κλάσης 2 που αναγράφονται στο περιθωριακό 2200 (5) και (7). 
Οχήματα που φέρουν δεξα>ιενές (σταθερές ή αποσυναρμολογούσες) που μεταφέρουν 
καύσιμο ντήζελ, γκαζόιλ ή ελαφρύ πετρέλαιο θέρμανσης *ιε τον αριθμό αναγνώρισης 1202, 
εγγεγραμμένο πριν τον Ιούλιο του 1995 και τα οποία δεν συμφωνούν με αυτό το περιθωριακό, 
μπορούν εντούτοις να χρησιμοποιούνται. 

(Μ Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εκρηκτικών και που πρέπει να ανταποκρίνομαι 
στις προϋποθέσεις του περιθωριακού 11 204 (3) για μεταφορικές μονάδες του τυπου 111. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεταβατικές διατάξεις /Π. επίσης το περιθωριακό 10 605. 


Διάφορος εξοπλισμός 

Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα θα είναι εφοδιασμένη με: 


(«0 

(*>) 

(<0 


κιβώτιο εργαλείων για επείγουσες επισκευές του οχήματος, 

για κάθε όχημα, τουλάχιστο ένα τάκο κατάλληλου μεγέθους προς το βάρος του οχήματος 
και τη διάμετρο των τροχών. 


κίτρινα φώτα. Αυτά τα φώτα θα είναι ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του 
ματος και θα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε η χρήση τους να μη μπορεί να προκαλέσει 
ιφλεξη των μεταφερόσ ων εμπορευμάτων. Αυτά τα φώτα θα είναι στα ερα η 

ιβοσβήνοντα. 
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Γενικές Διατάξεις 

(ίΐ) ο απαραίτητος εξοπλισμός για την λήψη των άμεσων μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται 

στις οδηγίες ασφαλείας που ορίζονται στο περιθωριακό 10 385, συγκεκριμένα: 

ί) για την προστασία του οδηγού: 

γιλέκο προειδοποίησης- 
κατάλληλη προστασία οφθαλμών- 

κατάλληλη αναπνευστική προστασία όταν μεταφέρονται τοξικές ύλες- 
κατάλληλα γάντια- 

κατάλληλη προστασία ποδιών (π.χ. μπότες)· 
βασική σωματική προστασία (π.χ. ποδιά)· 
ένα φανό χειρός (βλ. επίσης περιθωριακό 10353)- 
φιάλη πλύσης οφθαλμών με νερό- 

Η) για την προστασία του κοινού: 

τέσσερα ανακλαστικά αυτο-στερεούμενα προειδοποιητικά σήματα (π.χ. κώνους, 
τρίγωνα)· 

ίη) για την προστασία του περιβάλλοντος: 


καλύμματα για υπονόμους και οχετούς ανθεκτικά στην μεταφερόμενη ύλη· 

κατάλληλο φαράσι- 

σκούπα- 

κατάλληλο απορροφητικό- 

κατάλληλο δοχείο συλλογής (μόνο για μικρές ποσότητες) 

10 261 (1) Αυτοκίνητα οχήματα (ελκυστήρες και ενιαία οχήματα) με μέγιστο βάρος που ξεπερνά τους 12 

τόνους, εγγεγραμμένα για πρώτη φορά μετά την 1 Ιουλίου 1995, θα είναι εφοδιασμένα με έναν μηχανισμό 
περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με το περιθωριακό 220 540 της Προσθήκης Β,2. 

(2) Οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (I) εφαρμόζονται επίσης σε οχήματα μιε τα 

ίδια χαρακτηριστικά που έχουν εγγραφεί ανάμεσα στην I Ιανουαρίου 1988 και την 1 Ιουλίου 1995, όπως 

από την I Ιουλίου 1996. 


10 262- 

10 280 

Έγκριση οχημάτων 

10 281 Μετά από αίτηση του κατασκευαστή ή του κανονικά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οχήματα βάσης 
νέων αυτοκίνητων οχημάτων και τα συρόμενα οχήματά τους τα οποία υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα μιε 
τα περιθωριακά 10 282, μπορούν να εγκριθσύν από μία αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την Προσθήκη Β.2. 
Αυτή η έγκριση του τύπου θα γίνει αποδεκτή ως διασφαλίζουσα τη συμφωνία του οχήματος βάσης όταν 
αποκτηθεί η έγκριση ολόκληρου του οχήματος, αρκεί καμία τροποποίηση του οχήματος βάσης να μην 
μεταβάλλει την ισχύ της έγκρισης. 

10 282 (1) Οχήματα-δεξαμενές, οχήματα που μεταφέρουν αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, οχήματα 

συστοιχιών με χωρητικότητα άνω των 1000 λίτρων, οχήματα που προορίζονται για την μεταφορά 
εμπόρευματοκιβωτίων-δεξαμενών με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 3000 λίτρα, και, όπου 
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους II του παρόντος Παραρτήματος, άλλα οχήματα θα 
υπόκεινται σε ετήσια τεχνική επιθεώρηση στη χώρα εγγραφής τους για να εξασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, περιλαμβανόμενων εκείνων των προσθηκών του 
και τις γενικές διατάξεις ασφαλείας (που αφορούν τα φρένα, τον φωτισμό κ.λπ.) που ισχύουν στη χώρα 
εγγραφής τους. Αν αυτά τα οχήματα είναι συρόμενα ή επικαθήμενα συνδεμιένα πίσω από ελκυστήρα, ο 
ελκυστήρας θα υπόκεηαι σε τεχνική επιθεώρηση για τους Ιδιους σκοπούς. 
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10 282 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεταβατικές διατάξεις βλ. επίσης το περιθωριακό 10 605. 

(<η)ν«χ.) Π|οτοποιητ , κ4 εγκρίοεως θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας εγγραφής για κάθε όχημα 
του οποίου η επιθεώρηση δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θα είναι συντεταγμένο στη γλώσσα ή σε 
μία από τις γλώσσες της χώρας που το εκδίδει, επίσης δε αν αυτή η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, 
Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός αν συμφωνίες που έχουν συναφθει 
μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών στο χώρο της μεταφοράς προβλέπουν διαφορετικά. Θα είναι όπως 
το υπόδειγμα που δίνεται στην Προσθήκη Β.3. 


Π) Πιστοποιητικό εγκρίσεως που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές ενός Κράτους Μέλους για όχημα 
εγγεγραμμένο στην περιοχή εκείνου του Κράτους Μέλους θα γίνεται δεκτό, εφόσον η ισχύς του 
συνεχίζεται, από τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών. 


(4) Η εγκυρότητα πιστοποιητικού έγκρισης θα πρέπει να λήγει όχι αργότερα από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία της τεχνικής επιθεώρησης του οχήματος που προηγήθηκε της έκδοσης του πιστοποιητικού. 
Η επόμενη διορία έγκρισης μολαταύτα θα πρέπει να σχετίζεται με την τελευταία ονομαστική 
ημερομηνία λήξεως, εάν η τεχνική επιθεώρηση διενεργείται εντός ενός μηνός πριν η μετά απο εκείνη 
την ημερομηνία. Μολαταύτα, στην περίπτωση δεξαμενών που υπόκεινται σε υποχρεωτική περιοδική 
επιθεώρηση αυτή η διάταξη δεν θα σημαίνει ότι οι δοκιμές στεγανότητας, οι δοκιμές υδραυλικής 
πιέσεως ή οι εσωτερικές επιθεωρήσεις των δεξαμενών πρέπει να γίνονται σε χρονικά διαστήματα 
βραχύτερα εκείνων που ορίζονται στις Προσθήκες Β.Ιβ και Β.ΐε. 


10 283 
10 284- 
10 299 


ΤΜΗΜΑ 3.Γενικές απαιτήσεις εξυπηρετήσεως 


10 300- 
10310 


Πληρώματα οχήματος 

10 311 Όπου οι σχετικές διατάξεις του Μέρους Η του παρόντος Παραρτή^τος απαιτούν την παρουσία στο 
όχημα βοηθού, ο βοηθός πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει το όχημα από τον οδηγό. 


10 312- 
10314 


Ειδική εκπαίδευση οδηγών 


10315 (1) 


(2) 


Οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, οδηγοί οχημάτων-συστοιχιών με ολική χωρητικότητα κου 
υπερβαίνει τα 1000 λίτρα και οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επυανδυνα εμπορεύματα σε 
εμχορευματοκιβώτια-δεξαμενές με ατομική χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 3000 λίτρα σε ι 
μεταφορική μονάδα, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή ή απο 
οποιοδήποτε οργανισμό που αναγνωρίζεται από αυτήν την αρχή που να δηλώνει ότι έχουν 
συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό μαθήματα και περάσει εξέταση στις συγκεκρη^νες απαιτήσεις που 
πρέπει να ικανοποιούνται κατά την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές. 

Οδηγοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που υπερβαίνει τα 3500 λ* που μεταφέρουν 
ε™?νδυ™εμπορεύ ( ιατα, πλην όσων αναφέρονται στην παράγραφο (1) καν όπου απαιτείται κατ 
τις διατάξεις^*του Μέρους Η αυτού του Παραρτήματος, οδηγοί άλλων οχημάτων θα πρέπει 
φέρουν πιστοποιητικά εκδοθέν από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε οργανισμό 
αναγνωρίζεται από αυτήν την αρχή που να δηλώνει άτι έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά 
μαθήματα και περάσει εξέταση στις συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται κατά 
την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εκτός δεξαμενών. 
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10 315 (3) Μέσω κατάλληλων εγγραφών στο πιστοποιητικό του ανά πέντε έτη από την αρμόδια αρχή ή 

(συνεχ.) οποιονδήποτε οργανισμό αναγνωρισμένο από αυτήν την αρχή, ο οδηγός οχήματος θα πρέπει να 

είναι ικανός να δείξει ότι στο έτος πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού του έχει 
ολοκληρώσει επαναληπτικά μαθήματα εκπαίδευσης και έχει περάσει τις ανάλογες εξετάσεις. Η 
νέα περίοδος ισχύος θα ξεκινά με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού. 


(4) Οδηγοί των οχημάτων που καθορίζονται στις παραγράφους (I) και (2) θα πρέπει να 
παρακολουθούν βασικό μάθημα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται με τη μορφή 
μαθημάτων εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή. Οι κύριοι σκοποί της είναι να καταστήσει τους 
οδηγούς ενήμερους για τους κινδύνους που ανακύπτουν κατά την μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων και να τους δώσει τις βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να συμβεί ατύχημα και, εάν συμβεί, να τους διευκολύνει να 
λάβουν μέτρα που μπορεί να αποδειχθούν αναγκαία για την δική τους ασφάλεια καθώς και αυτή 
του κοινού και του περιβάλλοντος, για περιορισμό των επιπτώσεων ενός ατυχήματος. Η 
εκπαίδευση αυτή, η οποία θα δρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητες πρακτικές εφαρμογές, θα 
πρέπει να λειτουργήσει ως η βάση της εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες οδηγών που 
καλύπτουν τουλάχιστον τα θέματα που ορίζονται στο περιθωριακό 240 102 της Προσθήκης Β.4. 

(5) Οδηγοί οχημάτων που καθορίζονται στην παράγραφο (1) θα πρέπει να παρακολουθούν 
εκπαιδευτικά μαθήματα εξειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές που να καλύπτουν τουλάχιστον 
τα θέματα που ορίζονται στο περιθωριακό 240 103 της Προσθήκης Β.4. 

(6) Οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα της Κλάσης 1 ή της Κλάσης 7 θα 
πρέπει να παρακολουθούν εκπαιδευτικά μαθήματα εξειδίκευσης που να καλύπτουν τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις για αυτές τις κλάσεις (βλ. περιθωριακά II 315 και 71 315). 

(7) Αρχικά ή επαναληπτικά μαθήματα βασικής εκπαίδευσης και αρχικά ή επαναληπτικά εκπαιδευτικά 
μαθήματα εξειδίκευσης μπορούν να δίδονται με τη μορφή συνολικών μαθημάτων, που να 
διεξάγονται με ενιαίο τρόπο, στην Ιδια περίσταση και από τον ίδιο εκπαιδευτικό οργανισμό. 

(8) Αρχικά εκπαιδευτικά μαθήματα, επαναληπτικά μαθή^ιατα, πρακτικές εφαρμογές, εξετάσεις και ο 
ρόλος των αρμοδίων αρχών θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Προσθήκης Β.4. 


(9) Όλα τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης που συμφωνούν με τις απαιτήσεις του παρόντος περιθωριακού 
και εκδίδονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που φαίνεται στην Προσθήκη Β.6 από την αρμόδια αρχή 
Κράτους Μέλους ή από οποιονδήποτε οργανισμό που αναγνωρίζεται από εκείνη την αρχή θα 
πρέπει να γίνονται δεκτά κατά την περίοδο ισχύος τους από τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών 
Μελών. 

(10) Το πιστοποιητικό θα πρέπει να συντάσσεται στην γλώσσα ή μία από τις γλώσσες της χώρας της 
αριιάδιας αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό ή αναγνώρισε την εκδούσα αρχή και, εάν η γλώσσα αυτή 
δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή γερμανική, επίσης στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εκτός όπου 
προβλέπεται διαφορετικά από συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αφορά η 
επιχείρηση μεταφοράς. 


10 316 * 
10 320 


Επίβλεψη οχημάτων 

10 321 Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε ποσότητες που αναγράφονται στα σχετικά 
περιθωριακά του Μέρους II θα τελούν υπό επίβλεψη ή εναλλακτικά μπορεί να σταθμεύουν, χωρίς 
επίβλεψη, σε ασφαλή αποθήκη ή σε ασφαλή κτίρια εργοστασίου. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες 
διευκολύνσεις, το όχημα, αφού διασφαλιστεί κατάλληλα, μπορεί να σταθμεύσει σε μεμοναηιένη θέση 
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Γενικές Διατάξεις 

10 321 που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παραγράφων (ί), (ϋ) ή (ίΐί) παρακάτω. Οι διευκολύνσεις 
(συν.) σταθμεύσεως που επιτρέπονται στην παράγραφο (ϋ) θα χρησιμοποιούνται μόνο αν αυτές που 
περιγράφονται στην παράγραφο (ί) δεν υπάρχουν και αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο (ίϋ) 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αν δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που περιγράφονται στις 
παραγράφους (ί) και (Η). 

(ί) Χώρος σταθμεύσεοις οχημάτων εποπτευόμενος από φύλακα, ο οποίος έχει ειδοποιηθεί για 
τη φύση του φορτίου και για το μέρος που βρίσκεται ο οδηγός, 

(Η) Δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος σταθμεύσεοις όπου η μεταφορική μονάδα δεν είναι πιθανό να 
υποστεί βλάβη από άλλα οχή^ιατα ή 

(ϋί) Κατάλληλος ανοικτός χώρος χαρισμένος από τη δημόσια εθνική οδό και από κατοικίες, 
όπου το κοινό συνήθως δεν διέρχεται ή συγκεντρώνεται. 

10322- 
10 324 

Μεταφορά επιβατών 

10 325 Εκτός από τα μέλη του πληρώματος οχήματος, δεν θα μεταφέρονται επιβάτες σε μεταφορικές μονάδες 
που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες. 

10 326- 
10339 

Χρήση πυροσβεστικών συσκευών 

10 340 Το πλήρωμα του οχήματος πρέπει να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει τις πυροσβεστικές συσκευές, 

10341- 
10 352 

Φορητές φωτιστικές συσκευές 

10 353 (1) Στο όχημα δεν μπορεί να εισέρχονται πρόσωπα τα οποία φέρουν φωτιστικές συσκευές που 

περιλαμβάνουν φλόγα. Επί πλέον, η φωτιστική συσκευή που χρησιμοποιείται δεν θα εμφανίζει 
μεταλλική επιφάνεια που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα. 

(2) Στα κλειστά οχήματα που μεταφέρουν υγρά με σημείο ανάφλεξης 61 * Ο ή κάτω, ή 
εύφλεκτες ύλες ή είδη της Κλάσης 2, όπως αναγράφονται στο περιθωριακό 2200 (5) και (7), δεν θα 
μπορούν να εισέρχονται πρόσωπα τα οποία φέρουν φωτιστικές συσκευές εκτός από τις φορητές λάμπες 
που είναι έτσι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες που δεν μπορούν να αναφλέξουν εύφλεκτους ατμούς 
ή αέρια τα οποία μπορεί να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του οχήματος. 

10354- 

10377 

Κενές δεξαμενές 

10 378 (1) Για μόνιμες δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα 

συστοιχιών, βλέπε το περιθωριακό 211 177. 

(2) Για εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, βλέπε το περιθωριακό 212 177. 


10379- 

10380 
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Γενικές Διατάξεις 

Έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στη μεταφορική μονάδα 

10 381 (1) Εκτός από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με άλλες διατάξεις, πρέπει να υπάρχουν στη 

μεταφορική μονάδα τα παρακάτω έγγραφα: 

(υ)Τα έγγραφα μεταφοράς που προβλέπονται στο Παράρτημα Α, περιθωριακό 2002 (3), (4) και 
(9), καλύπτουν όλες τις μεταφερόμενες επικίνδυνες ύλες καη όποτε χρειάζεται, το 
πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου που προβλέπεται στο περιθωριακό 2008 

(Η) ένα αντίγραφο του κύριου κειμένου της ειδικής συμφωνίας (-ιών) που συνάφΟηκε σύμφωνα με 
τα περιθωριακά 2010 και 10 602 εάν η ^ιεταφορά εκτελείται με βάση τέτοια συμφωνία ( ίες) 

(2) Όπου οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος απαιτούν τα παρακάτω έγγραφα, αυτά τα έγγραφα 
θα πρέπει να βρίσκονται στη μεταφορική μονάδα: 

(ε)Το πιστοποιητικό εγκρίσεως που αναφέρεται στο περιθωριακό 10 282 για κάθε μεταφορική 
μονάδα ή στοιχείο αυτής. 

(Η) Το πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως του οδηγού που προβλέπεται στο περιθωριακό 10 315 και 
απεικονίζεται στην Προσθήκη Β.6. 

(ε) Τις οδηγίες που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 385, που αναφέρεται σε όλες τις 
μεταφερόμενες επικίνδυνες ύλες. 

(ά) Την άδεια που επιτρέπει την μεταφορά. 

10 382- 

10 384 


Γραπτές οδηγίες για τον οδηγό 

10 385 (1) Ως προφύλαξη έναντι οποιοσδήποτε ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης που μπορεί να 

συμβεί ή να προκύψει κατά τη μεταφορά, θα πρέπει να παράσχονται γραπτές οδηγίες στον οδηγό, 
που να καθορίζουν περιεκτικά για κάθε επικίνδυνη ύλη ή είδος που μεταφέρεται ή για κάθε ομάδα 
επικίνδυνων εμπορευμάτων που παρουσιάζει τους ίδιους κινδύνους στην οποία ανήκει (-συν) η 
ύλη (-ες) ή το είδος (-η) που μεταφέρεται (-ονται): 

(») το όνομα της ύλης ή του είδους ή ομάδας εμπορευμάτων, η Κλάση και ο 
χαρακτηριστικός αριθμός ή για ομάδα εμπορευμάτων ο χαρακτηριστικός αριθμός 

των εμπορευμάτων για τα οποία αυτές οι οδηγίες προορίζονται ή ισχύουν· 

(β) η φύση του κινδύνου που ενυπάρχει σε αυτά τα εμπορεύματα καθώς και τα ^ιέτρα 
και η προσωπική προστασία που πρέπει να εφαρμοσθεί από τον οδηγό· 

(ο) οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον οδηγό στην περίπτωση 
ατυχήματος. 

(2) Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται από τον αποστολέα ο οποίος 0α πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για το περιεχόμενό τους, σε γλώσσα που να μπορεί να διαβάσει και να καταλαβει ο 
οδηγός (ή οι οδηγοί) που μεταφέρουν τα επικίνδυνα εμπορεύματα, εφόσον αυτή η γλωσσά 
αποτελεί επίσημη γλώσσα ενός Κράτους Μέλους. 

(3) Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να φυλάσσονται στο κουβούκλιο του οδηγού. 
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10 385 
(συνεχ.) 


Γενικές Διατάξεις 


ΓΡα,Πές ° δ 2 γ!ίς ° ύμψανα ,ιε το ια ί >ύν *ερι«ωριηκό ποι> δεν ισχύουν για τα εμπορεύματα 
απ4εύ γ ”™^,οΓ ” Φ '’ λά<— ” ή ^Ρ«<Ρ« με τρόπο ώστε να 


( 5 ) 0 ΐιεταφορέας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 

μπορούν να εκτελέσουν σωστά αυτές τις οδηγίες. 


εμπλεκόμενοι οδηγοί κατανοούν και 


( ) Σε περίπτωση μεικτών φορτίων συσκευασμένων εμπορευμάτων που περιλαμβάνουν 
διαφορετικές ομάδες εμπορευμάτων που παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους, οι γραπτές οδηγίες 
μπορούν να περιοριστούν σε μία οδηγία ανά Κλάση επικίνδυνων εμπορευμάτων που 
μεταφερονται επι του οχήματος. Σε τέτοια περίπτωση δεν χρειάζεται να αναφέρεται στις οδηγίες 
ούτε το όνομα των εμπορευμάτων ούτε ο χαρακτηριστικός αριθμός. Γ ^ 


(7) Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να συντάσσονται κατά τον ακόλουθο τύπο: 

ΦΟΡΤΙΟ 

Αναφορά του ορθού ονόματος μεταφοράς της ύλης ή του είδους, ή του 
ονόματος της ομάδας εμπορευμάτων που παρουσιάζουν τους ίδιους 
κινδύνους, την Κλάση και τον χαρακτηριστικό αριθμό ή για ομάδα 
εμπορευμάτων τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των εμπορευμάτων για 
τα οποία προορίζονται ή ισχύουν αυτές οι οδηγίες, 

Η περιγραφή θα πρέπει να περιορίζεται π.χ. στην φυσική κατάσταση με 
ένδειξη εάν είναι χρωματισμένο ή όχι, και την αναφορά πιθανής οσμής, 
για να βοηθά στον εντοπισμό διαρροιυν ή χυσιμάτων. 


ΦΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 


Σύντομη απαρίθμηση κινδύνων: 


Βασικός κίνδυνος 

Πρόσθετοι κίνδυνοι περιλαμβανομένων πιθανών δευτερογενών 
επιδράσεων και κινδύνων για το περιβάλλον 

Συμπεριφορά σε φωτιά ή θέρμανση (αποσύνθεση, έκρηξη, ανάπτυξη 
τοξικών αναθυμιάσεων,...). 

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Αναφορά βασικής προσωπικής προστασίας που προορίζεται για τον οδηγό κατά 
τις απαιτήσεις των περιθωριακών 10 260, 11 260, 21 260, 43 260 και 71 260 
αναλόγως της κλασης (-εων) των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 


Ειδοποίηση αστυνομίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας 
Σταμάτημα κινητήρα 

Απαγορεύονται η γυμνή φλόγα και το κάπνισμα 

Σήμανσή των οδών και προειδοποίηση των άλλων χρηστών της 

οδού 

Διατήρηση του κοινού μακριά από την περιοχή κινδύνου 
Παραμονή σε προσήνεμο μέρος 
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10 385 ΧΥΣΙΜΟ 

(συνεχ.) , „ β 

Θεωρείται ότι οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και 

καθοδηγημένοι ώστε να αντιμετωπίζουν μικρές διαρροές ή χυσίματα για να 
προλαμβάνουν την κλιμάκωσή τους, εφόσον αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
προσωπικό κίνδυνο. 

Κατάλληλες οδηγίες θα πρέπει να υπενθυμίζονται εδώ, καθώς και ο κατάλογος 
του εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περιθωριακών 10 260, 11 260, 21 
260, 43 260 και 7! 260 αναλόγως της κλάσης (-εων) των εμπορευμάτων που 
μεταφέρονται (π.χ κουβάς, φαράσι, ...) που πρέπει να είναι επί του οχήματος για 
την αντιμετώπιση μικρών διαρροών ή χτισιμάτων. 


ΦΩΤΙΑ 

Στους οδηγούς πρέπει να παρέχονται οδηγίες κατά την εκπαίδευσή τους ώστε να 
αντηιετωπίζουν μικρές φωτιές στο όχημα. Δεν θα πρέπει να επιχειρούν να 
αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε φωτιά εμπλέκει το φορτίο. 

Οπότε αυτό ισχύει, θα πρέπει να αναφέροται εδώ ότι τα εμπορεύματα που 
μεταφέρονται αντιδρούν επικίνδυνα με το νερό. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Πληροφορίες για τον οδηγό σε περίπτωση που θα ερχόταν σε επαφή *ιε το 
μεταφερόμενο εμπόρευμα (-τα). 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


10 386- 
10399 


ΤΜΗΜΑ 4, Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

10 400 (1) Το όχημα και ο οδηγός του, κατά την άφιξη στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης, θα πρέπει να 
τηρούν τις κανονιστικές διατάξεις (ιδίως όσες αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα και την 
ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού του οχήματος που χρησιμοποιείται στην φόρτωση και 
εκφόρτωση) 

(2) Η φόρτωση δεν θα πρέπει να διεξάγεται εάν εξέταση των εγγράφων και οπτική επιθεώρηση του 
οχήματος και του εξοπλισμού του δείχνουν ότι το όχημα ή ο οδηγός δεν τηρούν τις κανονιστικές διατάξεις 

(3) Η εκφόρτωση δεν θα πρέπει να διεξάγεται, εάν οι προαναφερθείσες επιθεωρήσεις αποκαλύπτουν 
ελαττώματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια της εκφόρτωσης. 


Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων 

10 401 Το γεγονός ότι επικίνδυνες ύλες περιέχονται σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια δεν θα 
επηρεάζει τους περιορισμούς βάρους που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα σχετικά με τη μεταφορά 
σε ένα όχημα ή σε μία μεταφορική μονάδα. 


10 402 
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Γενικές Διατάξεις 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

10 403 Εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις των Τμημάτων 4 του Μέρους II του παρόντος 
Παραρτήματος, οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα δεν 0α έχουν εφαρμογή σε φορτία 
εμπορευμάτων συσκευασμένων μαζί με τον τρόπο που επιτρέπεται από τις διατάξεις μικτής 
συσκευασίας που περιέχονται στο Παράρτημα Α. Η συμμόρφωση προς τις απαγορεύσεις περί μικτής 
φορτώσεως θα βασίζεται πάνω στις ετικέτες κινδύνου της Προσθήκης Α.9 που θα τοποθετούνται πάνω 
στα κόλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται για τις διάφορες Κλάσεις στο Παράρτημα Λ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οπως ιφοβλέπεται στο περιθωριακό 2002 (4), θα σνντάσσοχηαι χωριστά έγγραφα 
μεταφοράς για φορτία που δεν μπορούν να φορτωθούν μαζί στο ίδιο όχημα 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 

10 404 Οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα θα τηρούνται επίσης σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως με εμπορεύματα περιεχόμενα σε εμπορευματοκιβώτιο 

10 405 Προς το σκοπό εφαρμογής των απαγορεύσεων μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα, δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη ύλες που περιέχονται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια με πλήρεις πλευρές. 

10 406- 


Προφυλάξεις σχετικές με τρόφιμα, άλλα είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές 

10 410 Κόλα, περιλαμβανομένων ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για χύμα μεταφορά (ΙΒΟ), καθώς και 
ακαθάριστες κενές συσκευασίες, περιλαμβανομένων ακαθάριστων κενών ενδιάμεσων 
εμπορευματοκιβωτίων για χύμα μεταφορά (ΙΒί3), που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 
6.1 ή 6.2 και όσα φέρουν ετικέτες της Κλάσης 9, που περιέχουν ύλες του I°, 2°(Η), 3° ή 13°(6) της Κλάσης 
9, δεν θα πρέπει να στοιβάζονται επάνω ή να φορτώνονται σε άμεση γειτνίαση με κόλα που είναι γνωστό 
ότι περιέχουν τρόφιμα, άλλα είδη κατανάλωσης ή ζωοτροφές σε οχήματα και σε θέσεις φορτώσεως, 
εκφορτώσεως ή μεταφορτώσεως. 

Όταν αυτά τα κόλα, που φέρουν τις εν λόγω ετικέτες, φορτώνονται σε ά|ΐεση γειτνίαση με κόλα που είναι 
γνωστό ότι περιέχουν τρόφιμα, άλλα καταναλωτικά είδη ή ζωοτροφές, θα πρέπει να διατηρούνται χωριστά 
από τα τελευταία: 

(π) με πλήρη χωρίσματα τα οποία πρέπει να είναι του ιδίου ύψους με τα κόλα που φέρουν τις 
εν λόγω ετικέτες, ή 

(6) με κόλα που δεν φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 6.1, 6.2 ή 9 ή κόλα 
που φέρουν ετικέτες της Κλάσης 9 αλλά δεν περιέχουν ύλες ή είδη των 1°, 2°, 3° ή 13° 
αυτής της Κλάσης, ή 

(ο) }ΐε κενό διάστημα τουλάχιστον 0.8 πι, 

εκτός εάν τα κόλα που φέρουν τις εν λόγω ετικέτες είναι εξοπλισμένα με πρόσθετη συσκευασία ή είναι 
πλήρως καλυμμένα (π.χ. με φύλλο, κάλυμμα από φύλλο φάϊμπερ ή άλλα μέσα). 


10 412 


Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 

10 413 Όλες οι διατάξεις στο παρόν Παράρτημα που σχετίζονται με τον καθαρισμό οχημάτων πριν από τη 
φόρτωση θα έχουν επίσης εφαρμογή και για τον καθαρισμό των εμπορευματοκιβωτίων. 
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Γενικές Διατάξεις 


Χειρισμός και στοιβασία 

10 414 (1) Τα διάφορα στοιχεία φορτίου που περιλαμβάνει επικίνδυνες ύλες θα στοιβάζονται κατάλληλα στο 

όχημα και θα στερεώνονται με κατάλληλα μέσα για να αποφευχθεί η μετακίνησή τους κατα 
οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση προς άλληλα και προς τα τοιχώματα του οχήματος. Το φορτίο μπορεί να 
προστατεύεται, για παράδειγμα, με την χρήση ιμάντων πρόσθεσης στα πλευρικά τοιχώματα, άφηνες και 
ρυθμιζόιιενους Βραχίονες στήριξης, αερόσακκους και μηχανισμούς κλειδώματος έναντι στην ολίσθηση. I ο 
φορτίο είναι επίσης ικανοποιητικά προφυλασσόμενο με την έννοια της πρώτης πρότασης εάν κάθε στρώση 
του συνολικού χώρου φόρτωσης είναι πλήρως συμπληροηιένη με κόλα. 

(2) Όλες οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος που έχουν σχέση με τη φόρτωση και εκφόρτωση 
οχημάτων και με τη στοιβασία και χειρισμό υλών θα έχουν επίσης εφαρμογή για τη φόρτωση, στοιβασια 
και εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων επί και από τα οχήματα. 

(3) Ο οδηγός ή ο βοηθός οδηγός δεν μπορούν να ανοίξουν κόλο που περιέχει επικίνδυνες ύλες. 


Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

10 415 (1) Αν, όταν ένα όχημα που είναι φορτωμένο με συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα 

ξεφορτώνεται, μερικά από τα περιεχόμενα διαπιστωθεί ότι έχουν διαφύγεη το όχημα θα καθαρίζεται το 
ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν από την επόμενη φόρτωση. 

(2) Οχήματα τα οποία έχουν φορτωθεί με επικίνδυνες ύλες χύμα θα πλένονται καλά πριν από τη νέα 
φόρτωση εκτός αν το νέο φορτίο αποτελείται από την ίδια επικίνδυνη ύλη με το προηγούμενο φορτίο. 

(3) Όλες οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος που έχουν σχέση με τον καθαρισμό ή την 
απολύμανση οχημάτων Οα έχουν επίσης εφαρμογή στον καθαρισμό και την απολύμανση των 

εμπορευματοκιβωτίων. 


Απαγόρευση καπνίσματος 

10 416 Το κάπνισμα θα απαγορεύεται στη διάρκεια εργασιών χειρισμού, κοντά στα οχήματα και μέσα στα 
οχήματα 


Προληπτικά μέτρα κατά ηλεκτροστατικών φορτίσεων 


10 417 Σε περίπτωση υλών με σημείο ανάφλεξης 61° Ό ή κάτω, θα δημιουργηθεί καλή ηλεκτρική επαφή 
(ένωση) μεταξύ του αμαξώματος του οχήματος και του εδάφους πριν οι δεξαμενές γεμίσουν η 
αδειάσουν. Επί πλέον, ο ρυθμός πληρώσεως θα είναι περιορισμένος. 


10418 


10 419 


10 420- 
10 430 


10 431 


Φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων υλών σε εμπορευματοκιβώτια 

Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος που έχουν σχέση με τη φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων 
και τη στοψασία και χειρισμό επικίνδυνων υλών θα έχουν επίσης εφαρμογή στη φόρτωση και 
εκφόρτωση επικίνδυνων υλών σε εμπορευματοκιβώτια. 

Λειτουργία του κινητήρα στη διάρκεια φορτώσεως ή εκφορτώσεως. 

Εκτός άκου ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση των αντλιών ή 4λλ “^“ υ< ϊ' γ “ 
φόρτωση ή για εκφόρτωση τον οχήματος, η δε νομοθεσία της χωράς στην οποία λειτουργέ 1 τε όχημα 
επιτρέπει αυτή τη^ρήση, ο κινητήρας θα είναι κλειστός στη διάρκεια των εργασιών φορτωοεως και 
εκφορτώσεως. 
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Γενικές Διατάξεις 


10 432- 
10 499 


ΤΜΗΜΑ 5.Ειδικές διατάξεις που αφορούν την λειτουργία οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, 
Μαρκάρισμα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πη το μαρκάρισμα και την επισήμανση εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευματοκιβωτίων- 
δεξαμενών για μεταφορά πριν ή μετά από θαλάσσια μεταφορά, βλ. επίσης περιθωριακό 2007 . 

10 500 (1) Οι μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα 0α προβάλλουν δύο 

ορθογώνιες αντανακλαστικές πινακίδες χρώματος πορτοκαλί με βάση 40 εηι και ύψος όχι μικρότερο από 
30 οιπ σε κάθετο επίπεδο. Οι πινακίδες θα έχουν μαύρο περίγραμμα πλάτους όχι μεγαλύτερου των 15 
πιπι πλάτος. Θα τοποθετούνται μία μπροστά και μία πίσω της μεταφορικής μονάδας, και οι δύο 
κατακόρυφες προς τον διαμήκη άξονα της μεταφορικής μονάδας. Θα είναι καθαρά ορατές. Εάν το 
μέγεθος και η κατασκευή του οχήματος είναι τέτοιες ώστε η διαθέσιμη επιφάνεια να μην είναι 
ικανοποιητική για την τοποθέτηση αυτών των πορτοκαλί πινακίδων, οι διαστάσεις τους μπορούν να 
μειωθούν σε 300 ιτιπι για τη βάση, 120 ιυιυ και 10 πιπι για το ύψος για το μαύρο περίγραμμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρώμα των πορτοκαλί πινακίδων σε συνθήκες κανονικής χρήσεως πρέπει να έχουν 
συντεταγμένες χρωματικότητας που να βρίσκονται μέσα στο χώρο του διαγράμματος χρωματικότητας που 
σχηματίζεται με την ένωση των παρακάτω συντεταγμένων: 


Συντεταγμένες χρωματικότητας σημείων στις γωνίες 


του χώρου πάνω στο διάγραμμα χρωματικότητας 


X 

0.52 

0.52 

0.578 

0.618 

Υ 

0.38 

0.40 

0.422 

0.38 


Συντελεστής φωτεινότητας αηανακλαστικού χρώματος: β > 0.12. 

Κέντρο αναφοράς Ε, καθιψωμένο φωτιστικό €, κανονική πρόσπτωση 45°, θεώμενο σε 0° 

Συντελεστής φωτεινής εντάσεως αντανάκλασης σε γωνία φωτισμού 5 °, θεώμε\>η στους 0.2°: όχι λιγότερο από 
20 κηρία κατά λουξ ανά σι 2 . 

(2) Οχήματα - δεξαμενές ή μεταφορικές μονάδες με μία ή περισσότερες δεξαμενές που μεταφέρουν 
επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται στην Προσθήκη Β.5 θα προβάλλουν, επί πλέον, στα πλευρά 
κάθε δεξαμενής ή διαμερίσματος δεξαμενής, καθαρά ορατές και παράλληλες προς το διαμήκη άξονα του 
οχήματος, πορτοκαλί πινακίδες ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο (1). Αυτές οι 
πορτοκαλί πινακίδες θα φέρουν τους αριθμούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται στην Προσθήκη Β.5 για 
κάθε μία από τις μεταφερόμενες στη δεξαμενή ύλες ή σε διαμέρισμα της δεξαμενής, 

(3) Μεταφορικές μονάδες και εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν επικίνδυνες στερεές ύλες χύμα που 
καλύπτονται από την Προσθήκη Β.5 θα προβάλλουν, επί πλέον, στα πλευρά κάθε μεταφορικής μονάδας ή 
εμπορευματοκιβωτίου, καθαρά ορατές και παράλληλες προς το διαμήκη άξονα του οχήματος, πορτοκαλί 
πινακίδες ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο (1). Αυτές οι πορτοκαλί πινακίδες θα 
φέρουν τους αριθμούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται για κάθε ύλη που μεταφέρεται χύμα στην 
μεταφορική μονάδα ή στο εμπορευματοκιβώτιο. 

(4) Για εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν επικίνδυνες στερεές ύλες χύμα και για 
εμπορευματοκιβώτια-δβξαμενές, οι πινακίδες που προβλέπονται στις παραγράφους (2) και (3) μπορεί ν« 
ανπκατασταθσύν από αυτοκόλλητο φύλλο, από μπογιά ή από οποιοδήποτε ισότιμο τρόπο, με τον όρο ότι 
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Γενικές Διατάξεις 

10500 το υλικό που χρησιμοποιείται γι' αυτό το σκοπό είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει 
(συνεχ.) ανθεκτική ετησήμανση. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της τελευταίας φράσεως 
της παραγράφου (6), που αφορούν αντίσταση στη φωτιά. 

(5) Για μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν μόνο μία από τις ύλες που αναφέρονται στην Προσθήκη 
Β.5, οι πορτοκαλί πινακίδες που προβλέπονται στις παραγράφους (2) και (3) δε θα είναι αναγκαίες με 
τον όρο ότι αυτές που προβάλλονται μπροστά και πίσω σύμφωνα με την παράγραφο (1) φέρουν τους 
αριθμούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται στην Προσθήκη Β.5.. 

(6) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως θα αποτελούνται από μαύρους αριθμούς (ψηφία) ύψους 100 πιαι και 
πάχους γραφής 15 πιηι. Ο αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου θα είναι γραμμένος στο επάνω μέρος της 
πινακίδας και ο αριθμός αναγνωρίσεως της ύλης στο κάτω μέρος. Θα χωρίζονται με οριζόντια μαύρη 
γραμμή, με πάχος γραφής 15 πιηι εκτεινόμενη από πλευρά σε πλευρά της πινακίδας σε μέσο ύψος (βλέπε 
Προσθήκη Β.5). Οι αριθμοί αναγνωρίσεως θα είναι ανεξίτηλοι και θα παραμένουν ευανάγνωστοι μετά 
από 15 λεπτά περιτύλιξη από τη φωτιά. 

(7) Οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν επίσης εφαρμογή για κενές δεξαμενές, σταθερές ή 
αποσυναρμολαγούμενες, εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών, μη καθαρισμένων 
και μη απαερωμένων και κενά οχήματα μεταφοράς χύμα και κενά εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς 
χύμα, μη καθαρισμένων. 

(8) Οι πορτοκαλί πινακίδες που δεν αναφέρονται στα ^ιεταφερό^ιενα επικίνδυνα εμπορεύματα, ή στα 
επ’αυτών υπολείμματα, θα αφαιρούνται ή θα καλύπτονται. Εάν οι πινακίδες είναι καλυμμένες, το κάλυμμα 
θα είναι συνολικό και θα παραινεί αποτελεσματικό μετά από 15 λεπτά περιτύλιξη από τη φωτιά. 

Επισήμανση 

(9) Λν τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσα σε εμπορευματοκιβώτια είναι τέτοιες 
ώστε, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, πρέπει να τοποθετηθούν μία ή περισσότερες ετικέτες κινδύνου στο 
κόλο που τις περιέχει, ίδια ετικέτα ή ετικέτες θα τοποθετούνται στις δύο πλευρές και σε κάθε άκρο του 
εμπορευματοκιβωτίου που περιέχει αυτα τα εμπορεύματα σε κόλα ή χύμα. Ιίαρ'όλα αυτά, η ετικέτα 
Αριθ. 11 δεν χρειάζεται να επικολλάται. 

(10) Εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς χύμα, εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών θα 
φέρουν και στις δύο πλευρές τις πινακίδες που προβλέπονται στα περιθωριακά XX 500 κάθε Κλάσης. 
Αν αυτές οι πινακίδες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του οχήματος, οι ίδιες πινακίδες θα 
τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οχήμρτος και στα πίσω τοιχώματα. 

(Η) Οχήματα μεταφοράς χύμα και οχήματα με σταθερές ή αποσυναρ^ιολογούμενες δεξαμενές θα φέρουν 
και στις δύο πλευρές και στα πίσω τοιχώματα τις ετικέτες που προβλέπονται στο περιθωριακό XX 500 
κάθε Κλάσης. 

(12) Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 10 500 (10) και (11) εφαρμόζονται επίσης σε κενές δεξα^ιενές, 
σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες, εμπορευματοκιβώτια-δεξα|ΐενές και οχήματα συστοιχιών, μη 
καθαρισμένων και μη απαερωμένων και κενά οχήματα μεταφοράς χύμα και κενά εμπορευματοκιβώτια 
μεταφοράς χύμα, μη καθαρισμένων. 

(13) Οι ετικέτες «ου δεν αναφέρονται στα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα, ή στα επ’αυτων 
υπολείμματα, θα αφαιρούνται ή θα καλύπτονται. 


10 501- 
10 502 
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Στάθμευση γενικά 

10 503 Καμία μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες δεν μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να 
χρησιμοποιηθούν τα φρένα σταθμεύσεως. 

10 504 

Στάθμευση τη νύχτα ή με κακή ορατότητα 

10 505 (I) Αν ένα όχημα είναι σταθμευμένο τη νύχτα ή με κακή ορατότητα και τα φώτα του δεν είναι 

αναμμένα, θα τοποθετηθούν στο δρόμο τα κίτρινα φώτα που αναφέρονται στο περιθωριακό Κ) 260 (ο). 

- το ένα περίπου 10 ιυ μπροστά από το όχημα και 

- το άλλο περίπου 10 γπ πίσω από το όχημα. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος περιθωριακού δεν θα έχουν εφαρμογή στην επικράτεια του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

10 506 

Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ειδικό κίνδυνο 

10 507 Χωρίς βλάβη των μέτροιν που προβλέπονται στο παραπάνω περιθωριακό 10 505, αν η φύση των 
επικίνδυνων υλών που μεταφέρει το σταθ^ιευμένο όχημα αποτελεί πηγή ειδικού κινδύνου προς τους 
χρήστες της οδού (π.χ. στην περίπτωση υλών επικίνδυνοί για τους πεζούς, τα ζώα ή τα οχήματα 
εκχυνόμενες πάνω στο δρόμο) το δε πλήρωμα του οχήματος δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει τον 
κίνδυνο γρήγορα, ο οδηγός θα ειδοποιεί τις πλησιέστερες αρμόδιες αρχές ή θα ενεργεί για να 
ειδοποιηθούν αμέσως. Επίσης, όπου χρειάζεται, θα λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στις οδηγίες 
που δίδονται στο περιθωριακό 10 385. 


Η) 508- 
10 598 


Λοιπές διατάξεις 

10 599 (1) Εφόσον τηρούνται οι παρακάτω διατάξεις της παραγράφου (2), ένα Κράτος Μέλος μπορεί να 
εφαρμόσει σε οχήματα που λαμβάνουν }ΐέρος στην διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς 
επί του εδάφους του συγκεκριμένες πρόσθετες διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν Μέρος ή 
στο Μέρος II αυτού του Παραρτή{ΐατος, εφόσον αυτές οι διατάξεις δεν αντιβαίνουν στο Αρθρο 2, 
παράγραφος 2 της Συμφωνίας, και περιέχονται στην εσωτερική του νομοθεσία που εφαρμόζεται εξίσου 
στα οχήματα που λαμβάνουν ιιέρος στην εσωτερική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς επί του 
εδάφους εκείνου του Κράτους Μέλους. 

(2) Πρόσθετες διατάξεις που εμπίπτουν στα πλαίσια της παραπάνω παραγράφου (1) είναι οι εξής: 

(β) πρόσθετες απαιτήσεις ή περιορισμοί ασφαλείας που αφορούν οχήματα που χρησιμοποιούν 
ορισμένες κατασκευές όπως γέφυρες ή σήραγγες, οχήματα που χρησιμοποιούν μέσα 
συνδυασμένων ^ιεταφορών όπως πορθμεία ή τραίνα, ή οχή^ιατα που εισέρχονται ή 

εξέρχονται από λιμάνια ή άλλους τερματικούς σταθμούς μεταφορών 

(δ) απαιτήσεις ώστε τα οχήματα να ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές για να 
αποφύγουν περιοχές εμπορίου ή κατοικίας, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, 
βιομηχανικές ζώνες που περιέχουν επικίνδυνες εγκαταστάσεις ή οδούς που παρουσιάζουν 

σοβαρούς φυσικούς κινδύνους* 
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10 599 
(συνεχ.) 


10 600- 
10 601 


10 602 


10 603 


Γενικές Διατάξεις 


(ο) απαιτήσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν την δρομολόγηση ή την στάθμευση οχημάτων 
που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα οι οποίες προκύπτουν από ακραίες καιρικές 
συνθήκες* σεισμό, ατύχημα, απεργία, κοινωνική αναταραχή ή στρατιωτικές εχθροπραξίες 


(ά) περιορισμούς στην κίνηση μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ορισμένες ημέρες 
της εβδομάδας ή του έτους. 

η\ Η αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους που εφαρμόζει στο έδαφός του τυχόν πρόσθετες διατάξεις 
στα πλαίσια της παραπάνω παραγράφου 2 (») και (ά) 0α πρέπει να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τις πρόσθετες διατάξεις, η οποία υπηρεσία θα πρέπει να τις θέσει υπόψη των 
Κρατών Μελών, 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, εξαιρέσεις και ειδικές διατάξεις για ορισμένες χώρες 


Ταχεία διαδικασία για να επιτραπούν παρεκκλίσεις προς το σκοπό δοκιμών 

Προς το σκοπό διεξαγωγής των αναγκαίων δοκιμών για να τροποποιηθούν οι διατάξεις του παρόντος 
Παραρτήματος για να προσαρμοστούν με τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις, οι αρμόδιες αρχές 
των Κρατών Μελών μπορούν να συμφωνήσουν απ' ευθείας μεταξύ τους να επιτρέψουν μερικές 
μεταφορικές εργασίες στις επικράτειές τους με προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις τσο εορόντος 
Παραρτήματος. Η περίοδος ισχύος της προσωρινής παρέκκλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη 
απότηνημερομηνία της θέσεως της σε ισχύ, Προσωρινές εξαιρέσεις που έχουν συμφωνηθεί πριν την 1 
θτνουαρίου 1995 δεν I* πρέπει να ισχύουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1998 εκτός εάν ανανεωθούν. Η 
προσωρινή παρέκκλιση θα λήγε, αυτόματα την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της αντίστοιχης τροποποίησης 

στο παρόν παράρτημα. 

Εξαιρέσεις 

Οι διατάξεις που παρατίθενται στο παρόν Παράρτημα δεν ισχύουν: 

( 3 ) για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων από ιδιώτες όπου τα εν λόγω εμπορεύματα 
είναι συσκευασμένα για λιανική πώληση και προορίζονται για ατομική ή οικιακή χρηση η για 

δραστηριότητες αναψυχής ή αθλητισμού· 

(Μ για την μεταφορά μηχανημάτων ή εξοπλισμού που δεν καθορίζονται ατο παρόν 
Παράρτημα και που τυχαίνει να περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα στον εσωτερικό η 

λειτουργικό εξοπλισμό τους- 

(<Λ για μεταφορά πού αναλαμβάνεται από επιχειρήσεις ως βοηθητική προς την κύρια 
δραστηριότητά τους, όπως διανομές σε εργοτάξια οικοδομών ή δημοσίων έργων. 9 ™ 
επίβλεψη, επισκευές και συντήρηση, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 450 λ Π» 
συσκευασία και εντός των μέγιατων ποσοτήτων που καθορίζονται στο περιθωριακό 10 011. 

Παρ'όλα αυτά, η μεταφορά που αναλαμβάνεται από τέτοιες επιχειρήσεις για την προμήθεια τους ή 
• την εξωτερική ή εσωτερική διανομή τους δεν εμπίπτει στα πλαίσια αυτής της εξαίρεσης. 

Μ, για ™ ν μεταφορά που αναλαμβάνεται οπό υπηρεσίες επέμβασης, ή υπό την επίβλεψη 
αιηών ιδίως από οχήματα βλαβών που μεταφέρουν οχήματα που έχουν εμπλακε. σε ατυχήματα η 

περιβάλλον εφόσον έχτυ* ληφθεί άλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτή η μεταφορά 
διεξάγεται με απόλυτη ασφάλεια. 
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Γενικές Διατάξεις 


Μεταβατικές Διατάξεις 

10 604 Οι ύλες και τα είδη αυτής της Οδηγίας μπορούν να μεταφέρονται έως την 30ή Ιουνίου 1997 σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις αυτού του παραρτήματος με ισχύ έως την 3 Ιη Δεκεμβρίου 1996. Το έγγραφο μεταφοράς θα 
πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να φέρει την επιγραφή "Μεταφορά σύμφωνα με την ΑΪ)Κ σε ισχύ πριν 
την 1η ίανουαρίου 1997. 


10 605 Μεταφορικές μονάδες που προορίζονται για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών με 
χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 3000 λίτρα με πρώτη εγγραφή πριν την Ιη Ιουλίου 1997 που δεν 
συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των περιθωριακών 10 251 και 10 282 μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούνται έως την 3 Ιη Δεκεμβρίου 2004. Αυτές οι μεταφορικές μονάδες θα υπόκεινται, έως αυτή 
την ημερομηνία, στις διατάξεις του περιθωριακού 10 283 οι οποίες ήταν σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 
1996. 

10 606 Οι διατάξεις των περιθωριακών 10 260 και 10'385 που ήταν σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 1996 
μπορούν να συνεχίζουν να εφαρμόζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 1998 αντί εκείνων που ετέθησαν σε 
ισχύ την Ιη Ιανουαρίου 1997. 


10 607- 
10 999 
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ΜΕΡΟΣ II 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΥΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΕΕΩΝ 1 ΕΩΣ 9 


ΚΛΑΣΗ 1. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑ! ΕΙΔΗ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


II 000- 
11 099 


ΤΜΗΜ Α 1. Τ ρόπος μεταφοράς 


Η 100- 
11107 


Πλήρη φορτία 

11 108 (1) Ύλες και αντικεήιενα της Συμβατικής Ομάδας Ε φορούν να μεταφέρονται μόνο ως κλήρες φορτίο. 

(2) Όταν ύλες και αντικείμενα των υποδιαιρέσεων 1.1, 1.2 ή 1.5 μεταφέρονται σε μεγάλα 
εμπορευματοκιβώτια, τέτοια εμπορεύματα μπορούν να μεταφέρονται μόνο ως πλήρες φορτίο. 


11 109- 
11 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

11 118 Εφ'όσον μικρά εμπορευματοκιβώτια καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται σχετικά με το 
αμάξωμα του οχήματος για την εκάστοτε εργασία μεταφοράς, τότε δεν θα είναι αναγκαίο να καλύπτει 
αυτές τις απαιτήσεις το αμάξωμα του οχήματος. Μολαταύτα, μικρά εμπορευματοκιβώτια που 
μεταφέρονται σε οχήματα των οποίων οι πλατφόρμες έχουν μονωτικές ιδιότητες και αντοχή στην 
θερμότητα τα οποία ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις δεν χρειάζεται να ικανοποιούν τις εν λόγω 
απαιτήσεις. 


11119- 
II 199 
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Κλάση 1 

ΤΜΗΜΑ 2 : Ειδικές απαιτήσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και 

τα οχήματα και τον εξοπλισμό τους 


11 200 - 
11 203 


Τύποι οχημάτων 

1! 204 Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι μεταφορικές μονάδες που έχουν άδεια μεταφοράς 
υλών και αντικεηιένων της Κλάσης 1 κατατάσσονται όπως παρακάτω: 

(1) Μεταφορικές μονάδες "Τύπου I": 

Αυτά τα οχήματα μπορούν να είναι είτε κλειστά είτε επενδεδυ*ιένα. Τα φύλλα των επενδεδυμένων 
οχημάτων πρέπει να είναι από αδιάβροχο υλικό που να μην αναφλέγεται εύκολα. Πρέπει να είναι 
τεντωμένα ούτως ώστε να καλύπτουν το όχημα από όλες τις πλευρές, με επικάλυψη όχι μικρότερη από 
20 εκ. προς τα κάτω επί των τοιχωμάτων του οχήματος και να διατηρούνται στη θέση τους με μηχανισμό 
που κλειδώνεται. 

(2) Μεταφορικές μονάδες "Τύπου ΙΓ: Μονάδες των οποίων οι κινητήρες χρησιμοποιούν υγρό 
καύσιμο με σημείο αναφλέξεως 55 °0 ή μεγαλύτερο. 

(ε) Γ ενικά 

Λυτά τα οχήματα μπορούν να είναι είτε κλειστά είτε επενδεδυμένα. Το αμάξωμα πρέπει να 
είναι στερεά κατασκευασ|ΐένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει επαρκώς τα 
μεταφερόμενα εμπορεύματα. Η επιφάνεια φορτώσεως, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπροσθίσυ τοιχώματος θα είναι συνεχής. Εάν το όχημα είναι επενδεδυμένο, θα τηρούνται 
οι διατάξεις οι σχετικές με την επένδυση στις μεταφορικές μονάδες "Τύπου Γ. 

Εάν η μεταφορική μονάδα περιλαμβάνει συρόμενο όχημα, το συρό^ιενο όχημα πρέπει να 

έχει συσκευή σύνδεσης που αποσπάται γρήγορα και είναι στερεή· η μεταφορική μονάδα 
πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένη με αποτελεσματικό μηχανισμό πέδησης που επενεργεί 
σε όλους τους τροχούς ενεργοποιείται από το σύσττμια ελέγχου πέδησης του έλκοντος 
οχήματος και αυτομάτως σταματά το συρό^νο όχημα σε περίπτωση θραύσεως της 
συνδέσεως. 

(6) Κινητύοαε και σύστημα εξαγωγή καυσαερίων 

Ο κινητήρας και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
των περιθωριακών 220 533 και 220 534 του Παραρτήματος Β.2. 

(ο) ΑεΕααενή καυσίαων 

Η δεξα|ΐενή καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του περιθωριακού 220 532 του 
Παραρτήματος Β.2. 

(ό) Κουβούκλιο οδηγού 

Το υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του κουβουκλίου του οδηγού πρέπει να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του περιθωριακού 220 531(1) του Παραρτήματος Β.2. 

Οι βοηθητικές θερμαντικές εγκαταστάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
περιθωριακού 220 536 του Παραρτήματος Β.2. 
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Κλάση 1 

11 204 (3) Μεταφορικές μονάδες "Τύπου III": 

(συνεχ.) 

που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των κλειστών οχημάτων "Τύπου II" με αμαξώματα τα οποία πληρούν 
τις ακόλουθες διατάξεις: 

(β) Το αμάξωμα είναι κλειστό και έχει συνεχή επιφάνεια. Είναι στερεά κατασκευασμένο από 
υλικά που δεν είναι εύκολα αναφλέξιμα, κατά τρόπο ώστε να προστατεύει επαρκώς τα 
μεταφερόμενα εμπορεύματα. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για επίστρωση δεν θα μπορούν 
να προκαλέσουν σπινθήρες. Οι μονωτικές και αντιθερμαντικές ιδιότητες του αμαξώματος 
είναι σε όλα τα σημεία κατ’ελάχιστον ισοδύναμες με εκείνες ενός χωρίσματος 
αποτελούμενου από εξωτερικό μεταλλικό τοίχωμα επενδεδυμένο με στρώμα άφλεκτου 
ξύλου πάχους 10 χιλ. ή το σώμα θα πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θα συμβεί διείσδυση φλόγας μέσα από το τοίχωμα ή θερμά σημεία 
άνω των 120 στην επιφάνεια του εσοιτερικού τοιχάηιατος εντός 15 λεπτών από το 
άναμμα φωτιάς που είναι πιθανόν να προέλθει από την λειτουργία του οχήματος. 

(6) Όλες οι πόρτες μπορούν να κλειδώνονται. Θα τοποθετούνται και 

κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται οι αρμοί 

Ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση οχημάτων ορισμένων τύπων 

11 205 (1) Συρό^ιενα οχήματα, εξαιρουμένων των επικαθημένων οχημάτων, φορτωμένα με ύλες και 

αντικείμενα της Κλάσης 1, τα οποία τηρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μεταφορικές μονάδες 
των Τύπων Η και III, μπορούν να έλκονται από μηχανοκίνητα οχήματα που δεν τηρούν αυτές τις 
προδιαγραφές. 

(2) Για μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιθωριακών 10 118(3) και 
Π 118. Για ύλες σε ελεύθερα ιπτάμενη σκόνη των 2°, 4°, 8°, 26° και 29°, και για πυροτεχνήματα των 9°, 
21° και 30°, το δάπεδο του εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να έχει μη μεταλλική επιφάνεια ή επικάλυψη. 

(3) Οπου ύλες ή είδη της Κλάσης 1 σε ποσότητες που απαιτούν μεταφορική }ΐονάδα τύπου 111 ^ιεταφέρονται 
σε εμπορευματοκιβώτια από ή προς περιοχές λιμένων, σιδηροδρομικούς ιερατικούς σταθμούς ή αεροδρόμια 
αναχώρησης ή άφιξης ως μέρος συνδυασμένης μετακίνησης μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιείται μεταφορική 
[ίονάδα τύπου II, εφόσον τα εμπορευματοκιβώτια που μετά φέρονται τηρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις του 
Κώδικα ΙΜΕΧ3, του ΚΙΌ ή των Τεχνικών Οδηγιών της ΙΟΑΟ. 


Η 206- 

11209 

Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αμαξωμάτων οχημάτων 

11210 Για την κατασκευή του αμαξώματος, δεν θα χρησιμοποιούνται υλικά που είναι 
ενδεχόμενο να σχηματίσουν επικίνδυνα μείγματα με τα μεταφερόμενα εκρηκτικά 
(βλέπε και περιθωριακό 11 204 (3)]. 


Π 211- 
II 250 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

11251 (1) II καθορισμένη τάση του ηλεκτρικού συστήματος φωτισμού δεν θα υπερβαίνει τα 24 V. 

(2) Οι μεταφορικές μονάδες των Τύπων II και III πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

(β) Οι συσσωρευτές πρέπει να φυλάσσονται επαρκώς και να προστατεύονται από ζημιά λόγω 
σύγκρουσης και οι ακροδέκτες τους πρέπει να προστατεύονται με ήλεκτρο μονωτικό κάλυμμα. 

(Β) Η εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού στο διαμέρισμα μεταφοράς φορτίου 
πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη (κατ'ελάχιστον ΙΡ54 ή ισοδύναμη) ή, 
στην περίπτωση της Συμβατικής Ομάδας 5, να είναι άφλεκτη Εχ ά 
(κατ'ελάχιστον ΙΡ65 ή ισοδύναμη). Ο διακόπτης θα τοποθετείται εξωτερικά. 
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Κλάση I 

11 252- 
11259 


Λοιπός εξοπλισμός 

11 260 (1) Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο περιθωριακό 10260 (ά) ίίί) δεν είναι αναγκαίος. 

(2) Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο περιθωριακό 10260 (ά) ί) δεν είναι αναγκαίος εκτός από: 

δύο προειδοποιητικά γιλέκα 
δύο λάμπες χειρός 

11 261- 
11281 

Έγκριση οχημάτων 

11 282 Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 10 282 ισχύουν για μεταφορικές μονάδες Τύπου Η και Τύπου III. 

11 283- 
11299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

11300- 

11310 

Πληρώματα οχημάτων 

11311 (1) Σε κάθε μεταφορική μονάδα θα υπάρχει βοηθός οδηγού. Αν οι εθνικές διατάξεις το προβλέπουν, η 
αρμόδια αρχή Κράτους Μέλους μπορεί να ζητήσει να υπάρχει στο όχημα εξουσιοδοτημένος κρατικός 
υπάλληλος με έξοδα του μεταφορέα. 

(2) Η πρώτη πρόταση του (1) δεν εφαρμόζεται σε φάλαγγες περισσοτέρων των δύο οχημάτων εάν οι 
οδηγοί του πρώτου και του τελευταίου οχήματος της φάλαγγας συνοδεύονται από οδηγό. 

(3) Η παρουσία βοηθού οδηγού δεν απαιτείται στην περίπτωση αντικειμένων του 43°, με 
χαρακτηριστικό αριθμό 0336, μεταφερόμενα σε μεταφορική μονάδα Τύπου I. 

11312- 

11314 


Ειδική εκπαίδευση οδηγών 

11 315 (!) Ανεξάρτητα από το επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος του οχήματος, οι απαιτήσεις του περιθωριακού 10 
315 ισχύουν για οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν ύλες ή είδη της Κλάσης I. 

(2) Οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν ύλες ή είδη της Κλάσης 1 θα πρέπει να παρακολουθούν 
μαθήματα ειδικής εκπαίδευσης που να καλύπτουν τουλάχιστον τα θέματα που ορίζονται στο περιθωριακό 
240 104 της Προσθήκης Β.4. 

(3) Εάν σύμφωνα με άλλους κανονισμούς που ισχύουν σε ένα Κράτος Μέλος ένας οδηγός έχει 
παρακολουθήσει ισοδύναμη εκπαίδευση κάτω από διαφορετικό καθεστώς ή για διαφορετικό σκοπό, που 
να καλύπτει τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (2), το μάθημα εξειδίκευσης μπορεί, ολικά ή 
μερικά, να παραλειφθεί. 
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11 316- 
11320 

Επιθεώρηση οχημάτων 

11 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή μόνο σε οχήματα που μεταφέρουν ύλες και 
αντικεήιενα της Κλάσης I με συνολικό βάρος εκρηκτικής ύλης άνω των 50 κιλών. Επί πλέον, αυτά τα 
εμπορεύματα θα επιβλέπονται πάντοτε ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια και να 
κινητοποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απωλείας ή πυρκαϊάς. Εξαιρούνται κενές 
συσκευασίες του 51 ®. 

11 322- 
11 353 

Απαγόρευση φωτιάς και γυμνής φλόγας 

11 354 Απαγορεύεται η χρήση φοιτιάς ή γυμνής φλόγας επί οχημάτων που μεταφέρουν ύλες κα» αντικείμενα της 
Κλάσης 1, στην πλησίον τους περιοχή και κατά την φόρτωση και εκφόρτωση αυτών των υλών και 
αντικειμένων. 

11 355- 
11399 

ΤΜΗΜΑ 4, Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

Η 400 

Περιορισμός των μεταφερομένων ποσοτήτων 

11 401 Το συνολικό καθαρό βάρος σε κιλά εκρηκτικής ύλης (ή, στην περίπτωση εκρηκτικών αντικειμένων, το 
συνολικό καθαρό βάρος εκρηκτικής ύλης που περιέχεται στο σύνολο των αντικειμένων) το οποίο μπορεί 
να μεταφέρεται σε μία μεταφορική μονάδα περιορίζεται κατά τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα 
(βλέπε και περιθωριακό 11 403 όσον αφορά την απαγόρευση μικτής φορτώσεως): 

Μέγιστο επιτρεπόμενο καθαρό βάρος εμπορευμάτων Κλάσης 1 σε κιλά ανά μεταφορική 
μονάδα 


ΥποδιαΙρεστ 

Είδος 

Μεταφορική 

Μονάδα 

Ι.Ι 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 και 1.6 


01° 

1**12* 

13°-25° 

26°-34* 

33*-45* 

46°, 47° 

48°, 49°, 50° 

51* 

Τύπος 1 

1.25 

50 

50 

50 

300*/ 

Απεριό¬ 

ριστο 

50 

Απεριό¬ 

ριστο 

Τύπος II 

6.25 

1 000 

3000 

5000 

15000 

Απεριό¬ 

ριστο 

5 000 

Απεριό¬ 

ριστο 

Τύπος III 

18.75 

15000 

15 000 

15 000 

15000 

Απεριό¬ 

ριστο 

15 000 

Απεριό¬ 

ριστο 


*/ Χαρακτηριστικός αριθμός 0336: 3 000 κιλά (4 000 κιλά για μεταφορική μονάδα με συρόμενο όχημα). 

11 402 Εάν ύλες και αντικείμενα διαφορετικών υποδιαιρέσεων της Κλάσης 1 μεταφέρονται σε μία μεταφορική 
μονάδα σύμφωνα με τις απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως που περιλαμβάνονται στο 11 403, το φορτίο 
στο σύνολό του θα θεωρείται ως εάν ανήκε στην πλέον επικίνδυνη υποδιαίρεση (με τη σειρά 1.1, 1.5, 
1.2,1.3,1.6,1.4). 
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Κλάση 1 

11 402 Εάν ύλες 48° μεταφέρονται σε μία μεταφορική μονάδα μαζί με ύλες και αντικείμενα της υποδιαίρεσης 
(συν.) 1,2, το σύνολο του φορτίου θα θεωρείται ως εάν ανήκε στην υποδιαίρεση 1.1. 

Απαγορεύσεις μικτής φορτώαεως 

Π 403 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5 ή 1.6 τα οποία όμως 

έχουν ορισθεί σε διαφορετικές συμβατικές ομάδες δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα, εκτός εάν η 
μικτή φόρτωση των αντιστοίχων συμβατικών ομάδων επιτρέπεται βάσει του παρακάτω πίνακα: 


Συμβατική 

ομάδα 


Β 

0 


■ 

1 

0 

Μ 

ί 

Ε 

Ν 

9 

Α 

| 












η 


X 


1/ 








X 

€ 



X 

X 

X 


X 




2/1/ 

X 

0 

■ 

V 

X 

X 

α 


X 




V V 

X 

Ε 


■ 

X 

X 

X 

■ 





2/2/ 

X 

Ρ 






X 





■§ 

X 

0 



X 

X 

X 


X 




■ 

X 

Η 





■ 1 



X 




X 

1 







■ 


X 


— 

X 

Ε 


■ 





Β 


■ 

4/ 



Ν 



20/ 

νν 

V V 

έ 

Η 

■ 

■ 


■ 

V 

X 

5 

X 

[_ 

X 

X 

X 

Ε 

ί*. 

1*. 

X 


X 

X 


X = επιτρέπεται η μικτή φόρτοιση 


(2) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (εκτός από την συμβατική 
ομάδα 8) ή 1.5 δεν θα φορτώνονται σε ένα όχημα μαζί με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα 
υποδείγματα Αριθμ. 2, 3,4.1, 4.2,4.3, 5.1,5.2, 6.1, 6.1 Α, 7Α, 7Β, 70, 8 ή 9. 


Μ Κόλα κου περιέχουν είδη της συμβατικής ομάδας Β και ύλες και είδη της συμβατικής ομάδας £> μκπρούν να φορτώνονται 

μαζί σε ένα όχημα εφόσον μεταφέρονται σε ξεχωριστά εμπορειηιατοκιβώτια / διαμερίσματα με σχέδιο εγκεκριμένο από την αρ^ιόδια αρχή ή από 
φορέα καθορισμένο από αυπ}ν. έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης πνροκρΛτησης ακό τα είδη της συμβατικής αλιάδας Β στις όλες ή 
τα είδη της συμβατικής ιψάδας /λ 

λ 7 Διαφορετικοί τόκοι αντικειμένων Ι.6Ν μπορούν να μεταφέρονται μαζί τος αντικείμενα Ι.6Ν μόνο εάν έχει αποδειχθεί διά 
δοκιμής ή αναλογίας ότι δεν υπάρχει πρόσθετος κίνδυνος συμπαθητικής έκρηξης μεταξύ των αντικειμένων. Διαφορετικά πρέπει να θεωρηθούν 
ως ανήκοντα στην κατηγορία κινδύνου 1.1. 

2/ Εά ν αντικείμενα της συμβατικής ομάδας Ν μεταφέρονται μαζί με ύλες ή αντικείμενα των συμβατικών ομάδων σ. Ο ή Ε. τα 

αντικείμενα της συμβατικής ομάδας Ν πρέπει να θεωρούνται ως έχοντα τα χαρακτηριστικά της συμβατικής ομάδας Ο. 

4/ Κόλα που περιέχουν ύλες και αντικείμενα της Συμβατικής Ομάδας / επιτρέπεται να φορτωθούν μαζί σε ένα όχημα με κόλα 
που περιέχουν τον ίδιο τύπο υλών και αντικειμένων αυπ}ς της συμβατικής ομάδας. 
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11 404 

Απαγόρευση μικτής φόρτωσης με εμπορεύματα σε εμπορευματοκιβώτια 

11 405 (1) Οι απαγορεύσεις μικτής φόρτωσης εμπορευμάτων που αναφέρονται στο περιθωριακό 1! 403 

έχουν εφαρμογή μέσα σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο. 

(2) Οι διατάξεις του περιθωριακού 1 I 403 έχουν εφαρμογή μεταξύ των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
που περιέχονται σε εμπορευματοκιβώτια και των άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων που είναι 
φορτωμένα στο ίδιο όχημα, είτε τα τελευταία περιέχονται ή όχι σε ένα ή περισσότερα άλλα 
εμπορευματοκιβώτια. 

11406 

Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 

11 407 (1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται: 

(ε) Φόρτωση ή εκφόρτωση υλών και αντικειμένων της Κλάσης 1, σε δημόσιο χώρο εντός 
κατοικημένης περιοχής χωρίς ειδική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές- 

(β) Φόρτωση ή εκφόρτωση υλών ή αντικειμένων αυτών των Κλάσεων σε δημόσιο χώρο εκτός 
από κατοικημένη περιοχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, εκτός αν 
αυτές οι εργασίες είναι επειγόντως αναγκαίες για λόγους ασφαλείας. 

(2) Αν για οποιονδήποτε λόγο, οι εργασίες χειρισμού πρέπει να γίνουν σε δημόσιο χώρο, τότε ύλες 
και αντικείμενα διαφόρων ειδών θα χωρίζονται σύμφωνα με τις ετικέτες. 


II 408- 
11 412 


Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 

11 413 Πριν να φορτωθούν ύλες και αντικείμενα της Κλάσης 1, η επιφάνεια φόρτωσης του οχήματος πρέπει να 
καθαρίζεται επιμελώς. 

11 414- 
11499 


ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις λειτουργίας οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

11 500 (1 )· Επί πλέον των διατάξεων του περιθωριακού 10 500, ^ιεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν κόλα ή 

αντικείμενα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5 ή 1.6 θα φέρουν 
παρόμοια ετικέτα σε αμφότερες τις πλευρές και στο πίσω μέρος. Οι συμβατικές ομάδες δεν θα 
αναφέρονται στις ετικέτες αν η μεταφορική μονάδα μεταφέρει ύλες και αντικείμενα που ανήκουν σε 
διαφορετικές συμβατικές ομάδες. 
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Κλάση 1 

11 500 (2) Μεταφορική μονάδα που μεταφέρει ύλες ή αντικείμενα διαφορετικών υποδιαιρέσεων 

(συνεχ.) θα φέρει μόνο ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα της πλέον επικίνδυνης υποδιαίρεσης, με τη σειρά: 

1.1 (πλέον επικίνδυνη), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (λιγότερο επικίνδυνη). Εάν ύλες 48° 
μεταφέρονται με ύλες ή αντικείμενα της υποδιαίρεσης 1.2, η μεταφορική μονάδα θα έχει 
ετικέτα της υποδιαίρεσης 1.1. 

(3) Μεταφορικές μονάδες που φέρουν ύλες ή αντικείμενα των παρακάτω ειδών και χαρακτηριστικών 
αριθμών θα φέρουν επιπλέον ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1: 

01°, Αριθ. 0224 
4° αριθμοί 0076 και 0143 
21° αριθμός 0018 
26° αριθμός 0077 
30° αριθμός 0019 
43° αριθμός 0301 

(4) Μεταφορικές μονάδες που φέρουν αντικείμενα των παρακάτω ειδών και 
χαρακτηριστικών αριθμών θα φέρουν επιπλέον ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8: 

21 ° αριθ^ιοί 0015 και 0018 
30° αριθμοί 0016 και 0019 
43° αριθμοί 0301 και 0303 

(5) Οι διατάξεις (I) έως (4) δεν θα έχουν εφαρμογή σε μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν 
εμπορευματοκιβώτια, εφ'όσον τα εμπορευματοκιβώτια έχουν ετικέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
περιθωριακού 10 500 (9). 

(6) Εάν το μέγεθος και η κατασκευή του οχήματος είναι τέτοια ώστε το διαθέσιμο εμβαδό της 
επιφάνειας δεν επαρκεί για την επικόλληση των ετικετών που προβλέπονται στις παραγράφους (I) έως 
(4), οι διαστάσεις τους μπορούν να ελαττώνονται στα 100 πιηι σε κάθε πλευρά. 

Η 501- 
11508 

Στάσεις για την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών 

11 509 Όταν οχήματα που μεταφέρουν ύλες ή αντικείμενα της Κλάσης I υποχρεούνται να σταματήσουν για 
εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης σε δημόσιο χώρο, θα διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 50 μ. 
μεταξύ των σταθ^ιευμένων οχημάτων. 

11510- 

11519 

Φάλαγγες 

Π 520 (1) Όταν οχήματα που μεταφέρουν ύλες ή αντικείμενα της Κλάσης 1 ταξιδεύουν σε φάλαγγα, 0α 

διατηρείται μεταξύ κάθε μεταφορικής μονάδας και της επόμενης απόσταση όχι μικρότερη από 50 μ. 

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να καταρτίσει κανόνες για τη σειρά ή τη σύνθεση των φαλάγγων. 

11521- 

11599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για 
ορισμένες χώρες 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

11600- 
20 999 
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Κλάση 2 

ΚΛΑΣΙΙ 2. ΑΕΡΙΑ: ΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
Γενικά 

(Εχουν εφαρ^ιογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

21 000 - 
21 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 
ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ 


Γενικά 

(Ισχύουν μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

21 000 - 
21099 


ΤΜΗΜΑ I. Τρόπος μεταφοράς 

21 100 - 
21 117 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

21 118 II μεταφορά σε μικρά εμπορευματοκιβώτια κόλων που περιέχουν αέρια του 3° απαγορεύεται. 


21 119- 
21 199 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώνονται από το μέσο μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό του 


21 200 - 
21211 


Εξαερισμός 

21 212 Εάν κόλα που περιέχουν αέρια του 1°, 2°, 3° ή 1001 ακετυλένιο, διαλυμένο του 4°Ρ μεταφέρονται σε 
κλειστό όχημα, το όχημα 0α πρέπει να είναι εξοπλισμένο με επαρκή αερισμό. 


21 213- 
21 259 


Ειδικός εξοπλισμός 

21 260 (1) Όποτε μεταφέρονται αέρια ή είδη που χαρακτηρίζονται από τα γράμματα Τ, ΤΟ, ΤΡ, ΤΟ, ΤΡΟ, 

ΤΟΟ, το πλήρωμα του οχήματος θα πρέπει να εφοδιάζεται με αντιασφυξιογόνες μάσκες που να τους 
επιτρέπουν την διαφυγή χωρίς να προσβληθούν από τις επικίνδυνες αναθυμιάσεις σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 


(2) Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο περιθωριακό 10260 (ά) ίίί) δεν είναι αναγκαίος. 
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21 261- 
21 299 


ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρέτησης 


21 300- 
21 320 


Επίβλεψη οχημάτων 

21321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται 
παρακάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθορισμένες: 

Ύλες του 1° πλην 1°Λ, ΓΟ και ΓΡ ύλες του 2° πλην 2°Λ, 2°0 και 2°Ρ· και ύλες του 3°Ρ: 1000 

Η' 

Ύλες του 2°Ρ, 3°Α και 3°0: 10 000 Ιΐβ. 


21 322- 
21 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν την φόρτωση, την εκφόρτωση και τον χειρισμό 


21 400- 
21 402 


Απαγόρευση μεικτής φόρτωσης σε ένα όχημα 

21 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 2, 3 ή 6.1 δεν 0α πρέπει να φορτώνονται 
μαζί στο ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. I, 1.4 (εκτός από την 
συμβατική ομάδα δ), 1.5, 1.6 ή 01. 


21 404- 
21 413 


Χειρισμός και στοιβασία 

21414(1) Τα κόλα δεν θα πρέπει να ρίπτονται ή να υπόκεινται σε κρούση. 

(2) Τα δοχεία θα πρέπει να στοιβάζονται μέσα στο όχημα έτσι ώστε να μην μπορούν να 
αναποδογυρίσουν ή να πέσουν και να ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

(π) Οι κύλινδροι που αναφέρονται στο περιθωριακό 2211(1) θα πρέπει να τοποθετούνται 
παράλληλα ή σε ορθή γιυνία ως προς τον διαμήκη άξονα του οχήματος* πάντως, εκείνοι 
που είναι τοποθετημένοι κοντά στο πρόσθιο εγκάρσιο τοίχωμα θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε ορθές γωνίες ως προς τον εν λόγω άξονα. 

Κοντοί κύλινδροι μεγάλης διαμέτρου (περί τα 30 ειτι και άνω) μπορούν να στοιβάζονται 
κατά μήκος με τις συσκευές προστασίας βαλβίδας στραμμένες προς το μέσον του 
οχήματος. 

Κύλινδροι που είναι επαρκώς ευσταθείς ή μεταφέρονται σε κατάλληλες συσκευές που 
εμποδίζουν αποτελεσματικά την ανατροπή μπορούν να τοποθετούνται όρθιοι. 
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21414 Κύλινδροι που τοποθετούνται οριζόντια θα πρέπει με ασφάλεια και με κατάλληλο τρόπο 

(συνεχ.) να σφηνώνονται, να προσδένονται ή να ασφαλίζονται έτσι ώστε να μην μπορούν να 

ΐιετατοπισθούν. 

(ύ) Δοχεία που περιέχουν αέρια του 3° θα πρέπει πάντοτε να τοποθετούνται στην θέση για 
την οποία έχουν σχεδιασθεί και να προστατεύονται έναντι κάθε ενδεχόμενου ζημιάς τους 
από άλλα κόλα. 

21 415- 
2! 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάζεις που αφορούν την λειτουργία οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων 


Μσρκάρισμα και επισήμανση οχημάτων 
Επισήμανση 

21 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, ε*ιπορευματοκιβώτια-δεξα}ΐενές και οχήματα 
συστοιχιών που περιέχουν ή περιείχαν (κενά, ακαθάριστα) ύλες της Κλάσης 2 θα πρέπει να φέρουν την 
ετικέτα (-ες) που αναγράφεται (-ονται) παρακάτω: 



Α 

Ο 

Ρ 

Τ 

ΤΡ 

ΤΟ 

το 

ΤΡΟ 

ΤΟ€ 


2 

2 + 05 

3 

6 .) 

6.1 +3 
6 . 1+8 
6.! + 05 
6.1+3 +8 
6.1 +05 + 8 


21 501- 
21 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάζεις, εξαιρέσεις και ειδικές διατάξεις για ορισμένες χώρες 
(Ισχύουν μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

21 600- 
30 999 
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Κλάση 3 

ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 


Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

31 000- 
31 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1). 

31 100- 
31 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

31 200 - 
31 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

31 300- 
31 320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

31321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 32! θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω, για ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναφερόμενες: 

Ύλες του Ρ μέχρι 5 β (») και (δ), 7° (δ), 21° μέχρι 26 ° και ελαφρώς τοξικές ύλες του 41°: 10000 κιλά. 
Ύλες του 6° και 11 5 μέχρι 19°, 27 β , 28°, και τοξικές ή πολύ τοξικές ύλες του 41 °: 5 000 κιλά. 

31 322- 
31 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


31 400- 
31402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

,, 403 κήλη που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο όχημα μαζί 
^λαΐυ φέρο "ετικέτα σύμφωνη με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (εκτός από την συμβατική ομαδα 

8 ), 1.5, 1.6 ή 01. 


31 404- 
31414 


Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 
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Κλάση 3 


31 415 Εάν οποιεσδήποτε ύλες του 6° και 11° έως 19°, 27°, 28°, 32° και οι τοξικές ή πολύ τοξικές ύλες του 41° 
έχουν διαρρεύσει και διασκορπιστεί μέσα σε ένα όχημα, αυτό δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι 
να καθαρισθεί επιμελώς και, εάν είναι αναγκαίο, να απολυμανθεί. Οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα και 
αντικείμενα που μεταφέρονται στο ίδιο όχημα θα εξετάζονται για ενδεχόμενη μόλυνση. 


31 416- 
31 499 


ΤΜΗΜΛ 5, Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων-δεξαμενών και 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

31 500 (I) Οχήματα *ιε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα *ιε το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

Οσες περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2312 (3) έως (5) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 

(2) Δεν είναι αναγκαίο να επικσλλώνται οι πορτοκαλόχρωμες πινακίδες που προβλέπονται στο 
περιθωριακό 10 500 (2) σε οχηματα*δεξαμενές πολλαπλών διαμερισμάτων που μεταφέρουν δύο ή 
περισσότερες ύλες με χαρακτηριστικούς αριθμούς 1202, 1203 ή 1223, αλλά καμία άλλη επικίνδυνη ύλη, 
εάν οι πινακίδες που έχουν επικολληθεί στο εμπρός και πίσω μέρος, κατά το περιθωριακό 10 500 (I) 
φέρουν τους χαρακτηριστικούς αριθμούς που προβλέπονται στην Προσθήκη Β.5 για την πιο επικίνδυνη 
μεταφερόμενη ύλη, δηλ., την ύλη με το χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης. 


31 501- 
31 599 


ΤΜΗΜΑ 6. 


Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 


(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


31 600- 
40 999 


6280 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΣΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

41 000- 
41 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


41 100- 
41 104 


Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί διαμεταφοράς 

41105 (1) Ύλες του 5° και 15° μπορεί να μεταφέρονται μόνο 

αποσυναρμολογουμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. 


σε οχήματα-δεξαμενές, 


(2) Ύλες του 26° πρέπει να προστατεύεται από άμεσο ηλιακό φως και θερμότητα κατά τη μεταφορά. 

(3> Ύλες του 41 0 μέχρι 50° θα φορτώνονται έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται οι θερμοκρασίες ελέγχου 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 2400 (20), που ισχύουν για ύλες που αναγράφονται στο περιθωριακό 
2401 και για μη αναγραφόμενες ύλες στους εγκεκριμένους όρους μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 24 


(16)]. 

(4) Η διατήρηση της προβλεπόμενης θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά 
πολλών αυτοαναφλεγόμενων υλών. Γενικά, πρέπει να υπάρχουν. 


επιμελής επιθεώρηση της μεταφορικής μονάδας πριν από τη φόρτωση 

οδηγίες στον μεταφορέα για την λειτουργία του συστήματος ψύξεως, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των προμηθευτών ψυκτικού που βρίσκονται κατα 

μήκος της διαδρομής- 

διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου 


τακτική παρακολούθηση των θερμοκρασιών λειτουργίας- και 
πρόβλεψη εφεδρικού συστήματος ψύξεως ή ανταλλακτικών. 

(5) Οποιεσδήποτε συσκευές ελέγχου και μέτρησης θερμοκρασίας στο σύστημα ψύξεως θα είναι 

εύκολα προσπελάσιμες και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες. 
Η θερμοκρασία του αέρα στον χώρο εντός της μεταφορικής μονάδας θα μετράται από δυο ανεξάρτητ 
θερμόμετρα και το αποτέλεσμα της μέτρησης θα καταγράφεται έτσι ώστε οι αλλαγές θερμοκρασίας να 
εντοπίζονται αμέσως. Η θερμοκρασία θα ελέγχεται κάθε τέσσερις έως έξι ώρες και θα . 

Όταν μεταφέρονται ύλες με θερμοκρασία ελέγχου κάτω των +25“ Ο, η μεταφορική μονάδα 0α είναι 
εξοπλισμένη }ΐε ορατούς και ηχητικούς συναγερμούς, ηλεκτροδοτούμενους ανεξάρτητα από το συστη} 
ψύξεως, ρυθμισμένους να λειτουργούν στην θερμοκρασία ελέγχου ή κάτω απ αυτήν. 

(6) Εάν η θερμοκρασία ελέγχου υπερβαίνεται κατά τη μεταφορά, θα ενεργοποιείται διαδικασία 
επιφυλακής που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισκευές του εξοπλισμού ψύξεως η αύξηση της 
ικανότητας ψύξεως (π.χ. με προσθήκη υγρού ή στερεού ψυκτικού υλικού). Θα γίνονται 

έλετϊοι της θερμοκρασίας και προετοιμασίες για την εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. Εάν 
η θερμοκρασία φθάσει το όριο συναγερμού (βλέπε επίσης περιθωριακά 2400 (20) και 2401), θα τεθούν 

σε λειτουργία οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 



ΦΕΚ509 
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Κλάση 4.1 

41 105 (7) Η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου μέσου ελέγχου της θερμοκρασίας εξαρτάται 

(συνεχ.) από αρκετούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών που πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκαταλέγονται: 

- > η (οι) θερμοκρασία (-ίες) ελέγχου της ύλης (των υλών) που πρόκειται να μεταφερθεί (-σύν)· 

• η διαφορά μεταξύ τιγς θερμοκρασίας ελέγχου και των αναμενόμενων συνθηκών 

θερ^ιοκρασίας περιβάλλοντος* 

- ' η αποτελεσμαϊικότητα της θερμομόνωσης* 

η διάρκεια μεταφοράς- και 

το επιτρεπτό περιθώριο ασφαλείας για καθυστερήσεις. 

(8) Κατάλληλες μέθοδοι για νά ελεγχθεί η θερμοκρασία ελέγχου είναι, κατ’αύξουσα 
σειρά ως προς την ικανότητά τους: ' 

(») θερμομόνωση· εφ'όσον η αρχική θερμοκρασία της (των) αυτοαναφλεγόμενης (·ων) ύλης 
(υλών) είναι αρκούντως κατώτερη της θερμοκρασίας ελέγχου- 

(6) θερμομόνωση και ψυκτικό σύστημα· εφ'όσον: Ί ' 

Ι,ιεταφέρεται επαρκής ποσότητα μη εύφλεκτου ψυκτικού υλικού (π.χ. υγρό άζωτο ή 
στερεό διοξείδιο του άνθρακα), επιτρέποντας ένα λογικό περιθώριο καθυστερήσεων, 

ή εξασφαλίζεται η δυνατότητα αναπλήρωσης- 


δεν χρησιμοποιείται υγρό οξυγόνο ή άέρας ως ψυκτικό υλικό· 

η επίδραση της ψύξεως είναι ομοιόμορφη ακόμη και όταν έχει καταναλωθεί το 
. μεγαλύτερο μέρος του ψυκτικού υλικού· και 

η ανάγκη αερισμού της μεταφορικής μονάδας πριν την είσοδο επισημαίνεται με σαφή 
προειδοποίηση πάνω στην θύρα ή τις θύρες- 

(ο) θερμομόνωση και απλή μηχανική ψόξή* εφ’όσον ηλεκτρικά εξαρτήματα με αντοχή στη 
φλόγα χρησιμοποιούνται εντός του διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη 
ανάφλεξης των εύφλεκτων ατμών από τις αυίοαναφλεγόμενες ύλες. 

(ά) θερμομόνωση και συνδυασμός μηχανικής ψύξης και συστήματος με χρήση ψυκτικού 
υλικού- εφ’όσον: 

,Π * Μ · τα ;ιετίζξίϊ τους- και 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (ύ) και (ο)· 

(ο) θερμομόνωση και διπλό σύστημα μηχανικής ψύξης, εφ’όσον: 

πέραν της ενσωματωμένης μονάδας ηλεκτροδότησης, τα δύο συστήματα είναι 
ανεξάρτητα μεταξύ τους- 

κάθε σύστημα είναι από μόνο του ικανό για τη διατήρηση επαρκούς ελέγχου της 
θερμοκρασίας* και 
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Κλάση 4.1 


41 105 
(συνεχ.) 


ηλεκτρικά εξαρτήματα που αντέχουν στη φλόγα χρησιμοποιούνται εντός του 
διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη ανάφλεξης των εύφλεκτων 
ατμών από τις αυτοαναφλεγόμενες ύλες. 


(9) Για ύλες του 41° και 42°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου 
θερμοκρασίας που περιγράφονται στο (8): 

η μέθοδος (ο) όταν η *ιέγιστη αναμενό^ιενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 10 ή 


η μέθοδος (ά) ή (β). 

Για ύλες του 43° έως 50°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

η μέθοδος (π) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά είναι τουλάχιστον 10°Ο χαμηλότερη της θερμοκρασίας ελέγχου· 

η μέθοδος (δ) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 30 °0· ή 

η μέθοδος (ε), (ά) ή (β). 

41 106- 
41 110 

Μεταφορά χύμα 

41111 (!) Στερεές ύλες και μίγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) του 6° (ε), με την εξαίρεση της 

ναφθαλίνης, 11° (ε), 12° (ε), 13° (ε) και 14° (ε) μπορούν να μεταφέρονται χύμα σε κλειστά ή καλυμμένα 

με φύλλο επικάλυψης οχήματα. 

Η ναφθαλίνη του 6° (ε) μπορεί να μεταφέρεται χύμα σε κλειστά οχήματα }ΐε μεταλλικό αμάξωμα ή σε 
οχήματα καλυμμένα με μη αναφλέξιμη επένδυση τα οποία έχουν μεταλλικό α^ιάξωμα ή δάπεδο και 
τοιχώματα που προστατεύονται από το φορτίο. 

(2) Απόβλητα του 4° (ε) μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε ανοικτά επενδεδυ^ιένα οχήματα με επαρκή 
αερισμό. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή 
οποιουδήποτε από τα περιεχόμενα, ιδιαίτερα των συστατικών σε υγρή μορφή. 


41 112- 
41 117 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

41 118 Μικρά εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χύμα των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 41 Π 1 πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οχημάτων αυτού του περιθωριακού. 


41 119- 
41 199 


Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωσή από τα μέσα μεταφοράς και 
τον εξοπλισμό τους 


41 200- 
41 203 


ΤΜΗΜΑ 2. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Κλάση 4.1 

Τύποι οχημάτων 

41 204 Ύλες του 3Γ μέχρι 40° θα μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. Σε περιπτώσεις όπου, 
κατά τις διατάξεις του 41 105, οι ύλες απαιτείται να μεταφέροντα» σε μονωμένα, ψυχόμενα ή μηχανικώς 
ψυχόμενα οχήματα, τα οχήματα αυτά θα ικανοποιούν τις διατάξεις του 41 248. Ύλες του 41° μέχρι 50° 
που περιέχονται σε προστατευτικές συσκευασίες πλήρεις ψυκτικού υλικού 0α ^ιεταφέρονται σε κλειστά 
ή επενδεδυμένα οχήματα. Εάν τα χρησιμοποιούμενα οχήματα είναι κλειστά πρέπει να αερίζονται 
επαρκώς. Τα επενδεδυμένα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με χωρίσματα στα πλάγια και στο 
πίσω μέρος. Η επένδυση αυτών των οχημάτων θα αποτελείται από αδιάβροχο και μη αναφλέξιμο υλικό. 


41 205- 
41 247 


Μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα 

41 248 Τα μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 41105 πρέπει να ικανοποιούν τους ακόλουθους όρους: 

(β) το όχιμια πρέπει να είναι τέτοιου είδους και με τέτοιο τρόπο εξοπλισμένο όσον αφορά τη 
μόνωση και τις μεθόδους ψύξεοις (βλέπε περιθωριακό 41 105) ώστε να μην υπερβαίνεται η 
μεγίστη θερμοκρασία που προβλέπεται στο 41 105. Ο συνολικός συντελεστής θερμικής 

2 

αγωγιμότητας δεν θα είναι μεγαλύτερος από 0.4 ν/ΛτΓ Κ· 

(ύ) το όχτμια πρέπει να είναι εξοπλισμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ατμοί των μεταφερομένων 
υλών ή του ψυκτικού υλικού να μην μπορούν να διεισδύσουν στο κουβούκλιο του οδηγού 

(ο) 0α υπάρχει κατάλληλη συσκευή που θα επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την ανάγνωση από το 
κουβούκλιο της θερμοκρασίας που επικρατεί στο χώρο φορτώσεως· 

(ά) ο χώρος φορτώσεως θα έχει εξαεριστήρες ή βαλβίδες αερισμού εάν υπάρχει οποιοσδήποτε 
κίνδυνος να αναπτυχθεί υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του. Θα λαμβάνεται μέριμνα, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, ώστε η ψύξη να μην δυσχεραίνεται από τους εξαεριστήρες ή 

τις βαλβίδες αερισμού* 

(6) το ψυκτικό μέσο δεν πρέπει να είναι εύφλεκτο· και 

(0 η ψυκτική συσκευή του μηχανικώς ψυχόμενου οχήματος θα είναι ικανή να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τον κινητήρα του οχήματος. 

41 249- 
41 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετησεως 

41 300- 
41 320 
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Κλάση 4.1 

Επίβλεψη των οχημάτων 

41 321 Οι διατάξεις του 10 321 θα έχουν εφαρμογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναγράφονται παρακάτω 
σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: 

ύλες του 21° έως 25°: 1 000 κιλά 

ύλες του 26°: 100 κιλά 

ύλες του 31°, 32°, 43° και 44°: I 000 κιλά 

ύλες του 33°, 34°, 45° και 46°; 2 000 κιλά 

ύλες του 3 5°, 36°, 47° και 48°: 5 000 κιλά 

ύλες του 41° και 42°: 500 κιλά. 

Επιπλέον, οχήματα που ^ιεταφέρουν περισσότερα από 500 κιλά υλών του 41 0 και 42° θα υπόκεινται ανά 
πάσα στιγμή σε επίβλεψη για την πρόληψη κάθε κακόβουλης ενέργειας και για την κινητοποίηση του 
οδηγού και των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση απώλειας ή πυρκαγιάς. 


41 322- 
41399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


41 400 


Περιορισμός της μβταφερόμενης ποσότητας 

41 401 (1) Μια μεταφορική μονάδα δεν θα μεταφέρει περισσότερα από: 

5 000 κιλά υλών του 31° και 32° εάν ο χώρος φόρτωσης αερίζεται από το άνω μέρος και η 
μεταφορική μονάδα είναι μονωμένη με αντιΟερμαντικό υλικό [βλέπε περιθωριακό II 204 
(3) (β)] ή I 000 κιλά υλών του 31“ και 32“ εάν η μεταφορική μονάδα δεν ικανοποιεί αυτές 

τις απαιτήσεις- 

10 000 κιλά υλών του 33° και 34“ ■ 

20 000 κιλά υλών του 35°, 36°, 37°, 38°, 39° και 40°· 

I 000 κιλά υλών του 41 0 και 42° ή 5 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με αντιΟερμαντικό υλικό 

5 000 κιλά υλών του 43° και 44° ή 10 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με αντιΟερμαντικό 
υλικό· και 

20 000 κιλά υλών του 45“, 46°, 47°, 48°, 49“ και 50“. 

(2) Όποτε μεταφέρονται μαζί ύλες αυτής της Κλάσης σε μία μεταφορική μονάδα, τα όρια που 
αναφέρονται στο (1) δεν θα υπερβαίνονται και τα συνολικά περιεχόμενα δεν 0α υπερβαίνουν τα 20 000 

κιλά. 
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Κλάση 4.1 

41 402 :·, ^.διατάξεις των περιθωριακών 10 500 και 4! 204 δεν θα έχουν εφαρμογή στη μεταφορά υλών που 
αναφέρονται ή εξυπακούονται στα 31° έως 34° και 41° έως 44°, εφ'όσον η ύλη είναι συσκευασμένη 
σύμφωνα με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ1 και ΟΡ2, όπως απαιτείται, και η ποσότητα ανά μεταφορική 
μονάδα περιορίζεται σε 10 κιλά. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

41 403 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.1 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα 

όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφοινα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1,1.4 (εκτός από την συμβατική 
ομάδα δ), 1.5, 1.6 ή 01. 

(2) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 4.1 και 01 δεν θα φορτώνονται 
μαζί σε ένα όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7Α, 7Β, 70, 8 ή 9. 


41 404- 
41413 

Χειρισμός και στοιβασία 

41 414 (I) Κόλα που περιέχουν ύλες του 26° θα αποθηκεύονται μόνο σε δροσερούς, καλά αερισμένους 

χώρους μακριά από πηγές θερμότητας. 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες του 41° έως 50° δεν θα τοποθετούνται στο επάνω μέρος άλλων 
εμπορευμάτων· επιπλέον, θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμες. 

(3) Για κόλα που περιέχουν ύλες του 41° έως 50°, η καθορισμένη θερμοκρασία ελέγχου θα 
διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της ^ιεταφορικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης, καθώς και τυχόν ενδιάμεσες στάσεις [βλέπε περιθωριακό 41 105(2)]. 

(4) Τα κόλα θα φορτώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας μέσα στο χοίρο 
φόρτωσης εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη θερμοκρασία στο φορτίο. Εάν τα περιεχόμενα ενός οχήματος ή 
μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνουν τα 5 000 κιλά εύφλεκτων στερεών, το φορτίο θα διαιρείται 
σε στοίβες όχι βαρύτερες των 5 000 κιλών χωριζόμενες από κενό διάστημα τουλάχιστον 0.05 μ. 

41415- 
41 499 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4.1 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων-δεξαμενών και 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

41 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης 0α φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.1. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθονριακό 2412 (3) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγιο περιθωριακό. 


41 501- 
41 508 


Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

41 509 Κατά τη μεταφορά υλών του 31°, 32°, 41° και 42°, οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν 0α γίνονται, όσο 
είναι δυνατό, πλησίον κατοικημένων ή πολυσύχναστων περιοχών. Η παρατεταμένη στάση κοντά σε 
τέτοιους τόπους μπορεί να επιτραπεί μόνο με τη σύμφιονη γνώμη των αρμόδιων αρχών. Ο ίδιος κανόνας 
0 α έχει εφαρμογή εάν η μεταφορική μονάδα είναι φορτωμένη με περισσότερα από 2 000 κιλά υλών του 
33°, 34°, 43° και 44°. 


41 510- 
41 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 


4! 600- 
41 999 
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ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


42 000- 
42 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


42 100- 
42 104 


Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί διαμεταφοράς 

42 105 Φωσφόρος του 22° μπορεί να μεταφέρεται μόνο σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές και εμπορευματοκφώτια-δεξαμενές. 

42 106- 
42 110 


Μεταφορά χύμα 

42 111 Ύλες του 1° (ο), 2° (ς), 3°, ρινίσματα, ξύσματα, και θραύσματα σιδηρούχων μετάλλοιν του 12° (ο), 
αναλωμένο οξείδιο του σιδήρου και αναλωμένος σπόγγος σιδήρου του 16° (ε) και στερεά απόβλητα που 
συμπεριλαμβάνονται στο (ε) των προαναφερομένων ειδών, μπορεί να μεταφέρονται χύμα. 

Εντούτοις, αυτές οι ύλες πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα με μεταλλικό 
αμάξωμα. 


42 112- 
42 117 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

42 118 Μικρά εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χύμα των υλών που αναφέρονται 
στο περιθο)ριακό 42 111 θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τα οχήματα στο εν λόγω περιθωριακό. 

42 119- 
42 199 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


42 200- 
42 203 


Τύποι οχημάτων 

42 204 Κόλα που περιέχουν ύλες της Κλάσης 4.2 θα μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. 

42 205- 
42 299 
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ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάζεις εξυπηρετήσεως ν ;. ,,-,.· ?, ν ^-· *«» 

42 300- 
42 320 

! _ 

Επίβλεψη των οχημάτων 

42 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω όταν η ποοότητά τους υπερβαίνει την καθοριζόμενη: 

Ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (») των διαφόρων ειδών και ύλες του 22°: 10 000 κιλά. 


42 322- 
42 377 


Κενές δεξαμενές 

42 378 Για δεξαμενές που περιείχαν στο παρελθόν φωσφόρο του Π°(8) και 22°, βλέπε και τα 
περιθωριακά 2! 1 470 (2) και 212 470(2). 


42 379- ...... ■: 

42 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις πού αφορούν τη φόρτωση* εκφάρτωση ματ χωρισμό , 

42 400- 
42 402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

42 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας $), 
1.5, Ι.όήΟΙ. 


42 404- 
42 499 
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Κλήση 4.2 

: ίΓΜ^ΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων-δεξαμενών 
και εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

42 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Λριθμ, 4.2, 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2442 (3) έο^ς (5) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγιο περιθωριακό. 


42 501- 
42 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

' 42 6οο- : . . 

42 999 " ' Λ! ·- ,ν ' ■’ " ' ' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4.3 

ΚΛΑΣΗ 4.3. ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΪΔΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 
Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


43 000- 
43 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


43 100- 
43 110 

Μεταφορά χύμα 

43 111 (1) Στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) του 11 ° (ο), 12° (ο), 13° (ο), 14° 

(ο), 17° (Η) και 20° (ο) μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε ειδικώς εξοπλισμένα οχήματα. Τα ανοίγματα 
που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση και εκφόρτοιση πρέπει να μπορούν να κλειστούν ερμητικά. 

(2) Παράγιογα προϊόντα τήξης αλουμινίου ή παράγωγα προϊόντα ανάτηξης αλουμινίου του 13° (Η) 
μπορεί να μεταφέρεται χύμα σε καλά αερισμένα επενδεδυμένα οχήματα. 

(3) Παράγωγα προϊόντα τήξης αλουμινίου ή παράγωγα προϊόντα ανάτηξης αλουμινίου του 13°(ς), 
σιδηροπυρίτης του 15° (ο), πυριτικό ασβέστιο σε τεμάχια του 12° (Β) και ύλες του 12° (ο) σε τεμάχια 
μπορεί επίσης να μεταφέρονται χύμα σε επενδεδυμένα ή κλειστά οχήματα. 


43 112- 
43 117 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

43 118 Μικρά εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χύμα των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 43111 θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για οχήματα στο εν λόγω περιθωριακό. 

43 119- 
43 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


43 200- 
43 203 

Τύποι οχημάτων 

43 204 Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη της Κλάσης 4.3 0α φορτώνονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. 

43 205- 
43 259 


Λοιπός εξοπλισμός 

43 260 Επιπλέον του εξοπλισμού που αναφέρεται στο περιθωριακό 10 260 πλαστικό φύλλο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2 χ 3 πι θα πρέπει να μεταφέρεται επί της μεταφορικής μονάδας. 


43 261- 
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Κλάση 4.3 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


43 300- 
43 320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

43 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτο) όταν η ποσότητά τους υπερβαίνει την καθοριζόμενη: 

Ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (ά) των διαφόρων ειδών: 10 000 κιλά, 


43 322- 
43 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις πβι> αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτιοση και χειρισμό 


43 400- 
43 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

43 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα κατά το υπόδειγμα Λριθμ. 4.3 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο όχημα μαζί με. 
κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφοινα με τα υποδείγματα Λριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας δ), 1.5, 
1.6 ή 01. 


43 404- 
43 413 


Χειρισμός και στοιβασία 

43 414 Κατά τον χειρισμό των κόλων, θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί η επαφή τους με το 
νερό. 


43 415- 
43 499 







Κλήση 4.3 


ΚΊΜΗΜλβ. ϊΕΛίκέ# >δΜ*ϊάφής Μ* «1 λετττιυργία αχημάτοιν (-δεξαμενοη) και 

εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

5 κ<» 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

ί'Γνορν ίϋι'ΐΐ,»!· ■;■■'; ■■'■■■■··■·■■·> :·'·'. ■· 

Επισήμανση 

ί 3 Τό' 

4.44*500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.3. 

43 Ι«θ- 

11 ί*( 5 Οσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο περιθωριακό 
2482 (3) έως (7) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθιοριακό. 

·\ V Τί'ί'Ό V 

43 501- 

4 43 609 < ! ; νη:βί ί, ;η·, · · 

, ί Τ’ : '·) Ϊ ■' .··'>=/ 1 .····'· ■ 

ΤΛίίΙΜΛ4. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

ΙΧ)Εχ(^μ|«φ^>^ιή)|ΐήν^ρι^νι^ές διδάξεις, του Μέρους I) .'·.■?:■ , · 

Ρ/Οίρεί ν·'< ):':τ..";'ι»'Ργ.“ι··! >>ί ω - < ■; 

43 600- 

50 999 Πκράγωνο Γ φ·' Γ >< , \ ·· · ; ύ. Τ ? ; ■ ■ · ! τ..:ϊ'' ’ ·’ 

'ΓίδίφΓΐΤϋρΓΠ; ; τ ■ : · ' Τί. - : ’ ' 

μπορεί ε.ι'ίϊσηνι·.<·?·ί (ί·”■ · ·■ ·■ ' ' ; · ; Ίι · "' ι '·" 

43 Π 2- 
13 Π7 

Μίταφυρο. ΛΓ ' '■ ? Γ ·«φΠ!;;·!' -ί? -!·, · 

43 ΠΗ Μηφά-·ηωιην;·>}!<ϊΤ':}(μ^:ί.ιπ ΐί-ίΐ. V;" >>’■' % ”···" '' ! · 

Πΐο Πί.ρΐΙϊ'.-ΐρίΓ'Κό Μ : ' ? · ·■ ϊ. ■· · \·:'"" - ■■■'' ·ό'·· ,; ' ·. · 

45 1 V)- 
45 |0« 


ΓΜΜΜ* Ί Γ=.«'μ : 


43 2>ΜΤ 
4 3 203 

Τύποι υχιιμάπί-*·, 

43 204 Κόλα που κεριε^υ»· ·,ν π; 2 :·■ - 


43 205- 
43 25‘ϊ 


, 3 οι τ; ός ες* > π λ ί σ $ ί ■’> ι 


43 2ί)ό 

43 2ί.ί- 
43 /Μ9 
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ΚΛΑΣΗ 5.1. ΟΕΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


:.. Γενικά , ... 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του μέρους I) 

51 000- 
51099 

ΤΜΗΜΑ I. Τρόπος μεταφοράς 

51 100- 
51 104 



ι.)1710|ν·ί>ιϋ·:'ΐ ,ν.Ι; 


ι \ ! Π ίΊί)Γι 


>· ■·-·?*'> σ*| ’< *< )'ΓΜ»ϊ·Γ»·μό 


Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί φβρτώσεως 


51 105 

51 106- 
51 110 


Νιτρικό αμμώνιο του 20° μπορεί να μεταφέρεται μόνο σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξα^ιενές. < : ^ ίο ΐά·ο όχημα μάξι 

. , ,. > ... · · , . , -, · : ,; : - 1, · !;;ν πι■ 'ι.ίιικΐ|ς ομάδας Μ), 


Μεταφορά χύμα 


51 111 (I) Ύλες του 1.1® έως 13°, 16°, 18°, 21°, 22° (ο) και στερεά απόβλητα, που συμπεριλαμβάνονται στα 

προαναφερόμενα είδη, μπορεί να μεταφέρονται χύμα ως πλήρες φορτίο. 

(2) Ύλες του 11° έως 13°, 16°, 18°, 2Γ, 22° (ο) και στερεά απόβλητα που συμπεριλαμβάνονται στα 
■ προαναφερόμενα είδη πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστά οχήματα ή επενδεδυμένα οχήματα καλυμμένα 
με αδιάβροχη μη αναφλέξιμη επένδυση. Τα οχήματα θα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε, 
είτε η ύλη να μην μπορεί να έλθει σε επαφή με ξύλο ή άλλο αναφλέξιμο υλικό, ή ολόκληρη η επιφάνεια 
του δαπέδου και των τοιχωμάτων, γ εάν είναι εύφλεκτη * να έχει αδιάβροχη κατ άφλεκτη ε«#ά5Αυψη<ή)να 
έχειυποστεί επεξεργασία με ύλες που καθιστούν το ξύλο δύσκολα αναφλέξιμο. 


51 112- 
51 117 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 


ομε 


51118 (1) Εξαιρουμένων των κόλων «ου περιέχουν υπεροξείδιο τουάυδρογόνσνί .ή ^δταλύματα^ 

υπεροξειδίου του υδρογόνου του 1“ ή /ιετρανιτρομεθάνιο του 2®,:» κόλα ϊπόυ 'ίρερίέχουΜ» όλες π»ότ 
αναφέρονται σε αυτήν την Κλάση μπορεί να }ΐεταφέρονται σε μικρά εμπορευματοκιβώτια. 


;οΐ·: 


»να γράφονται 


(2) Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται γιά τη μείΐαφορώ χύμα υλών τοττ ιΓΠίιέωςκίδ 0 , 16° και 18° 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, να είναι στεγανά, να είναι καλυμμένα με καπάκι ή με 
.αδιάβροχη επένδυση που αντιστέκεται στην ανάφλεξη, και να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε οι ύλες 
στα εμπορευματοκιβώτια να μη μπορούν να έλθουν σε επαφή με ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο αναφλέξιμο 
υλικό. 


• .ι·.-»· ■'»Λί·'; ειδικές για .ορισμένες χώρες 

(3) Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά χύ{ΐα υλών του 21 0 και 22° (ο) πρέπει ν« 

είναι καλυμμένα με καπάκι ή αδιάβροχη επένδυση «ου αντιστέκεται στην ανάφλεξη και να είναι 
κατασκευασμένα κίατά τρόπο ώστε, είτε η ύλη μέσα στα εμπορευματοκιβώτια να μη μπορεί να έλθει σε 
επαφή με ξύλο ή άλλο αναφλέξιμο υλικό, ή ολόκληρη η επιφάνεια του δαπέδου και των τοιχωμάτων - αν 
είναι κατασκευασμένα από ξύλο - να έχει επικαλυφθεί με αδιάβροχη επιφάνεια που αντιστέκεται στην 
ανάφλεξη ή να έχει επιχριστεί με πυριτικό νάτριο ή παρόμοια ύλη. 






6294 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλήση 5.1 


51 119- 
51 199 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


51 200 - 
51 203 


Τύποι οχημάτων 

51 204 Εύφλϊκια ΙΒ€ που περιέχουν ύλες ίου 11“ έως 13“ και 16“ (I» θα μεταφέρονται σε κλεφτά ή 
επενδεδυμένα οχήματα. Η επένδυση θα είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο και μη αναφλεξιμο υλικό. 
Θα λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλισΟεί ότι, εάν συμβεί διαρροή, οι ύλες που περιέχονται στο όχημα 
δεν μπορούν να έλθουν σε επαφή με το ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. 


51 205- 
51 219 

Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, ή ερπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με χωρητικότητα μεγαλύτερη 
από 3.0 λίτρα 

51 220 Για τη μεταφορά υγρών του Ρ («): 

(1) Θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιθωριακών 220 531(2), 220 532 και 220 533 του 
Παραρτήματος Β.2- 

( 2 ) Δεν θα χρησιμοποιείται ξύλο - εκτός αν καλύπτεται με μέταλλο ή κατάλληλο συνθετικό υλικό - 
για την κατασκευή οποιουίήποτε τμήματος του οχήματος που βρίσκεται στο οπίσθιο τοίχωμα 
προστασίας που προβλέπεται στο περιθωριακό 220 531 (2). 


51 221- 
51 259 


51 260 Για την μεταφορά υγρών του Ρ(«), τα οχήματα 0α πρέπει να είναι εξοπλισμένα με δεξαμενή 
τοποθετημένη όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και με χωρητικότητα περίπου 30 λίτρων νερού. 
Αναψυκτικό παρασκεύασμα που δεν προσβάλλει τις βλεννογόνους μεμβράνες και δεν αντιδρα χημικά 
με το φορτίο θα πρέπει να προστίθεται στο νερό. Όπου τα υγρά μεταφέρονται σε συρόμενο όχημα- 
δεξαμενή που μπορεί να διαχωρισθεί από το μηχανοκίνητο όχημα, η υδατοδεξαμενη θα πρέπει να 
τοποθετείται επάνω στο συρόμενο αυτό. 


51 261- 
51 299 


51 300- 
51 320 


ΤΜΗΜΑ 3. 


Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 
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Επίβλεψη των οχημάτοιν 

51321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω όταν η ποσότητά τους υπερβαίνει την αναφερόμενη: 

Ύλες του 5° και ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (α) όλων των άλλων ειδών: 10 000 κιλά. 


51 322- 
51 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


51 400- 
51 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

51 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 5.1 δεν θα φορτό>νονται στο ίδιο όχημα μαζί 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας 8), 
1.5, 1.6 ή 0!. 


51 404- 
51 413 


Χειρισμός και στοιβασία 

51 414 Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών για τη στοιβασία των κύλων στα οχήματα. 

51 415- 
51499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

51 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογού^ιενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακάθαρτα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 5.1. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται σκι 
περιθωριακό 2512(3) θα φέρουν επίσης πινακίδες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 


51 501- 
51 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 


51 600- 
51 999 


(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 



ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΛΙΑ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

5Ζ 000-Γ 
52 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

52 100- 
52 104 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί φορτώσεως 

52 105 (1) Ύλες του 11° έως 20° θα φορτώνονται κατά τρόπο οιστε οι θερμοκρασίες ελέγχου που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2550 (16) έως (19), οι οποίες ισχύουν για ύλες που αναγράφονται στο 
' ' περιθωριακό 2551 και για μη αναγραφόμενες ύλες στους εγκεκριμένους όρους μεταφοράς [βλέπε 

περιθωριακό 2550 (*)], να μην υπερβαίνονται ποτέ. 

(2)- Η διατήρηση της προβλεπόμενης θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά 
πολλών οργανικών υπεροξειδίων. Γενικά, θα πρέπει να υπάρχει: 

επιμελής επιθεώρηση της μεταφορικής μονάδας πριν από τη φόρτωση· 

οδηγίες στον μεταφορέα για την λειτουργία του συστήματος ψύξεως, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των προμηθευτών ψυκτικού που βρίσκονται κατά 

μήκος της διαδρομής· 

διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτο>ση απώλειας του ελέγχου· 


τακτική παρακολούθηση των θερμοκρασιών λειτουργίας· και 


πρόβλεψη εφεδρικού συστήματος ψύξεως ή ανταλλακτικών. 

(3) ~ Οποιεσδήποτε συσκευές ελέγχου και μέτρησης θερμοκρασίας στο σύστημα ψύξεως θα είναι 
εύκολη προσπελάσιμες και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες. 
Η ιθερμίοκρασία του αέρα στον χώρο εντός της μεταφορικής μονάδας θα μετράται από δυο ανεξάρτητους 
και το αποτέλεσμα της μέτρησης θα καταγράφεται έτσι ώστε οι αλλαγές θερμοκρασίας να 
εντοπίζονται αμέσως. Η θερμοκρασία θα ελέγχεται κάθε τέσσερις έως έξι ώρες και θα καταγράφεται. 
Όταν μεταφέρονται όλες με θερμοκρασία ελέγχου κάτω των +25° Ο, η μεταφορική μονάδα θα είναι 
Ιυ > εξοπλισμένη με ορατούς και ηχητικούς συναγερμούς, ηλεκτροδοτούμενους ανεξάρτητα από το σύστημα 
- “ - ψύξεως και ρυθμισμένους να λειτουργούν στην θερμοκρασία ελέγχου ή κάτω αΛ*αυτήν. 


(4> ;Εάν η θερμοκρασία ελέγχου υπερβαίνεταί κατά τη μεταφορά, θα ενεργοποιείται διαδικασία 
επιφυλακής που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισκευές του εξοπλισμού ψύξεως ή αύξηση της 
ικανότητας ψύξεως (π.χ. με προσθήκη υγρού ή στερεού ψυκτικού υλικού). Θα γίνονται επίσης συχνοί 
έλεγχοι της θερμοκρασίας και προετοιμασίες για την εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. Εαν 
η θερμοκρασία φθάσει το όριο συναγερμού [βλέπε επίσης περιθωριακά 2550 (17) και 2551], θα τεθούν 
σε λειτουργία οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 


(5) Η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου μέσου ελέγχου της θερμοκρασίας εξαρτάται από αρκετούς 
παράγοντες. Μεταξύ αυτών που πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκαταλέγονται: 


η (οι) θερμοκρασία (-ίες) ελέγχου της ύλης (των υλών) που πρόκειται να μεταφερθεί (-ούν) 
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52105 

(συνεχ.) 


Κλάση 5.2 

η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας ελέγχου και της αναμενόμενης θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος· 

η αποτελεσματικότητα της θερμομόνωσης* 
η διάρκεια μεταφοράς· και 

το επιτρεπτό περιθώριο ασφαλείας για καθ'οδόν καθυστερήσεις. 

(6) Κατάλληλες μέθοδοι για να αποφευχθεί η υπέρβαση της θερμοκρασίας ελέγχου 
καταγράφονται παρακάτω, κατ'αύξουσα σειρά ως προς την ικανότητά τους: 

(β) θερμομόνωση· εφ'όσον η αρχική Θερμοκρασία της (των) οργανικής (-ών) ύλης (υλών) είναι 
αρκούντως κατώτερη της θερμοκρασίας ελέγχου* 

(6) θερμομόνωση και ψυκτικό σύστημα* εφ'όσον: 

^ιεταφέρεται επαρκής ποσότητα μη εύφλεκτου ψυκτικού υλικού (π.χ. υγρό άζωτο ή 
στερεό διοξείδιο του άνθρακα), επιτρέποντας ένα λογικό περιθώριο καθυστερήσεων, 
ή εξασφαλίζεται η δυνατότητα αναπλήρωσης* 

δεν χρησιμοποιείται υγρό οξυγόνο ή αέρας ως ψυκτικό υλικό* 

η επίδραση της ψύξεως είναι ομοιόμορφη ακόμη και όταν έχει καταναλωθεί το 
ΐιεγαλύτερο μέρος του ψυκτικού υλικού* και 

η ανάγκη αερισμού της μεταφορικής μονάδας πριν την είσοδο επισημαίνεται με σαφή 
προειδοποίηση πάνω στην θύρα ή τις θύρες 

(ε) θερμομόνωση και απλή μηχανική ψύξη· εφ’όσον ηλεκτρικά Πκίηβδ $ιε αντοχή στη φλόγα 
χρησιμοποιούνται εντός του διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη 
ανάφλεξης των εύφλεκτων ατμών από τα οργανικά υπεροξείδιπ. 

(ά) θερμομόνοιση και συνδυασμός μηχανικής ψύξης και συστήματος με χρήση ψυκτικού 
υλικού* εφ’όσον: 

τα δύο συστήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους- και 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (6) και (ο) · 

(β) θερμομόνωση και διπλό σύστημα μηχανικής ψύξης, εφ'όσον: 

πέραν της ενσαηιατωμένης μονάδας ηλεκτροδότησης, τα δύο συστήματα είναι 
ανεξάρτητα μεταξύ τους* 

κάθε σύστημα είναι από μόνο του ικανό για τη διατήρηση επαρκούς ελέγχου της 
θερμοκρασίας- και 

ηλεκτρικά ίΐΐίίηβδ «ου αντέχουν στη φλόγα χρησιμοποιούνται εντός του 
διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη ανάφλεξης των εύφλεκτων 
ατμών από τα οργανικά υκεροξείδια. 
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Κλάση 5.2 

52 105 (7) Για ύλες του 11° και 12°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου 

(συνεχ.) θερμοκρασίας που περιγράφονται στο (6): 

η μέθοδος (ο) όταν η μέγιστη αναμενό^ιενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 10 °0 
αλλιώς 

η μέθοδος ( ά ) ή (ε). 

Για ύλες του 13° έως 20°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

η μέθοδος (β) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη {.ιεταφορά 
είναι τουλάχιστον 10 °0 κάτω από τη θερμοκρασία ελέγχου· 

η μέθοδος (6) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναμένεται 
κατά τη μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 30 °Γ· 
αλλιώς 

η μέθοδος (ε), (ά) ή («). 

52 10ό- 
52 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

52 118 Κόλα που περιέχουν ύλες του 1° ή 2°, δεν θα μεταφέρονται σε μικρά εμπορευματοκιβώτια. 

52 119- 
52199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


52 200- 
52 203 


Τύποι οχημάτων 

52 204 Ύλες του 1° έως 10° θα μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. Όπου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περιθωριακού 52 105, οι ύλες χρειάζεται να μεταφέρονται σε μονωμένα, ψυχόμενα ή 
μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα, εκείνα τα οχήματα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 52 248. Υλες 
του Π* έως 20° που περιέχονται σε προστατευτικές συσκευασίες γεμάτες με ψυκτικό υλικό θα 
μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. Εάν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται είναι κλειστά 
θα αερίζονται επαρκώς. Τα επενδυμένα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με πλευρικά φύλλα και οπίσθιο 
φύλλο. Τα φύλλα αυτών των οχημάτων θα είναι από αδιάβροχο μη αναφλέξιμο υλικό. 


52 205- 
52 247 


Μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα 

52 248 Τα μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 52 105 θα ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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52 248 
(συνεχ.) 


52 249- 
52 299 


Κλάση 5.2 

(β) το όχημα πρέπει να είναι τέτοιου είδους και με τέτοιο τρόπο εξοπλισμένο 

όσον αφορά τη μόνωση και τα μέσα ψύξεως (βλέπε περιθωριακό 52 105) ώστε να μην 
υπερβαίνεται η μέγιστη θερμοκρασία που προβλέπεται στο 52 105. Ο συνολικός 
συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δεν θα υπερβαίνει τα 0.4 Μ'πί 2 Κ· 

(ί>) το όχημα θα είναι έτσι εξοπλισμένο ώστε οι ατμοί από τις μεταφερόμενες ύλες ή το ψυκτικό 
υλικό να μην ^ιπορούν να διεισδύσσυν στο κουβούκλιο του οδηγού· 

(ο) θα υπάρχει κατάλληλη συσκευή που θα καθιστά δυνατό τον καθορισμό της θερμοκρασίας 
που υπάρχει στο χώρο φορτώσεως ανά πάσα στιγμή από το κουβούκλιο- 

(ά) Ο χώρος φορτώσεως θα είναι εφοδιασμένος με εξαεριστήρες ή βαλβίδες 

εξαερισμού αν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος επικίνδυνης αυξημένης πιέσεως εντός 
αυτού, θα λαμβάνεται μέριμνα, όπου χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζεται ή 
ψύξη εξ αιτίας των εξαεριστήρων ή των βαλβίδων εξαερισμού· 

(β) Το ψυκτικό υλικό δεν θα είναι εύφλεκτο 

(ί) Η συσκευή ψύξεως μηχανικά ψυχόμενου οχήματος θα είναι σε θέση να λειτουργήσει 
ανεξάρτητα από τον κινητήρα που χρησιμοποιείται για την κίνηση του οχήματος. 


ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

52 300- 
52 320 

Σπίβλεψη των οχημάτων 

52 321 Οι διατάξεις του 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναγράφονται 
παρακάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναφερόμενες: 

ύλες του Γ, 2°, 13° και 14°: 1 000 κιλά 

ύλες του 3 4°, 15° και 16®: 2 000 κιλά 

ύλες του 5°, 6°, 17° και 18°: 5 000 κιλά 

ύλες του 11° και 12°: 500 κιλά 


52 322- 
52 399 


Επί πλέον, οχήματα που μεταφέρουν περισσότερα από 500 κιλά υλών του ! 1° και 12° θα υπόκεινται 
πάντοτε σε επίβλεψη για να προληφθεί οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια και για να ειδοποιηθεί ο 
οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απώλειας ή φωτιάς. 
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Κλάση 5.2 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


52 400 


Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων 

52 401 (1) Μια μεταφορική μονάδα δεν θα μεταφέρει περισσότερα από. 

5 000 κιλά υλών του 1 0 και 2° εάν ο χώρος φόρτωσής της εξαερίζεται στο άνω μέρος και η 
μεταφορική μονάδα είναι μονωμένη με υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα [βλέπε 
περιθωριακό 11 204 (3Χ·)], ή 1 000 κιλά υλών του 1° και 2° εάν η μεταφορική μονάδά δεν 

ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις· 


10 000 κιλά υλών του 3° και 4°· 


20 000 κιλά υλών του 5°, 6°, 7°, 8°, 9° και 10°· 

1 000 κιλά υλών του Π° και 12°, ή 5 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με υλικό ανθεκτικό στη 
θερμότητα· 

5 000 κιλά υλών του 13° και 14°, ή 10 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με υλικό ανθεκτικό στη 
θερμότητα· και 

20 000 κιλά υλών του 15°, 16°, 17°, 18°, 19° και 20°. 


(2) Οταν ύλες αυτής της Κλάσης φορτώνονται μαζί στην ίδια μεταφορική μονάδα, τα όρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο (1) δεν θα υπερβαίνονταη και το συνολικό βάρος των περιεχομένων εν 

θα υπερβαίνει τα 20 000 κιλά. 

52 402 Οι διατάξεις των περιθωριακών 10 500 και 52 204 δεν θα έχουν εφαρμογή για τη μεταφορά υλών που 
αναφέρονται ή εξυπακουοντα, στα 1» έως 4» κα, 11» έως 14» εφ’όσον η ύλη ε.να, <™κευαομ η 
σύμφωνα με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ1 και ΟΡ2, όπως απαιτείται, και η ποσότητα ανα μεταφορική 

μονάδα περιορίζεται στα 10 κιλά. 


52 403 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 


(1) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα *ιε 


υπόδειγμα Αριθμ. 5.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο 
τα υποδείγ^ιατα Αριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας 


8), 1.5, 1.6ή01. 


2) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 5.2 κα, <>Π>εν θα φο|κώνοντα, 
αζί στο ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, Λ .0, , 
,4.1,4.2,4.3, 5.1,6.1, 7Λ, 7Β,70,8ή9. 


52 404- 
52 412 

Καθαρισμός πριν τη φόρτωση 

52 413 Οχήματα προορ,ζόμενα για τη μεταφορά κόλων που περιέχουν ύλες της Κλάσης 5.2 θα καθαρίζονται 
προσεκτικά. 
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Κλάση 5.2 


Χειρισμός και στοιβασία 

52 414 (1) Η χρήση εύκολα αναφλέξιμων υλικών για τη στοιβασία κόλων στο όχημα απαγορεύεται. 

(2) Κόλα που περιέχουν όλες του 11 0 έως 20° θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα 
προσπελάσιμες. 

(3) Σε κόλα που περιέχουν ύλες του 11° έως 20°, η θερμοκρασία ελέγχου θα διατηρείται καθ'όλη τη 
μεταφορική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, καθώς και 
οποιωνδήποτε ενδιάμεσων στάσεων [βλέπε περιθωριακό 52 105 (1)]. 

(4) Τα κόλα θα φορτώνονται έτσι ώστε η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα εντός του χώρου φόρτιοσης 
να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη θερμοκρασία του φορτίου. Εάν τα περιεχόμενα ενός οχήματος ή 
μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνουν τα 5 000 κιλά οργανικού υπεροξειδίου, το φορτίο θα 
μοιράζεται σε στοίβες βάρους όχι άνω των 5 000 κιλών που θα διαχοιρίζονται από κενά διαστήματα 
τουλάχιστον 0.05 μ. 

52 415- 
52 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

52 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξα^ιενές που περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν 
(κενές, ακαθάριστες) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες σύμφοινα με το υπόδειγμα Αριθμ. 5.2. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2559 (3) έ(ος (4) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 

52 501- 
52 508 

Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

52 509 Κατά τη μεταφορά υλών του 1 2°, 1Γ και 12° οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται, όσο αυτό 
είναι δυνατό, κοντά σε κατοιισμιένες ή αστικές περιοχές. Η στάση πλησίον τέτοιας περιοχής δεν μπορεί 
να παραταθεί παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών. Ο ίδιος κανόνας θα έχει 
εφαρμογή εάν μια μεταφορική μονάδα είναι φορτωμένη )ΐε περισσότερα από 2,000 κιλά υλών του 3°, 4°, 
13° και 14°. 

52 510- 
52 599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

52 600- 
60 999 



6302 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΣΗ 6.1. ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


61 000- 
61 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

61 100- 
61 110 

Μεταφορά χύμα 

61 111 (1) Ύλες του 60° (ς) και στερεά του 3243 που περιέχουν τοξικό υγρό του 65° (Η) μπορούν να 

μεταφέρονται χύμα ως πλήρες φορτίο. 

(2) Ύλες του 60° (ο) και στερεά του 3243 που περιέχουν τοξικό υγρό του 65° (6) θα μεταφέρονται σε 
επενδεδυμένα, ανοικτά οχή*ιατα. Οχήματα που περιέχουν στερεά του 3243 περιέχοντα τοξικό υγρό του 
65° (6) χύμα θα είναι στεγανά ή στεγανοποιημένα, για παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους 
εσωτερική επίστρωση. 

(3) Στερεά και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν ύλες του 60® (ο) 
μπορούν να μεταφέρονται υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτές καθεαυτές τις ύλες. Λοιπές στερεές ύλες, 
συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), και απόβλητα 
ταξινο^ιημένα στο γράμμα (ο) των διαφόρων ειδών μπορούν να μεταφέρονται χύμα μόνο σε 
εμπορευματοκιβώτια υπό τους όρους του περιθωριακού 61 118. 


61 112- 
61 117 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

61118 Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά χύμα των στέρεων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων τοιν μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα ή απόβλητα).που συμπεριλαμβανονται 
στο (ο) των διαφόρων ειδών και των στερεών του 3243 που περιέχουν τοξικό υγρό του 65° (Η) θα έχουν 
πλήρη τοιχώματα και θα είναι επενδεδυμένα ή καλυμμένα. 

Εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν στερεά του 3243 περιέχοντα τοξικό υγρό του 65° (ί>) χύμα θα είναι 
στεγανά ή στεγανοποιημένα, για παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερική επίστρωση, 


61 119- 
61 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


61 200- 
61 259 


Ειδικός εξοπλισμός 

61 260 Οποτεδήποτε μεταφέρονται ανακροτικά μείγματα καυσίμου του 31 ° (») ή δοχεία που τα περιείχαν, στον 
οδηγό θα δίδεται, ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου μεταφοράς, φορητό κιβώτιο εξοπλισμού με 

χειρολαβή το οποίο θα περιέχει: 
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61 260 
(συνεχ.) 


61 261- 
61 299 


61300- 
61 301 


61 302 


61 303- 
61 320 


61321 


61 322- 
61 384 


61385 


Κλάση 6.1 

τρία αντίγραφα των γραπτών οδηγιών καθορίζοντα τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν στην περίπτιαση ατυχήματος ή συμβάντος στη διάρκεια της μεταφοράς (βλέπε περιθίοριακό 

61 385) 

δύο ζεύγη γάντια και δύο ζεύγη μπότες κατασκευασμένα από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο 
πλαστικό υλικό- 

δύο αναπνευστήρες με φυσίγγιο ενεργού άνθρακα ικανότητας 500 κυβ.εκ. · 

μία φιάλη (κατασκευασμένη, για παράδειγμα, από βακελίτη) περιέχουσα 2 κιλά υπερμαγγανικού 
καλίου και φέρουσα την ένδειξη "διαλύσατε σε νερό πριν από τη χρήση"· 

έξι πινακίδες ινόπλακας με την ένδειξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ - χυμένο πτητικό δηλητήριο. Μη πλησιάζετε 
χωρίς αναπνευστήρα", στη γλώσσα ή γλώσσες κάθε χώρας στο έδαφος των οποίων λαμβάνει χώρα 

η μεταφορά- 

αυτό το κιβώτιο εξοπλισμού θα φυλάσσεται στο κουβούκλιο του οδηγού σε μέρος όπου μπορεί να 
βρεθεί εύκολα από την ομάδα απολύμανσης. 


ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


Ενέργειες που πρέπει να γίνου σε περίπτωση ατυχήματος 
(Βλέπε περιθωριακό 61 385) 

Προφυλάξεις σε σχέση με αντικείμενα κατανάλωσης 


Επίβλεψη των οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: 

ύλες του 1 0 έως 5° και ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (π) όλων τ<»ν ειδών: 

1 000 κιλά 

ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (δ) όλων των ειδών: 5 000 κιλά. 


Γραπτές οδηγίες 

Όποτε μεταφέρονται αντικροτικά μείγματα καυσίμου του 31° (ε) ή δοχεία που περιείχαν αυτά, το 
κείμενο των γραπτών οδηγιών θα καθορίζει, μεταξύ άλλων , τα ακόλουθα: 
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Κλάση 6.1 


61 385 (Α) Προφυλάξεις προς τήρηση 

(συνεχ.) 

Η μεταφερόμενη ύλη είναι εξαιρετικά τοξική. Σε περίπτωση διαρροής από ένα από τα δοχεία πρέπει να 
παρθούν οι παρακάτω προφυλάξεις: 

1. Αποφεύγετε: 

(β) την επαφή με το δέρμα- 
(6) την εισπνοή ατμών· 

(ς) την εισαγωγή του υγρού στο στόμα. 

2. Όταν γίνεται χειρισμός βαρελιών που έχουν ανοίξει ή υποστεί βλάβη ή διαβραχεί με υγρό, είναι 
υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: 

(η) αναπνευστήρες· 

(6) γάντια από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο πλαστικό· 

(ε) μπότες από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο πλαστικό. 

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος που έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό δημόσιας οδού, είναι 
απαραίτητο να ειδοποιηθούν για τον κίνδυνο που υπάρχει τα πρόσωπα που έρχονται για να 
ελευθερώσουν το χώρο. 

(Β) Ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

θα γίνουν όλες οι πρακτικώς δυνατές ενέργειες, περιλαμβανομένης της χρήσεως των επιγραφών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 61 260, για να κρατηθούν τα πρόσοιπα σε απόσταση όχι μικρότερη των 
15 μέτρων από την τοποθεσία του ατυχήματος· οι επιγραφές που περιέχονται στο κιβώτιο εξοπλισμού θα 
τοποθετηθούν πέριξ της περιφράξεως και οι περίεργοι θα κρατούνται μακριά. 

Οι αναπνευστήρες, τα γάντια και οι μπότες θα επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να πλησιάσει το φορτίο και 
να εξακριβώσει την κατάστασή του. 

Εάν κάποιο από τα βαρέλια ανοίξει, πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: 

(π) πρέπει να γίνει άμεση προμήθεια πρόσθετων αναπνευστήρων, γαντιών και μποτών για τον 
εξοπλισμό των εργατών 

(6) τα άθικτα βαρέλια πρέπει να παραμεριστούν· 

(ο) το χυμένο υγρό πάνω στο όχημα ή στο έδαφος πρέπει να εξουδετερωθεί ξεπλένοντας με 
άφθονο υδατικό διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (εξουδετερωτικός παραγιόν, μια φιάλη 
από τον οποίο φυλάσσεται στο κιβώτιο εξοπλισμού) το διάλυμα ετοιμάζεται εύκολα 

ανακατεύοντας 0.5 κιλό υπερμαγγανικό κάλιο με 15 λίτρα νερό σε κουβά· το ξέπλυμα 
πρέπει να γίνει πολλές φορές διότι χρειάζονται 2 κιλά από το υπερμαγγανικό κάλιο για να 
εξουδετερωθεί πλήρως 1 κιλό από τη μεταφερόμενη ύλη. 

Οπου είναι πρακτικά δυνατό, ο καλύτερος τρόπος για να απολυμανθεί η περιοχή είναι να περιλουστεί το 
χυμένο υγρό με βενζίνη και να αναφλεγεί. 
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61 385 (Ο) Σημαντική προειδοποίηση 

(συνεχ.) 

Σε περίπτωση ατυχήματος, μια από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι να ειδοποιηθεί 

τηλεγραφικός ή τηλεφωνικός.(γράψτε εδώ τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου των 

ιδρυμάτων που πρέπει να ειδοποιηθούν σε κάθε μία από τις χώρες στην επικράτεια των οποίων θα λάβει 
χώρα η μεταφορά). 

Οχημα το οποίο έχει μολυνθεί με την ύλη που μεταφέρει δεν θα τίθεται πάλι σε υπηρεσία μέχρις ότου 
απολυμανθεί με την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Οποιαδήποτε ξύλινα μέρη του οχήματος τα οποία 
έχουν προσβληθεί από την ύλη που μεταφέρεται θα αφαιρούνται και θα καίγονται. 


61 386- 
61 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


6! 400- 
61 402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

61 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 δεν θα μεταφέρονται μαζί σε ένα όχημα 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφοινα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας δ). 

1.5, ί .6 ή 01. 


61 404- 
61 406 


Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 

61 407 (1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται: 

(ε) φόρτωση ή εκφόρτωση υλών του 1° έως 5° και οποιαδήποτε ύλη ταξινομημένη υπό το (η) 
άλλων ειδών σε δημόσιο χώρο εντός κατοικημένης περιοχής χο>ρίς ειδική άδεια από τις 

αρμόδιες αρχές- 

(ί>) φόρτοκτη ή εκφόρτωση των προαναφερομένων υλών σε δημόσιο χώρο εκτός κατοικημένης 
περιοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το>ν αρμοδίων αρχών, εκτός εάν οι 
προαναφερόμενες εργασίες δικαιολογούνται για σοβαρούς λόγους ασφάλειας. 

(2) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, οι εργασίες χειρισμού πρέπει να γίνουν σε δημόσιο χώρο, οι ύλες και 
τα αντικείμενα διαφόρων ειδών θα διαχωρίζονται σύμφωνα με τις ετικέτες. 


61 408- 
61 414 


Καθορισμός μετά την εκφόρτωση 

61 415 (1) Όχημα που έχει μολυνθεί με ύλες του 31°(») ή [ΐε μείγμα αυτών δεν θα τίθεται πάλι σε υπηρεσία 

μέχρις ότου απολυμανθεί υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Οποιαθήποτε ξύλινα μέρη του 
οχήματος που έχουν προσβληθεί από ύλες του 31°(ε) θα αφαιρούνται και θα καίγονται. 

(2) Εάν ύλες αυτής της Κλάσης έχουν διαρρεύσει και χυθεί μέσα σε όχημα, αυτό δεν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί έος ότου καθαρισθεί επιμελώς και, αν χρειασθεί, απολυμανθεί. Όλα τα άλλα 
εμπορεύματα και αντικεήιενα που μεταφέρονται μέσα στο ίδιο όχημα θα εξετάζονται για ενδεχόμειη 

μόλυνση. 
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61 416- 
61 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις «ου αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (οχημάτων-δεξαμενών)) 
και εμπορευματοκιβωτίων (εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

61 500 (1) Όποτε μεταφέρονται ύλες του 31° (β), το όχημα θα έχει σε κάθε πλευρά επιγραφή που θα 

προειδοποιεί ότι, αν διαφύγει οποιοδήποτε υγρό, πρέπει να λαμβάνονται οι μέγιστες προφυλάξεις και ότι 
το όχημα δεν πρέπει να προσεγγίζεται χωρίς αναπνευστήρα, γάντια και μπότες από ελαστικό ή κάποιο 
κατάλληλο πλαστικό υλικό. 

Μαρκάρισμα 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, 
καθώς και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικινδύνων στερεών υλών, που 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα *ιε το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν (κενά, ακαθάριστα) τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2612 (3) έως (10) θα φέρουν επίσης πινακίδες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 

61 501- 
61 508 

Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

61 509 Στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται όσο είναι δυνατό σε κατοικημένες ή αστικές περιοχές. 
Στάση κοντά σε τέτοια τοποθεσία δεν μπορεί να παραταθεί παρά μόνο με τη σύμφοινη γνώμη των 
αρμόδιων αρχών 

61 510- 
61 514 

Αντιηλιακή προστασία 

61 515 Κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, όταν όχημα που μεταφέρει υδροκυανικό οξύ 
του 1° είναι ακίνητο, τα κόλα πρέπει, αν το απαιτεί η νομοθεσία της χώρας στην οποία έχει στα*ιατήσει 
το όχημα, να προστατεύονται αποτελεσματικά από τη δράση του ηλίου π.χ. ^ιε φύλλα τοποθετούμενα σε 
ύψος όχι λιγότερο των 20 εκ. πάνω από το φορτίο. 

61 516- 
61 599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

61 600- 
61 999 
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ΚΛΑΣΗ 6.2. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

62 000- 
62 099 


ΤΜΗΜΑ I. Τρόπος μεταφοράς 


62 100- 
62 104 


62 105 Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης θα μεταφέρονται σε κλειστά ή καλυμμένα οχήματα. 

62 106- 
62 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

62 118 (!) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης μπορούν να μεταφέρονται σε μικρά 

εμπορευματοκιβώτια. 

(2) Οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως του περιθωριακού 62 403 θα έχουν επίσης εφαρμογή και για 
τα περιεχόμενα μικρών εμπορευματοκιβωτίων. 

62 119- 
62 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

62 200- 
62 239 

Πυροσβεστικές συσκευές 

62 241- 
62 299 

ΤΜΗΜΑ 3, Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

62 300- 
62 301 

Απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος 
62 302 (Βλέπε περιθωριακό 62 385) 

Προφυλάξεις σχετικές με αντικείμενα κατανάλωσης 

62 303- 
62 320 


Επίβλεψη των οχημάτων 
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62 322- 
62 352 

62 353 

62 354- 
62 384 

62 385 


62 386- 
62 399 


62 400- 
62 402 

62 403 

62 404- 
62 411 

62 412 


Κλάση 9 


Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή σε όλες τις ύλες του 1°, οποιουδήποτε 
βάρους. Θα έχουν επίσης εφαρμογή σε ύλες του 2° των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το βάρος των 100 
κιλών. Παρόλα αυτά, οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται όπου 
το φορτωμένο διαμέρισμα είναι κλειδωμένο και τα μεταφερόμενα κόλα προστατεύονται διαφορετικά 
έναντι οποιοσδήποτε παράνομης εκφόρτωσης. 


Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 353 δεν θα έχουν εφαρμογή. 


Γραπτές οδηγίες 

(1) Οι γραπτές οδιηάες θα περιλαμβάνουν επίσης: 

(π) την διάταξη ότι, στην περίπτωση θραύσης ή φθοράς των συσκευασιο'ιν ή των 
μεταφερόμενων επικίνδυνων υλών, ιδιαίτερα όταν αυτές οι ύλες έχουν χυθεί στο δρόμο, θα 

ενημερώνονται οι τοπικές υγειονομικές ή κτηνιατρικές αρχές* 

(Β) πληροφορίες σχετικά με το πώς οι ύλες θα απορροφούνται και θα περιορίζονται, και πώς οι 
κίνδυνοι των υλών της Κλάσης 6.2 θα εκμηδενίζονται επί τόπου, π.χ. κατάλληλα 

απολυμαντικά· 

(ε) πληροφορίες για κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό του οδηγού. 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας 8), 
1.5, 1.6 ή 01. 


Ύλες του είδους 4° θα μεταφέρονται σε δεξαμενές ή σε ειδικά εξοπλισμένα οχήματα κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για ανθρώπους, ζώα και το περιβάλλον, π.χ. με φόρτωση σε σακκούλες ή 
με αεροστεγείς συνδέσεις. 


62 413 
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Χειρισμός και αποθήκευση 

62 414 (!) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα 

προσπελάσιμες. 

(2) Όποτε κόλα αυτής της Κλάσης πρέπει να (ΐεταφερθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι 
μεγαλύτερη των 15 °0 ή να καταψυχθούν, η θερμοκρασία θα διατηρείται σταθερή κατά την εκφόρτωση 
ή την αποθήκευση. 

(3) Κόλα αυτής της Κλάσης θα αποθηκεύονται μόνο σε δροσερό μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. 
Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

62 415 Εάν ύλες αυτής της Κλάσης έχουν διαρρεύσει και χυθεί μέσα σε όχημα, αυτό δεν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί έως ότου έχει επιμελώς καθαρισθεί και, εάν είναι ανάγκη, απολυμανθεί. Όλα τα 
εμπορεύματα και τα αντικείμενα που μεταφέρονται μέσα σε τέτοιο όχιμια θα ελέγχονται για ενδεχόμενη 
μόλυνση. Τα ξύλινα μέρη του οχήματος που έχουν έρθει σε επαφή με τις ύλες των ειδών 1° και 2° θα 
απομακρύνονται και θα καίγονται. 


62 416- 
62 499 


ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (οχημάτιυν-δεξαμενών) 
και εμπορευματοκιβωτίων (εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαφκάρισμα 

62 500 Οχήματα με σταθερές δεξαμενές ή αποσυναρμολογούσες δεξαμενές, ειδικά εξοπλισμένα οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες του 
4°, θα φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Λριθμ. 6.2. 


62 501- 
62 508 


Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

62 509 Οι στάσεις οχημάτων που μεταφέρουν ύλες του 1° και 2° για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται, κατά το 
δυνατόν, σε κατοικημένες ή αστικές περιοχές. Η στάση κοντά σε τέτοιο μέρος δεν θα μπορεί να 
παραταθεί παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών. 


62 510- 
62 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


62 600- 
70 999 
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ΚΛΑΣΗ 7. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ 


Γενικά 

Μεταφορά 

71 000 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 001- 
71 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 
Διατάξεις 

71 100 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 101- 
71 199 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές διατάξεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμός 
τους 

Διατάξεις 

71 200 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 201- 
71 259 


Λοιπός εξοπλισμός 

71 260 Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο περιθωριακό 10260 (Η) π ί) δεν είναι αναγκαίος. 

71 261- 
71 299 


ΤΜΗΜΑ 3. Γ ενικές διατάξεις εξυπηρέτησης 

Διατάξεις 

71 300 Γ ια λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 301- 
71 314 


Ειδική εκπαίδευση οδηγών 

71 315 (1) Ανεξαρτήτως του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος, οι απαιτήσεις του περιθωριακού 10 
315 σχετικά με την εγκεκριμένη εκπαίδευση και την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού εκπαίδευσης θα 
έχουν εφαρμογή σε: 


(η) οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό που καλύπτεται 
από ένα από τα Προγράμματα 5 έως 8 ή 10 έως 13- 
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71 315 
(βυνεχ.) 


71316- 
71 320 


71 321 


71 322- 
71 324 


71 325 


71 326- 
71 352 


Κλάση 7 

(6) οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν μη διασπαστό ραδιενεργό υλικό που 

καλύπτεται από τον Πίνακα 9, εάν ο ολικός αριθμός κόλων που περιέχουν 
ραδιενεργό υλικό που μεταφέρο\ται στο όχημα υπερβαίνει τα 10, ή όπου 
το άθροισμα των μεταφορικών δεικτών των κόλων υπερβαίνει το 3. 

(2) Οδηγοί οχημάτων που αναφέρονται στο (1) παραπάνω θα πρέπει να 
παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα που να καλύπτουν τουλάχιστον τα 
θέματα που ορίζονται στο περιθωριακό 240 105 της Προσθήκης Π.4. 

(3) Οδηγοί οχημάτοιν που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό που καλύπτεται από 
τον Πίνακα 9, εάν ο ολικός αριθμός μεταφερόμενων κόλων που περιέχουν 
ραδιενεργό υλικό δεν υπερβαίνει τα 10, και το άθροισμα των μεταφορικιύν 
δεικτών δεν υπερβαίνει το 3, θα πρέπει να δέχονται κατάλληλη εκπαίδευση, 
ανάλογη με τα καθήκοντα τους και κατάλληλη αις προς αυτά, που να τους 
καθιστά ενήμερους για τους κινδύνους ακτινοβολίας που εμπεριέχονται στην 
μεταφορά ραδιενεργού υλικού. Τέτοια εκπαίδευση ενημέρωσης θα πρέπει να 
επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό που να παρέχεται από τον εργοδότη τους. 

(4) Εάν, σύμφωνα με άλλους κανονισμούς που ισχύουν σε ένα Κράτος Μέλος, 
οδηγός έχει παρακολουθήσει ισοδύναμα εκπαιδευτικά μαθήματα υπό διαφορετικό 
καθεστώς ή για διαφορετικό σκοπό που να καλύπτουν τα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο (2), το μάθημα ειδίκευσης μπορεί ολικά ή μερικά να 
παραλειφθεί. 


Επίβλεψη των οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή σε όλα τα υλικά, για οποιαδήποτε ποσότητα. 
Επιπλέον, αυτά τα εμπορεύματα θα υπόκεινται πάντοτε σε επίβλεψη προς αποφυγή κακόβουλης 
ενέργειας και για να κινητοποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απώλειας ή πυρκαγιάς. 
Εντούτοις, οι διατάξεις του 

περιθωριακού 10 321 δεν χρειάζεται να εφαρμοσθούν όπου: 

(8) Το φορτωμένο διαμέρισμα είναι κλειδωμένο και τα μεταφερόμενα κόλα προστατεύονται 
αλλιώς έναντι παράνομης εκφόρτιοσης και 

(6) Ο βαθμός της δόσεο>ς δεν υπερβαίνει τα 5 ηι5ν/Η (0.5 γπγ^πι/Ιί) σε κάθε προσπελάσιμο 
ση^ιείο επί της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος. 

Επί πλέον, τα εμπορεύματα αυτά θα υπόκεινται πάντοτε σε επίβλεψη για να προληφθεί οποιαδήποτε 
κακόβουλη ενέργεια και για να κινητοποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απώλειας ή 
πυρκαγιάς. 


Μεταφορά επιβατών 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 325 δεν θα έχουν εφαρμογή σε μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν 
μόνο ραδιενεργά υλικά των προγραμμάτων 1 έτος 4. 
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Φορητή συσκευή φωτισμού 

71 353 Οι διατάξεις του περιθωριακού ! 0 353 δεν θα έχουν εφαρμογή εφ'όσον δεν υπάρχει 
δευτερογενής κίνδυνος. 

71 354- 
71 384 

Γραπτές οδηγίες 

71 385 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 385 δεν θα έχουν εφαρμογή σε μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν 
μόνο ραδιενεργά υλικά τα>ν προγραμμάτων 1 έως 4. 

71 386- 
71399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, μεταφόρτωση και χειρισμό 
Διατάξεις 

71 400 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 401- 
71 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

71 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα μοντέλα Αριθμ. 7Α, 7Β ή ΊΟ δεν θα φορτώνονται μαζί στο 
ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα μοντέλα Αριθμ. 1,1-4 (πλην συμβατικής ομάδας 
8), 1.5, 1.6 ή 01. 

71 404- 
71414 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

71 415 Για τις απαιτήσεις απολύμανσης, βλέπε περιθωριακό 3712 

71 416- 
71499 


ΦΕΚ509 
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Κλάση 7 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκόρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

71 500 (1) Επιπλέον των προϋποθέσεων του περιθωριακού 10 500, κάθε όχημα που μεταφέρει ραδιενεργά 

υλικά θα φέρει στο εξωτερικό μέρος κάθε πλευρικού τοιχώματος και του οπισθίου τοιχώματος ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70. 

Εντούτοις, αυτές οι προϋποθέσεις δεν θα έχουν εφαρμογή σε οχήματα που μεταφέρουν μόνο τα 
ραδιενεργά υλικά που αναφέρονται στα προγράμματα 1 έως 4 του περιθωριακού 2704. 

Εάν το μέγεθος και η κατασκευή του οχήματος είναι τέτοια ώστε το διαθέσιμο εμβαδόν της επιφάνειας 
να είναι ανεπαρκές για να προσκολληθεί η ετικέτα του υποδείγ^ιατος Νο. 7 Ο, οι διαστάσεις της μπορούν 
να μειωθούν στα 100 ϊτιγπ σε κάθε πλευρά. 

(2) Οι ετικέτες που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 500(9) θα επικολλούνται και στις τέσσερις 
πλευρές του εμπορευματοκιβωτίου. 

(3) Οι ετικέτες και οι πινακίδες πορτοκαλί χρώματος κατά τα προβλεπόμενα στην Κλάση 7 θα 
επικολλούνται και στις τέσσερις πλευρές του εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής. Εάν αυτές οι ετικέτες ή 
πινακίδες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του οχήματος, οι ίδιες ετικέτες και πινακίδες θα 
επικολλούνται στα πλάγια και το πίσω μέρος του οχήματος, 


71501- 

71506 


Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ειδικό κίνδυνο 

71 507 Επιπλέον του περιθωριακού 10 507, βλέπε Προσθήκη Α.7 περιθωριακό 3712. Αυτές οι προϋποθέσεις, 
εντούτοις, δεν θα έχουν εφαρμογή σε οχήματα που μεταφέρουν μόνο ραδιενεργό υλικό των 
προγραμμάτων 1 έως 4 του περιθωριακού 2704. 


71 508- 
71 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 


71 600- 
80 999 


(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 
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ΚΛΑΣΗ 8. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους ]) 


81 000- 
81 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


81 100- 
81 110 

Μεταφορά χύμα 

81 111 Θειικός φωσίρόρος του Γ (Η), ύλες του 13° (Η) και στερεά 3244 *ιε διαβρωτικό υγρό του 65° (1>) 
μπορούν να μεταφέρονται χύμα ως πλήρες φορτίο. Το σώμα του οχήματος θα είναι εξοπλισμένο με 
κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερική επίστρωση. Εάν το όχημα είναι επενδεδυμένο, η επένδυση 
θα τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ακουμπήσει το φορτίο. Οχήματα που 
περιέχουν όλες του 65° (ό) (χαρακτηριστικός αριθμός 3244) θα είναι στεγανά ή στεγανοποιημένα, για 
παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερική επίστρωση. 

(2) Στερεά μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν ύλες του 13° μπορούν να 
μεταφέρονται με τους ίδιους όρους όπως αυτές καθεαυτές οι ύλες. Λοιπές στερεές ύλες, 
συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), και απόβλητα 
ταξινομημένα στο γράμμα (ο) των διαφόρων ειδών μπορούν να ^ιεταφέρονται χύμα μόνο σε 
εμπορευματοκιβώτια υπό τους όρους του περιθωριακού 81 118. 

81112(1) Μεταχειρισμένοι συσσωρευτές του 81 0 (ο) μπορούν να μεταφέρονται χύμα σε ειδικά εξοπλισμένα 
οχήματα. 

(2) Τα διαμερίσματα φόρτωσης οχημάτων θα πρέπει να είναι από χάλυβα ανθεκτικό στις διαβρωτικές 
ύλες που περιέχονται στους συσσωρευτές. Λιγότερο ανθεκτικοί χάλυβες μπορούν να χρησιμοποιούνται 
όταν υπάρχει επαρκώς μεγάλο πάχος τοιχάηιατος ή πλαστική επένδυση / στρώση ανθεκτική στις 
διαβρωτικές ύλες. 

Ο σχεδιασμός των διαμερισμάτων φόρτωσης των οχημάτων 0α πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν 
παραμένοντα ρεύματα και κρούσεις από τους συσσωρευτές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χάλυβας που παρουσιάζει μέγιστη τιμή προοδευτικής απομείωσης 0.1 ηνη 

ετησίως υπό την επίδραση διαβρωτικών υλών μπορεί να θεωρείται ως ανθεκτικός. 

(3) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω κατασκευαστικών μέτρων ότι δεν θα υπάρχει διαρροή 
διαβρωτικών υλών από τα διαμερίσματα φόρτωσης των οχημάτων κατά την μεταφορά. Ανοικτά 
διαμερίσματα φόρτωσης θα πρέπει να καλύπτονται. Το κάλυμμα θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στις 
διαβρωτικές ύλες. 

(4) Πριν την φόρτωση, τα διαμερίσματα φόρτωσης των οχημάτων περιλαμβανομένου του εξοπλισμού 
τους θα πρέπει να επιθεωρούνται για ζημιές. Οχήματα με κατεστραμμένα διαμερίσματα φόρτωσης δεν θα 
πρέπει να φορτώνονται. 

Τα διαμερίσματα φόρτωσης οχημάτων δεν θα πρέπει να φορτώνονται ψηλότερα από το όνοι πέρας των 
τοιχωμάτων τους. 
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81 112 (5) Συσσωρευτές που περιέχουν διαφορετικές ύλες και άλλα εμπορεύματα που υπόκεινται σε 
(συν.) επικίνδυνη αντίδραση μεταξύ τους δεν θα πρέπει να είναι παρόντα στα διαμερίσματα φόρτωσης των 
οχημάτων [βλ. περιθωριακό 2811 (6)]. 

Κατά την μεταφορά κανένα επικίνδυνο υπόλειμμα των διαβρωτικών υλών που περιέχονται στους 
συσσωρευτές δεν θα πρέπει να επικάθεται στην εξωτερική επιφάνεια των διαμερισμάτων φόρτωσης των 
οχημάτων. 


81 113- 
81 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

81 118 (1) Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά χύμα θετικού φωσφόρου του 1° (6), ύλες 

του 13° (ύ), στερεά του 3244 που περιέχουν διαβρωτικό υγρό του 65° (ύ) ή στερεές ύλες ή απόβλητα 
ταξινομημένα στο (ο) των διαφόρων ειδών θα έχουν πλήρη τοιχώματα και κατάλληλη επίστρωση και θα 
είναι επενδεδυμένα ή καλυμμένα. 

Εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν στερεά του 3244 που περιέχουν διαβρωτικό υγρό του 65° (6) χύμα 
θα είναι στεγανά ή στεγανοποιημένα, για παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερική 
επίστρωση. 

(2) Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές του 81° (ο) μπορούν επίσης να μεταφέρονται χύμα σε 
εμπορευματοκιβώτια υπό τους όρους του περιθωριακού 81 112 (2)-(5). Μεγάλα εμπορευματοκιβώτια 
κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό δεν επιτρέπονται. Μικρά εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένα 
από πλαστικό υλικό θα πρέπει να μπορούν να αντέχουν σε έλεγχο πτώσης από τα 0.8 πΐ πλήρως 
φορτωμένα, με τον πυθμένα επάνω σε σκληρή επιφάνεια στους -18°0 χωρίς θραύση. 

81119- 
81 199 

ΤΜΗΜΑ 2, Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I). 

81 200- 
81 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

81 300- 
81 320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

81 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή στις ύλες που αναγράφονται παρακάτω σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθορισμένες: 

Ύλες ταξινομημένες στο (ε) όλων των ειδών: 10 000 κιλά 

Βρώμιο του 14°: 1 000 κιλά 

81 322- 
81 399 
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ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


81 400- 
81 402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

81 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο όχημα μαζί 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας δ), 
1.5, 1.6 ή 01. 


81 404- 
81412 

Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση - . 

81.413 Οχήματα προοριζόμβνα να μεταφέρουν κόλα που περιέχουν ύλες του 2° (ε) 2., 3° (β), 4°, 73° ή 74° θα 
καθαρίζονται προσεκτικά και ιδίως θα είναι απαλλαγμένα από κάθε αναφλέξιμο απόβλητο (άχυρο, 
χόρτο, χαρτί, κ.λπ.). 

81 414 

Καθαρισμός μετά από την εκφόρτωση 

81 415 Εάν ύλες από κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφο)να με το υπόδειγμα Αριθμ, 6.1 έχουν διαρρεύσει και 
χυθεί μέσα σε όχημα, αυτό δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως ότου έχει επιμελώς καθαρισθεί και, 
αν είναι ανάγκη, απολυμανθεί. Όλα τα άλλα εμπορεύματα και αντικείμενα που μεταφέρονται στο ίδιο 
όχημα θα εξετάζονται για ενδεχόμενη μόλυνση. 


81 416- 
81499 


1 
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ΤΜΗΜΑ 5. Ειθικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (οχημάτων-δεξαμενιόν) 
και εμπορευματοκιβωτίων (εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

81 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικινδύνων στερεών υλών, που περιέχουν 
ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) τις ύλες αυτής της Κλάσης που 
αναγράφονται στο περιθωριακό 2812 (3) έως (10) θα φέρουν επίσης πινακίδες σύμφωνα με το εν λόγω 
περιθωριακό. 


81 501- 
81 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

81 600- 
90 999 
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ΚΛΑΣΗ 9. ΑΪΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


91 000- 
91 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

91 100- 
91 104 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί στη μεταφορά 

91 105 Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης θα μεταφέρονται σε κλειστά ή καλυμμένα οχήματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 3268 Συσκευές φουσκώματος αερόσακκων και 3268 θάλαμοι αερόσακκων και 3268 
προεντατές ζωνών ασφαλείας μπορούν να μεταφέρονται ασυσκεύαστα σε ειδικές προς τούτο 
συσκευές χειρισμού, οχήματα ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια όταν μεταφέρονται από εκεί όπου 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο συναρμολόγησης. 


91 106- 
91 110 

Μεταφορά χύμα 

91111 (I) 2211 πολυμερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα του 4° (ο) και στερεές ύλες και μείγματα (όπως 

παρασκευάσματα και απόβλητα) του 12° (ε) μπορούν να μεταφέρονται χύμα σε ανοικτά και 
επενδεδυμένα οχήματα με επαρκή εξαερισμό. 

(2) Ύλες του 20° (ο) για τις οποίες δεν ενδείκνυται μεταφορά σε οχήματα-δεξαμενές σύμφωνα με την 
Προσθήκη Β. 1η ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές σύμφωνα με την Προσθήκη Β.16 λόγω της υψηλής 
θερμοκρασίας και πυκνότητας της ύλης μπορούν να μεταφέρονται σε ειδικά οχήματα. 

Ύλες του 21° (ο) μπορούν να μεταφέρονται χύμα σε ειδικά εξοπλισμένα οχήματα. 

Αυτά τα ειδικά οχήματα για ύλες του 20°(ε) και ειδικά εξοπλκηιένα οχήματα για ύλες του 21°(ο) θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα μιε προδιαγραφές καθορισμένες από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 


91 112- 
91 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

91 118 2211 πολυμερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα του 4°(ε) και 12°(ο) μπορούν επίσης να συσκευάζονται χωρίς 

εσωτερική συσκευασία σε μικρά εμπορευματοκιβώτια του κλειστού τύπου με πλήρη τοιχώματα. 

91 119- 
91 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και 
τον εξοπλισμό τους 


91 200 - 
91 299 


(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I). 
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ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


91 300- 
91 320 


Επίβλεψη των οχημάτων 

91 321 Οι διατάξεις του 10 321 εφαρμόζονται στα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναγράφονται παρακάτω, πλην 
εκείνων του 35°(6), σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: 

ύλες ταξινομημένες στο (δ) όλων των ειδών: 5 000 κιλά 
ύλες ταξινομημένες στο 13°(Β): 1 000 κιλά 


91 322- 
91 384 

91 385 (I) Για τη μεταφορά υλών του 2° (Β) ή εξοπλισμού του 3°, το κείμενο των γραπτών οδηγιών πρέπει να 

επισημαίνει ότι μπορεί να σχηματισθούν εξαιρετικά τοξικές διοξίνες σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

(2) Για ύλες του 11° και 12°, οι γραπτές οδηγίες πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα μέτρα προς λήψη 
για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της βλάβης στην περίπτωση διαρροής των υλών που θεοιρούνται 
ρυπαντές του υδάτινου περιβάλλοντος. 

(3) Για ύλες του 13°, οι γραπτές οδηγίες θα περιλαμβάνουν επίσης: 

(β) τη διάταξη ότι, στην περίπτωση θραύσης ή φθοράς των συσκευασιών ή των μεταφερόμενοιν 
επικίνδυνων υλών, ιδιαίτερα όταν αυτές οι ύλες έχουν χυθεί στο δρόμο, θα ενημερώνονται 
οι τοπικές υγειονομικές ή κτηνιατρικές αρχές· 

(Β) πληροφορίες για τον τρόπο απορρόφησης και περιορισμού των υλών και για το π<ΰς οι 
κίνδυνοι από τις ύλες του 13° θα εξαλειφθούν επί τόπου, π.χ. κατάλληλα απολυμαντικά· 

(ο) πληροφορίες για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό του οδηγού. 

91 386- 
91 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


91 400- 
91402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

91 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ, 9 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 (πλην συμβατικής ομάδας 8), 
1.5, 1.6 ή 01. 


91 404- 
91 406 


Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 
91 407 (1) Απαγορεύονται οι ακόλουθες εργασίες: 
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91 407 
(συνεχ.) 


91 408- 
91 413 


91 414 


91 415 


Κλάση 9 

(») φόρτωση ή εκφόρτωση υλών ταξινομημένων στο (ό) των διαφόρων ειδών, πλην του 35°(1>) 
σε δημόσιο χώρο εντός κατοικημένης περιοχής χωρίς ειδική άδεια από τις αρμόδιες αρχές- 

(6) φόρτωση ή εκφόρτωση υλών ταξινομημένων στο (6) των διαφόρων ειδών, πλην του 35°{Η) 
σε δημόσιο χώρο πλην κατοικημένης περιοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των 
αρμοδίων αρχών, εκτός εάν αυτές οι εργασίες είναι επειγόντως αναγκαίες για λόγους 
ασφαλείας. 

(2) Εάν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να διεξαχθούν εργασίες χειρισμού σε δημόσιο χώρο, τότε ύλες 
και αντικείμενα διαφορετικών ειδών θα διαχοιριζονται ανάλογα με τις ετικέτες. 


Χειρισμός και στοιβασία 

(1) Κόλα που περιέχουν ύλες του 13° θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμα. 

(2) Όταν κόλα που περιέχουν ύλες του 13° πρέπει να μιεταφερθούν ψυχόμιενα, θα εξασφαλίζεται η 
λειτουργία της αλυσίδας ψύξεως κατά την εκφόρτωση ή κατά την αποθήκευση. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες του 13° θα αποθηκεύονται μόνο σε δροσερά μέρη μακριά από πηγές 
θερμότητας. 

Καθαρισμός μετά από την εκφόρτωση 

(1) Εάν ύλες ή είδη του 1°, 2°(Η 3°, 11 °(ο), ή 12°(ο) έχουν διαρρεύσει και χυθεί σε όχημα, αυτό δεν 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως ότου έχει επιμελώς καθαρισθεί κας αν είναι αναγκη, απολυμανθει. 
Όλα τα άλλα εμπορεύματα που μεταφέρονται στο ίδιο όχημα θα εξετάζονται για ενδεχόμενη μόλυνση. 

(2) Εάν ύλη του 13° έχει διαφύγει και μολύνει όχημα, το όχημα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μόνο 
αφού έχει επιμελώς καθαρισθεί και, αν είναι ανάγκη, απολυμανθεί. Όλα τα εμπορεύματα και 
αντικείμενα που μεταφέρονται σε τέτοιο όχημα θα ελέγχονται για ενδεχόμενη μόλυνση. Τα ξύλινα μέρη 
του οχήματος που έχουν έλθει σε επαφή με τις ύλες του 13 β θα απομακρύνονται και θα καίγονται. 


91 416- 
91 499 
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Κλάση 9 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

91 500 (1) Μικρά εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν διασταλτά πολυμερή του 4° (ο) θα φέρουν την εξής 

επισήμανση: ”Διατηρήστε μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης". II επισήμανση αυτή θα αναγ)>άφεται 
στην επίσημη γλώσσα της χώρας αναχώρησης, και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, 
Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από 
τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τις χώρες που αφορά η μεταφορική εργασία. 

Μαρκάρισμα 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, 
καθώς και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών που 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα και οχήματα 
για μεταφορά χύμα, κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης, εξαιρούμενων των υλών του 4° (ο), θα 
φέρουν πινακίδες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 9. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο περιθωριακό 
2912 (4) έως (6) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφιονα με το εν λόγω περιθωριακό. 

(3) Ειδικά οχήματα που μεταφέρουν ύλες του 20°(ο) και ειδικά εξοπλισμένα οχήματα που μεταφέρουν 
ύλες του 2Ι°(ο) θα πρέπει επίσης να φέρουν σε δύο πλευρές κίάοδ και στο πίσω μέρος το σήμα που 
αναφέρεται στην Προσθήκη Β.7, περιθωριακό 270 000. 


91 501- 
91 599 


91 600- 
199 999 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 
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Προσθήκη Β.Ιβ 


ΜΕΡΟΣ III 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Β.1: 

ΚΟΙΝΕΣ ΛΙΛΤΑΕΕΪΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Β.1 


200 000 (I) Η περιοχή εφαρμογής των διαφόρων Προσθηκών Β. I έχει ως ακολούθως: 

( 3 ) Η Προσθήκη Β.ΐα έχει εφαρμογή σε δεξαμενές εκτός από εμπορευματοκιβώτια- 
δεξαμενές 

(δ) Η Προσθήκη Β.ΙΒ έχει εφαρμογή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 

(ο) II Προσθήκη Β.ΐε έχει εφαρμογή σε δεξαμενές, εκτός από στοιχεία οχημάτων 
συστοιχιών και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, κατασκευασμένες από ενισχυμένο 

πλαστικό 

(ιΐ) II Προσθήκη Β.ΐά αφορά τα υλικά και την κατασκευή σταθερών συγκολλημένων 
δεξαμενών, αποσυναρμολογούμιενων συγκολλημένων δεξαμενών, και συγκολλημένων 
περιβλημάτων των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, που προορίζονται για τη 
μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της Κλάσης 2, ή για τα οποία 
απαιτείται πίεση δοκιμής όχι μικρότερη του 1 ΜΡβ ( 10 Ηηγ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δοχεία, βλέπε τις σχετικές απαιτήσεις του Παριφτήμαχος Α (Κόλα). 

(2) Κατά παρέκκλιση του ορισμού που δίνεται στο περιθωριακό 10 014, ο όρος "δεξαμενή" όταν 
χρησιμοποιείται μόνος στην Προσθήκη Β.13 και την Προσθήκη Β.1 ο δεν καλύπτει τα 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. Εντούτοις, ορισμένες από τις απαιτήσεις της Προσθήκης Β.1 β 
μπορεί να καταστούν εφαρμόσιμες στα εμιπορευματοκιβώτια-δεξαμιενές από τις διατάξεις του 
Παραρτήματος Β και της Προσθήκης Β.16. 

(3) Υπενθυμίζεται ότι το περιθωριακό 10 121 (1) απαγορεύει τη μεταφορά επικινδύνων υλών σε 
δεξαμενές εκτός των περιπτώσεων όπου αυτή η μιεταφορά επιτρέπεται ρητώς σύμφωνα με κάθε 
Τμήμα I του Μέρους 11 στις Προσθήκες Β.ΐβ ή Β.ΙΗ και Τμήμα 1 της Προσθήκης Β.Ιο. 


200 001 - 
210 999 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ) 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος / καθορίζει τις απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές 
(οχήρατα-δεξαρενές), αποσνναρμολογοόμενες δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών που προορίζονται για 
τη μεταφορά υλών οποιοσδήποτε κλάσης. Το Μέρος II περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις που 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν τις απαιτήσεις του Μέρους I. 

ΜΕΡΟΣ I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 

211000 - 

211099 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά" πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)" ορισμοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σψφωνα με τις διατάζεις τον περιθτοριακού 10121 (1), η μεταφορά επικινδύνων υλών σε 
σταθερές ή αποσοναρμολογούμενες δεξαμενές ή οχήματα συστοιχιών επιτρέπεται μόνο όπου επιτρέπεται 
ρητά αυτός ο τρόπος μεταφοράς για αυτές τις όλες σε κάθε Τμήμα 1 του Μέρους II της παροικτης Προσθήκης. 

211 100 Αυτές οι απαιτήσεις θα έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), 
αποσυναρμολογούμενες δεξομιενές και οχήματα συστοιχιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
υγρών, αερίων, κονιωδών ή κοκκωδών υλών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους σκοπούς των απαιτήσεων αυτής της Προσθήκης, τα ακόλουθα θα 
πρέπει να θεωρούνται ως όλες μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση: 

όλες που είναι υγρές σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις 

στερεά που προσφέρονται για μεταφορά σε υψηλές θερμοκρασίες ή θερμά, σε 

τετηγμένη κατάσταση. 

211 101 (I) Επί πλέον του κυρίως οχήματος, ή των κινητών μονάδων που χρησιμοποιούνται αντ’αυτού, το 
όχημα-δεξαμενή περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα περιβλήματα, τα είδη εξοπλισμού τους και τα 
εξαρτήματα για την πρόσδεσή τους στο όχημα ή τις κινητές μονάδες. 

(2) Οταν είναι προοδεμένη στο φέρον όχημα, η αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή θα 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα οχήματα-δεξαμενές. 

211102 Στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) (δ) "περίβλημα" σημαίνει την θήκη που περιέχει την ύλη (περιλαμβανόμενων των 

ανοιγμάτων και των κλείστρων τους)· 

(&) "εξοπλισμός λειτουργίας του περιβλήματος" σημαίνει τις συσκευές πληρώσεως, 

εκκενώσεως, εξαεριομού, ασφαλείας, θερμάνσεως και θερμομονώσεως και τα όργανα 

μετρήσεως 

(ο) " κατασκευαστικός εξοπλισμός" σημαίνει τα εσοιτερικά ή εξωτερικά ενισχυτικά, 

συνδετικά, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη στο εξωτερικό του περιβλήματος. 

(2) ( β ) " πίεση υπολογισμού" σημαίνει μια θεωρητική τιμή της πίεσης κατ’ελάχιστον ίση με την 

πίεση δοκιμής η οποία, αναλογώς του βαθμού επικινδυνότητας που χαρακτηρίζει την 
μεταφερόμενη ύλη, μπορεί να υπερβαίνει την πίεση εργασίας σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον καθορισμό του πάχους των 
τοιχωμάτων του περιβλήματος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική ή εσοιτερική 
συσκευή ενίσχυσης" 

(ί>) "πίεση δοκιμής " σημαίνει την μέγιστη πίεση που αναπτύσσεται στο περίβλημα κατά τη 
δοκιμή πίεσης 

(ο) "πίεση πληρώσεως" σημαίνει τη μέγιστη πραγματική πίεση που δημιουργείται στο 

περίβλημα όταν αυτό πληρούται υπό πίεση" 
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211 102 

(συνεχ.) 


211 103- 
211119 

211 120 


Προσθήκη Β.1» 

(4) "πίεση εκκένωσης " σημαίνει τη ^ιέγιστη πραγματική πίεση που δημιουργείται στο 

περίβλημα όταν αυτό εκκενώνεται υπό πίεση 

(β) "μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή) 1 2 3 " σημιαίνει την υψηλότερη από τις ακόλουθες 
τρεις τιμές της πίεσης: 

(ί) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στο περίβλημα κατά την 
πλήρωση ("μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση πληρώσεως") 

(Η) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στο περίβλημα κατά την 
εκκένωση ("μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εκκενώσεως") και 

(ϋί) την πραγματική πίεση μετρητή στην οποία υποβάλλεται το περίβλημα από τα 
περιεχόμενά του (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξιογενών αερίων που μπορεί να 
περιέχει) στην μέγιστη θερμοκρασία εργασίας. 

Εκτός εάν οι ειδικές απαιτήσεις για κάθε κλάση προβλέπουν διαφορετικά, η αριθμητική 
τιμή αυτής της πιέσεως εργασίας (πιέσεως μετρητή) δεν θα είναι χαμηλότερη της 
πιέσεως των ατ}ΐών (απολύτου πιέσεως) της πληρωτικής ύλης στους 50 °0. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας (με ή χωρίς εκρηγνυό*ιενο δίσκο), 
η μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή) θα είναι εντούτοις ίση με την προβλεπόμενη 
πίεση ανοίγματος τέτοιων βαλβίδων ασφαλείας. 

(3) "Δοκιμή στεγανότητας" σημαίνει τη δοκιμή που συνίσταται στην υποβολή του περιβλήματος σε 
πραγματική εσωτερική πίεση ίση με τη μέγιστη πίεση εργασίας, αλλά όχι μικρότερη από 20 λΡε 
(0.2 ί>βι·) (πίεση μετρητή), μέσω διαδικασίας εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με συστήματα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για να εμποδισθεί 
η διαρροή των περιεχο^ιένων εάν το περίβλημα ανατραπεί, η πίεση για τη δοκιμή στεγανότητας θα 
είναι ίση με τη στατική πίεση της πληρωτικής ύλης. 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

Τα περιβλήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
τεχνικού κί!>δικα αναγνωρισμένου αχό την αρμόδια αρχή, στον οποίο το υλικό επιλέγεται και το 
πάχος του τοιχώματος καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία 
πλήρωσης και εργασίας, αλλά θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

(1) Τα κελύφη θα κατασκευάζονται από κατάλληλα ^ιεταλλικά υλικά τα οποία, εκτός εάν 
προβλέπονται άλλα εύρη θερμοκρασιών στις διάφορες κλήσεις, θα αντέχουν στην ψαθυρή θραύση 
και στην ρηγμάτωση λόγοι διαβρωτικής καταπόνησης μεταξύ -20 β Ο και +50 Παρ'όλα αυτά, 
κατάλληλα μη μεταλλικά υλικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 
και των εξαρτημάτων. 

(2) Για συγκολλημένα περιβλήματα, θα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά τέλειας συγκολλησιμότητας 
και με εγγυημένη επαρκή κρουστική αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 ειδικά στις ραφές 
συγκόλλησης και τις γειτονικές τους ζώνες. 

(3) Οι συγκολλήσεις θα είναι επιδέξια κατασκευασμένες και θα προσφέρουν πλήρη ασφάλεια. Για 
την εκτέλεση και τον έλεγχο των σημείων συγκόλλησης, βλέπε επίσης το περιθωριακό 211 127 (8). 
Περιβλήματα των οποίων τα ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το 211 
127(2) έως (6) θα ελέγχονται με τις μεθόδους που περιγράφονται στον ορισμό του συντελεστή 
συγκόλλησης 0.8. 
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211 120 (4) Τα υλικά των περιβλημάτων ή οι προστατευτικές επενδύσεις τους που έρχονται 
(συνεχ.) σε επαφή με το περιεχόμενο δέν θα περιέχουν ύλες που μπορεί να αντιδράσουν επικίνδυνα με το 
περιεχόμενο, να σχηματίσουν επικίνδυνες ενώσεις, ή να αδυνατίσουν ουσιαστικά το υλικό. 

(5) Η προστατευτική επένδυση θα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε η στεγανότητά της 
να παραμένει αμετάβλητη σε όποια παραμόρφωση μπορεί να συμβεί σε κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς [211 127 (1)]. 

(6) Αν η επαφή μεταξύ της μιεταφερόμιενης ύλης και του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή του περιβλήματος συνεπάγεται προοδευτική μείωση του πάχους των τοιχωμάτων, το 
πάχος θα αυξάνεται κατά την κατασκευή καταλλήλως. Το πρόσθετο αυτό πάχος ως ανοχή για τη 
διάβρωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του πάχους των τοιχωμάτοιν του. 

211121 (I) Τα περιβλήματα, τα προσαρτήματα αυτών και ο λειτουργικός και κατασκευαστικός 
εξοπλισμός τους θα σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν χωρίς απώλεια περιεχομένου (εκτός από 
ποσότητες του αερίου που διαφεύγουν από τυχόν ειδικούς εξαεριστήρες): 

τις στατικές και δυναμικές εντάσεις σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς 

τις προβλεπόμενες ελάχιστες εντάσεις όπως ορίζονται στα περιθωριακά 211 125 και 
211 127. 

(2) Στην περίπτωση οχημάτων στα οποία το περίβλημα αποτελεί αυτοστηριζόμενο μέλος σε 
εντατική καταπόνηση, το περίβλημα θα σχεδιάζεται ώστε να αντέχει τις εντάσεις που επιβάλλονται 
από αυτό το λόγο επί πλέον των εντάσεων που προέρχονται από άλλες πηγές. 

211 122 Η πίεση στην οποία βασίζεται το πάχος τοιχωμάτων του περιβλήματος δεν θα είναι μικρότερη από 
την πίεση υπολογισμού, αλλά οι εντάσεις που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 121 0α 
λαμβάνονται επίσης. 

211123 Εκτός αν υπάρχει διαφορετική ειδική πρόβλεψη στις διάφορες κλάσεις, οι παρακάτω λεπτομέρειες 
θα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των περιβλημάτων: 

(1) Περιβλήματα βαρυτικής εκκενώσεως προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που έχουν πίεση 
ατμών μη υπερβαίνουσα τα 100 ΚΡε (1.1 δετ) (απόλυτη πίεση) στους 50 θα είναι σχεδιασμένα 
για πίεση υπολογισμού διπλάσια από τη στατική πίεση της ύλης που πρόκειται να μιεταφερθεί αλλά 
όχι μικρότερη από τη στατική πίεση του νερού. 

(2) Περιβλήματα πληρούμενα υπό πίεση ή εκκενούμενα υπό πίεση, προοριζόμιενα για τη 
μεταφορά υλών που έχουν πίεση ατμών μιη υπερβαίνουσα τα 110 ΚΡρ (1.1 δετ) (απόλυτη πίεση) 
στους 50 °0 θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού ίση με 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή 
εκκένωσης. 

(3) Περιβλήμιατα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που έχουν πίεση ατμών μιεγαλύτερη τοιν 
ΙΙΟΚΡδ (1.1 δετ) αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 ΙιΡε (1.75 δει·) (απόλυτη πίεση) στους 50 θα 
σχεδιάζονται, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα πληρώσεως ή εκφορτώσεώς τους, για πίεση 
υπολογισμιού όχι μικρότερη από 150 ΚΡε (1.5 δει·) πίεση μιετρητή ή 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή 
εκκένωσης, όποια είναι μιεγαλύτερη. 

(4) Περιβλήματα προοριζόμιενα για τη μιεταφορά υλών που έχουν πίεση ατμών μιεγαλύτερη από 
175 ΙςΡβ (1.75 δετ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα σχεδιάζονται, οποιοδήποτε και αν είναι το 
σύστημα πληρώσεως ή εκκενώσεως τους, για πίεση υπολογισμού ίση με 1.3 φορές την πίεση 
πληρώσεως ή εκκενώσεως αλλά όχι μικρότερη από 400 ΚΡε (4 δετ) πίεση μετρητή. 

211 124 Δεξαμενές προοριζόμενες να περέχουν ορισμένες επικίνδυνες ύλες θα έχουν ειδική προστασία. 
Αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή πρόσθετου πάχους του περιβλήμιατος (αυτό το πρόσθετο πάχος θα 
καθορίζεται βάσει των κινδύνων που ενυπάρχουν στην εν λόγω ύλη: βλέπε τις σχετικές κλάσεις) ή 
προστατευτικής συσκευής. 
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Προσθήκη Β.ΐα 

211 125 Στην πίεση δοκιμής, η ένταση σ (σίγμα) στο πιο έντονα καταπονούμενο σημείο του περιβλήματος 
δεν θα υπερβαίνει τα όρια, εξαρτώ μένα από τα υλικά, που περιγράφονται παρακάτω. Θα 
υπολογίζεται ανοχή για οποιαδήποτε εξασθένηση οφειλό^ιενη στις συγκολλήσεις. 

(1) Για όλα τα ιιέταλλα και κράματα, η ένταση σ στην πίεση δοκιμής θα είναι χαμηλότερη από την 
μικρότερη από τις τιμές των παρακάτω τύπων: 

σ < 0.75 Κβ ή σ < 0.5 Κηι 


όπου 


Κβ = φαινόμενη τάση διαρροής, ή 0.2% 

ή, στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, 1% 

Κγτι ~ ελάχιστη τάση εφελκυσμού. 

Ο λόγος του Κβ/Κη» δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0.85 για χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή συγκολλούμενων δεξαμενών. 

Οι τιμές των Κβ και Κιυ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καθορισμένες ελάχιστες τιμές σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές των υλικών. Εάν δεν υπάρχει προδιαγραφή υλικού για κάποιο μέταλλο ή κράμα, 
οι χρησιμοποιούμενες τιμές των Κβ και Και θα εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή από φορέα που 
θα υποδείξει η αρχή αυτή. 

Όταν χρησιμοποιούνται ωστενιτικσί χάλυβες, οι καθορισμένες ελάχιστες τιμές σύμφωνα }ΐε τις 
προδιαγραφές υλικών μπορεί να υπερβαίνονται έως και 15% εάν οι ανώτερες αυτές τιμές 
κατακυρώνονται στο πιστοποιητικό επιθεώρησης. 

Οι τιμές που καθορίζονται στο πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον καθορισμό του 
εκάστοτε λόγου Κβ/Κηι. 

(2) Για τον χάλυβα, η επιμήκυνση κατά τη θραύση σε ποσοστό % δεν 0α είναι μικρότερη από 

10 000 


2 

καθορισμένη εφελκυστική αντοχή σε Ν/πιιτι 

αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι όχι μικρότερη από 16% για λεπτόκοκκους χάλυβες και όχι 
μικρότερη από 20% για τους λοιπούς χάλυβες. Για κράματα αλουμινίου η επιμήκυνση κατά τη 

θραύση δεν θα είναι μικρότερη από 12% ' Λ 


V Στην περίπτωση μετάλλων σε φύλλο ο άξονας τον όλκιμου δοκιμαστικού τεμαχίου Θα είναι σε 
ορθή γωνία με την κατεύθυνση κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση Θραύσεως (I = 5ά) θα μετράται σε δοκιμαστικό 
τεμάχιο με κυκλική διαχομή όπου το μέτρο μήκους 1 ισούται με πέντε επί την διάμετρο ά εάν χρησιμοποιούνται 
δοκιμαστικά τεμάχια ορθογωνικής διατομής, το μέτρο μήκους θα υπολογίζεται αχό τον τύπο 

I * 5.65 <[ρ~„ 

όπου Ε 0 είναι το εμβαδόν της αρχικής διατομής του δοκιμαστικού τεμαχίου. 
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Προσθήκη Β.ΐα 

211 126 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών που έχουν σημείο αναφλέξεως 61 °0 ή 
χαμηλότερο ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων, θα συνδέονται με το σασί μέσω τουλάχιστον μιας 
καλής ηλεκτρικής σύνδεσης, Θα αποφεύγεται οποιαδήποτε μεταλλική επαφή ικανή να προκαλέσει 
ηλεκτροχημική διάβρωση, Τα περιβλήματα θα έχουν τουλάχιστον ένα εξάρτημα γειώσεοις που θα 
επισημαίνεται σαφώς με το σύμβολο , ικανά να συνδεθεί ηλεκτρικά. 

211 127 Τα περιβλή}ΐατα και τα μέσα πρόσδεσης αυτών θα αντέχουν τις εντάσεις που καθορίζονται στο (I) 
παρακάτω, και τα πάχη των τοιχωμάτων των περιβλημάτων θα είναι τουλάχιστον όσο ορίζεται 
σύμφωνα με τα (2) έως (6). 

(I) Τα περιβλήματα και τα μέσα πρόσδεσής τους θα είναι ικανά να απορροφούν, υπό το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο, τις δυνάμεις που ασκούνται από: 

προς την κατεύθυνση πορείας: το διπλάσιο του συνολικού βάρους 

σε ορθή γωνία με την κατεύθυνση πορείας: το συνολικό βάρος 


κατακόρυφα προς τα άνω: το ολικό βάρος 

κατακόρυφα προς τα κάτω: το διπλάσιο του ολικού βάρους. 

Υπό τις εντάσεις που ορίζονται παραπάνω, η ένταση στο εντονότερα καταπονούμενο σημείο του 
περιβλήματος και των μέσων πρόσδεσής του δεν θα υπερβαίνει την τιμή σ που ορίζεται στο 
περιθωριακό 211 125. 

(2) Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του περιβλήματος και των άκρων και πλακών 
καλύμματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από την μεγαλύτερη από τις τιμές που καθορίζονται από 
τους ακόλουθους τύπους: 


(ηαη ), β = 


Ρ ΐΛ ι Ρ 

2σ 


όπου: 

Ρ βρ = πίεση ελέγχου σε ΜΡε 

Ρεεί = πίεση υπολογισμού σε ΜΡα όπως καθορίζεται στο περιθιοριακό 211 

123 

Ό - εσωτερική διάμετρος του περιβλήματος σε πιπι 
σ - επιτρεπό^ιενη τάση, όπως ορίζεται στο περιθωριακό 211 ! 25 ( 1 ) σε 

Ν/ηιηι 2 

λ - συντελεστής μικρότερος ή ίσος του I, για τυχόν εξασθένηση λόγω 

συγκολλήσεων. 

Το πάχος σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από αυτό που καθορίζεται στις 
παραγράφους (3) έως (6) παρακάτω. 
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Προσθήκη Β.ΐβ 


211 127 (3) Τα τοιχώματα, τα άκρα και οι πλάκες καλυμμάτων των περιβλημάτων κυκλικής διατομής με 
(συνεχ.) διάμετρο όχι μεγαλύτερη των 1.80 πι 2 /, εκτός από τα αναφερόμενα στο (5), δεν θα είναι κάτω από 
5 ιηπι σε πάχος εάν είναι από μαλακό χάλυβα ή από ισοδύναμο πάχος εάν είναι από άλλο 
μέταλλο. Οπου η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από ! .80 ηι το πάχος αυτό θα αυξάνεται σε 6 πιπι 
πλην των περιπτώσεων περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών 
υλών, εάν το περίβλημα είναι από μαλακό χάλυβα 11 , ή σε ισοδύναμο πάχος εάν το περίβλημα είναι 
από άλλο μέταλλο. "Ισοδύναμο πάχος" σημαίνει το πάχος που λαμβάνεται από τον ακόλουθο τύπο: 


21.4χβ 0 
1 ^Κηΐ\ΚΑι 


V 


(4) Όπου προβλέπεται η προστασία του περιβλήματος έναντι βλάβης από πλευρική πρόσκρουση ή 
ανατροπή, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει να μειωθούν τα προαναφερόμενα ελάχιστα πάχη 
αναλόγιος της προβλεπόμενης προστασίας· εντούτοις τα εν λόγω πάχη δεν θα είναι μικρότερα από 
3 γππι στην περίπτωση μαλακού χάλυβα ή από ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση άλλων υλικών, 
για περιβλήματα όχι μεγαλύτερα από 1.80 πι σε διάμετρο 2 . Για περιβλήματα με διάμετρο που 
υπερβαίνει τα 1.80 ηι 2/ το προαναφερόμενο ελάχιστο πάχος θα αυξάνεται σε 4 πιπι στην περίπτωση 
μαλακού χάλυβα 3/ και σε ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση άλλου {ΐετάλλου. Ισοδύναμο πάχος" 
σημαίνει το πάχος που λαμβάνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

21 · 4Χ *0 4/ 

1 ΐΙΚη^χΛ , 


(5) Για δεξαμενές κατασκευασμένες μετά την Ιη Ιανουαρίου 1990, υπάρχει προστασία έναντι 
βλάβης κατά τα αναφερόμενα στο (4) όταν λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ή ισοδύναμα μέτρα: 

(π) Για περιβλήματα προοριζό[ΐενα για τη ^ιεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών, η 
προστασία έναντι βλάβης θα ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 


ν Για περιβλήματα μη κυκλικής διατομής, παραδείγματος χάριν κιβωτοειδή ή ελλειψοειδή 
περιβλήματα, οι σχετικές διάμετροι θα αντ αποκρίνονται στις υπολογιζόμενες βάσει κυκλικών διατομών του ιδίου 
εμβαδόν. Για τέτοια σχήματα διατομών η ακτίνα κνρτότητσς του τοιχώματος του περιβλήματος δεν θα 
υπερβαίνει τα 2 000 ηιηι στα πλάγια ή τα 3 000 ηιηι στο άνω και κάτω μέρος. 

% ··Μαλακός χάλυβας" σημαίνει τον χάλυβα με ελάχιστη αντοχή θραύσεως μεταξύ 360 και 410 

Ν/ωπι 2 . 


α 


όπου 

Κηι 0 

Α 0 

Λ 03/ 

Α, 


Ο τύπος αυτός εξάγεται από τον γενικό τύπο: 


€1 




Κ ηίο % Αο 
Κη\)Χ Αι 


360 

27 για τον μαλακό χάλυβα αναφοράς 

ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του επιλεγμένου μετάλλου, σε Ν/ηιηι και 

ελάχιστη επιμήκυνση του επιλεγμένου μετάλλου κατά την εφελκυστική θραύση, σε ποσοστό %. 
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211 127 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.ΐα 

(Β) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άλλων υλών, υπάρχει προστασία 

έναντι βλάβης όταν: 

1. για περιβλήματα με κυκλική ή ελλειψοειδή διαΐομή που έχουν μέγιστη ακτίνα 
καμπυλότητας 2 π», το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με ενισχυτικά μέλη που 
συμπεριλαμβάνουν χωρίσματα, πλάκες διογκώσεως ή εξωτερικούς ή εσωτερικούς 
δακτυλίους, τοποθεημιένσυς έτσι ώστε να ικανοποιείται τουλάχιστον ένας από τους 
ακόλουθους όρους: 

Απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων ενισχυτικών στοιχείων < 1.75 γπ. 

Όγκος περιεχό^ιενος μεταξύ δύο χωρισμάτων ή πλακών διογκώσεως < 

7500 1. 

Η κατακόρυφη διατομή του δακτυλίου, μαζί με το αντίστοιχο μέσο σύνδεσης, θα έχει 
ροπή αντιστάσεως τουλάχιστον 10 επι 

Οι εξωτερικοί δακτύλιοι δεν θα έχουν προεξέχοντα άκρα με ακτίνα μικρότερη των 
2.5 τηιπ. 

Τα χωρίσματα και οι πλάκες διογκώσεως θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (7). 

Το πάχος των χωρισμάτων και πλακών διογκώσεως δεν θα είναι σε καμία περίπτωση 
μικρότερο από εκείνο του περιβλήματος. 

2. Για περιβλήματα κατασκευασμένα με διπλά τοιχώματα, με το ενδιάμεσο διάστημα 
εκκενωμένο από τον αέρα, το ολικό πάχος του εξωτερικού μεταλλικού τοιχώματος και 
του τοιχώματος του περιβλήματος αντιστοιχεί στο πάχος τοιχώματος που προβλέπεται 
στο (3), και το πάχος τοιχώματος του περιβλήματος αυτού καθ’εαυτού δεν είναι 
μικρότερο από το ελάχιστο πάχος που προβλέπεται στο (4). 

3. Για περιβλήματα κατασκευασμένα {ΐε διπλά τοιχώματα που έχουν ενδιάμεση στρώση 
από στερεά υλικά πάχους τουλάχιστον 50 πιηι, το εξωτερικό τοίχωμα έχει πάχος 
τουλάχιστον 0.5 ιτιιη μαλακού χάλυβα ή τουλάχιστον 2 ιυιυ πλαστικού υλικού 
ενισχυμένου με ίνες υάλου. Στερεός αφρός (με ικανότητα απορρόφησης προσκρούσεων 
παρόμοια, παραδείγματος χάριν, με αυτή του αφρού πολυουρεθάνης) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεση στρώση στερεού υλικού. 

4. Περιβλή^ιατα με σχήματα εκτός από αυτά του I., ιδίως κιβωτοειδείς δεξα^ιενές, είναι 
εξοπλισμένα, γύρω από το καθ’ύψος μέσον τους και για ποσοστό τουλάχιστον 30% του ύψους 
τους με πρόσθετη προστασία σχεδιασμένη }ΐε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει ειδική 
επανατακζικότητα τουλάχιστον ίση με εκείνη περιβλήματος κατα-σκευασμένου με μαλακό 
χάλυβα πάχους 5 γιηπ (για διάμετρο περιβλήματος που δεν υπερβαίνει τα 1.80 πι) ή 6 ιπιυ (για 
διάμετρο περιβλήματος που υπερβαίνει τα 1.80 γπ). Η πρόσθετη προστασία θα ασκείται 
διαρκώς στο εξωτερικό του περιβλήματος. Αυτή η απαίτηση θα θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί 
χωρίς περαιτέρω απόδειξη της ειδικής επανατακτικότητας όταν η πρόσθετη προστασία 
περιλαμβάνει τη συγκόλληση πλάκας του ίδιου υλικού με το περίβλη^ια στην προς ενίσχυση 
περιοχή, ούτως ώστε το ελάχιστο πάχος τοιχώματος να είναι σύμφωνο με το (3). 

Η προστασία αυτή εξαρτάται από τις πιθανές εντάσεις που ασκούνται σε περιβλήματα 
μαλακού χάλυβα στην περίπτωση ατυχήματος, όπου τα άκρα και τα τοιχώματα έχουν 
πάχος τουλάχιστον 5 ιυιυ για διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1.80 πι ή τουλάχιστον 6 
γππι για διάμετρο που υπερβαίνει τα 1.80 πι. Εάν χρησιμοποιείται άλλο μέταλλο, το 
ισοδύναμο πάχος θα λαμβάνεται σύμφωνα με τον τύπο του (3). 


^ Βλέπε υποσημείωση 
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211 127 Για αποσυναρμολογούμενες δεξα^ιενές δεν απαιτείται αυτή η προστασία όταν προστατεύονται 
(συνεχ.) σε όλες τις πλευρές από τα ανατρεπόμενα πλευρικά τοιχώματα των φερόντων οχημάτων. 

(6) Το πάχος των περιβλημάτων δεξαμενών που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με το περιθωριακό 
211 123 (1) τα οποία είναι είτε χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 5 000 λίτρα είτε χωρίζονται σε 
στεγανά διαμερίσματα μοναδιαίας χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 5 000 λίτρα μπορεί να 
προσαρμόζεται σε επίπεδο το οποίο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις διάφορες κλάσεις, 
εντούτοις δεν θα είναι μικρότερο από την κατάλληλη τιμή από αυτές που εμφανίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 


Μέγιστη ακτίνα 

Χωρητικότητα του 

Ελάχιστο πάχος 

κα^ιπυλότητας 

περιβλήματος ή του 

(γπγπ) 

του περιβλήματος (πι) 

διαμερίσματος αυτού (ιυ 3 ) 

Μαλακός χάλυβας 

<2 

<5.0 

3 

2-3 

<3.5 

3 


> 3.5 αλλά < 5.0 

4 


Οπου χρησιμοποιείται μέταλλο εκτός από μαλακό χάλυβα, το πάχος θα καθορίζεται από τον τύπο 
ισοδυναμίας που δίνεται στο (3). Το πάχος των χωρισμάτων και των πλακών διόγκωσης δεν θα είναι 
σε καμιά περίπτωση μικρότερο από εκείνο του περιβλήματος. 

(7) Οι πλάκες διόγκωσης και τα χωρίσματα θα είναι κοίλα, με βάθος κοιλώματος όχι μικρότερο 
από 10 εηι, ή θα είναι πτυχωμένα, ανάγλυφα ή με άλλο τρόπο ενισχυμένα ώστε να δίνουν ισοδύναμη 
αντοχή. 11 επιφάνεια της πλάκας διόγκωσης θα είναι τουλάχιστον 70% του εμβαδού της διατομής της - 
δεξαμενής στην οποία είναι προσαρτημένη η πλάκα διόγκωσης. 

(8) Η ικανότητα του κατασκευαστή για τη διενέργεια εργασιών συγκολλήσεως θα είναι 
αναγνωρκηιένη από την αρμόδια αρχή. Η συγκόλληση θα γίνεται από ειδικευμένους συγκολλητές 
που χρησιμοποιούν διαδικασία συγκολλήσεως της οποίας η αποτελεσματικότητα 
(περιλαμβανομένων τυχόν απαιτουμένων θερμαντικών διεργασιών) έχει επιδειχθεί με δοκιμή, θα 
διεξάγονται μη καταστρεπτικές δοκιμές με ραδιογραφία ή με υπερήχους, οι οποίες πρέπει να 
επιβεβαιώσουν άτι η ποιότητα της συγκολλήσεως είναι η ενδεικνυόμενη για τις καταπονήσεις. 

Για τον καθορισμό του πάχους του περιβλήματος σύμφωνα με το (2), πρέπει να υιοθετηθούν για τις 
συγκολλήσεις οι παρακάτω τιμές του συντελεστή λάμδα (λ): 

0.8: όπου οι λωρίδες συγκολλήσεως επιβλέπονται όσο είναι δυνατόν οπτικά και από τις δύο 
πλευρές και υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικό σημειακό έλεγχο με ειδική προσοχή 

στις ενώσεις 

0.9: όπου όλες οι κατά μήκος λωρίδες σε όλο το μήκος τους, όλες οι ενώσεις, 25% των 
κυκλικών λωρίδων, και οι συγκολλήσεις για τη συναρ^ιολόγηση ειδών εξοπλισμού 
μεγάλης διαμέτρου υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους. Οι λωρίδες θα 
ελέγχονται οπτικά και από τις δύο πλευρές όσο αυτό είναι δυνατό 

1.0: όπου όλες οι λωρίδες θα υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους και ελέγχονται 
όσο αυτό είναι δυνατόν οπτικά και από τις δύο πλευρές. Θα αφαιρείται ένα τεμάχιο 
δοκιμής συγκολλήσεως. 

Όπου η αρμόδια αρχή έχει αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα των λωρίδων συγκολλήσεως, μπορεί 
να απαιτήσει πρόσθετους ελέγχους. 

(9) Θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των περιβλημάτων κατά του κινδύνου 
παραμορφώσεως ως αποτέλεσμα αρνητικής εσωτερικής πιέσεως. 
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211 127 Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κλάσεις, αυτά τα 
(συνεχ.) περιβλήματα μπορεί να έχουν βαλβίδες για την αποφυγή μη αποδεκτής αρνητικής εσοντερικής 
πιέσεως, χωρίς τη μεσολάβηση εκρηγνυόμενου δίσκου. 

(10) Η θερμική μόνωση θα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη εμποδίζει την 
πρόσβαση ή τη λειτουργία πληρώσεως και κενώσεως των αντίστοιχων συσκευιόν και βαλβίδων 
ασφαλείας. 

Ευστάθεια 

211 128 Το συνολικό πλάτος της φέρουσας επιφανείας στο ύψος του εδάφους (η απόσταση μεταξύ των 
εξωτερικών σημείων επαφής με το έδαφος του δεξιού τροχού και του αριστερού τροχού του ίδιου 
άξονα) θα είναι τουλάχιστο ίσο με το 90% του ύψους του κέντρου βάρους του φορτωμένου 
οχήματος-δεξα^ιενής. Σε αρθρωτό όχημα, το βάρος πάνω στους άξονες της ^ιεταφέρουσας το φορτίο 
μονάδας του φορτωμένου επικαθήμενου οχήματος δεν θα υπερβαίνει το 60% του ονομαστικού 
συνολικού φορτωμένου βάρους ολόκληρου του αρθρωτού οχήματος. 

Προστασία των εξαρτημάτων του άνω μέρους 

211129 Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που τοποθετούνται στο άνω μέρος του περιβλήματος θα 
προστατεύονται έναντι βλάβης προκαλσύμενης από ανατροπή. Η προστασία αυτή μπορεί να πάρει 
τη μορφή ενισχυτικών δακτυλίων, προστατευτικών κουβουκλίων ή εγκαρσίων ή επιμηκών μελών 
σχήματος τέτοιου ώστε να παρέχεται αποτελεσματική προστασία. 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211130 Τα είδη εξοπλισμού θα είναι τακτοποιημένα κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται κατά του κινδύνου 
ξεβιδώματος ή της βλάβης στη διάρκεια της μεταφοράς ή του χειρισμού. Θα έχουν κατάλληλο βαθμό 
ασφαλείας συγκρίσιμο με εκείνο των ίδιων των περιβλημάτων και ειδικότερα; 

θα είναι συμβατά με τις μεταφερόμενες ύλες και 

θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 121. 

Όσο το δυνατό περισσότερα λειτουργούντα μέρη θα εξυπηρετούνται από το μικρότερο δυνατό 
αριθμό ανοιγμάτων στο τοίχωμα του περιβλήματος. 

Η στεγανότητα των ειδών του εξοπλισμού θα εξασφαλίζεται ακόμη και στην περίπτωση ανατροπής 
των οχημάτων-δεξαμενών, των αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και των οχημάτων συστοιχιών. 
Τα παρεμβύσματα (φλάντζες) θα είναι κατασκευασμένα από υλικό συμβατό με την μεταφερόμενη 
ύλη και θα αντικαθίστανται μόλις μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους, παραδείγματος χάριν λόγω 
γηράνσεως. Τα παρεμβύσματα (φλάντζες) που εξασφαλίζουν τη στεγανότητα των εξαρτημάτων τα 
οποία χρειάζονται χειρισμό κατά την κανονική χρήση των οχημάτων-δεξαμενών, 
αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και οχήματα συστοιχιών, θα σχεδιάζονται και θα τοποθετούνται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην τους προκαλεί βλάβη ο χειρισμός των εξαρτημάτων στα οποία είναι 
ενσωματωμένα. 

211 131 Κάθε περίβλημα που εκκενιόνεται από τον πυθμένα και, στην περίπτωση περιβλημάτων με 
διαμερίσματα που εκκενώνονται από τον πυθμένα, κάθε διαμέρισμα, θα είναι εξοπλισμένο με δύο 

ανεξάρτητες μεταξύ τους δικλείδες, η πρώτη ως εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος ^ στερεωμένη 
απευθείας στο περίβλημα και η δεύτερη ως βαλβίδα υπερχείλισης ή άλλη ισοδύναμη συσκευή. 


ν Εντσότοις, στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά ορισμένων 
κροσταλλοκοιήσιμων ή εξαιρετικά ιξωδών υλών, βαθιά κατεψνγμένων υγροποιημένων αερίων και περιβλημάτων 
με επίχρισμα από εβονίτη ή Θερμοπλαστικό, η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος μπορεί να αντικαθίσταται με 
εξωτερική δικλείδα με πρόσθετη προστασία, 
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2 Π 131 τοποθετημένες σε σειρά, από μία σε κάθε άκρο του στομίου του σωλήνα εκκενο'κτεως. ΓΙ 

(συνεχ.) εκκένωση από τον πυθμένα σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών 
υλών μπορεί να πραγματοποιείται με εξωτερική σωλήνωση ^ιε βαλβίδα κλεισίματος εάν αυτή είναι 
κατασκευασμένη από σφυρήλατο μεταλλικό υλικό. Επιπλέον, τα ανοίγματα των περιβλημάτων θα 
μπορούν να κλείνονται με βιδωτά βύσματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) ή άλλα μέσα ίσης 
αποτελεσματικότητας. Η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος θα μπορεί να ενεργοποιείται από πάνω ή 
από κάτω. Εάν είναι δυνατό, η ρύθμιση - ανοικτή ή κλειστή - της εσωτερικής βαλβίδας κλεισηιατος 
θα μπορεί να επαληθευθεί από το έδαφος και στις δύο περιπτώσεις. Ο χειρισμός της εσωτερικής 
βαλβίδας κλεισίματος θα είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να εμποδίζει οποιοδήποτε ακούσιο άνοιγμα 
λόγω πρόσκρουσης ή αναπάντεχης ενέργειας. Η εσωτερική δικλείδα πρέπει να εξακολουθεί να 
λειτουργεί στην περίπτωση βλάβης του εξωτερικού συστήματος χειρισμού. 

Η θέση και/ή η κατεύθυνση κλεισίματος των βαλβίδων υπερχείλισης πρέπει να είναι εμφανής. 

Για την αποφυγή οποιοσδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης στα εξωτερικά 
εξαρτήματα πλήρωσης και εκκένωσης (σωλήνες, πλευρικές συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική 
βαλβίδα κλεισίματος και η έδρασή της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω 
εξωτερικών καταπονήσεων ή θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσης και 
εκκένωσης (περιλαμβανο*ιένων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτικών 
πωμάτων (εάν υπάρχουν) θα μπορούν να ασφαλίζονται έναντι αιφνιδίου ανοίγματος. 

Το περίβλημα ή κάθε ένα από τα διαμερίσματά του θα έχουν άνοιγμα αρκετά ^ιεγάλο ώστε να μπορεί 
να γίνει επιθεώρηση. 

211 132 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών για τις οποίες όλα τα ανοίγματα πρέπει να 
βρίσκονται πάνω από την στάθμη του υγρού μπορεί να είναι εξοπλισμένα, στο κάτω μέρος του 
αμαξώματος, άνοιγμα καθαρισμού (ΓιεΙ-Ηοίε). Το άνοιγμα αυτό πρέπει να μπορεί να σφραγίζεται 
με παρέμβυσμα (φλάντζα) κλεισμένο έτσι ώστε να είναι στεγανό και ο σχεδιασμός του πρέπει να 
είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή ή από φορέα που θα έχει ορίσει η αρχή αυτή. 

211 133 Περιβλήματα προοριζόιιενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από ΙΙΟΙιΡβ 
(1.1 1)8 γ) (απόλυτη) στους 50 θα έχουν σύστημα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για να 
αποφεύγεται η εκροή των περιεχομένων σε περίπτωση που το περίβλημα ανατραπεί διαφορετικά 
πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 134 ή 211 135. 

211 134 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από ΠΟΚΡβ 
(1.1 1>8 γ) αλλά που δεν υπερβαίνει τα 175 ΙιΡ& (1.75 ί>8τ) (απόλυτη) στους 50 “Ο θα έχουν βαλβίδα 
ασφαλείας ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 150 ΚΡβ (1.5 Ϊ)8γ) (πίεση ^ιετρητή) και η οποία 
πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής διαφορετικά πρέπει 
να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 135. 

211135 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από 175 ΚΡ» 
(1.75 Ββτ) αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 ΙίΡ® (3 δβΓ) (απόλυτη) στους 50 θα έχουν βαλβίδα 
ασφαλείας ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 300 ΙιΡβ (3 ί>8Γ) πίεση μετρητή και η οποία 
πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής διαφορετικά πρέπει 
να είναι ερμητικά κλειστή^. 

211 136 Κινητά μέρη όπως καλύμματα, κλείστρα κ.λπ,, τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τριβής ή 
κρούσης με περιβλήματα αλουμινίου προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών |ΐε σημείο 
ανάφλεξης μικρότερο ή ίσο των 61 ή για την ^ιεταφορά εύφλεκτων αερίων δεν επιτρέπεται να 
είναι κατασκευασ^ιένα από απροστάτευτο οξειδούμενο χάλυβα. 


Ή "Ερμητικά κλειστά περιβλήματα" σημαίνει αυτά των οποίων τα ανοίγματα είναι ερμητικά 
κλειστά και τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θραυστούς δίσκους ή άλλες παρόμοιες 
συσκευές ασφαλείας. Περιβλήματα με βαλβίδες ασφαλείας μπροστά από τις οποίες υπάρχει ασφαλιστικός δίσκος 
θα θεωρούνται ερμητικά κλειστά. 
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211 137- 
211 139 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

211 140 Η αρμόδια αρχή ή φορέας ορισμένος από την αρχή αυτή θα εκδίδει για κάθε νέο τύπο δεξαμενής 
πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι η πρότυπη δεξαμενή, περιλαμβανομένων των μέσων πρόσδεσης 
του περιβλήματος τα οποία έχει επιθεωρήσει, είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο 
• προορίζεται και ικανοποιεί τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του Τμήματος 2, τις απαιτήσεις 
εξοπλισμού του Τμήματος 3 και τους ειδικούς όρους για κάθε κλάση μεταφερομένων υλών. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών, οι ύλες και/ή οι ομάδες υλών για τη ).ιεταφορά των οποίων η 
δεξαμενή έχει εγκριθεί και ο αριθμός έγκρισης τύπου θα καταχωρούνται σε έκθεση δοκιμής. Οι ύλες 
μιας ομάδας υλών θα είναι παρομοίου είδους και εξίσου συμβατές με τα χαρακτηριστικά του 
περιβλήματος. Οι ύλες ή ομάδες υλών που επιτρέπονται θα καθορίζονται στην έκθεση δοκιμής, με τα 
χημικά τους ονόματα ή την αντίστοιχη συνεκδοχική επικεφαλίδα στον κατάλογο υλών, και την 
κλάση τους και τον αριθμό είδους. 

Η έγκριση αυτή θα έχει ισχύ για δεξαμενές κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο αυτό χωρίς 
τροποποίηση. 


211 141- 
211149 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 150 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται είτε από κοινού ή χωριστά σε αρχική 
επιθεώρηση πριν τεθούν σε λειτουργία. Η επιθεώρηση αυτή θα περιλαμβάνει έλεγχο συμφωνίας 
προς το εγκεκριμένο πρότυπο, έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού */, εξωτερική και 

εσωτερική εξέταση, δοκιμή υδραυλικής πίεσης 2 / και έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διεξάγεται στο περίβλημα στο σύνολό του στην πίεση που 
αναφέρεται στο Μέρος II αυτής της Προσθήκης, και χωριστά σε κάθε διαμέρισμια σε περιβλήματα με 
διαμερίσματα σε πίεση όχι μικρότερη από 1.3 φορές τη μέγιστη πίεση εργασίας. Η δοκιμή 
στεγανότητας θα διεξάγεται χωριστά σε κάθε διαμέρισμα σε περιβλήματα με διαμερίσματα. 

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διεξάγεται πριν την εγκατάσταση του θερμομονωτικού εξοπλισμού 
που είναι εκάστοτε αναγκαίος. Εάν τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους δοκιμάζονται χωριστά, θα 
υποβάλλονται από κοινού σε δοκιμή στεγανότητας ^ιετά τη συναρμολόγηση. 


Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών σχεδιασμού θα περιλαμβάνει επίσης, για περιβλήματα που 
απαιτούν πίεση δοκιμής / Α ίΡα (10 ύαε) ή μεγαλύτερη , τη λήψη δοκιμίων συγκόλλησης (δειγμάτων εργασίας) 
σύμφωνα με τις δοκιμές που προβλέπονται στην Προσθήκη Β. 1ά. 

9/ * 

Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή 
ειδικού, η δοκιμή υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικαθίσταται από δοκιμή πίεσης χρησιμοποιώντας άλλο υγρό ή 
αέριο, όποο μια τέτοια λειτουργία δεν συνεπάγεται κίνδυνο. 
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211 151 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται σε περιοδικές επιθεωρήσεις σε τακτά 
διαστήματα. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν: εξωτερική και εσωτερική εξέταση καη 

ως γενικό κανόνα, δοκιμή υδραυλικής πίεσης Η επένδυση για θερμική ή άλλη μόνωση θα 
αφαιρείται μόνο στην έκταση που απαιτείται για αξιόπιστη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του 
περιβλήματος. 

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διεξάγεται στο περίβλημα στο σύνολό του στην πίεση που 
αναφέρεται στο Μέρος Η αυτής της Προσθήκης, και χωριστά σε κάθε διαμέρισμα σε περιβλήματα με 
διαμερίσματα, σε πίεση όχι μικρότερη από 1.3 φορές την μέγιστη πίεση εργασίας. 

Στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά κοκκωδών ή κονιωδών υλών, και 
με την σύμφωνη γνώμη του εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή ειδικού, οι περιοδικές δοκιμές 
υδραυλικής πίεσης μπορεί να παραλείπονται και να αντικαθίστανται από δοκιμές στεγανότητας 
σύμφωνα με το περιθωριακό 211 102 (3). 

Τα μέγιστα διαστήματα μεταξύ επιθεωρήσεων θα είναι έξι έτη. 

Οχή^ιατα-δεξα^ιενές αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών κενά, ακαθάριστες, 
μπορεί να μεταφέρονται μετά την εκπνοή της περιόδου διεξαγωγής της δοκιμής. 

211 152 Επιπλέον, θα διεξάγεται δοκιμή στεγανότητας του περιβλήματος με τον εξοπλισμό του και έλεγχος 
της ικανοποιητικής λειτουργίας όλων των μερών του εξοπλισμού τουλάχιστον κάθε τρία έτη. Η 
δοκιμή στεγανότητας θα διεξάγεται χωριστά σε κάθε διαμέρισμα σε περιβλήματα με διαμερίσματα. 
Κενά, ακαθάριστα οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών 
μπορούν να μετακινούνται μετά την λήξη αυτής της περιόδου, ώστε να υποβληθούν σε επιθεώρηση. 

211 153 Όταν η ασφάλεια του περιβλήματος ή του εξοπλισμού του μπορεί να έχει μειωθεί λόγω επισκευών, 
μετατροπών ή ατυχήματος, θα διεξάγεται έλεγχος κατ’εξαίρεση. 

211 154 Οι δοκιμές, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι σύμφωνα με το περιθωριακό 211150 έως 211 153 θα 
διενεργούνται από τον εγκεκρηιένο από την αρμόδια αρχή ειδικό. Θα εκδίδονται πιστοποιητικά που 
θα δείχνουν τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρονται στον 
κατάλογο των υλών των οποίων επιτρέπεται η μεταφορά σε αυτό το περίβλημα σύμφωνα με το 
211 140. 


211 155- 
211 159 


ΤΜΙΙΜΑ 6 . Επισήμανση 

211 160 Κάθε περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με αντιοξειδωτική μεταλλική πλάκα μόνιμα προσδεδεμένη 
στο περίβλημα σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία 
θα επισημαίνονται στην πλάκα αυτή με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να χαραχθούν απευθείας πάνω στα τοιχώματα του ίδιου του περιβλήματος, εάν 
τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος: 

αριθμός έγκρισης 

επωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή 
αύξων αριθμός του κατασκευαστή 


έτος κατασκευής 
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211 160 - πίεση δοκιμής (πίεση μετρητή) 

(συνεχ.) 

χωρητικότητα - στην περίπτωση περιβλημάτων με πολλαπλά στοιχεία, η 
χωρητικότητα του καθενός 

θερμοκρασία σχεδιασμού ^ (μόνο εάν είναι άνω των +50 °0 ή κάτω των 
-20 ° 0 ) 

ημερομηνία (μήνας και έτος) της αρχικής δοκιμής της πιο πρόσφατης περιοδικής 
δοκιμής σύμφωνα με τα περιθωριακά 211 150 και 211 151 

σφραγίδα του ειδικού που διενήργησε τις δοκιμές 

πίεση δοκιμής στο περίβλημα συνολικά και πίεση δοκιμής κατά διαμέρισμα σε ΜΡ» ή 
1>8Γ (πίεση μετρητή) όπου η πίεση κατά διαμέρισμα είναι μικρότερη από την πίεση στο 
περίβλημα και 

υλικό του περιβλήματος και, όπου χρειάζεται, η προστατευτική επίστρωση. 

Επιπλέον, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εργασίας θα αναγράφεται σε περιβλήματα πληρούμενα ή 
εκκενούμενα υπό πίεση. 

211 161 Τα ακόλουθα στοιχεία θα αναγράφονται στο ίδιο το όχημα-δεξαμενή ή σε πινακίδα. Τα στοιχεία 
αυτά δεν θα απαιτούνται στην περίπτωση οχήματος που μεταφέρει αποσυναρμολογούμενες 
δεξαί-ΐενές: 


όνομα του ιδιοκτήτη ή χειριστή 
απόβαρο και 

μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος. 


211 162- 

211 169 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 170 Το πάχος των τοιχωμάτων του περιβλήματος, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του, δεν θα γίνεται 
μικρότερο από την ελάχιστη τιμή που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 127 (2). 

211 171 Τα περιβλήματα δεν θα φορτώνονται με επικίνδυνες ύλες εκτός από εκείνες για τη μεταφορά των 
οποίων έχουν εγκριθεί και οι οποίες, ερχόμενες σε επαφή *ιε τα υλικά του περιβλήματος, τα 
παρεμβύσματα (φλάντζες), τον εξοπλισμό και τις προστατευτικές επιστρώσεις, δεν υπάρχει 
περίπτωση να αντιδράσουν επικίνδυνα μαζί τους, να σχηματίσουν επικίνδυνα προϊόντα ή να 
εξασθενήσουν αισθητά το υλικό. Δεν θα μεταφέρονται τρόφιμα σε αυτά τα περιβλή^ιατα εκτός εάν 
έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 

211 172 (1) Οι ακόλουθοι βαθμοί πλήρωσης δεν θα υπερβαίνονται σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
^ιεταφορά υγρών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος: 


ΙΆ' 


Οι μονάδεςμετρήσεως πρέπει να εμφανίζονται μετά τις αριθμητικές τιμές. 
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211 172 (β) για εύφλεκτες ύλες χωρίς πρόσθετους κινδύνους (π.χ. τοξικότητα ή οξείδωση), σε 

(συνεχ.) περιβλήματα με σύστημα εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη και όπου έχει 

τοποθετηθεί μπροστά εκρηγνυόμενος δίσκος): 

100 

βαθμός πλήρωσης - _ % χωρητικότητας 

1 + α(50- ίρ) 

(β) για τοξικές ή οξειδωτικές ύλες (είτε εύφλεκτες είτε όχι) σε περιβλήματα με σύστημα 
εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη και όπου έχει τοποθετηθεί μπροστά 
εκρηγνυόμενος δίσκος): 

98 

βαθμός πλήρωσης - _ % χωρητικότητας 

/ + α (50- ίρ) 

(ο) για εύφλεκτες ύλες και για ελαφρά τοξικές ή ελαφρά διαβρωτικές ύλες, (είτε εύφλεκτες 
είτε όχι) σε ερμητικά κλειστά 11 / περιβλήματα χωρίς συσκευή ασφαλείας: 

97 

βαθμός πλήρωσης = _ % χωρητικότητας 

1 + α (50 - Ιρ) 

(ά) για εξαιρετικά τοξικές, τοξικές, εξαιρετικά οξειδωτικές ή οξειδωτικές ύλες (είτε 
εύφλεκτες είτε όχι) σε ερμητικά κλειστά 11 περιβλήματα χωρίς συσκευή ασφαλείας. 

95 

βαθμός κλήρωσης ~ _ % χωρητικότητας 

1 + α (50- Ιρ) 

(2) Σε αυτούς τους τύπους, αντιπροσωπεύει τον μέσο συντελεστή κυβικής διαστολής του υγρού 
μεταξύ 15 °€ και 50 °€, δηλ. για μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 35 °€. 

άΐ$ * ^50 

Το α υπολογίζεται από τον τύπο: α ~ _.__ 

35 χ ά$ο 

όπου <1]$ και (Ι 50 είναι οι σχετικές πυκνότητες του υγρού στους 15 °0 και 50 °0 αντίστοιχα και η. 
είναι η μέση θερμοκρασία του υγρού κατά την πλήρωση. 

(3) Οι παραπάνω διατάξεις του (I) δεν θα έχουν εφαρμογή σε περιβλήματα των οποίων τα 
περιεχόμενα διατηρούνται, με θερμαντική συσκευή, σε θερμοκρασία άνω των 50 Ο κατά τη 
μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο βαθμός πλήρωσης στην αρχή θα είναι τέτοιος, και η 
θερμοκρασία θα είναι έτσι ρυθμισμένη, ώστε το περίβλη*ια να μην είναι πλήρες κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 95% της χωρητικότητάς του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη μεταφορά, και να μην 
υπερβαίνεται η θερμοκρασία πλήρωσης. 

(4) Όπου φορτώνονται ύλες υψηλής θερμοκρασίας, η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του 
περιβλήματος ή της θερμομόνωσης δεν θα υπερβαίνει τους 70 °0 κατά την μεταφορά. 


Βλέπε υποσημείωση 7 ~ 
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211 173 Όπου περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών 15 / δεν χωρίζονται με χωρίσματα ή πλάκες 
διόγκωσης σε τμήματα χωρητικότητας κάτω των 7 500 λίτρων, θα πληρούνται σε ποσοστό όχι 
μικρότερο του 80°/· της χωρητικότητάς τους εκτός εάν έχουν χαρακτηρισθεί ως κενά. 

211 174 Κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση των δεξαμενών, θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέκεται η έκλυση επικινδύνων ποσοτήτων αερίων και ατμών. 

Τα περιβλήματα θα κλείνονται κατά τρόπο ώστε τα περιεχόμενα να μην μπορούν να διαφύγουν 
ανεξέλεγκτα. Τα ανοίγματα περιβλημάτων με εκκένωση από των πυθμένα θα κλείνονται με βιδωτά 
βύσματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές συσκευές. Η 
στεγανότητα των κλείστρων του περιβλήματος, ιδίως στο άνω μέρος του σίφωνα, θα επαληθεύεται 
από τον αποστολέα μετά την πλήρωση του περιβλή^ιατος. 

211 175 Όπου υπάρχουν τοποθετημένα σε σειρά αρκετά συστήματα κλεισίματος, θα κλείνεται πρώτο το 
πλησιέστερο στη μεταφερόμενη ύλη. 

211 176 Δεν θα παραμένουν κολλημένα επικίνδυνα κατάλοιπα της μεταφερό^ιενης ύλης στο εξωτερικό των 
περιβλημάτων κατά τη μεταφορά, είτε αυτά είναι φορτωμένα είτε κενά. 

211 177 Για να γίνουν δεκτά για μεταφορά, τα κενά και ακαθάριστα περιβλήματα, πρέπει να κλείνονται με 
τον ίδιο τρόπο και να είναι στεγανά στον ίδιο βαθμό ως εάν ήταν γεμάτα. 

211178 Οι σωληνώσεις συνδέσεως μεταξύ ανεξάρτητων πλην διασυνδεδεμένων περιβλημάτων μιας 
μεταφορικής μονάδας θα είναι κενές κατά τη μεταφορά. 

Εύκαμπτες σωληνώσεις πλήρωσης και εκκένωσης που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένες με το 
περίβλημα θα είναι κενές κατά τη μεταφορά. 

211 179 Ύλες που μπορούν να αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε γειτονικά 
διαμερίσματα δεξαμενών. 

Οι ακόλουθες θεωρούνται ως επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(») ανάφλεξη και/ή εκπομπή σημαντικού ποσού θερμότητας 
(ύ) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων 

(ς) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών 

(β) επικίνδυνη άνοδος της πίεσης. 

Ύλες που μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα μεταξύ τους μπορούν να μεταφέρονται σε γειτονικά 
διαμερίσματα δεξαμενών, όταν τα διαμερίσματα αυτά χωρίζονται με χώρισμα με πάχος τοιχωμάτων 
ίσο ή μεγαλύτερο από αυτό της ίδιας της δεξαμενής. Μπορούν επίσης να ^ιεταφέρονται σε 
διαμερίσματα της ίδιας δεξαμενής που διαχωρίζονται από κενό διάστημα ή κενό διαμέρισμα μεταξύ 
φορτωμένων διαμερισμάτων. 

ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 180 Σταθερές δεξα;ιενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα 
συστοιχιών κατασκευασμένες πριν την I η Οκτωβρίου 1978 και μη ανταποκρινόμενες στις 
απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης μπορούν, εάν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αυτής της Οδηγίας, να χρησιμοποιούνται |ΐέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1984. Σταθερές δεξα^ιενές 
(οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων προοριζόμενες για 
τή ^ιεταφορά αερίων της Κλάσης 2 μπορούν εντούτοις να χρησιμοποιούνται μέχρι την 
30ή Σεπτεμβρίου 1990 εάν τηρείται η απαίτηση περιοδικού ελέγχου. 


12 / 


Σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, ύλες των οποίων το κινηματικό ιξώδες στονς 20 °Γ’ είναι 
κάτω των 2 680 ωτη /$ θα θεωρούνται ηγρά 
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211 181 Στην εκπνοή αυτής της περιόδου οι προαναφερόμενες μονάδες μπορούν να διατηρηθούν σε 
λειτουργία εάν ο εξοπλισμός του περιβλήματος ικανοποιεί τις παρούσες απαιτήσεις, Το πάχος του 
τοιχώματος του περιβλήματος, εκτός από την περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη 
μεταφορά αερίων της Κλάσης 2, 3°, θα είναι το ενδεικνυόμενο για πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη 
από 400 ΚΡε (4 6 »γ) (πίεση μετρητή) στην περίπτωση μαλακού χάλυβα και όχι μικρότερη από 
200 ΙιΡβ (2 Βηγ) (πίεση μετρητή) στην περίπτωση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Για 
διατο^ιές δεξαμενών πλην των κυκλικών, η διάμετρος υπολογισμού θα είναι εκείνη κύκλου με 
εμβαδόν ίσο με αυτό της πραγματικής διατομής της δεξαμενής. 

211 182 Οι περιοδικές δοκιμές για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναριιολογούμενες 
δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών που διατηρούνται σε λειτουργία βάσει αυτών των μεταβατικών 
διατάξεων θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 5 και με τις σχετικές ειδικές 
διατάξεις για τις διάφορες Κλάσεις. Εκτός εάν οι προηγού^ιενες διατάξεις προέβλεπαν υψηλότερη 
πίεση δοκιμής, η τιμή πίεσης δοκιμής των 200 ΙίΡβ (2 Ββγ) (πίεση μετρητή) θα επαρκεί για 
περιβλήματα από αλουμίνιο και περιβλήματα από κράματα αλουμινίου. 

211 183 Σταθερές δεξαμενές (οχιμιατα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα 

συστοιχιών που ικανοποιούν αυτές τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 
την 30ή Σεπτεμβρίου 1993 για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία έχουν εγκριθεί. 
Η μεταβατική αυτή περίοδος δεν θα έχει εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξα^ιενές), 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα συστοιχιών προοριζό^ιενων για τη μεταφορά υλών 
της Κλάσης 2, ή σε σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές 
και οχήματα συστοιχιών των οποίων τα πάχη τοιχαηιάτων και είδη εξοπλισμού ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης. 

211 184 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα 

συστοιχιών κατασκευασμένες πριν την 1η Μαίου 1985 σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της 
Οδηγίας σε ισχύ μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1978 και 30ής Απριλίου 1985 αλλά μη ανταποκρινό^ιενες 
στις διατάξεις εφαρμόσιμες από 1η Μαΐου 1985 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μετά 
από αυτή την ημερομηνία. 

211 185 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα 

συστοιχιών, κατασκευασμένες μεταξύ της 1ης Μαΐου 1985 και της έναρξης ισχύος των διατάξεων 

εφαρμόσιμων από 1ης Ιανουαρίου 1988 που δεν ανταποκρίνονται σε εκείνες τις διατάξεις αλλά 
καιασκευάσθηκαν βάσει των απαιτήσεων αυτής της Οδηγίας που ήταν σε ισχύ μέχρι εκείνη την 
ημερομηνία, μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

211 186 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα 

συστοιχιών, κατασκευασμένες πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων εφαρμόσιμων από 1ης 
Ιανουαρίου 1993 που δεν ανταποκρίνονται σε εκείνες τις διατάξεις αλλά κατασκευάστηκαν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας που ήταν σε ισχύ μέχρι εκείνη την ημερομηνία 
μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

211 187 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα 

συστοιχιών κατασκευασμένες πριν την 1η Ιανουαρίου 1990 θα ανταποκρίνονται, εάν 
χρησιμοποιηθούν μετά την 31 η Δεκεμβρίου 2004, στις διατάξεις του περιθωριακού 211 127(5), 
εφαρμόσιμες από την 1η Ιανουαρίου 1990, που αφορούν πάχη τοιχωμάτων και προστασία έναντι 
βλάβης. 


211 188- 
211 199 
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ΜΕΡΟΣ Π. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΊΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ I 


ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ 


211 200 - 
211 209 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά - πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) - ορισμοί 
Χρήση 

211 210 Τα αέρια του περιθωριακού 2201 που απαριθμούνται στους πίνακες του περιθωριακού 211 251 
μπορούν να |ΐεταφέρονται σε σταθερές δεξαμενές, σε αποσυναρμολογούμενες δεξα^ιενές, και σε 
οχήματα συστοιχίας. 


211211 - 

211 219 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 220 (1) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 1°, 2° ή 4° θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα. Στην περίπτωση περιβλημάτων χωρίς συγκόλληση, κατά παρέκκλιση 
από το περιθωριακό 211 125 (3), μπορεί να γίνεται δεκτή ελάχιστη επιμήκυνση θραύσεως 14% και 
επίσης τάση σ (σίγμα) μικρότερη ή ίση με τα όρια που παρατίθενται παρακάτω αναλόγως του 
υλικού: 

(&) Όταν ο λόγος Κε/Κτη των ελάχιστων εγγυημένων χαρακτηριστικών μετά την θερμική 
κατεργασία είναι άνω του 0.66 χωρίς να υπερβεί το 0,85: 

σ < 0.75 Κ,β* 

(1>) Όταν ο λόγος Κσ/Κπι των ελάχιστων εγγυημένων χαρακτηριστικών μετά την θερμική 
κατεργασία υπερβαίνει το 0.85: 

σ < 0.5 Κγπ. 

(2) Δοχεία, όπως καθορίζονται στα περιθωριακά 2211 (I), (2) και (3) και κύλινδροι ιος μέρος 
δεσμών κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθοιριακό 2211 (5) που αποτελούν στοιχεία οχήματος 
συστοιχίας, θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το περιθωριακό 2212. 

211 221 Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β.ΐά ισχύουν για τα υλικά και την κατασκευή συγκολλημένων 
περιβλημάτων. 

211 222 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά 1017 χλωρίου ή 1076 φωσγενίου του 2° ΤΟ θα 
πρέπει να σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλ. περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον 2.2 ΜΡε 
(22 03γ) (πίεση μετρητή). 


211 223- 
211229 

ΤΜΙΙΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 230 Οι σωλήνες εκφόρτισης περιβλημάτων θα πρέπει να μπορούν να κλειστούν από κενές φλάντζες ή 
άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή. Για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 
3°, αυτές οι κενές φλάντζες ή άλλες αξιόπιστες συσκευές μπορούν να είναι εξοπλισμένες με 
ανοίγματα απελευθέρωσης πίεσης μέγιστης διαμέτρου 1.5 γππι. 
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211231 Περιβλήματα π ου προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων μπορούν να είναι 
εξοπλισμένα, επιπλέον των ανοιγμάτων που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 131, με ανοίγματα 
για την τοποθέτηση μετρητών, περιλαμβανομένων μετρητών πίεσης, και θερμομέτρων και με οπές 
διαφυγής, όπως απαιτούνται για την λειτουργία και την ασφάλειά τους. 

211 232 Οι συσκευές ασφαλείας θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) Ανοίγματα πλήρωσης και εκφόρτισης περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά 
υγροποιημένων και/ή τοξικών αερίων θα πρέπει να εξοπλίζονται με εσοιτερική συσκευή ασφαλείας 
στιγμιαίου κλεισίματος που κλείνει αυτόματα σε περίπτωση ακούσιας μετακίνησης του 
περιβλήματος ή πυρκαγιάς. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής 
κλεισίματος με τηλεχειρισμό. 

(2) Όλα τα ανοίγματα, πλην όσων έχουν βαλβίδες ασφαλείας και των κλειστών οπών διαφυγής, 
περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων 
θα πρέπει, εάν η ονομαστική τους διάμετρος είναι άνω των 1.5 ιυτυ, να είναι εξοπλισμένα με 
εσωτερική συσκευή αποκλεισμού. 

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του (!) και (2), περιβλήματα που προορίζονται για την 
μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως εύφλεκτων και/ή τοξικών μιπορούν να είναι 
εξοπλισμένα με εξωτερικές συσκευές στη θέση εσωτερικών συσκευών εάν οι εξωτερικές συσκευές 
προσφέρουν προστασία έναντι εξοπε ρικών ζημιών τουλάχιστον ισοδύναμη από αυτήν που 
προσφέρεται από το τοίχωμα του περιβλήματος. 

(4) Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα μιε μετρητές, οι τελευταίοι δεν θα πρέπει να 
κατασκευάζονται από διαφανές υλικό σε άμεση επαφή με την μεταφερόμενη ύλη. Εάν υπάρχουν 
θερμόμετρα, δεν θα πρέπει να προεξέχουν απευθείας μέσα στο αέριο ή το υγρό μέσο του τοιχώματος 
του περιβλήματος. 

(5) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά 1053 θειούχου υδρογόνου ή 1064 
ΐιεθυλομερκαπτάνη του 2° ΤΡ ή 1017 χλωρίου, 1076 φωσγενίου ή 1079 διοξειδίου του θείου του 2° 
ΤΟ δεν θα πρέπει να έχουν άνοιγμα κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, τα 
ανοίγματα καθαρισμού (Πεί ΗοΙοε) που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 132 δεν θα πρέπει να 
επιτρέπονται. 

(6) Ανοίγματα πλήρωσης και εκφόρτισης τοποθετημένα στο άνω μέρος των περιβλημάτων θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα, επιπλέον των προβλεπόμιενων στην (I), με δεύτερη, εξωτερική, 
συσκευή κλεισίματος. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να είναι «αχνή να κλεισθεί με κενή φλάντζα ή 
άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή. 

(7) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων (1), (2) και (6), για δοχεία όπως αυτά 
ορίζονται στα περιθωριακά 2211 (1), (2), (3) και (5) που σχηματίζουν όχημα συστοιχίας, οι 
απαιτούμενες συσκευές κλεισίματος μπορούν να παρέχονται στην ρύθμιση σωληνώσεων. 

211 233 Οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(I) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1°, 2° και 4° μπορούν να 
εφοδιάζονται με όχι περισσότερες από δύο βαλβίδες ασφαλείας των οποίων το συνολικό καθαρό 
εμβαδόν διατομής της διόδου στο σημείο ή τα σημεία έδρασης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 

20 ανά 30 ηι^ η κλάσμα αυτών χωρητικότητας του δοχείου. 

Οι βαλβίδες αυτές θα πρέπει να είναι ικανές να ανοίγουν αυτόματα σε πίεση μεταξύ 0.9 και 1.0 
φορές την πίεση ελέγχου του περιβλήματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί. Θα πρέπει να είναι 
τέτοιου τύπου ώστε να ανθίστανται σε δυναμικές καταπονήσεις, περιλαμβανόμενης της διόγκωσης 
υγρού. Η χρήση βαλβίδων νεκροί) βάρους ή αντίβαρου απαγορεύεται. 
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211 233 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1 0 έως 4° που χαρακτηρίζονται από το 
(συν.) γράμμα Τ στο περιθωριακό 2201, δεν θα πρέπει να έχουν βαλβίδες ασφαλείας εκτός εάν των 
βαλβίδων ασφαλείας προτάσσεται εκρηγνυόμενος δίσκος. Στην τελευταία περίπτωση η ρύθμιση του 
εκρηγνυόμενου δίσκου και η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να ικανοποιούν την αρμόδια αρχή. 


Οπου οχήματα-δεξαμενές προορίζονται για την μεταφορά διά θαλάσσης, οι διατάξεις αυτής της 
παραγράφου δεν θα πρέπει να απαγορεύουν την τοποθέτηση βαλβίδων ασφαλείας σύμφωνα με τους 


κανονισμούς που ρυθμίζουν αυτό το μέσο μεταφοράς^, 


(2) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° θα πρέπει να εξοπλίζονται με 
δύο ανεξάρτητες βαλβίδες ασφαλείας, κάθε μία σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει στα αέρια που 
σχηματίζονται από την εξάτμιση κατά την κανονική λειτουργία να διαφύγουν από το περίβλημα 
κατά τρόπο ώστε η πίεση να μην υπερβαίνει, σε οποιαδήποτε στιγμή, κατά περισσότερο από 10% 
την πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στο περίβλημα. Μία από τις δύο βαλβίδες ασφαλείας 
μπορεί να αντικαθίσταται από εκρηγνυόμενο δίσκο που θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 
εκρήγνυται στην πίεση ελέγχου. Στην περίπτωση απώλειας του κενού σε περίβλημα διπλών 
τοιχωμάτων, ή καταστροφής τον 20% της μονώσεως περιβλήματος μονού τοιχώματος, η βαλβίδα 
ασφαλείας και ο εκρηγνυόμενος δίσκος θα πρέπει να επιτρέπουν εκροή τέτοια ώστε η πίεση στο 
περίβλημα να μην μπορεί να υπερβεί την πίεση ελέγχου. 


(3) Οι βαλβίδες ασφαλείας περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° θα 
πρέπει να μπορούν να ανοίγουν στην πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στο περίβλημα. Θα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να λειτουργούν άψογα ακόμη και στην χαμηλότερη θερμοκρασία 
εργασίας τους. Η αξιοπιστία της λειτουργίας τους σε εκείνη την θερμοκρασία θα πρέπει να 
εξακριβώνεται και να ελέγχεται είτε με έλεγχο κάθε βαλβίδας είτε με δειγματοληπτικό έλεγχο μίας 
βαλβίδας από κάθε σχεδιαστικό τύπο. 


Θερμική μόνωση 

211 234 (I) Εάν περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 2° είναι εξοπλισμένα με 
θερμομόνωση, αυτή θα πρέπει να αποτελείται είτε από: 

αλεξήλιο που να καλύπτει όχι λιγότερο από το άνω ένα τρίτο αλλά όχι περισσότερο από 
το άνω ήμισυ της επιφάνειας του περιβλή^ιατος και να διαχωρίζεται από το περίβλημα 

με κενό αέρα πλάτους τουλάχιστον 4 οην είτε από 

πλήρη επένδυση, επαρκούς πάχους, μονωτικών υλικών. 

(2) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° θα πρέπει να είναι 
θερμομονωμένα. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συνεχούς θήκης. Εάν ο 
χώρος μεταξύ του περιβλήματος και της θήκης είναι σε κενό (μόνωση κενού), η προστατευτική θήκη 
θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να αντιστέκεται χωρίς παραμόρφωση σε εξωτερική πίεση 
τουλάχιστον 100 ΚΡ» (1 1»γ) (πίεση μετρητή). Κατά παρέκκλιση από το περιθωριακό 211 102 (2) (λ), 
εξωτερικά και εσωτερικά ενισχυτικά μέσα ^ιπορούν να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. 
Εάν η θήκη είναι έτσι κλεισμένη ώστε να είναι αεροστεγής, θα παρέχεται μέσο ώστε να 
προλαμβάνεται η ανάπτυξη τυχόν επικίνδυνης πίεσης στο μονωτικό στρώμα σε περίπτωση 
ανεπαρκούς αεροστεγανότητας του περιβλήματος ή των μερών του εξοπλισμού του. Το μέσο αυτό 
θα πρέπει να προλαμβάνει την διείσδυση υγρασίας μέσα στην θερμομονωτική θήκη. 


* Οι απαιτήσεις αυτές περιέχονται στο Τμήμα 13 της Γενικής Εισαγωγής στον Κώδικα διεθνών 
θαλάσσιων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΙΜΟΟ) που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, 
Λονδίνο. 
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211 234 (3) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων με σημείο βρασμού 
(συν.) κάτω των -182 °0 σε ατμοσφαιρική πίεση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυχόν αναφλέξιμο υλικό 
είτε στην θερμομόνωση είτε στο μέσο πρόσδεσης στο πλαίσιο. 

Το μέσο πρόσδεσης για περιβλή^τα δεξαμενών με μόνωση κενού μπορεί, με την έγκριση της 
αρμόδιας αρχής, να περιέχει πλαστικές ύλες μεταξύ του περιβλήματος και της επένδυσης. 

211 235 (I) Ένα όχημα συστοιχίας περιλαμβάνει στοιχεία που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με 
σωληνώσεις και μόνιμα στερεωμένα σε μεταφορική μονάδα. Τα ακόλουθα στοιχεία θεοιρούνται 
στοιχεία οχήματος συστοιχίας: 

κύλινδροι όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (1 )· 

σωλήνες όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (2) ■ 

βαρέλια πίεσης όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (3)· 

δέσμες κυλίνδρων (γνωστές επίσης ιος πλαίσια) όπως ορίζονται στο 
περιθωριακό 2211 (5)· 

περιβλήματα όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δέσμες κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθαφισκό 2211 (5) που δεν αποτελούν 
στοιχεία οχήματος συστοιχίας νπόκεινται στις απαιτήσεις των περιθωριακών 2204 έως 2224. 

(2) Οι ακόλουθοι όροι Οα πρέπει να τηρούνται για τα οχήματα συστοιχιών: 

(β) Εάν ένα από τα στοιχεία οχήματος συστοιχίας είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας 
και παρέχονται συσκευές αποκλεισμού μεταξύ των στοιχείων, κάθε στοιχείο Οα πρέπει 
να είναι έτσι εξοπλισμένο. 

(1>) Τα μέσα πλήρωσης και εκφόρτισης μπορούν να είναι προσδεδεμένα σε σωληνώσεις. 

(ο) Κάθε στοιχείο οχήματος συστοιχίας, περιλαμβανομένου κάθε αυτοτελούς κυλίνδρου 
δέσμης» όπως ορίζεται στο περιθωριακό 221! (5), που προορίζεται για την μεταφορά 
αερίων που χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Τ στο περιθωριακό 2201, θα 
πρέπει να είναι ικανό να απομονωθεί με βαλβίδα αποκλεισμού. 

(ά) Τα στοιχεία οχήματος συστοιχίας που προορίζεται για την μεταφορά αερίων που 
χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Ρ στο περιθωριακό 2201, όταν αποτελούνται 
από δοχεία όπως ορίζονται στα περιθωριακά 2211 (1), (2), (3) και (5), θα πρέπει να 
συνδυάζονται σε ομάδες όχι άνω των 5,000 λίτρων που να είναι ικανές να 
απομονώνονται με βαλβίδα αποκλεισμού. 

Κάθε στοιχείο οχήματος συστοιχίας που προορίζεται για την μεταφορά αερίων που 
χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Ρ στο περιθωριακό 2201 όταν αποτελείται 
από περιβλήματα όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β θα πρέπει να είναι ικανό να 
απομονώνεται με βαλβίδα αποκλεισμού. 

(3) Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(α) δεν θα πρέπει να διασυνδέονται με σωληνώσεις· και 

(6) εάν οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές μπορούν να κυλίονταη οι βαλβίδες θα είναι 
εφοδιασμένες με προστατευτικά καλύμματα. 
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2 Η 236 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του περιθωριακού 211 131, περιβλήματα που προορίζονται για 
την μεταφορά βαθιά κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων δεν χρειάζεται να έχουν άνοιγμα 
επιθεώρησης. 


211 237- 
211 239 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 240- 

211 249 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Έλεγχοι 

211 250 (1) Δοχεία όπως ορίζονται στο περιθωριακό 22! 1 (1), (2) και (3) και κύλινδροι ως μέρη δεσμών 
κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (5), που είναι στοιχεία οχήματος συστοιχίας, θα 
πρέπει να ελέγχονται κατά το περιθωριακό 221 9. 

(2) Τα υλικά κάθε συγκολλη^ιένου περιβλήματος που δεν καλύπτονται από τον ορισμό της 
παραγράφου (I) θα πρέπει να ελέγχονται κατά την μέθοδο που περιγράφεται στην Προσθήκη Β. I ά. 

211 251 (1) Η πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1° που 
έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των -50 ®0 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά η πίεση 
πλήρωσης στους 15 °0. 

(2) Η πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά: 

αερίων του 1® με κρίσιμη θερμοκρασία -50 °0 ή ^ιεγαλύτερη· και 
αερίων του 2® με κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των 70 “Ο 
αερίων του 4® 

θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, όταν το περίβλημα πληρούται στο μέγιστο βάρος των περιεχομένων 
ανά λίτρο χωρητικότητας, η πίεση που επιτυγχάνεται στο περίβλημα από την ύλη στους 55 για 
περιβλήματα με θερμική μόνωση ή στους 65 ®0 για περιβλήματα χωρίς θερμομόνωση να μην 
υπερβαίνει την πίεση ελέγχου. 

(3) Η πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 2® με 
κρίσιμη θερμοκρασία 70 °0 ή μεγαλύτερη θα είναι: 

( 3 ) Εάν το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση, τουλάχιστον ίση με την πίεση 
ατμών, ελαττωμένη κατά 0.1 ΜΡβ ( 1 Θβγ) του υγρού στους 60 °0, αλλά όχι μικρότερη 

από I ΜΡβ (10 6βγ)· 

φ) Εάν το περίβλημα δεν είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση, τουλάχιστον ίση με την 
πίεση ατμών, ελαττωμένη κατά 0.1 ΜΡβ (1 Ββγ), του υγρού στους 65 ®0, αλλά όχι 
μικρότερη από 1 ΜΡβ (10 Ββτ). 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας σε Κ§/λίτρο που 
προβλέπεται για τον βαθμό πλήρωσης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος περιεχομένων 

ανά λίτρο χωρητικότητας 3 0.95 X πυκνότητα της υγρής φάσης στους 50 °0· 
επιπλέον η φάση ατμών δεν θα πρέπει να εκλείπει κάτω των 60 °€. 

Εάν η διάμετρος των περιβλημάτων δεν υπερβαίνει τα 1.5 μέτρα θα ισχύουν οι τιμές της πίεσης 
ελέγχου και του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας σύμφωνα 
με το περιθωριακό 22 \ 9 (ά). 
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21! 251 (4) Η πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη από 1.3 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας που 
αναγράφεται στο περίβλημα, αλλά ούτε μικρότερη από 300 ΙίΡβ (3 Βετ) (πίεση μετρητή)· για 
περιβλήματα με μόνωση κενού η πίεση ελέγχου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1.3 φορές την 
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας προσαυξημένη κατά 100 ΚΡ& (1 Βηγ). 

(5) Πίνακας αερίων και μειγμάτων αερίων που μπορούν να μεταφέρονται σε σταθερές δεξαμενές, 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή οχήματα συστοιχιών, ελάχιστη πίεση ελέγχου των 
περιβλημιάτοιν κας όπου ισχύες μέγιστο βάρος περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Στην περίπτωση αερίων και μειγμάτων αερίων ταξινομημένων σε καταχωρήσεις ε.α.ο., οι τιμές της 
πίεσης ελέγχου και του μέγιστου βάρους περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας θα πρέπει να 
καθορίζονται από τον ειδικό που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

Όταν περιβλήματα για αέρια του 1° ή 2° που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία -50 °ϋ ή μεγαλύτερη και 
κάτω των 70 έχουν υποβληθεί σε πίεση ελέγχου χαμηλότερη από αυτήν που αναγράφει ο 
πίνακας, και τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα μιε θερμική μόνωση, μιπορεί να καθορίζεται 
χαμιηλότερο μέγιστο φορτίο από τον ειδικό που έχει εγκριθεί από την αρμιόδια αρχή, εφόσον η πίεση 
που επιτυγχάνεται στο περίβλημια από την ύλη στους 55 °0 δεν υπερβαίνει την πίεση ελέγχου που 
έχει σφραγισθεί επάνω στο περίβλημα. 

Τοξικά αέρια και μείγματα αερίων ταξινομημένα σε καταχωρήσεις ε.α.ο. με 1X50 < 200 ρρηι δεν θα 
πρέπει να εγκρίνονται για μεταφορά σε αποσυναρμιολογούμενες δεξαμιενές, σταθερές δεξαμενές ή 
οχήματα συστοιχιών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1001 Ακετνλένιο, διαλυμένο, του 4° Γ Οα πρέπει να εγκρίνεται μόνο για μεταφορά σε, 
οχήματα συστοιχιών. 
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Προσθήκη Β.ΐβ 

211251(5) 

(συνεχ.) 


Αριθ. 

Είδους 

Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ. 

Λόγος 

και 

ομάδα 




Ιϋ^ϋ· 





■23 

{ δετ 

1 ΜΡ* 

Π 

ίωτ 

Ι..Μ..Ι 

|·Λ 

1002 

ΑΕΡΑΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ 

Βλ. περιθωριακά 211 251 (1) 


1006 

ΑΡΓΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 


1046 

ΗΛΙΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακά 211 251 (1) 


1056 

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (I) 


1065 

ΝΕΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 


1066 

ΑΖΩΤΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 


1979 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211251(1) 


1980 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 


1981 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 21! 251 (1) 


1982 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 14, ΣΥΜΠΙΡ,ΣΜΕΝΟ) 

20 

200 

20 


200 

062 




30 

300 

30 


300 

0.94 


2036 

ΞΕΝΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

12 

120 




13 






13 


130 

1.24 


2193 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 116, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ) 

16 

160 

20 


200 

II 

1.28 




20 

200 




1.34 


1956 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε Λ Ο. 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (Ι)ή(2) 

ΙΌ 

1014 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 


1072 

ΟΞΥΓΌΝΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251(1) 


3156 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΗΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε Α Ο. 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) ή (2) 

ΓΡ 

1049 

ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (I) 


1957 

ΔΕΥΤΕΡΙΟ. ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 


1962 

ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 



22 3 


225 

034 






30 


300 

0.37 




12 

120 




025 




225 

225 




036 


1971 

ΜΕΘΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ή 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 





1971 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ με υψηλή 
περιεκτικότητα μεθανίου 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 




|·ρ 

(ουνέχ) 

2034 

ΜΕΙΓΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (1) 


2203 

ΣΙΛΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ^ 

2 5 

225 

22.5 


225 

032 




25 

250 

25 


250 

0.4! 


1964 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ, Ε.Λ.Ο. 

Βλ περιθωριακό 211 251 (!)ή(2) 
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211 251 (5) 
(σονεχ.) 


Αριθ. 

Είδους 

και 

η ομάδα 

Χαρακτηριστικός 

Ελάχιστη κίεση ελέγχου για 
«ρ [βλήματα 

Μέγ. 

Λόγος 

κλήρωσ 

πς 

Μ0- 





ιπίΒΡίΐ 

ΜΡ· | &8Χ 1 


1954 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (!)ή(2) 

■ 

1612 ΜΕΙΓΜΑ ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΑΑΙΘΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (I) 

■ 

1955 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (1) ή (2) και 

**! 


1016 ΜΟΝΟΕΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (1) 


1023 ΑΕΡΙΟΦΩΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. κεριΟωριακό 2 Π 251 (1) 


1071 ΑΕΡΙΕΛΛΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (1) 


1911 ΔΙΒΟΡΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Δεν εκιτρέκεται 


2600 ΜΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟΠΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΊ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (1) 

__—-—-■ — -- 

1953 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 

Ε.Α Ο. 

Βλ κερ 
•ί/ 

ιθωριακό 2 

Π 251 (1) ή 

(2) και 


Ι-ΓΟ 

ΙΟΟβ ΤΡ1ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

22.5 

30 

225 

300 

22.5 

30 

225 

300 

— 

0715 

086 

1859 ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΠΥΡΙΤΙΟ,ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

20 

30 

200 

300 

20 

30 

200 

300 

0 74 

1.1 

2198 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΣ 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ,ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ 

Δεν εκιτρέκεται 




2417 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ,ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

20 

30 

200 

300 

20 

30 

200 

300 

0.47 

0.7 

3304 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤ1ΚΟ, 
ΕΑ.Ο. 

Βλ. κεριΟωριακό 

!! 1 251 (I) 

ή (2) και 


ιτο 

2451 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ 

20 

30 

200 

300 

20 

30 

200 

300 

0.5 

0.75 

3303 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. ΤΟΠΙΚΟ, ΟΕΕΙΔΩΤΙΚΟ, 
ΕΑ.Ο 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (1) ή (2) και 
·!/ 

Ι'ΤΡΟ 

3305 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

ΑΕΡΙΟ,ΤΟΞΙΚΟ.ΕΥΦΛΕΚΤΟ.ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. κεριΟωριακό 211 251 (1) ή (2) και 

ιτοε 

ιτοο 

(συνέχ.) 

1045 ΦΘΟΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Δεν εκιτρέκεται 

1660 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Δεν εκιτρέκεται 

2190 Λ!ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

Δεν εκιτρέκεται 

_ __ — -- — 

3306 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΟΠΕΙΔΩΤΙΚΟ. 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. Ε.Α.Ο. 

Βλ. * 

*Ι 

εριθωριακό 

Ί - 

211 25* (1) 

Ί-77 

ή (2) και 

Τ-7 

Ί—77 


2*Α 


13ΒΙ) 


12 


120 


120 

250 


1.44 

16 

15 
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Προσθήκη Β,ΐβ 

211251(5) 

(συνεχ.) 


Αριθ. 

Είδους 

και 

ομάδα 


Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη χίεση ελέγχου για 
χεριβλήματα 

Μέγ. 

Λόγος 



ΙΚ&5!]ΪηΜΗη 





Κ53Ι 

6 ιυ 

ΜΡβ 

ΒβΓ 

(Μ) 

1013 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 



19 

190 

066 





25 

250 

0.75 



19 

190 



0 73 



22.5 

225 



0.78 

1015 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΗΕΐΔίΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (2) ή (3) 

1018 

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ {ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 

22) 

Β 

24 

Β 

26 

1 03 

1020 

X ΑΩΡΟΠΕΝΤ ΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Κ 113) 

2 

20 

2.3 

23 

1.06 

1021 

1-ΧΛΩΡΟ-1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 

Β 

10 

II 

Β 

1.2 

1022 

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 

13) 



10 

100 

0.83 





12 

120 

0.9 





19 

190 

1 04 





25 

250 

II 



12 

120 



096 



22.5 

225 



1 12 

1028 

ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 

12) 

15 

15 

1.6 

16 

1 15 

1029 

ΔΙΧΛΩΡΟΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 

21) 

Β 

10 


10 

! .23 

1058 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ, μη εύφλεκτα, 
φορτισμένα με άζωτο, διοξείδιο τον άνθρακα ή αέρα 

1.5 ' χίεση κλήρωσης 


2 β Α 

(αννέχ.) 



Βλ. περιθωριακό 211 251 (2) ή (3) 

1080 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ 

12 

120 

1 


1 34 





■ 

70 

104 






140 

1 33 





>11 

160 

1 37 

1858 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 

1216) 

1.7 

17 

19 

19 ί 

1.) I 

1952 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ με όχι περισσότερο αχό 
9% οξείδιο του αιθυλενίου 

19 

190 

19 

190 

0.66 



25 

250 

25 

250 

0.73 

1958 

1,2-ΔΙΧΛΩΡΟ-1,1,2,2-ΤΕΤΡΛΦΘΟΡθΑΐθΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 114) 

Β 

10 

Β 

10 

1.3 

1973 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝ1 ΟΥ με σταθερό οημείο 
βρασμού, με χερίχου 49*/* χλωροδιφ6ορο}ΐε0άνιο 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 502) 

2.5 

25 

2.8 

28 

1.05 













































































6348 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.Ιβ 


211 251 ( 5 ) 
(σονεχ.) 


Αριθ. 

Είδους 

και 

ομάδα 


Χαρακτηριστικός 

αριθμός 


Ονομασία της Ολης 


1974 ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΒΡΩΜΟΜΕβΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ ΚΙ 2ΒΙ) 


1976 ΟΚΤ ΑΦΘΟΡΟΚ ΥΚΛΟΒΟ ΥΤΛΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ031*) 


Ελάχιστη χίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 


Με θερμική 
μόνωση 


ΜΡι 


2*Α 

(συνέχ) 


1983 1 -ΧΛΩΡΟ-2,2,2-ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 133») 


19*4 ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 23) 


2422 ΟΚΤ ΑΦΘΟΡΟΒΟ ΥΤ-2-ΕΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 1318) 


2424 ΟΚΤ ΑΦΘΟΡΟΠ ΡΟΠΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 2Ιί) 


2599 ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΤΡ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ, ΑΖΕΟΤΡΟΠ1ΚΟ μ« «ρίπου 
60% χλωροτριφθορομεθάνιο (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 503) 


12 


2.5 


3.1 

42 

10 


2602 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΛΝΙΟΥ ΚΑΙ 

1 1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ,ΛΖΕΕΠΤΌΠΙΚΟ με περίπου 
74% διχλωροδιφθορομεθάν» (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 500) 


3070 ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ 
με όχι περισσότερο από 12.5% οξείδιο το» αΟυλενΙο» 


3159 1,1.1,2-ΤΕΤΡΛΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 

(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 134») 


18 


1.5 


6«ι 


16 


3220 ΠΕΝΤ ΑΦΘΟΙΌ ΑIΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 125) 


3296 ΕΠΤ ΑΦΘΟΡΟΠ ΡΟΠΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 227) 


ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
3297 X ΛΩΡΟΤΕΤΡ ΑΦΘΟΡΟ ΑΙΘΑΝΙΟΥ, 

με όχι περισσότερο από 8 8% οξείδω του αιθυλενίου 


ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
3298 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ, με όχι περισσότερο από 
7 .9% οξείδιο του αιθυλενίου 


" ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
3299 τετραΦΘΟΡΟΛΙΘΑΝΙΟΥ, μ» όχι περισσότερο από 
5.6% οξείδιο του αιθυλενίου 


4 1 


1.5 


10 


10 


10 


190 

250 


26 


1.7 


12 


Χωρίς θερμική 

μόνωση 


ΜΡ· 


25 


31 

42 

100 


18 


15 


16 


15 


10 


26 


17 


1.2 


2 5 


42 

10 


1.6 


18 


49 


1.5 


26 


1.7 































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6349 


211 251 (5) 
(συνεχ.) 


Προσθήκη ΒΛα 


Αριθ Χαρακτηριστικός 

Είδους αριθμός 


Ονομασία της ύλης 


Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 




1078 ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, Ε Λ Ο 


ΜΕΙΓΜΑ Ρ1 
ΜΕΙΓΜΑ Ρ2 
ΜΕΙΓΜΑ Ρ3 
Λοιπά ΜΕΙΓΜΑΤΑ 


196* ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο. 


3163 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. Ε Α Ο. 


1070 ΙΙΡΩΤΟΗΕ1ΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 


I 2-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ή 

I 3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ή 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ 1,3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΗ 


ΒΟΥΤΑΝΙΟ 


ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΩΝ ή 
Ι*Β0ΥΤΥΛΕΝ10ή 
Π5-2-Β0ΥΤΠΝ10 ή 
ΤΚΑΝ8-2-ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ 


ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ 


I, I-Δ1ΦΘΟΡΟΑ1ΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Λ 152*) 


ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΙΙ, ΑΝΥΔΡΗ 


ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΕ 



1036 ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ 


1037 ΧΛΩΡΙΟΥ ΧΟ ΑΙΘΥΛΙΟ 


1039 ΑΙΘΥΛΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ 


1041 ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, με περισσότερο από 9% 
οξείδιο του αιθυλενίου αλλά όχι περισσότερο από 87% 














































































6350 


211 251 (5) 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.1» 


Αριθ ΧαρακτηρισηπΔς 

Είδους αριθμός 


Ονομασία της ύλης 


Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 


1060 ΜΕΙΓΜΑ ΜΡ.ΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 


ΠΡΟΠΑΔ1ΕΝΚ) με 1% έως 4% μεθυλακετυλένιο 
ΜΕΙΓΜΑ ΡΙ 

ΜΕΙΓΜΑ Ρ2 ' 


1061 ΜΕΘΥΛΑΜ1ΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ _ 


1061 ΧΛΩΡΙΟΥ ΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 40) 


1077 ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ______ 


1081 ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑ1 θ Υ ΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


1083 ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 


1085 Β1ΝΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ _ 


1086 Β1ΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


1087 ΒΙΝΥΛΜΕΘΥΛΑ1ΘΕΡΑΣ, ΑΔΡΑΝΗΣ 


1860 ΒΙΝΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 


1912 ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ 


1959 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 1132») 


1969 ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ _ 


1978 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ___ 


2035 I, I, I-ΤΡΙΦΘΟΡΟΑ1ΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Λ 143») 


2044 2,2-ΔΙΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ _ 


2200 ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ. ΑΔΡΑΝΕΣ __ 


2419 Β ΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟ Α Ιθ ΥΛΕΝΙΟ _ 


2452 ΑΙΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ _ 


2453 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΙΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 161) 


2454 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 41) 


2517 I-ΧΛΩΡΟ-1,1-ΔΪΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
Κ 1421») _______ 


2601 ΚΥΚΛΟΒΟΥΓΑΝΙΟ _ _ 


3153 ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ(ΜΕΘΥΛΒΙΝΥΛΑΙΘΕΡΑΣ)_ 


3154 ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ(ΑΙΘΥΛΒΙΝΥΛΑ!ΘΕΡΑΣ) 


{ ΜΡ» I 6η 


Βλ. περιθωριακό 211 251 (2) ή (3) 



22 

2.2 

22 

25 

| 2.8 

28 

22 

■9 

23 

10 


11 

13 

1.5 | 

15 

25 

■Β1 

27 


Δεν επιτρέπεται 
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6351 


Προσθήκη Β.Ιη 

211251 (5) 

(συνεχ.) 
























































6352 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.ΐβ 

211251 (5) 

(συνεχ.) 


Αριθ 

Είδους 

και 

ομάδο 

Χαρακτηριστικός 

αοιθιιόε Ονομασία πκ ύλης 

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ. 

Λ άγος 




Ηϋϋ· 1 

πλήρωσ 

99 




Ι»Γ 

ΜΡ« 

6»γ 



1017 

ΧΛΩΡΙΟ 

■Β 

17 

1.9 

19 

1.25 


1048 

ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

5 

50 

■α 

55 

1 54 


1050 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ. ΑΝΥΔΡΟ 

12 

120 



069 






10 

100 

0 3 






12 

120 

0 56 



_ 



15 

150 

067 






20 

200 

0.74 


1069 

Ν1ΤΡΟΔΥΛΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 


1076 

ΦΩΣ ΓΕΝ ΙΟ 

Μ6νο σε οχήματα συστοιχίας 


1079 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

■ 

10 

■Β 

12 

1 23 1 


1589 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΥΑΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

Δεν επιτρέπεται 


1741 

ΤΜΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 


2194 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 


2195 

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 


2196 

ΕΞΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 


2197 

ΥΔΡΟΪΩΔΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

Β 

23 

2.3 

23 

2 25 


2418 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 




2420 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ 

2.2 

22 

22 

22 

1 08 


3057 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΥΛΙΟ 

13 

13 

15 

15 

1.17 


3308 

ΥΓ ΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. ΤΟΠΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, 
Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακά 211 251 (2) ή (3) και 

*/ 


2*ΤΟ 

3083 

ΥΠΕΡΧΛΩΡ Υ ΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ 

ΚΒ 

33 


33 

1.21 


3307 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΠΤΙΚΟ, 
Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (2) ή (3) και 

*/ 


2-τρο 

2189 

ΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ 

■ 

10 

1 

10 

09 


2534 

ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 


3309 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΓΓΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (2) ή (3) και 

*/ 

2*ΤΟΟ 

1067 

ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΤΟΥ (ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ), 

Μόνο σε οχήματα συστοιχίας 


1749 

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ 

3 

30 

3 

30 

1.4 


1975 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΤΟΥ 

Δεν επιτρέπεται 






(ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΛΙ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ) 







2548 

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 



2901 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ 


10 

1 

10 

1.5 


3310 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞ1ΚΟ, ΟΞΕΙΔΠΤΙΚΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ, περιθωριακά 211 251 (2) ή (3) και ~ 

3®Α 

1913 

ΝΕΟΝ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακά 211 25! (4) 
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Προσθήκη 13.1η 

211251(5) 

(συνεχ.) 


Αριθ 

Είδους 

Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ 

Λόγος 

και 

ομάδα 









«ΖίϊΓί 

| όπτ 

I ΜΡ« 

ί όιιτ 

1 (^ΐ) 1 


1951 

ΑΡΓΟΝ, ΚΑ ΓΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 


1963 

ΗΛΙΟΝ, ΚΑΤΕΥΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 


1970 

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΚΛΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθοιριακό 211 251 (4) 


1977 

ΑΖΩΤΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 


21*7 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΚΑΤΕΈΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθοιριακό 211 251 (4) 


2591 

ΞΕΝΟΝ, ΚΑΤΕΗΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθοιριακό 211 251 (4) 


3136 

ΤΡ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθοιριακό 211 251 (4) 


3158 

ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ. Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 

3*0 

1003 

ΑΕΡΑΣ, ΚΑΤΕΊ’ΥΓΜΕΝΟΣ ΥΓΡΟΣ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 


1073 

ΟΞΥΓΟΝΟ, Κ ΑΤΕ*ΡΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 


2201 

ΠΡΩΤΟΗΕΙΛΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 


3311 

ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 

ΟΞΕΙΔΟΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 

3°Ρ 

1038 

ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ περιθωριακό 211 251 (4) 


1961 

Α1ΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΫΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 2Π 25! (4) 


1966 

ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθοιριακό 211 251 (4) 


1972 

ΜΕΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΨΥΙ'ΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ή 

Βλ. περιθοιριακό 211 251 (4) 




1972 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΟΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε μεθάν» 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 



3°Ρ 

(συνέχ) 

3138 

ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΣΕ 
ΜΕΙΓΜΑ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, που περιέχει 
τουλάχιστον 71 5% αιθυλένιο με όχι περισσότερο από 
22.5% ακετυλέν» και όχι περισσότερο από 6% 
κροπυλέν» 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (4) 


3312 

ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΠ'ΡΥΓΜΕΝΟ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 
ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. 

βλ περιθοιριακό 211 251 (4) 

4*Α 

2073 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 80ΣϋΤΙ0Η5, οχετικής 
πυκνότητας κάτω του 0 88 στους Ι5Ό 








με άνω του 35% και όχι άνω τον 40% αμμωνία 

1 

10 


10 

0.8 



με άνω του 40% και όχι άνω τον 50% αμμωνία 

1.2 

12 


12 

0.77 

4*Ρ 

1001 

ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ 

Μόνο σε οχήματα συστοιχίας 

4·Τ0 

3318 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, σχετικής πυκνότητας κάτω 
τσυ 0.180 στους 15*0 στο νερό, με άνω τσυ 50% 
αμμωνία 

Βλ. περιθωριακό 211 251 (2) 
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211 252 Ο πρώτος έλεγχος υδραυλικής πίεσης 0α πρέπει να διενεργείται πριν να τοποθετηθεί η θερμομόνωση 

211 253 Η χωρητικότητα κάθε περιβλήματος που προορίζεται για την μεταφορά αερίων του 1° με πλήρωση κατά 
βάρος, ή αερίων του 2° ή 4° θα πρέπει να καθορίζεται υπό την εποπτεία ειδικού εγκεκριμένου από την 

αρμόδια, αρχή, με ζύγιση ή ογκομετρική μέτρηση της ποσότητας νερού που πληρώνει το περίβλημα· 
τυχόν σφάλμα στην μέτρηση της χωρητικότητας του περιβλήματος θα πρέπει να είναι μικρότερο του 
1%. Ο καθορισμός με υπολογισμό βάσει των διαστάσεων του περιβλήματος δεν επιτρέπεται. Τα μέγιστα 
βάρη πληρώσεως που επιτρέπονται σύμφωνα με τα περιθωριακά 22 !9 και 211 251 (3) θα καθορίζονται 
από εγκεκρηιένο ειδικό. 

211 254 Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συντελεστή 
λάμδα 1.0 του περιθωριακού 211 127 (8). 

211 255 Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 151, οι περιοδικοί έλεγχοι θα πρέπει να 
διενεργούνται: 

(1) Κάθε τρία έτη στην περίπτωση περιβλημάτοιν που προορίζονται για την ^ιεταφορά 1008 
τριφθοριούχου βορίου του Ι°ΤΟ, 1053 υδροθείου του 2° ΤΡ, 1048 υδροβρωμίου, άνυδρου, 1050 
υδροχλωρίου, άνυδρου, 1017 χλωρίου, 1076 φωσγενίου ή 1079 διοξειδίου του θείου του 2° ΤΟ, ή 1067 

τετροξειδίου του διαζώτου (διοξειδίου του άζωτου) του 2° ΤΟΟ· 

(2) Μετά από λειτουργία 6 ετών και κατόπιν κάθε 12 έτη στην περίπτωση περιβλημάτων που 
προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3°. Ο έλεγχος στεγανότητας θα πρέπει να διενεργείται από 
εγκεκρμιένο ειδικό έξι έτη μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο. 

(3) Δοχεία όπως ορίζονται στα περιθωριακά 221! (1), (2) και (3) και κύλινδροι ως μέρη δεσμών 
κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 22 Η (5), που είναι στοιχεία οχή^ιατος συστοιχίας, θα 
πρέπει να έχουν περιοδικές επιθειορήσεις κατά το περιθωριακό 2217. 

211 256 Στην περίπτωση περιβληιιάτων με μόνωση κενού, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης και ο έλεγχος της 
εσωτερικής κατάστασης μπορεί, με την σύμφωνη γνώμη του εγκεκριμένου ειδικού, να αντικαθίσταται 
από έλεγχο στεγανότητας και μέτρηση του κενού. 

211 257 Εάν έχουν γίνει ανοίγματα, στην περίπτωση περιοδικών επιθεοιρήσεων, σε περιβλήματα που 
προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° , η μέθοδος με την οποία κλείνονται ερμητικά πριν τα 
περιβλήματα επανατεθούν σε λειτουργία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τον εγκεκριμένο ειδικό και 
να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του περιβλήματος. 

211 258 Ο έλεγχος στεγανότητας περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του !°, 2° η 4° θα 
πρέπει να διενεργείται σε πίεση όχι μικρότερη των 400 λΡβ (4 Ηβτ) και όχι >ιεγαλύτερη των 800 ΚΡα 
(8 ί?8Γ) (πίεση μετρητή). 


211259 


ΤΜΗΜΑ 6. Μαρκάρισμα 

211260 Οι ακόλουθες πρόσθετες εγγραφές θα πρέπει να μαρκάρονται με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια μέθοδο στην πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 160, ή απευθείας στα τοιχώματα 
του ίδιου του περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μην βλάπτεται η αντοχή 
του περιβλήματος: 

(1) Σε περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά μόνο μίας ύλης: 
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Προσθήκη Β.ΐίϊ 

211 260 - η ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον 

(συνεχ.) για αέρια ταξινομημένα κάτω από καταχώρηση Ε.Α.Ο., η τεχνική ονομασία-^. 

Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για 
την μεταφορά συμπιεσμένων αερίων του 1° με πλήρωση κατ'όγκο (πίεση), με ένδειξη της 
μεγίστης πίεσης πλήρωσης στους 15 που επιτρέπεται για το περίβλημα, και στην περίπτωση 
περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1° με πλήρωση κατά βάρος, και 
αερίων του 2°, 3° και 4° με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου σε και της θερμοκρασίας 
πλήρωσης εάν είναι κάτω των -20 °0· 

(2) Ιε περιβλήματα πολλαπλών χρήσεων: 

η ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον 

για αέρια ταξινομημένα σε καταχώρηση Ε.Α,Ο., η τεχνική ονομασία^, των αερίων 
για την μεταφορά των οποίων έχει εγκριθεί το περίβλημα. 

Οι εγγραφές αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από ένδειξη του μέγιστου επιτρεπόμενου 
βάρους φόρτωσης σε Ιι^ γω κάθε αέριο· 

(3) Σε περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3°: 

η μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας* και 

(4) Σε περιβλήματα εξοπλισμένα με θερμική μόνωση: 

η ένδειξη "θερμικά μονωμένα" ή "θερμικά μονωμένα με κενό”. 

211 261 (1) Το πλαίσιο οχήματος συστοιχίας θα πρέπει να φέρει κοντά στο σημείο πλήρωσης πινακίδα που να 
καθορίζει: 

2 / 

την πίεση ελέγχου των στοιχείων - · 

2 / , < 
την μέγιστη πίεση πλήρωσης- στους 15 °0 που επιτρέπεται για στοιχεία που προορίζονται 

για συμπιεσμένα αέρια· 
τον αριθμό των στοιχείων· 


I Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι ονομασία με τρέχουσα χρήση σε επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, 
περιοδικά και κείμενα Δεν Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπορικές ονομασίες για αυτόν τον σκοπό. 

Οι ονομασίες που συνηθίζονται στο εμπόριο και αναφέρονται στην ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 υπό την εγγραφή 1965 του 
2°Ρ του περιθωριακού 2201 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά. Αντί για την τεχνική ονομασία 
επιτρέπεται η χρήση μιας από τις πσ/ιακάτω ονομασίες: 

- Για 1078 ψυκτικό αέριο, Ε.Α.Ο., τ ου 2°Λ: μείγμα ΕI, μείγμα Ε 2, μείγμα Ε 3; 

' Για 1060 μείγματα μεθνλακετυλενίου και προπσδιενίου, σταθεροποιημένα, του 2°Ε: μείγμα Ρ /, 
μείγμα Ρ 2; 

Για 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένο, Ε.Α.Ο., του 2 <> Ε: μείγμα Α, μείγμα Α 0, 
μείγμα Α /, μείγμα Β, μείγμα Ο. Οι ονομασίες που συνηθίζονται στο εμπόριο και αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2226(1) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά. 

II Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να αναγράφονται μετά από τις αριθμητικές τιμές. 
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Προσθήκη Β.ΐα 

21 

211261 - την ολική χωρητικότητα-των στοιχείων- 

(συνεχ.) 

την ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα ^ιε το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον για 

2 

αέρια ταξινομημένα σε Ε.Α.Ο. καταχώρηση, την τεχνική ονομασία-■ 
και, επιπλέον, στην περίπτωση υγροποιημένων αερίων: 

2 / 

το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο- ανά στοιχείο. 

(2) Δοχεία όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (1), (2), (3) και (5), που αποτελούν στοιχεία 
οχήματος συστοιχίας, θα πρέπει να μαρκάρονται σύμφωνα με το περιθωριακό 2223. Αυτά τα δοχεία δεν 
χρειάζεται να επισημαίνονται ατομικά με τις ετικέτες κινδύνου όπως απαιτείται στο περιθοιριακό 2224. 

Τα οχήματα συστοιχίας θα πρέπει να μαρκάρονται και να επισημαίνονται σύμφωνα με το περιθωριακό 
10 500. 

211262 Επιπλέον των εγγραφών που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 161, τα ακόλουθα θα πρέπει να 
αναγράφονται είτε στο ίδιο το περίβλημα είτε σε πινακίδα: 

(π) - η ένδειξη: "ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλήριοσης: ..."■ 

(1>) όπου το περίβλημα προορίζεται για την μεταφορά μίας ύλης μόνο: 

η ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον για 

2 / 

αέρια ταξινομημένα σε καταχώρηση Ε,Α.Ο., η τεχνική ονομασία - · 

για αέρια του 1° με πλήρωση κατά βάρος, και για αέρια του 2°, 3° και 4®, το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης σε Κβ- 

(ο) όπου το περίβλημα είναι περίβλημα πολλαπλών χρήσεων: 

η ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον για 

2 / 

αέρια ταξινομημένα σε καταχώρηση Ε.Α.Ο., η τεχνική ονομασία*^ όλων των αερίων για την 
μεταφορά των οποίων προορίζεται το περίβλημα, με ένδειξη του μέγιστου επιτρεπόμενου 

βάρους φορτίου σε για κάθε ένα από αυτά· 

(ά) όπου το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση: 

η ένδειξη "θερμικά μονωμένο” ή "θερμικά μονωμένο με κενό”, σε επίσημη γλώσσα της 
χώρας εγγραφής και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή γερμανική, 
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε τυχόν 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αφορά η μεταφορική λειτουργία. 

211 263 Αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να απαιτούνται στην περίπτωση οχήματος που μεταφέρει 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 


211264- 
211 269 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 


3 / 


Βλ. υποσημείωση 1/στο περιθωριακό 211 260. 
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Προσθήκη Β.ΐα 


211 270 Όταν περιβλήματα έχουν εγκριθεί για διαφορετικά αέρια, η μεταβολή χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
εργασίες αδειάσματος, εκκαθάρισης και εκκενώσεως στον βαθμό που απαιτείται για την ασφαλή 
λειτουργία. 


211271- 

211273 

211 274 Οταν φορτωμένες δεξαμενές ή κενές αλλά ακαθάριστες δεξαμενές παραδίδονται για μεταφορά, μόνο οι 
εγγραφές που καθορίζονται στο περιθωριακό 211 262 με εφαρμογή στο αέριο που φορτώθηκε ή μόλις 
εκφορτώθηκε θα πρέπει να φαίνονται- όλες οι εγγραφές που αφορούν άλλα αέρια θα πρέπει να 
καλύπτονται. 

211 275 Όλα τα στοιχεία οχήματος συστοιχίας θα πρέπει να περιέχουν μόνο ένα και το αυτό αέριο. 

211 276 

211 277 Ο βαθμός πλήρωσης περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° Ρ θα πρέπει να 
παραμένει κάτω του επιπέδου στο οποίο, εάν τα περιεχόμενα αναβιβάζονταν σε θερμοκρασία στην 
οποία η πίεση ατμών ισούται με την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας, ο όγκος του υγρού θα 
έφθανε το 95% της χωρητικότητας του περιβλήματος στην θερμοκρασία αυτή. 

Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° Α ή 3° Ο μπορούν να πληρώνονται έως 
ποσοστό 98% στην θερμοκρασία φόρτωσης και την πίεση φόρτωσης. 

211 278 Στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° Ο, οι ύλες που 
χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών ή για την συντήρηση των κλείστρων 
θα πρέπει να είναι συμβατές με τα περιεχόμενα. 

211 279 Η απαίτηση στο περιθωριακό 211 175 δεν θα έχει εφαρμογή σε αέρια του 3°. 


ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 28Θ Σταθερές δεξα^ιενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούσες δεξαμενές και οχήματα συστοιχίας 
που προορίζονται για την μεταφορά υλών της Κλάσης 2, κατασκευασμένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1997, 
μπορούν να φέρουν μαρκάρισμα σύμφωνα προς τις διατάξεις αυτής της προσθήκης που ίσχυαν έως την 
31η Δεκεμβρίου 1996 έως τον επόμενο περιοδικό έλεγχο." 

211281- 
211 299 
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Προσθήκη Β.ΐβ 

ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 


211 300- 
211 309 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά' πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)* ορισμοί 

Χρήση 

211310 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2301 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(β) προπυλενιμίνη, αδρανής του 2° 

(β) όλες ταξινομημένες υπό το (β) του 11°, 14° έως 22°, 26° και 27°, 41 ° 

(ς) ύλες ταξινομημένες υπό το (δ) του Π 14° έως 27°, 41°, και ύλες του 32° και 33° 

(ά) ύλες του Γ έως 5°, 31°, 34° και 61° (ο), εξαιρουμένου του νιτρικού ισοπροπυλεστέρα, 

η-νιτρικού προπυλεστέρα και νιτρομεθανίου του 3° (β). 

211311- 

211 319 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 320 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς προπυλενιμίνης του 12° θα σχεδιάζονται για 
πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡβ (15 Ββγ) (πίεση 
μετρητή). 

211 321 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (6) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡβ 
( 10 ϋβτ) (πίεση μετρητή). 

211 322 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ς) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 ΙιΡβ 
(4 6βγ) (πίεση μετρητή). 

211 323 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 3Ι0(<1) 
θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 


211 324- 
211 329 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Π.ΐιι 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 330 Όλα τα ανοίγματα των περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 211 310(3) και (6) θα είναι επάνω από τη στάθμη της επιφανείας του υγρού. Δεν θα 
διέρχονται σωλήνες ή συνδέσεις σωληνώσεων μέσα από τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από την 
στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλειστούν ερμητικά ^ και τα 
κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. 

211 331 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ς) 
και (ά) μπορεί να είναι επίσης του τύπου εκκενώσεως από τον πυθμένα. Περιβλήματα προοριζό^ιενα για 
τη |ΐεταφορά το>ν υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ο), εκτός από εκείνες του 33°, 0α 

μπορούν να κλειστούν ερμητικά . 

211332 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα - για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2 Π 310 (δ) και (6) ή (ς), εκτός από εκείνες του 33°, είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοιος ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια 
αρχή. Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 310(ά) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας ή σύστημα εξαερισμού, εκείνα θα 
πληρούν τις απαιτήσεις των περιθωριακών 211 133 έως 211 135. 

Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών του 33° είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, αυτές θα πληρούν τις απαιτήσεις των περιθωριακών 211 134 και 211 135. 

Περιβλήματα προοριζό^ιενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (Η) 
οι οποίες έχουν σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 61 °0 και εξοπλισμένα με σύστημα 
εξαερισμού που δεν μπορεί να κλειστεί θα έχουν φλογοπαγίδα ή τα περιβλήματα θα πρέπει να είναι 
ανθεκτικά στην πίεση έκρηξης στο σύστημα εξαερισμού. 

211 333 Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με μη μεταλλικές προστατευτικές επιστρώσεις (εσοπερικά 
στρώματα), αυτές θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην μπορεί να προκύψει κίνδυνος ανάφλεξης 
από ηλεκτροστατικά φορτία. 

211 334 Το σύστημα εκκένωσης από τον πυθμένα περιβλημάτων που προορίζονται για την *ιεταφορά υλών του 
61°(ο) μπορεί να αποτελείται από εξωτερικό αγωγό με ατμοφράκτη, εάν έχει κατασκευασθεί από 
μεταλλικό υλικό που υπόκειται σε παραμόρφωση. 


211 335- 
211339 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 340- 

211 349 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 350 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 {«), 
(6) ή (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή οχι 
μικρότερη από 400 λΡδ (4 Βηγ). 


2& 


Βλέπε υποσημείωση 


Ή 
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Προσθήκη Β.1» 

211 351 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ά) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 2 Μ 123. 


211 352- 

211 359 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 360- 

211 369 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 370 Περιβλήματα προοριζό^ιενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθοιριακό 211 310 (β), 
(δ) και (ο) πλην εκείνων του 33° θα είναι ερμητικά κλειστά 21 / κατά τη μεταφορά. Τα κλεισίματα των 
περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 211 310 (β) και (6) θα 
προστατεύονται μβ πώμα που κλειδώνει. 

211 371 Οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές εγκεκριμένες για τη ^ιεταφορά υλών του 11 °, 
12°, 14° έως 19°, 27°, 32° και 41° δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων 
κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 

211 372 Δεν θα χρησιμοποιείται περίβληιια από κράμα αλουμινίου για τη μεταφορά ακεταλδεθδης του Ι°(β) 
εκτός εάν το περίβλημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τέτοιου είδους }ΐεταφορά και η «κεταλδεΰδη 
είναι απαλλαγμένη από οξύ. 

211 373 Η βενζίνη που αναφέρεται στη Σημείωση στο 3° (5) του περιθωριακού 2301 μπορεί να μεταφέρεται 
επίσης σε δεξαμενές που σχεδιάζονται σύμφωνα με το περιθωριακό 211 123(1) και έχουν εξοπλισμό 
σύμφωνα με το περιθωριακό 211 133. 

211 374- 

211379 

ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 380 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές) και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές προοριζόμενες για τη 
μεταφορά υλών του 32° και 33° του περιθωριακού 2301, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αυτής της Προσθήκης που είχαν εφαρμογή πριν την 1η Ιανουαρίου 1995, αλλά που, εντούτοις, δεν 
συμφωνούν μβ τις απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή από 1 ης Ιανουαρίου 1995, μπορεί να εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται έως την 3 Ιη Δεκεμβρίου 2000. 

211 381 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές) και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που προορίζονταν για 
την μεταφορά υλών του 61 ° (ο) του περιθωριακού 2301, κατασκευασμένες πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 
σύμφωνα με απαιτήσεις που Ισχυαν μέχρι εκείνη την ημερομηνία αλλά που δεν συμφωνούν με τις 
απαιτήσεις που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1995, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2004. 

211 382 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές) και κατασκευασμένες αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και 
οχήματα συστοιχίας κατασκευασμένες πριν την Ιη Ιανουαρίου 1997 που δεν είναι σύμφωνα προς τις 
διατάξεις των περιθωριακών 211 332 και 21 1 333 αλλά είχαν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ΑϋΚ που Ισχυε μέχρι εκείνη την ημερομηνία μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

211 383- 

211399 


Βλέπε υποσημείωση 


21 / 
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Προσθήκη Β.Ιβ 

ΚΛΑΣΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΛΙ ΣΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

ΚΛΑΣΗ 4.3. ΥΛΕΣ ΠΟΥ, ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΑΝΑΛΙΔΟΥΝ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 


211400- 
211 409 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά* πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)* ορισμοί 

Χρήση 

211 410 Οι ακόλουθες ύλες των περιθωριακών 2401, 2431 και 2471 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(β) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί υπό το γράμμα (») τοον 6°, 17°, 19° και 31° έως 33° του 
περιθωριακού 2431 

(Η) οι ύλες των 11 0 (β) και 22° του περιθωριακού 2431 

(ο) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί υπό το γράμμα (π) των 1°, 2°, 3°, 2Γ, 23° και 25° του 
περιθωριακού 2471 

(δ) οι ύλες του 11 0 (β) του περιθωριακού 247 Γ 

(β) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί υπό το γράμμα (δ) ή (ς) των 6°, 8°, 10°, 17°, 19° και 21 0 του 
περιθωριακού 2431 και των 3°, 21°, 23° και 25° του περιθωριακού 2471 

(ί) οι ύλες των 5° και 15° του περιθωριακού 2401 

(8) κονιώδεις και κοκκώδεις ύλες καταχωρημένες υπό το γράμ^ια (6) ή (ο) των: 

1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 13®, 14°, 16° και 17° του περιθωριακού 2401, 

1°, 5®, 7°, 9°, 12®, 13°, 14°, 15°, 16®, 18° και 20® του περιθωριακού 2431, 

11®, 12®, 13®, 14°, 15°, 16®, 17®, 19°, 20°, 22° και 24° του περιθωριακού 2471. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την μεταφορά χύμα υλών των: 

4° (ο), 6° (ο), //® (ο), 12° (ο), 13 ® (ε) και 14 ® (ο) και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) ταξινομημένων οπό το (ο) αυτών των ειδών του περιθωριακού 2401, 

1° (ε), 2° (ο), 3° (ο), 12° (ε) και 16° (ε) και στερεών αποβλήτων ταξινομημένων οπό το (ε) 
αυτών των ειδών τον περιθωριακού 2431, 

11° (ε), 12 0 (ε), 13° β) και (ε), 14° (ε), 15° (ε), 17 0 β) και 20 ° (ε) και στερεά μείγματα 
(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που ταξινομούνται υπό το (ε) αυτών των ειδών τον 
περιθωριακού 2471, 


βλέπε περιθωριακά 41 111, 42 111 και 43 111. 
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211411- 
211 419 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 420 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡίΐ 
(21 1>3 γ) (πίεση μετρητή). 

Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β,Ιά έχουν εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή αυτών των 
περιβλημάτων. 

211 421 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τοιν υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (&), 
(ς) και (ά) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 

1 ΜΡη (10 ύβε) (πίεση μετρητή). 

211 422 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 λΡ3 (4 
1 > 3 γ) (πίεση μετρητή). 

211 423 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των στερεών που αναφέρονται στο περιθωριακό 

2 Π 410 (0 (β) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

211 424 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2431, 1 0 (Β) θα συνδέονται με όλα 
τα μέρη του οχή^ιατος με ισοδυναμικές συνδέσεις και θα είναι σε θέση να γειωθούν ηλεκτρικά. 


211 425- 
211 429 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 430 Όλα τα ανοίγματα των περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 2Π 410 (β), (6), (ο) και (β) θα είναι επάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη 
στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλείνονται ερμητικά και το 
κλείσιμο θα μπορεί να προστατεύεται με πώματα που κλειδώνουν. Δεν θα επιτρέπονται ανοίγματα 
καθαρισμού κατά τα αναφερόμενα στο περιθωριακό 211 132. 

211431 Με την εξαίρεση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του 
περιθωριακού 2471, Π® (π), περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2 Π 410 (ά), (ί) και (&) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Τα 
ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 

2471, 11° (β) θα είναι εξοπλισμένα με πώματα που κλείνουν ερμητικά ΐν και κλειδώνουν. 

211 432 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ύ) 
θα ικανοποιούν επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


^ Βλέπε υποσημείωση 
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Προσθήκη 13.1η 

211 432 (1) Η συσκευή θέρμανσης δεν θα διεισδύει στο σώμα του περιβλήματος, αλλά Οα είναι 

(συνεχ.) εξωτερική ως προς αυτό. Εντούτοις, σωλήνωση που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του 

φωσφόρου μπορεί να είναι εξοπλισμένη με θερμαντικό χιτώνιο. Η συσκευή που θερμαίνει το 
χιτώνιο θα είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει στη θερμοκρασία του φωσφόρου να 
υπερβεί την θερμοκρασία πλήρωσης του περιβλήματος. Οι λοιπές σωληνώσεις θα εισέρχονται στο 
περίβλημα στο άνω μέρος αυτού τα ανοίγματα θα είναι τοποθετημένα επάνω από την ανώτερη 
επιτρεπόμενη στάθμη του φωσφόρου και θα μπορούν να περικλείονται εντελώς με πώματα που 
κλειδώνουν. Επιπλέον, τα ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 132 δεν 
θα επιτρέπονται. 

(2) Το περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μετρητών για να εξακριβώνεται η στάθμη 
του φωσφόρου και, εάν χρησιμοποιείται νερό ως μέσο προστασίας, με σταθερό σημείο μετρήσεως 
που θα δείχνει την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη νερού. 

211 433 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθιοριακό 211 410 
(β), (ο) και (β) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος 
μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι 
τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

211 434 Περιβλήματα προοριζό^ιενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθιοριακό 211 410 (0 
θα είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση κατασκευασμένη από υλικά που δεν αναφλέγονται εύκολα. 

211 435 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ό) 
είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση, η μόνωση αυτή θα είναι κατασκευασμένη από υλικά που δεν 
αναφλέγονται εύκολα. 

211 436 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ί) 
μπορεί να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες που ανοίγουν αυτομάτως προς τα μέσα ή προς τα έξω συνεπεία 
διαφοράς των πιέσεων από 20 ΚΡα έως 30 ΚΡβ (0,2 ΟβΓ και 0.3 1>8γ). 


211437- 

211439 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 440- 

211 449 (Αεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 450 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (8) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκηιές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 
1 ΜΡ8 (10 Β»γ). Τα υλικά καθενός από αυτά τα περιβλήματα θα δοκιμάζονται με τη μέθοδο που 
περιγράφεται στην Προσθήκη Β.ΐά. 

211 451 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (0) 
έως (ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή 
τουλάχιστον 400 ΚΡ* (4 &8γ). 

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 151, περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ά) 0α υποβάλλονται σε περιοδικές 
επιθεωρήσεις τουλάχιστον κάθε οκτώ έτη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν έλεγχο πάχους χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα όργανα. Για τέτοια περιβλήματα, η δοκιμή και ο έλεγχος στεγανότητας, για τα οποία 
γίνεται πρόβλεψη στο περιθωριακό 211 152, θα διενεργούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. 
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Προσθήκη Β.1» 

211 452 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (Γ) 
και ($) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση υπολογισμού 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 


211 453- 
211 459 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 460 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 («) 
θα φέρουν, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 161, τις εξής λέξεις: "Μην 
ανοίγετε κατά τη μεταφορά. Υπόκειται σε αυτογενή ανάφλεξη." 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών του περιθωριακού 2471 που αναφέρονται στο 
211 410 (ε) έοις (ε) θα φέρουν επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 161, τις 
εξής λέξεις: 

"Μην ανοίγετε κατά την μεταφορά. Αναδίδει εύφλεκτα αέρια κατά την επαφή με το νερό." 

Τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται σε επίσημη γλώσσα της χώρας εγκρίσεως, και επίσης, εάν η γλώσσα 
αυτή δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή γερμανική, σε μία από αυτές τις γλώσσες, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά σε τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χίορών που αφορά η μεταφορά. 

211 461 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2471, 1° (3) θα φέρουν επίσης, 
στην πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 160, τα ονόματα των εγκεκριμένων υλών και το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του περιβλήματος σε Ιίβ. 


211 462- 
211469 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 470 (1) Υλες των 1 Γ και 22° του περιθωριακού 2431 θα καλύπτονται, εάν χρησιμοποιείται νερό ως μέσο 
προστασίας, με νερό ύψους όχι μικρότερου από 12 ογπ κατά την πλήρωση ο βαθμός πλήρωσης σε 
θερμοκρασία 60 °0 δεν θα υπερβαίνει το 98%. Εάν χρησιμοποιείται άζωτο ως προστατευτικό μέσο, ο 
βαθμός πλήρωσης σε θερμοκρασία 60 °0 δεν θα υπερβαίνει το 96%. Το υπολειπάμενο κενό θα 
πληρούται με άζωτο κατά τρόπο ώστε, ακόμη και μετά την ψύξη, η πίεση να μην πέφτει ποτέ κάτω από 
την ατμοσφαιρική πίεση. Το περίβλημα θα είναι ερμητικά κλειστό Μ / ώστε να μην συμβαίνει διαρροή 
αερίου. 

(2) Ακαθάριστα κενά περιβλήματα που περιείχαν ύλες των 11 0 και 22° του περιθωριακού 2431, όταν 
παραδίδονται για μεταφορά, 0α πρέπει: 

είτε να είναι γεμάτα με άζοπο' ή 

να είναι γεμάτα ^ιε νερό σε ποσοστό όχι μικρότερο από 96% και όχι μεγαλύτερο από 98% 
της χωρητικότητάς τους μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαρτίου, το νερό αυτό θα 
περιέχει επαρκή ποσότητα αναψυκτικού μέσου ώστε να καταστεί αδύνατο να παγώσει το 
νερό κατά τη μεταφορά το αναψυκτικό ^ιέσο θα είναι απαλλαγμένο από διαβρωτική δράση 
και δεν θα υπόκειται σε χημική αντίδραση με το φώσφορο. 


η/ 


Βλέπε υποσημείωση 
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Προσθήκη Β.1» 

211 471 Περιβλήματα που περιέχουν ύλες των 31 0 έως 33° του περιθωριακού 2431 και ύλες τα>ν 2° (ε), 3° (&) και 
3° (6) του περιθωριακού 2471 θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητας 
τους' χώρος σε ποσοστό 5% θα παραμένει κενός για λόγους ασφάλειας όταν το υγρό έχει μέση 
θερμοκρασία 50 °0, Κατά τη μεταφορά, οι ύλες θα είναι κάτω από στρώμα αδρανούς αερίου, του οποίου 
η πίεση μετρητή δεν θα είναι μικρότερη από 50 λΡ& (0.5 ύβτ). Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά 

κλειστά ^ και τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το περιθωριακό 211 430 θα είναι κλειδωμένα. 
Ακαθάριστα κενά περιβλήματα, όταν παραδίδονται για μεταφορά, θα είναι γεμάτα με αδρανές αέριο σε 
πίεση μετρητή τουλάχιστον 50 ΙςΡβ (0.5 &8 γ). 

211 472 Για αιθυλοδιχλωροσιλάνιο, μεθυλοδιχλωροσιλάνιο και τριχλωροσιλάνιο του περιθωριακού 2471, 1°, ο 
βαθμός πλήρωσης δεν θα υπερβαίνει τα 0.93 ή 0.95 ή 1.14 ανά λίτρο χωρητικότητας αντίστοιχα, εάν 
η πλήρωση υπολογίζεται κατά βάρος. Εάν η πλήρωση υπολογίζεται κατ’όγκο, και για χλωροσιλάνια που 
δεν αναφέρονται ονομαστικά (ε.α.ο.) του περιθωριακού 2471, 1°, ο βαθμός πλήρωσης δεν θα υπερβαίνει 

το 85%. Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά και τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το 
περιθωριακό 211 430 θα είναι κλειδωμένα. 

211 473 Περιβλήματα που περιέχουν ύλες του περιθωριακού 2401, 5° και 15°, δεν θα πληρούνται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 98% της χωρητικότητας τους. 

211 474 Για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 2471, 1 1® (ε), η ύλη θα καλύπτεται με 
αδρανές αέριο και τα πώματα σύμφωνα με το περιθωριακό 211 431 θα είναι κλειδωμένα. Περιβλήματα 
που περιέχουν άλλες ύλες του περιθωριακού 2471, 11® (ε), δεν θα είναι παραδίδονται για μεταφορά 
μέχρις ότου η ύλη έχει εντελώς στερεοποιηθεί και καλυφθεί με αδρανές αέριο. 

Ακαθάριστα κενά περιβλήματα τα οποία περιείχαν ύλες του περιθωριακού 2471, 11° (ε) θα πληρούνται 
με αδρανές αέριο. Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά. 

211 475 (I) Όποτε φορτώνονται ύλες του περιθωριακού 2431, 1° (ύ), η θερμοκρασία των εμπορευμάτων που 
φορτώνονται δεν θα υπερβαίνει τους 60 °0. 

(2) Επιτρέπεται μέγιστη θερμοκρασία φορτώσεως 80 °0 εφόσον προλαμβάνονται οι κηλίδες από το 
σιγοκάψιμο κατά την φόρτωση και τα περιβλήματα κλείνονται ερμητικά 1 *. 

Μετά την φόρτωση, τα περιβλήματα θα πρέπει να πιέζονται (π.χ. με συμπιεσμένο αέρα) για έλεγχο της 
στεγανότητας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν συμβαίνει αποσυμπίεση κατά την μεταφορά. 

Πριν την εκφόρτωση, θα πρέπει να ελέγχεται εάν η πίεση εξακολουθεί να είναι άνω της ατμοσφαιρικής. 
Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα εισάγεται αδρανές αέριο στα περιβλήματα πριν την εκφόρτωση. 


211 476- 
211499 


Γ 


Βλ. υποσημείωση 2/ στο περιθωριακό 211 135. 
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Προσθήκη Β.Ιβ 

ΚΛΑΣΗ 5.1. ΟΗΕΙΑΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΪΑ 


211 500- 
211 509 

ΤΜΗΜΑ I. Γενικά' πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) 1 ορισμοί 
Χρήση 

211 510 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2501 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογού^ιενες δεξαμενές: 

(π) ύλες του 5° 

(Β) ύλες καταχωρημένες υπό το γράμμα (3) ή (Β) των 1° έως 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° και 23°, 
μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση ή στην τετηγμένη κατάσταση 

(ς) υγρό νιτρικό αμμώνιο του 20° 

(ά) ύλες καταχωρημένες υπό το γράμμα (ο) το>ν 1°,1Γ, 13°, 16°, 18°, 22° και 23°, 
μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση ή στην τετηγμένη κατάσταση 

(β) ύλες σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή καταχωρημένες υπό το γράμμα (Β) ή (υ) των 11°, 13° 
έως 19°, 21° έως 27°, 29° έως 31°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών των 11° έως 13°, 16°, 18°, 19°, 21° και 22° (ε), και 

στερεών αποβλήτων ταξινομημένων στα προαναφερόμενα είδη του περιθωριακοί > 2501, βλέπε 
περιθίοριακό 51 III. 

211 511 Υλες των 9° (Β), 10® (Β), 19° (Β) ή 20° (Β) του περιθίοριακού 2551 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές 
ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 1995 υπό τους όρους που θέτει η 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης εάν, βάσει δοκιμών (βλέπε περιθωριακό 2 Μ 541), η αρμόδια αρχή 
πεισθεί ότι μια τέτοια μεταφορική εργασία μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. 

2Ϊ1512- 
211 519 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 520 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (;») 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον I ΜΡε (10 Ββι) 
(πίεση μετρητή). 

211 521 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (Β) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον 400 ΚΡ» (4 Ββγ) 
(πίεση μετρητή). Περιβλήματα, και τα είδη εξοπλισμού αυτών, προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 
1° θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5% ή από κατάλληλο 
χάλυβα ο οποίος δεν θα είναι σε θέση να προκαλέσει την αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. 
Οπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5% , το 
πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 ιυπη ακόμη και όπου ο υπολογισμός 
σύμφωνα με το περιθωριακό 211 127 (2) δίνει υψηλότερη τιμή. 

2! 1 522 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθιυριακό 211 510 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον 400 ΙιΡ» (4 Βηγ) 
(πίεση μετρητή). Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6367 
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211 523 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υγρών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (ιΐ) 
και τις κονιώδεις ή κοκκώδεις ύλες που αναφέρονται στο περιθοιριακό 211 510 (β) θα σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

211 524 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 0α 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού τουλάχιστον 400 λΡπ (4 Β«γ) (πίεση μετρητή). 


211 525- 

211 529 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 530 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του Γ (β), 3° (β) και 5° του περιθωριακού 2501 θα 
έχουν τα ανοίγματά τους επάνω από την στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, τα ανοίγματα 
καθαρισμού (Γιχί Ηοΐββ) που αναφέρονται στο περιθωριακό 21! 132 δεν θα επιτρέπονται. 

Για διαλύματα περιέχοντα περισσότερο από 60% αλλά όχι περισσότερο από 70% υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, θα επιτρέπονται ανοίγματα κάτω από την στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Στην περίπτωση 
αυτή το σύστημα εκκένωσης του περιβλήματος θα είναι εξοπλισμένο με δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους 
συσκευές κλεισίματος συναρμολογημένες σε σειρά, η πρώτη *ιε τη μορφή εσωτερικής βαλβίδας 
κλεισίματος ταχείας λειτουργίας, εγκεκριμένου τύπου, και η δεύτερη με τη μορφή βαλβίδας εκροής, μία 
σε κάθε άκρο του σωλήνα εκκένωσης. Ένα κενό παρέμβυσμα (φλάντζα), ή άλλη συσκευή που παρέχει 
τον ίδιο βαθμό ασφαλείας, θα είναι επίσης τοποθετημένο στην έξοδο κάθε εξωτερικής βαλβίδας εκροής. 
Η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος θα είναι τέτοια ώστε, εάν η σωλήνωση ξεβιδωθεί, η βαλβίδα 
κλεισίματος να παραινεί ακέραια μαζί με το περίβλημα και σε κλειστή θέση. Οι συνδέσεις με τα 
εξωτερικά στόμια των σοιλήνων των περιβλημάτων θα κατασκευάζονται από υλικά που δεν είναι σε 
θέση να προκαλέσουν αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

211 531 

211 532 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του Γ ή υγρού νιτρικού αμμωνίου του 20° του 
περιθωριακού 2501 θα πρέπει να τοποθετούνται στο άνω μέρος τους με συσκευή κλεισίματος που θα 
εμποδίζει την ανάπτυξη υπερβολικής πίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, την οποιαδήποτε διαρροή 
υγρού, και την οποιαδήποτε εισδοχή ξένης ουσίας μέσα στο περίβλημα. Οι συσκευές κλεισίματος σε 
περιβλήματα προοριζόμενα για το υγρό νιτρικό αμμώνιο του περιθωριακού 2501, 20°, θα είναι 
σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποκλείουν απόφραξη των συσκευών από στερεοποιημένο νιτρικό αμμώνιο 
κατά τη μεταφορά. 

211 533 Όπου περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του περιθωριακού 2501, 
20°, επενδύονται με θερμομονωτικό υλικό, το υλικό θα είναι ανόργανης φύσεως και εντελώς 
απαλλαγμένο από εύφλεκτες ουσίες. 

211 534 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά υλών αναφερόμενων στο περιθωριακό 211 511 θα είναι 
εξοπλισμένα με θερμομόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 234 (1). Εάν η 
θερμοκρασία [5ΑΌΤ] του οργανικού υπεροξειδίου στο περίβλημα είναι 55 °0 ή μικρότερη, ή το 
περίβλημα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, το περίβλημα θα είναι πλήρως μονωμένο. Το αλεξήλιο 
και οποϊοδήποτε μέρος του περιβλήματος δεν καλύπτεται από αυτό, ή η εξωτερική επένδυση κλήρους 
μονωτικής κάλυψης θα είναι χρωματισμένα λευκά ή φινιρισμένα με στιλπνό μέταλλο. Το χρώμα θα 
καθαρίζεται πριν από κάθε διαδρομή και θα ανανεώνεται στην περίπτωση κιτρινίσματος ή φθοράς. Μ 
θερμομόνωση θα είναι απαλλαγμένη από εύφλεκτες ουσίες. 

211 535 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα είναι 
εξοπλισμένα με αισθητήρες θερμοκρασίας. 
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211 536 (1) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα 
είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας και συσκευές εκτόνωσης υπό πίεση. Συσκευές εκτόνωσης στο 
κενό μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται. Συσκευές εκτόνωσης υπό πίεση θα λειτουργούν σε πιέσεις 
καθοριζόμενες σύμφωνα τόσο με τις ιδιότητες του οργανικού υπεροξειδίου όσο και με τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά της δεξαμενής. Δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν εύτηκτα στοιχεία στο σώμα του 
περιβλήματος. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα 
είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο για την αποτροπή ανάπτυξης σημαντικής πίεσης 
μέσα στο περίβλημα στα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που εκλύονται σε θερμοκρασία 50 °0. Η 
χωρητικότητα και η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της βαλβίδας ή των βαλβίδων ασφαλείας θα βασίζεται 
στα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στο περιθο>ριακό 211 541. Η πίεση στην αρχή της 
εκκένωσης εντούτοις δεν θα είναι σε καμία περίπτωση τόση ώστε να μπορούσε να διαφύγει υγρό από τη 
βαλβίδα ή τις βαλβίδες εάν το περίβλημα αναποδογύριζε. 

(3) Οι συσκευές εκτόνωσης υπό πίεση σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά υλών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 211511 μπορεί να είναι τύπου ελατηρίου ή τύπου εκρηγνυόμενου δίσκου, 
σχεδιασμένες έτσι ώστε να εξαερώνουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που αναπτύσσονται 
σε χρονική περίοδο όχι μικρότερη από μία ώρα περικύκλωσης από φωτιά (φορτίο θερμότητας 110 Κ\ν/ιυ ) 
ή αυτό-επιταχυνόμενη αποσύνθεση. Η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της συσκευής (των συσκευών) 
εκτόνωσης υπό πίεση θα είναι υψηλότερη από την αναφερόμενη στο (2) και θα βασίζεται στα 
αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 541. Οι διαστάσεις των συσκευών 
εκτόνωσης πίεσης θα είναι τέτοιες ώστε η μέγιστη πίεση στο περίβλημα να μην υπερβαίνει ποτέ την πίεση 
δοκιμής του περιβλήματος. 

(4) Για περιβλήματα με μόνωση που αποτελείται από πλήρη επένδυση προοριζόμενα για τη μεταφορά 
υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511, η χωρητικότητα και η ρύθμιση της συσκευής (των 
συσκευών) εκτόνωσης υπό πίεση θα καθορίζεται υποθέτοντας απώλεια μόνωσης από ποσοστό 1% του 
εμβαδού της επιφανείας. 

(5) Συσκευές εκτόνωσης σε κενό και βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο σε περιβλήματα για τη μεταφορά 
υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα είναι εφοδιασμένες με ανασχετήρες φλόγας εκτός εάν 
οι προς μεταφορά ύλες και τα προϊόντα αποσύνθεσής τους είναι μη αναφλέξιμα. Θα δίνεται η δέουσα 
προσοχή στην ελάττωση της ικανότητας εκτόνωσης που προκαλείται από τον ανασχετήρα φλόγας. 

211 537- 

211539 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπον 

211 540 Δεξαμενές εγκεκρμιένες για την μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του 20° του περιθωριακού 2501 δεν 0α 

πρέπει να εγκρίνονται για την μεταφορά οργανικών υλών. 

211 541 Για την έγκριση του τύπου περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 5II, θα διενεργούνται δοκιμές: 

για να αποδείξουν τη συμβατότητα όλων των υλικών που σε κανονικές περιστάσεις έρχονται 
σε επαφή με την ύλη κατά τη μεταφορά 

για να παράσχουν δεδομένα για να διευκολύνουν τον σχεδίασμά των συσκευών εκτόνωσης υπό 
πίεση και τις βαλβίδες ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά σχεδιασμου της 

δεξαμενής και 

για να εξακριβώσουν τυχόν ειδικές απαιτήσεις απαραίτητες για την ασφαλή μεταφορά της 
ύλης. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιλαμβάνονται στην έκθεση για την έγκριση τύπου της δεξαμενής. 
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211 542- 
211 549 


ΤΜ1ΙΜΑ 5. Δοκιμές 

211 550 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (α), (ί>) 
και (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 
400 ΙιΡ» (4 Βατ) (πίεση μετρητή). Περιβλήματα από καθαρό αλουμίνιο προ-οριζόμενα για τη μεταφορά 
υλών του περιθωριακού 2501, 1°, μπορεί να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μόνον 250 λΡε (2.5 6 βγ) (πίεση μετρητή). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (ά) και 
(ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμοί) 
αυτών κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 

211551 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 51! θα 
υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκηιές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού αυτών κατά 
τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 524. 

211 552- 

211 559 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 560 Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511, τα 
ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα επισημαίνονται με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο 
στην πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 161 ή απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του 
περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος: 

η ΧΠ! ι,κ ή ονομασία με την εγκεκριμένη συγκέντρωση της εν λόγω ύλης. 

211 561- 

211 569 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 570 Το εσωτερικό του περιβλήματος και όλων των μερών που είναι δυνατόν να έλθουν σε επαφή με τις ύλες 
που αναφέρονται στα περιθωριακά 211 510 και 2 Π 511 θα διατηρούνται καθαρά. Για αντλίες, βαλβίδες ή 
άλλες συσκευές, δεν θα χρησιμοποιείται λιπαντικό ικανό να συνδυαστεί επικίνδυνα με τη μεταφερόμενη 
ύλη. 

211 571 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των I® (»), 2° (β) και 3° (β) του περιθωριακού 2501 θα 
είναι πληρωμένα σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 95% της χωρητικότητάς τους σε θερμοκρασία αναφοράς 
15 °€. Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2501, 20°, θα είναι γεμάτα σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 97% της χωρητικότητάς τους, και η μέγιστη θερμοκρασία μετά την πλήρωση 
δεν θα υπερβαίνει τους 140 °0. Σε περίπτωση μεταβολής χρήσεως, τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να καθαρίζονται ολοσχερώς από όλα τα υπολείμματα πριν και μετά την μεταφορά υλών του 20°. 

211 572 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα 
πληρούνται όπως ορίζεται στην έκθεση της δοκιμής για την έγκριση τύπου της δεξαμενής αλλά δεν θα 
πληρούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητάς τους. Τα περιβλήματα θα είναι 
απαλλαγ^ιένα από προσμίξεις κατά την πλήρωση. 

211 573 Ο λειτουργικός εξοπλισμός όπως οι βαλβίδες και οι εξιοτερικές σωληνώσεις περιβλημάτων προοριζόμενων 
για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα κενώνεται μετά την πλήρωση ή 
εκκένωση της δεξαμενής. 


211 574- 
211599 
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ΚΛΑΣΗ 6.1: ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
ΚΛΑΣΗ 6.2: ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

211 600- 
211 609 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά' πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) ορισμοί 
Χρήση 

211 610 (!) Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2601 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(λ) οι ονομαστικά καταχωρη^ιένες ύλες στα 2° έοις 4° 

(6) ύλες ταξινομημένες υπό το (α) των 6° έως 13° - με την εξαίρεση του χλωρομυρμηκικού 
ισοπροκυλεστέρα των 10° -, 15° έιος 17°, 20°, 22°, 23°, 25° έι»ς 28 , 31 έο>ς 36 , 41 , 44 , 
51°, 52°, 55°, 61°, 65° έως 68°, 71° έως 73° και 90°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση 

ή στην τετηγμένη κατάσταση 

(ο) ύλες ταξινομημένες υπό το (6) ή (ο) των 11°, 12°, 14° έως 28°, 32° έως 36 , 41 , 44 , 51 
έως 55°, 57° έως 62°, 64° έως 68°, 71° έως 73° και 90°, μεταφερόμενες στην υγρή 

κατάσταση ή στην τετηγμένη κατάσταση 

(ά) ύλες σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή ταξινομημένες υπό το (Β) ή (ς) των 12°, 14°, 17°, 19°, 
21°, 23°, 25° έως 27°, 32° έως35°, 41°, 44°, 5Γ έως 55°, 57° έως 68°, 71° έως 73° και 90°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την μεταφορά χύμα υλών τον 60 0 (ο), στερεών περιεχόντων τ οξικά υγρά τον 65 0 (ύ) 
(χαρακτηριστικός αριθμός 3243) και στερεών υλών, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα) ταξινομημένων υπό το (σ) των διαφόρων ειδών, βλέπε 
περιθωριακό 61 III. 

(2) Υλες του περιθωριακού 2651, 3° και 4°, μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 


211 6Π- 
211619 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 620 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθο)ριακό 211 610 (I > (») 
ονομαστικά καταχωρημένα υπό τα 2° έο>ς 4° του περιθωριακού 2601 θα σχεδιάζονται για πίεση 
υπολογισμού (βλέπε περιθωριακό 21 Μ 27 (2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡβ (15 Ββγ) (πίεση μετρητή). 

211 621 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610(1) 
(6) Οα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡβ 
(10 Β»γ) (πίεση μετρητή). 

211 622 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
21 1 610(1 Κο) και 2 Π 610(2) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 2 Π 127 (2)] 
όχι μικρότερη από 400 Ι<Ρ« (4 Β3 γ) (πίεση μετρητή). 
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211 622 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη *ιετα<ρορά χλωρο-οξικού οξέος του 24° (Η) του περιθωριακού 
(συνεχ.) 2601 θα είναι εφοδιασμένα με προστατευτική επίστρωση ισοδύναμη με σμάλτο εάν το υλικό του 
περιβλήματος προσβληθεί από χλωρο-οξικό οξύ. 

211 623 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των κονιωδο')ν ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 610(1 Χ<1) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης 
Προσθήκης. 


2 Π 624- 
21! 629 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 630 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 211 610( 1 )(&) και (6) θα είναι επάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διέρχονται από τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από 
τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλεισθούν ερμητικά και τα 
κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. Τα ανοίγματα καθαρισμού που 
προβλέπονται στο περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέπονται εντούτοις σε περιβλήματα προοριζόμενα 
για τη μεταφορά διαλυμάτων υδροκυανικού οξέος του 2°. 

211631 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
211 610(ΐχο) και(ά) και (2) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Τα 
περιβλήματα θα μπορούν να κλείνονται ερμητικά ^. 

211 632 Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυάμενος δίσκος 
μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι 
τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

Προστασία του εξοπλισμού 

211 633 (I) Εξαρτήματα και προσαρτήματα συναρμολογημένα στο άνω μέρος του περιβλήματος 
Τέτοια εξαρτήματα και προσαρτήματα: 

είτε θα εισάγονται σε ειδικό μετατοπισμένο κλειστό χώρο, είτε 
0α εξοπλίζονται με εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας, είτε 

θα καλύπτονται με πώμα, ή με εγκάρσια και/ή διαμήκη μέλη, ή με άλλες εξίσου 
αποτελεσματικές συσκευές, με ανάγλυφο τέτοιο ώστε σε περίπτωση ανατροπής τα 
εξαρτήματα και προσαρτήματα να μην καταστρέφονται. 

(2) Εξαρτήματα και προσαρτήματα συναρμολογημένα στο κάτω μέρος του περιβλήματος 

Στόμια σαιληνώσεων, εγκάρσιες συσκευές κλεισίματος, και όλες οι συσκευές εκκένωσης θα είναι 
μετατοπισμένα κατά τουλάχιστον 200 ιηηι από την ακραία εξωτερική ακμή του περιβλήματος ή 0α 

προστατεύονται με μπάρα έχουσα συντελεστή αδρανείας όχι μικρότερο από 20 ειυ 3 εγκάρσια στη 

διεύθυνση κίνησης το ύψος τους από το έδαφος δεν θα είναι μικρότερο από 300 πυη όταν το περίβλημα 
είναι πλήρες. 


Μ 


Βλέπε υποσημείωση 
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Προσθήκη Β,Ια 

211 633 (3) Εξαρτήματα και προσαρτήματα συναρμολογημένα στην οπίσθια όψη του περιβλήματος 

^ ** ^ Όλα τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που είναι συναρμολογημένα στην οπίσθια όψη θα 

προστατεύονται από τον προφυλακτήρα που προβλέπεται στο περιθωριακό 10 220. Το ύψος τους πάνω 
από το έδαφος θα είναι τέτοιο ώστε να τα προστατεύει επαρκώς ο προφυλακτήρας. 


211 634- 
211639 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 640- 

211 649 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 650 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέ^ντα, στο περιθωριακό 

2 Π 610(1X3), (ί>) και (ο) και (2) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 

πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 1<Ρ8 (4 &3 γ). 

Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 3! 0 (») του περιθωριακού 2601 οι περιοδικές 
δοκηιές θα διενεργούνται σε διαλείμματα όχι μεγαλύτερα από τα τρία έτη και θα περιλαμβάνουν τη 
δοκιμή υδραυλικής πίεσης. 

211651 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ιιεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 

211 6ί0(ΐΧ(1) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση 

υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 


211 652- 
211659 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


211 660- 

211 669 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 670 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 3» του περιθωριακού 2601 δεν θα είναι 
πληρωμένα κατά περισσότερο από 1 ανά λίτρο χωρητικότητας. 


211 671 Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά 2 ^ κατά τη μεταφορά. Τα κλεισίματα των περιβλημάτων 
που προορίζονται για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610(1X3) και (1>) θα 
προστατεύονται με κλειδωμένα πώματα. 


211 672 Οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές εγκεκριμένες για τη μεταφορά των υλών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών 
κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 


211 673- 
211 679 


η/ 


Βλέπε υποσημείωση 
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Προσθήκη Β.1« 

ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 680 Σταθερές δεξαμενές, οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που προορίζονται για 
την μεταφορά υλών των 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25° ή 27° του περιθωριακού 2601, 
κατασκευασμένες πριν την Ιη Ιανουάριου 1995 σύμφωνα ^ιε τις απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης που 
ίσχυαν έως εκείνη την ημερομηνία, αλλά που δεν είναι παρ'όλα αυτά σύμφωνες με τις απαιτήσεις που 
ισχύουν από 1ης Ιανουάριου 1995, μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2000. 


211 681 - 
211699 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.ΐα 

ΚΛΑΣΗ 7. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ 


211 700- 
211709 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικό πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) ορισμοί 
Χρήση 

211 710 Υλικά των περιθωριακών 2704, Πίνακες I, 5, 6, 9, 10 και ! 1, πλην εξαφθοριούχου ουρανίου, μπορούν 
να μεταφέρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. Εχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
αντίστοιχου πίνακα στο περιθωριακό 2704. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για δεξα/ιενές σχεδιασμένες ως σησκενασίες 

Τόπον Λ ή Τόπου Β. 


211 711- 
211719 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 720 Βλέπε περιθωριακό 3736. 

211 721- 
211729 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη Εξοπλισμού 

211 730 Τα ανοίγματα των περιβλη^ιάτων για τη ^ιεταφορά υγρών ραδιενεργών υλικών ^ θα είναι πάνω από τη 
στάθμη του υγρού. Τα τοιχώματα του περιβλήματος δεν 0α έχουν σωληνώσεις ή συνδέσεις 
σωληνώσεων κάτω από τη στάθμη του υγρού. 


211 731- 
211 739 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

211 740 Δεξαμενές που έχουν εγκριθεί για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού δεν θα εγκρίνονται για τη μεταφορά 
άλλων υλών. 


211741- 
211 749 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 750 Τα περιβλήματα θα υποβάλλονται αρχικά και περιοδικά σε δοκιμή υδραυλικής πίεσης σε πίεση 
τουλάχιστον 265 ΚΡα (2.65 (ιβγ). Παρά τις διατάξεις του περιθωριακού 211 151, η περιοδική εσωτερική 
επιθεώρηση μπορεί να αντικατασταθεί με πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. 


16 / 
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Προσθήκη Η.Ια 


211 751- 
211 759 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 760 Επιπλέον, το σύμβολο του τριφυλλιού, όπως περιγράφεται στο περιθωριακό 2705(5), θα επισημαίνετα» 
με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη |ΐέθοδο στην πινακίδα που περιγράφεται στο 
περιθωριακό 211 160. Η επισήμανση με το τριφύλλι μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας στα τοιχώματα 
του ίδιου του περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυ>ιένα ούτως ώστε να μη μειώνεται η αντοχή 
του περιβλήματος. 


211 761- 
211 769 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 770 Ο βαθμός πλήρωσης, σύμφωνα με το περιθωριακό 211 172, στη θερμοκρασία αναφοράς των 15 °0 δεν 
θα υπερβαίνει το 93% της χωρητικότητας του περιβλήματος. 

211 771 Δεξαμενές στις οποίες έχει μεταφερθεί ραδιενεργό υλικό δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άλλων υλών. 

211 772- 
211 799 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Ιϊ.ΐί» 

ΚΛΑΙΗ 8. ΛΙΑΒΡΩΤΪΚΕΣ ΥΛΕΣ 


211 800- 
211 809 

ΤΜΗΜΑ!. Γενικά" πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) ορισμοί 


Χρήση 

211810 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2801 μπορεί να μεταφέροντα, οε σταθερές ή 
αποσυναρμολογσύμενες δεξαμενές: 

( 3 ) ύλες ονομαστικά καταχώρησες στα 6° και 14° 

, χ \ "ίο ι« ι» 7» 17° 32° 33° 39°, 40°, 46°. 47°, 

ίΒ» ύλες ταξινομημένες υπό το (3) των 1,2»3,/,»,ΐ2,ι/.^ , * · 

52” έως 56”, 64” έως 68” και 70”, 72” έως 76”, μεταφερόμενες στην υγρή κατάστασι, η στην 
τετηγμένη κατάσταση 

(ε) οξυβρωμίδιο του φωσφόρου του 15” και ύλες ταξινομημένες υπό το φ) ή (ο) των I ” έως 5”, 
' 7", 8”Ι0”, 12”, 17», 31” έως 40”, 42” έως 47”, 51” έως 56”, 61” έως 76”, μεταφερόμενες 

στην υγρή κατάσταση ή στην τετηγμένη κατάσταση 

(ά) κονιώδεις ή κοκκώδεις όλες ταξινομημένες υπό το (δ) ή (ο) των 9 °, 1 Γ, ! 3°, 16°, 31°, 34°, 
35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° και 75 . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη μεταφορά χύμα θειικού μολίψδον τον 1° (8), νλών του Π (Μ, στερεών που 
ΙΤονΓΐϊαβρωτ,πό Ζ* του 55” β, με χαρακτηριστικό αριθμό 3244 κα, στερεών υλών 
σνμπεριλΐμιβανομλνων των μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) ταξινομημένων νπο το (Ο 
των διαφόρων ειδών, βλέπε περιθωριακό 81 ///. 


211 811- 
211 819 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211820 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών ονομαστικά καταχωρημένων στα 6” και 14” θα 
σχεδιάζονται γω πίεση υπολογισμού [βλέπε περιΟωρατκό 21. 127 (2)] όχι μικρότερη απο 24 ΜΡ. 
(21 5 (πίεση μετρητή). Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14 0α είνα 
εφοδιασμένα με επίστρωση μολύβδαυ με πάχος άχι μικρότερο απά 5 πιπι η ισοδύναμη 
απαίτηση της Προσθήκης Β. ΚΙ θα έχει εφαρμογή στα υλικά κα, την κατασκευή συγκολλημένων 
περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών του 6°. 

211 821 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (Η) 
θα^χεδιάζονττα για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 .27(2)] όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡ. 

(10 ύετ) (πίεση μετρητή). 

Όπου είναι αναγκαία η χρήση αλουμινίου για περιβλήματα προοριζόμενα γ,α 

οξέος του 2° (β), αυτά τα περιβλήματα Οα είναι κατασκευασμένα από αλουμίντο καΟαρότη ς X 
μικρότερης από 99,5%, οπότε, κατά παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις, το πάχος του τοιχ μ 
δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 15 ιυπι. 
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Προσθήκη Β.ΐβ 

211 822 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (ε) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 ΚΡε 
(4 Ι>8γ) (πίεση μετρητή). 

Παρά τις ανωτέρω διατάζεις, το πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 ιτυυ 
όταν τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο. 

211 823 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 810(0) Οα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους 1 της παρούσης 
Προσθήκης. 


211 824- 

211 829 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού - 

211 830 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών των 6°, 7° και 14° θα είναι 
πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Δεν θα διέρχονται σωληνώσεις ή συνδέσεις 
σωληνώσεων από τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα 
περιβλήματα θα μπορούν να κλείνουν ερμητικά και τα κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με 
πώματα που κλειδώνουν. Επιπλέον, τα ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο 

περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέπονται. 

211 831 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (ί>), 
(ο) και (ά) με εξαίρεση των υλών του Τ μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. 

211 832 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 

περιθωριακό 2 ί 1 810 (6) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος 
δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας 
θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

211-833 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά τριοξειθίου του θείου του 1° (η) θα είναι Οερμομονωμένα 
και εξοπλισμένα με συσκευή θερμάνσεως στο εξωτερικό τους. 

211 834 Περιβλήματα και ο λειτουργικός εξοπλισμός τους προοριζόμενα για μεταφορά διαλυμάτων 
υποχλωριωδών αλάτων του 61° θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η εισδοχή ξένων ουσιών, η 
διαρροή υγρού ή τυχόν ανάπτυξη επικίνδυνης υπερβολικής πίεσης μέσα στο περίβλημα. 


211835- 
211 839 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

211 840- 

211 849 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 850 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά υλών του 6° θα υποβάλλονται στην αρχική και τις 
περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 1.0 ΜΡβ (10 1>9 γ) και εκείνα που 
προορίζονται για τη μεταφορά υλών του 7° θα υποβάλλονται σε αρχικές και περιοδικές δοκιμές 
υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 λΡ» (4 &3 γ). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη 13.1α 

211 850 Τα υλικά κάθε συγκολλημένου περιβλήματος πρσοριζόμενου για τη μεταφορά υλών του 6° θα 
(συνεχ.) δοκιμάζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Προσθήκη Β. I ά. 

21185! Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° ή των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 810(6) και (ς) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 ΙίΡβ (4 03 γ). Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης για 
περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου του θείου του 1° (β) θα επαναλαμβάνονται κάθε 
τρία έτη. 

Περιβλήματα κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και προοριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού 
οξέος του 2° ( 3 ) χρειάζεται να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε 
πίεση μετρητή μόνον 250 ΙίΡα (2.5 6εγ). 

Η κατάσταση της επίστρωσης σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° 0α 
επιθεοιρείται κάθε έτος από ειδικό εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, ο οποίος θα επιθεωρεί το 
εσωτερικό του περιβλήματος. 

211 852 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (ά) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 


211 853- 
211 859 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 860 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 6° και 14° θα φέρουν, επιπλέον των στοιχείων 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211160, την ημερομηνία (μήνας, έτος) της πιο πρόσφατης 
επιθεώρησης της εσωτερικής κατάστασης του περιβλήματος. 

211 861 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς τριοξειδίου του θείου του 1 0 (β) και υλών των 6° 
και 44° θα φέρουν επιπλέον, στην πινακίδα που αναφέρεται στο περιθωριακό 211 160, το μέγιστο 
επιτρεπό}ΐενο βάρος φορτώσεως σε του περιβλήματος. 


211 862- 
211 869 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 870 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς ή σταθεροποιημένου τριοξειδίου του θείου του 
1° (β) δεν 0α πληρούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 88% της χωρητικότητάς τους εκείνα που 
προορίζονται για τη μεταφορά υλών του 14° θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο από 88% και όχι 
μεγαλύτερο από 92% της χωρητικότητάς τους ή 2,86 Ι<8 ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Για την μεταφορά 1829 τριοξειδίου του θείου, καθαρότητας 99.95% και άνω, χωρίς αναστολέα, η 
θερμοκρασία της ύλης θα πρέπει να διατηρείται στους 32.5° Ο και άνω. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 6° δεν θα πληρούνται σε ποσότητα μεγαλύτερη 
από 0.84 Ιΐβ ανά λίτρο χωρητικότητας. 

211 871 Περιβλήματα προοριζό^ιενα για τη μεταφορά υλών των 6®, 7° και 14° θα είναι ερμητικά κλειστά 

[βλέπε περιθωριακό 211 127(2)) κατά τη μεταφορά και τα κλεισίματα θα προστατεύονται με πώματα 
που κλειδώνουν, 




Βλέπε υποσημείωση 
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211 872- 
211 879 


ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 880 Σταθερές δεξαμενές, οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που προορίζονται για 
την μεταφορά υλών του 3°, 12°, 33°, 40° ή 54° του περιθωριακού 2801, κατασκευασμένες πριν την Ιη 
Ιανουάριου 1995 σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης που ίσχυαν έως εκείνη την 
η^ιερομηνία, αλλά που δεν είναι παρ’όλα αυτά σύμφωνες με τις απαιτήσεις που ισχύουν από Ιης 
ίανουαρίου 1995, μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2000. 


211 881 
211 899 
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ΚΛΛΣΗ 9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 


211 900- 
211 909 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· ορισμοί 
Χρήση 

21! 910 Ύλες του 1°, 2 σ (Η), 1 Γ(ς), Ι2°(ε), 20 β (ο), 31° έως 35° και 2211 πολυμερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα του 
4°(ς) του περιθωριακού 290! μπορούν να μεταφέρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για χύμα μεταφορά υλών του 4°(ο), 12 ϋ (ο), 20°(Ο και 2Γ(ε) του περιθωριακού 2901, 
βλ. περιθωριακό 91 111, 


211 911- 
211 919 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 920 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 1°, 2°(Η), 11 °(ο), 1 2°(ο), 20°(ι;), 31 13 έως 35° 
ή 2211 πολυμερικών σφαιριδίων, επεκτάσιμων, του 4°(ο) του περιθωριακού 2901 θα σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. Το πραγματικό ελάχιστο πλάτος 
των τοιχωμάπον περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 20° (ο) δεν θα πρέπει να 
είναι κάτω των 3 πυη. 

211921 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 2° θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού 
[βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 ΚΡ» (4 Οβγ) (πίεση μετρητή). 

2 Η 922- 
211 929 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 930 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° 0α μπορούν να κλείνουν ερμητικά 

Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά υλών του 221! πολυμερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα του 
4°(ο) θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδα ασφαλείας. 

211 931 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τις βαλβίδες. Η διευθέτηση του 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια 

αρχή- 

211 932 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 20°<ο) θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με 
θερμομόνωση. Μπορούν επίσης να είναι εξοπλκηιένα με συσκευές απελευθέρωσης πίεσης που να 
ανοίγουν αυτομάτως προς τα μέσα ή προς τα έξω υπό την επίδραση διαφοράς πίεσης μεταξύ 20 ΚΡ3 και 
30 ΚΡη (0.2 6»γ και 0.3 &8 γ). 

Η θερμομόνωση που είναι σε ά^ιεση επαφή με το περίβλημα που προορίζεται για την μεταφορά υλών 
του 20° (ο) θα πρέπει να έχει θερμοκρασία ανάφλεξης τουλάχιστον κατά 50® Ο υψηλότερη από την 
μέγιστη θερμοκρασία για την οποία είναι σχεδιασμένο το περίβλημα. 
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Βλέπε υποσημείωση 
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211 933 Το σύστημα εκφάρτισης από τον πυθμένα περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 
20° (ο) μπορεί να αποτελείται από εξωτερικό αγωγό με ατμοφράκτη εάν είναι κατασκευασμένος από 
μεταλλικό υλικό που υπόκειται σε παραμόρφωση, 

211 934 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών που πληρούνται σε θερμοκρασία άνω των 190° 
Ο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα }ΐε εκτροπείς τοποθετημένους σε ορθή γοινία προς τα άνω ανοίγματα 
πλήρωσης, έτσι οιστε να αποφεύγεται αιφνίδια τοπική αύξηση στην θερμοκρασία του τοιχώματος κατά 
την πλήρωση. 

211 935- 
211 939 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

211 940- 

211 949 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 950 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 2° θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές 
δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση 400 ΙίΡ» (4 1>3Γ) (πίεση μετρητή). 

211 951 Περιβλήματα που προορίζονται για την (ΐεταφορά υλών του 1 2°(Η), 11 °(ς), 12°(ο), 20°(ο), 31 ° έως 35° 

ή 2211 πολυμερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα, του 4°(ο) του περιθωριακού 290! θα υποβάλλονται στις 
αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού που χρησιμοποιείται στο 
σχεδίασμά τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 

211 952- 
211 959 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 960 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 20° (ς) θα πρέπει να φέρουν και στις δύο 
πλευρές, επιπλέον των σημάτων που καθορίζονται στο περιθωριακό 211 161, το σήμα που 

αναπαρίσταται στην Προσθήκη Β.7. 

(Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

30 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° θα είναι ερμητικά κλειστά —/ κατά τη 
μεταφορά. 

Οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές εγκεκρηιένες για τη μεταφορά υλών των 1 ° 
και 2° δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 

211 972- 
211979 


211 969 

211 970 

211971 


& 


Βλέπε υποσημείωση 
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ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 980 Σταθερές δεξαμενές (οχήιιπτα-δεξαμενές) και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που προορίζονται για 
την μεταφορά υλών του 20° του περιθωριακού 2901, κατασκευασμένες πριν την 1η Ιανουάριου 1997, 
που όμως δεν είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις που ισχύουν από Ιης Ιανουάριου 1995, μπορούν να 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2006. 


211 981- 
2Π 999 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΪΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μίμος I παρουσιάζει τις απαιτήσεις με εφαρμογή σε εμπορευματοκιβώτια- 

δεξαμενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών όλων των πλάσεων. Το Μίμος II περιέχει ειδικές 
απαιτήσεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τις απαιτήσεις του Μίμους I. 

ΜΕΡΟΣ I: Απαιτήσεις με εφαρμογή σε όλες τις κλάσεις 

212 000 - 
212 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά πλαίσιο (χρήση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών)" ορισμοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις τον περιθωριακού 10 121 (I), η μεταφορά επικίνδυνων 

υλών σε εμπορενματοκιβώτια-δεξσηιενές επιτρέπεται μόνο όπου υπάρχει ρητή έγκριση για τέτοιες ύλες 
σε κάθε ένα από τα Τμήματα I του Μέρους II της παρονσης Προσθήκης. 

212 100 Οι παρούσες απαιτήσεις θα έχουν εφαρμογή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές χωρητικότητας όχι 
μεγαλύτερης από 0.45 το 3 τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών, κονιωδών ή 
κοκκωδών υλών, και στα εξαρτήματα και προσαρτήματα αυτών. Για ύλες της Κλάσης 2, οι 
απαιτήσεις θα ισχύουν για εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές άνω των 1000 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γ\α τους σκοπούς των απαιτήσεων αυτής της Προσθήκης, οι παρακάτω θα 
θεωρούνται ύλες μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση: 

ύλες που είναι υγρές σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις 

στερεά που προσφέρονται για μεταφορά σε υψηλές θερμοκρασίες ή θερμά στην 
τετηγμε.νη κατάσταση. 

212 101 Το εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή συμπεριλαμβάνει περίβλημα και είδη εξοπλισμού, 
- περιλα}ΐβανομένου του εξοπλισμού για τη διευκόλυνση της κίνησης του εμπορευματοκιβωτίου- 
δεξαμενής χωρίς σημαντική μεταβολή του προσανατολισμού. 

212 102 Στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) ( 3 ) "περίβλημα " σημαίνει θήκη που περιέχει την ύλη (συμπεριλαμβανομένων των 

ανοιγμάτων και των κλείστρων τους)· 

(6) "λειτουργικός εξοπλισμός " του περιβλήματος σημαίνει την πλήρωση και κένωση, τον 

εξαερισμό, τις συσκευές ασφαλείας, θέρμανσης και θερμομόνωσης και τα όργανα 

^ιέτρησης και 

(ο) "κατασκευαστικός εξοπλισμός" σημαίνει τα μέλη εσωτερικής ή εξωτερικής ενίσχυσης, 
πρόσδεσης, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά του περιβλήματος. 

(2) («) "πίεση υπολογισμού" ση^ιαίνει θεωρητική πίεση τουλάχιστον ίση προς την πίεση δοκιμής 

η οποία, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας που επιδεικνύει η ^ιεταφερόμενη ύλη, 
μπορεί να υπερβαίνει σε ^ιεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την πίεση εργασίας. 
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό ταυ πάχους των τοιχωμάτων του 
περιβλήματος, ανεξάρτητα από τυχόν εξωτερική ή εσωτερική ενισχυτική συσκευή 

(β) "πίεση δοκιμής " σημαίνει την μέγιστη πραγματική πίεση που αναπτύσσεται στο 
περίβλημα κατά την δοκιμή πίεσης 
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212 102 (ο) "πίεση πλήρωσης” σημαίνει τιΐν μέγιστη πίεση που πραγματικά αναπτύσσεται στο 

(συνεχ.) περίβλημα όταν αυτό πληρούται υπό πίεση 

(ά) "πίεση εκκένωσης" σημαίνει την μέγιστη πίεση που πραγματικά αναπτύσσεται στο 
περίβλημα 

όταν αυτό εκκενώνεται υπό πίεση 


(β) "μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)" σημαίνει την υψηλότερη από τις 
ακόλουθες τρεις τιμές πίεσης: 

(ϊ) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται να αναπτυχθεί στο 
περίβλημα κατά την πλήρωση ("μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης") 

(ϋ) την υψηλότερη πραγ*κττική πίεση που επιτρέπεται να αναπτυχθεί στο 
περίβλημα κατά την εκκένωση ("»ιέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εκκένωσης") 
και 

(ϋί) την πραγματική πίεση μετρητή στην οποία υποβάλλεται το περίβλημα από 
τα περιεχόμενά του (περιλαμβανόμενων τυχόν εξο)γενών αερίων που 
μπορεί να περιέχει) στη μέγιστη θερμοκρασία εργασίας. 

Εκτός εάν οι ειδικές απαιτήσεις για κάθε κλάση προβλέπουν διαφορετικά, η αριθμητική 
τιμή αυτής της πίεσης εργασίας (πίεση μετρητή) δεν θα είναι μικρότερη από την πίεση 
ατμόιν (απόλυτη πίεση) της ύλης πλήρωσης στους 50 °0. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας (με ή χωρίς εκρηγνυόμενο δίσκο), 
η μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή) θα είναι εντούτοις ίση προς την 
προβλεπόμενη πίεση εργασίας τέτοιων βαλβίδων ασφαλείας. 

(3) "Δοκιμή στεγανότητας" σημαίνει τη δοκιμή η οποία αποτελείται από την υποβολή του 
περιβλήματος σε πραγματική εσωτερική πίεση ίση προς τη μέγιστη πίεση εργασίας, αλλά οχι 
μικρότερη από 20 ΚΡβ (0.2 Γ&γ) (πίεση μετρητή), χρησιμοποιώντας μέθοδο εγκεκριμένη απο την 

αρμόδια αρχή. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με συστήματα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για την αποτροπή 
της διαρροής των περιεχο^ιένων εάν το περίβλημα αναποδογυριστεί, η πίεση για τη δοκιμή 
στεγανότητας θα είναι ίση προς τη στατική πίεση της ύλης πλήρωσης. 


212 103- 
212119 


ΤΜΗΜΑ 2, Κατασκευή 

21212» Το περιβλήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
τεχνικού κώδικα αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή, στον οποίο το υλικό επιλέγεται 
πάχος τοιχώματος καθορίζεται λαμβάνοντας «κόψη τις μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες 
πλήρωσης και εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται όμως οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

Πν Το περιβλήματα θα κατασκευάζονται απά κατάλληλα μεταλλικά υλικά τα οποία, έκτος εάν 
προβλέπονται διαφορετικά εύρη θερμοκρασίας στις διάφορες κλάσεις, θα είνα '“ νθε "' κ * 
ψαθυρή θραύση και στην ρηγμάτωση διάβρωσης λόγω κατακόνησης μεταξύ των -20 έ. και +50 Ο 
Παρόλα αυτά, κατάλληλα μη μεταλλικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εξοπλισμού και των εξαρτημάτων. 
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212 120 (2) Για πυγκολλημένα περιβλήματα 0α χρησιμοποιούνται μόνο υλικά άψογης συγκολλησιμότητας 

(συνεχ.) των οποίων η επαρκής κρουστική αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 μπορεί να είναι 
εγγυημένη, ιδίως στις ραφές συγκόλλησης και τις γειτονικές τους ζώνες. 

(3) Οι συγκολλήσεις θα γίνονται επιδέξια και θα προσφέρουν την πληρέστερη δυνατή ασφάλεια. 
Για την εκτέλεση και τον έλεγχο των σημείων συγκόλλησης, βλέπε επίσης το περιθωριακό 212 127 
(6). Περιβλήματα των οποίων τα ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το 
περιθωριακό 212 127 (3) και (4) θα ελέγχονται με τις μεθόδους που περιγράφονται στον ορισμό του 
συντελεστή συγκόλλησης 0,8. 

(4) Τα υλικά περιβλημάτων ή των προστατευτικών επιστρώσεων τους τα οποία έρχονται σε 
επαφή με τα περιεχόμενα δεν θα περιέχουν ύλες που είναι δυνατόν να αντιδράσουν επικίνδυνα με τα 
περιεχόμενα, να σχηματίσουν επικίνδυνες ενώσεις, ή να εξασθενήσουν σημαντικά το υλικό. 

(5) Η προστατευτική επίστρωση θα σχεδιάζεται έτσι ώστε η στεγανότητα αυτής να παραμένει 
ακέραια, οποιαδήποτε και αν είναι η πιθανή παραμόρφωση σε κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς[περιθωριακό 212 127 (1)]. 

(6) Εάν η επαφή μεταξύ της μεταφερόμενης ύλης και του υλικού που χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή του περιβλήματος συνεπάγεται προοδευτική μείωση του πάχους των τοιχωμάτων, το 
πάχος αυτό θα αυξάνεται κατά την κατασκευή σε κατάλληλο βαθμό. Αυτό το πρόσθετο πάχος για 
την αναπλήρωση της διάβρωσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του πάχους των 
τοιχωμάτων του περιβλήματος. 

212 121 Τα περιβλήματα, τα προσαρτήματά τους και ο λειτουργικός και κατασκευαστικός εξοπλισμός τους 
θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς απώλεια περιεχομένου (εκτός από την διαφυγή 
ποσοτήτων αερίου διαμέσου τυχόν εξαεριστήρων): 

στατικές και δυναμικές καταπονήσεις σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς 

τις προβλεπόμενες ελάχιστες καταπονήσεις κατά τα οριζό^ιενα στα περιθωριακά 212 
125 και 212 127. 

212 122 Η πίεση επί της οποίας βασίζεται το πάχος τοιχώματος του περιβλήματος δεν θα είναι μικρότερη από 
την πίεση υπολογισμού, αλλά θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι καταπονήσεις που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 121. 

212 123 Εκτός εάν υπάρχει ειδική διαφορετική πρόβλεψη στις διάφορες κλάσεις, θα λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία στο σχεδίασμά των περιβλημάτων: 

(1) Περιβλήματα εκκένωσης διά της βαρύτητας προοριζόμενα για τη μεταφορά υλιόν με πίεση 
ατμών που δεν υπερβαίνει τα 110 ΚΡ& (1.1 1)3 γ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °€ θα σχεδιάζονται για 
πίεση υπολογισμού διπλάσια της στατικής πίεσης της προς μεταφορά ύλης αλλά όχι μικρότερη από 
το διπλάσιο της στατικής πίεσης του νερού. 

(2) Περιβλήματα πλήρωσης με πίεση ή εκκένωσης με πίεση προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών 
με πίεση ατμών που δεν υπερβαίνει τα ΙΙΟΚΡβ (1.1 Ββγ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού ίση προς 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από 110 ΚΡβ 

(1.1 1)8Γ) αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 ΙίΡβ (1.75 6 βγ) (απόλυτη πίεση) στους 50 %\ οποιοδήποτε 
και αν είναι το σύστημα πλήρωσης ή εκκένωσης αυτών, θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού όχι 
μικρότερη από 150 (1.5 63 γ) (πίεση μετρητή) ή 13 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης, τη 

μεγαλύτερη από τις δύο. 
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212 123 (4) Περιβλήματα προοριζό^ιενα για τη μεταφορά υλών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από 175 Ι^Ρβ 

(συνεχ.) (1.75 Βειγ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα πλήρωσης ή 
εκκένωσης αυτών, θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού ίση προς 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης 
ή εκκένωσης αλλά όχι μικρότερη από 400 ΚΡα (4 ύατ) (πίεση μετρητή). 

212 124 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για να περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ύλες θα είναι 
εφοδιασμένα με πρόσθετη προστασία, που μπορεί να παίρνει τη μορφή πρόσθετου πάχους του 
περιβλήματος (αυτό το πρόσθετο πάχος θα καθορίζεται αναλόγαις των κινδύνων που ενυπάρχουν 
στις αντίστοιχες ύλες; βλέπε τις σχετικές κλάσεις) ή προστατευτικής συσκευής. 

212 125 Στην πίεση δοκιμής, η τάση σ (σίγμα) στο δυσμενέστερα καταπονούμενο σημείο του περιβλήματος 
δεν θα υπερβαίνει τα κατά υλικό οριζόμενα όρια που προβλέπονται παρακάτω. Θα αφήνεται 
περιθώριο για τυχόν εξασθένηση λόγο) των συγκολλήσεοιν, 

(3) Για όλα τα μέταλλα και κράματα, η τάση σ στην πίεση δοκιμής θα είναι χαμηλότερη από την 
μικρότερη από τις τιμές που δίνουν οι ακόλουθοι τύποι; 

σ < 0.75 Κβ ή σ < 0,5 Και 


όπου 


Κε - φαινόμενη τάση διαρροής, ή 0.2% 

ή, στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, 1 % 

Κγπ = ελάχιστη εφελκυστική αντοχή. 

Λόγοι του Κβ/Κιη που υπερβαίνουν το 0.85 δεν επιτρέπονται για χάλυβες που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή συγκολλημένων δεξαμενών. 

Για τις τηιές των Κε και Ιλιτι προς χρήση θα καθορίζονται ελάχιστες τιμές αναλόγως των προδιαγραφών 
των υλικών. Εάν δεν υπάρχει προδιαγραφή υλικού για το εν λόγω μέταλλο ή κράμα, οι τηιές των Κε και 
Και που χρησηιοποιούνται θα εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή από φορέα ορισμένο από εκείνη την 

αρχή- 

Όταν χρησιμοποιούνται τοστενιτικοί χάλυβες, οι καθορισμένες ελάχιστες τιμές σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του υλικού μπορεί να υπερβαίνονται κατά 15% το πολύ, εάν αυτές οι ανώτερες τιμές 
βεβαιώνονται στο πιστοποιητικό επιθεώρησης. 

Οι τιμές που καθορίζονται στο πιστοποιητικό 0α λαμβάνονται <ος βάση για τον καθορισμό του λόγου 
Κ,ε/Ιλτυ σε κάθε περίπτοιση. 

(2) Γ ια τον χάλυβες η επιμήκυνση κατά τη θραύση, σε ποσοστό επί τοις εκατό, δεν θα είναι μικρότερη 
από 


10 000 


καθορισμένη εφελκυστική αντοχή σε Ν/ιηιη 2 

αλλά σε κάθε περίπτοιση για λεπτόκοκκους χάλυβες δεν θα είναι μικρότερη από 16% και για 
άλλους χάλυβες δεν θα είναι μικρότερη από 20%. Για κράματα αλουμινίου η επιμήκυνση κατά τη 

θραύση δεν θα είναι μικρότερη από 12% 


^ Στην περίπτωση μετάλλου σε φύλλο, ο άξονας του εφελκυστικού δοκιμίου θα είναι σε ορθή γωνία 
προς την κατεύθυνση κνλίσεως. // μόνιμη επιμήκυνση κατά τη θραύση θα μετράται σε δοκίμια κυκλικής 
διαχομής στα οποία το μήκος δοκιμίου / ισοόται προς πέντε φορές τη διόηιετρο ά (! = 5(1) εάν χρησιμοποιούνται 
δοκίμια ορθογωνικής διανομής, το μήκος θα υπολογίζεται από τον τύπο 

I - 5,65 ζρ» 
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212 126 Όλα τα μέρη ενός εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής που προορίζεται για τη μεταφορά υγρών με 
σημείο ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 61 °€, ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων, Οα είναι ικανά 
να γειωθούν ηλεκτρικά. Θα αποφεύγεται η επαφή με οποιοδήποτε μέταλλο που θα μπορούσε να 
υποβοηθήσει ηλεκτροχημική οξείδοιση. 

212 127 Τα εμπόρευματοκιβώτια-δεξαμενές θα μπορούν να αντέχουν τις καταπονήσεις που ορίζονται στο 

(1) και το πάχος τοιχώματος των περιβλημάτων θα είναι τουλάχιστον αυτό που προβλέπεται στα 

(2) έο>ς (5) παρακάτο). 

(!)Τα εμπορευματοιαβώτια-δεξαμενές και οι προσδέσεις τους θα μπορούν, υπό τη μεγίστη 
επιτρεπόμενη φόρτιση να απορροφούν τάσεις ίσες προς εκείνες που ασκούνται από: 

- κατά τη διεύθυνση κίνησης: το διπλάσιο του συνολικού βάρους 

- οριζοντίως σε ορθή γοινία προς την διεύθυνση κίνησης: το συνολικό βάρος (όπου η 
διεύθυνση κίνησης δεν καθορίζεται σαφώς, το διπλάσιο του συνολικού βάρους σε κάθε 
κατεύθυνση) 

- κατακόρυφα προς τα άνω: το συνολικό βάρος και 

- κατακόρυφα προς τα κάτο): το διπλάσιο του συνολικού βάρους. 

Για κάθε μία δύναμη οι συντελεστές ασφαλείας προς τήρηση θα είναι οι παρακάτω: 

- για μέταλλα με σαφώς ορκηιένο σημείο διαρροής: συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με 
την εγγυημένη φαινό^ιενη τάση διαρροής ή, 

- για μέταλλα χωρίς σαφώς ορισμένο σημείο διαρροής: συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση 
με την εγγυημένη τάση δοκιμής 0.2%, και στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων η μέγιστη 
επιμήκυνση 1%. 

(2) Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του περιβλήματος και των άκρων και των πλακών 
καλύμματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από την μεγαλύτερη από τις τιμές που καθορίζονται 
με τους ακόλουθους τύπους: 


β = 


β ~ 


Ρ' Ρ ο 

2σλ 
Ρα,Ι ο 
2σ 


(ηνη) 

(ηνη) 


όπου: 

Ρ 6 ρ = πίεση ελέγχου σε ΜΡε 

Ρο 3 | = πίεση υπολογισμού σε ΜΡα όπο>ς καθορίζεται στο περιθωριακό 212 

123 

Ο = εσωτερική διάμετρος του περιβλήματος σε ιυπι 

σ = επιτρεπόμενη τάση, όπως ορίζεται στο περιθωριακό 212 125 (I) σε 

Ν/γππι^ 

λ = συντελεστής μικρότερος ή ίσος του 1, για τυχόν εξασθένηση λόγω 

συγκολλήσεων. 

Το πάχος δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερο από το καθοριζόμενο στις 
παραγράφους (3) και (4) παρακάτω. 


όπου Ρβ συμβολίζει την αρχική επιφάνεια διατομής τον δοκιμίου. 
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212 127 (3) Τα τοιχώματα, τα άκρα και ον πλάκες κάλυψης περιβλημάτων με διάμετρο όχι μεγαλύτερη 
(β#ν „) από 1.80 η, 2 / δεν θα είνα, μικρότερα από 5 η.η, σε πάχος εάν είνα. από μαλακό χάλυβα-/ 
(σύμφωνα με -ης διατάξεις του περιθωριακού 212 125) ή ισοδύναμου πάχους εάν ε,να, από άλλο 
οέταλλο Όπου η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 1.80 π. *, το πάχος αυτό θα αυξάνεται σε 6 αία, 
εκτός από ττ|ν περίπτωση περιβλημάτων προορισμένων για τη μεταφορά κονκοδων η κοκκωδών 
υλών, εάν το περίβλημα είναι από μαλακό χάλυβας 11 (σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωριακού 
212 125) ή σε ισοδύναμο πάχος εάν η δεξαμενή είναι από άλλο μέταλλο. 

Όποιο μέταλλο και αν χρησιμοποιείται, το πάχος του τοιχώματος του περιβλήματος δεν θα είνα, σε 
καμία περίπτωση μικρότερο από 3 τηιτι. 

"Ισοδύττψο ιτάχος" σημαίνει το πάχος που υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

? 21·4χΡο 4/ 

1 1^Έΐη^Α ί 

(4) Οπου παρέχεται προστασία του περιβλήματος έναντι βλάβης, η αρμόδια ^ 
επιτρέψει την μείωση των προαναφερομένων ελάχιστων παχών αναλογικά προς την προσφερομενη 
προστασία εντούτοις, τα πάχη αυτά δεν θα είναι μικρότερα από 3 ιυπ, στην περίπτωση του 
μαλακού χάλυβα, » ή από ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση άλΧα,ν υλικών, γα. περιβλήματα όχι 

μεγαλύτερα από 1.80,η σε διάμετρο* Γ,α περιβλήματα διαμέτρου που υπερβαίνει τα .80 ηι 
' Γ ' - —** σε 


αυτό το ελάχιστο πάχος θα αυξάνεται σε 4 ιτικι στην περίπτωση μαλακού χάλυβα 
ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση άλλων μετάλλων. 

•Ισοδύναμο πάχος” σημαίνει το πάχος που λαμβάνεται από τον ακόλουθο τύπο. 


2\Αχβ 




^Κτη^χΑ | 


0 4/ 


(5) Η προστασία που αναφέρεται στο (4) μπορεί να περιλαμβάνει ουνολική εξωτερική 
κατασκευαστική προστασία όπως στην κατασκευή "σάντουιτς", όπου η ^^η ^ερεωνετα, „„ 
περίβλημα ή κατασκευή στην οποία το περίβλημα υποστηρίζεται από πλήρη σκελετό πο 
περιλαμβάνει διαμήκη και εγκάρσια δομικά μέλη, ή κατασκευή διπλού τοιχώματος. 


Ι' Γ,„ περιβλήματα μη κυκλικής διατομής. παραδείγματος χάριν κφωτοε,δή ή 
6εν θα υπερβαίνει τα 2 000 ηιηι στα πλάγια ή 3 000 ηχη στο άνω και κάτω μέρος. 


2 / 


"Μαλακός χάλυβας " σημαίνει χάλυβα με ελάχιστη αντοχή θραύσεως μεταξύ 360 Ν/ηιηι και 


440 Ν/σιη 2 . 


ϋ 


Ο τύπος αυτός προκύπτει από τον γενικό τύπο: 


6) 


€ο 


Κ,ΠΙο ^ 

Κηυ * 


Αο 

Α, 


στον οκοίο: 

Κτη 0 

Αο 

ΚΜι 

Αι 

εφελκνστικής καταπόνησης. 


360, 


27 για τον μαλακό χάλυβα αναφοράς 
ελάχιστη εφελκνστική αντοχή του επιλεγμένου μετάλλου, σε 
ελάχιστη επιμήκυνση τον επιλεγμένου μετάλλου κατά 
σε ποσοστό τοις εκατό. 


Ν/ηιω και 
τη θραύση λόγω 
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212 127 Οπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα με διπλά τοιχώματα, με τον ενδιάμεσο χώρο 

(συνεχ.) κενοηιένο από αέρα, το συνολικό πάχος του εξωτερικού γαλλικού τοιχώματος και του τοιχώματος 
του περιβλήματος θα αντιστοιχούν στο ελάχιστο πάχος τοιχώματος που προβλέπεται στο (3), και το 
πάχος τοιχώματος του ίδιου του περιβλήματος δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο πάχος που 
προβλέπεται στο (4). 

Οπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα με διπλά τοιχώματα με ενδιάμεση στρώση στερεών 
υλικών πάχους τουλάχιστον 50 ιυπι, το εξωτερικό τοίχωμα θα έχει πάχος όχι μικρότερο από 0.5 σιιυ 
εάν είναι κα τασ κευασ μ ιέ ιό από μαλακό χάλυβα ή τουλάχιστον 2 γπγπ εάν είναι κατασκευασμένο 
από πλαστικό υλικό ενιαχυμένο με ίνες γυαλιού. Στερεός αφρός με ικανότητα απορρόφησης 
κρούσης παρόμοια, παραδείγματος χάριν, με αυτή του αφρού πολυουρεθάνης, μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως η ενδιάμιεση στρώση στερεού υλικού. 

(6) Η έγκριση του κατασκευαστή για τη διενέργεια εργασιών συγκόλλησης θα αναγνωρίζεται από 
την αρμόδια αρχή. Η συγκόλληση θα γίνεται από ειδικευμένους συγκολλητές με διαδικασία της 
οποίας η αποτελεσματικότητα (περιλαμβομένων τυχόν απαιτουμένων θερμικών διεργασιών) Οα έχει 
αποδειχθεί με δοκιμή. Μη καταστρεπτικές δοκιμές 0α διενεργούνται με ραδιογράφημα ή μιε 
υπερήχους και θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η ποιότητα της συγκόλλησης είναι κατάλληλη 
έναντι των καταπονήσεων. 


Στον καθορισμό του πάχους των τοιχωμάτων του περιβλήματος σύμφωνα με το (2), πρέπει να 
υιοθετούνται οι ακόλουθες τιμές του συντελεστή λ (λάμδα) για τις συγκολλήσεις: 

0.8. όπου τα κορδόνια συγκόλλησης επιθεωρούνται όσο αυτό είναι δυνατό και στις δύο όψεις 
και υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικό σημειακό έλεγχο με ειδική φροντίδα στις 
συνδέσεις 

0.9: όπου όλα τα επιμήκη κορδόνια συγκόλλησης σε όλο το μήκος τους, όλες οι συνδέσεις, 
25% των κυκλικών σημείων, και οι συγκολλήσεις για τη συναρμολόγηση ειδών 
εξοπλισμού μεγάλης διαμέτρου υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους. Τα 
κορδόνια συγκόλλησης θα ελέγχονται οπτικά και στις δύο όψεις στο βαθμό που αυτό 
είναι δυνατό 

1.0: όπου όλα τα κορδόνια υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους και 
επιθεωρούνται οπτικά κατά το δυνατόν και στις δύο πλευρές. Θα λαμβάνεται δοκίμιο 
συγκόλλησης. 

Όπου η αρμόδια αρχή έχει αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα το>ν κορδονιών συγκόλλησης, 
μπορεί να απαιτήσει πρόσθετους ελέγχους. 

(7) Θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των περιβλημάτων έναντι του κινδύνου 
παραμόρφωσης ως αποτέλεσμα αρνητικής εσωτερικής πίεσης. 

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κλάσεις, αυτά τα 
περιβλήματα μπορεί να έχουν βαλβίδες για την αποφυγή της μη αποδεκτής αρνητικής εσωτερικής 
πίεσης, χωρίς τη μεσολάβηση εκρηγνυόμενων δίσκων. 

(8) Η θερμομόνωση θα σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει την πρόσβαση στις συσκευές 
πλήρωσης και εκκένωσης και τις βαλβίδες ασφαλείας, ούτε τη λειτουργία τους. 


212 128- 
212 129 


V 


Βλέπε υποσημείωση Κ 
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ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 130 Τα είδη εξοπλισμού Οπ είναι διαρρυθμισμένα έτσι ώστε να είναι προστατεμένα έναντι του 
κινδύνου να ξεβιδωθούν ή να πάθουν βλάβη κατά τη μεταφορά ή τον χειρισμό, θα επιδεικνύουν 
κατάλληλο βαθμό ασφαλείας συγκρίσιμο με αυτόν των ίδιων των περιβλημάτων και ιδίως. 

θα είναι συμβατές με τις μεταφερόμενες ύλες 

θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθοιριακού 212 121. 

Η στεγανότητα το» λειτουργικού εξοπλισμού θα εξασφαλίζεται ακόμη και σε > ^ρίκτωση 
αναποδογυρίσματος του εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενης. Τα παρεμβύσματα (φλάντζες) 
κατασκευάζονται από υλικό συμβατό με την μεταφερόμενη υλη και θα αντικαθίστανται 1«Μτς 
μειωθεί η αποτελεσματ,κότητά τους, παραδείγματος χάριν λόγω γήρανσης. Τα παρεμβύσματα 
(φλάντζες) που εξασφαλίζουν τη στεγανότητα των εξαρτημάτων τα οποία χρειάζονται χειρισμό 
1ά την κανονική χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενων, θα σχεδιάζονται και θα 
τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην τους προκαλεί βλάβη ο χειρισμός των εξαρτημάτων 
στα οποία είναι ενσοψατοιμένα. 

212 131 Κάθε εμπορευματοιαβώιιο-δεξαμενή που εκκενώνεται από τον π,.θμένα κα, στην περίπτοιση 
εμπορειη.ατοκιβωτίου-δεξαμενής )ΐε δια,ιερίσματα που εκκενώνονται απο Τ'’ ωί 

διαμέοισμα, θα είναι εξοπλισμένο με δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους δικλείδες, η πρώτη ως 
εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος 4 / στερεωμένη απευθείας στο περίβλημα και η δεύτερη ως βαλβίδα 
υπερχείλισης ή άλλη ισοδύναμη συσκευή Τ τοποθετημένες σε σειρά, από μία σε κάθε άκρο του 
στομίου του σωλήνα εκκενώσεως. Η εκκένωση από τον πυθμένα σε περιβλήματα προοριζόμενα για 
τη ιιεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών μπορεί να πραγματοποιείται με εξωτερική «^ηνωση» 
βαλβίδα κλεισίματος εάν είναι κατασκευασμένη από σφυρήλατο μεταλλικό υλικά Επιπ, 
ανοίγματα θα είναι σε θέση να κλεισθούν με βιδωτά πώματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) η 
άλλες εξίσου αποτελεσματικές συσκευές. 

Η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος θα μπορεί να ρυθμίζεται από τα άνω ή από τα κάτω. Η ρύθμισή 
της - ανοικτή ή κλειστή - θα μπορεί κατά το δυνατόν σε κάθε περίπτωση να επαληθεύεται από 
Ιδαφος. Πσοιτερικές συσκευές ελέγχου με δικλείδα θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποτρέπετα, μη 
ηθελημένο άνοιγμα λόγω κρούσης ή ακούσιας ενέργειας. 

Η εσωτερική συσκευή κλεισίματος θα συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης τι*ς 
εξωτερικής συσκευής ελέγχου, 

Για την αποφυγή οποιοσδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης των 
ρέαοτηιιάτων εκκένωσης (σωλήνες, εγκάρσιες συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική δικλείδα και η 
έδρΖ ίης θα προστατεύονται ένα™ του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών 
καταπονήσεων ή θασχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσής και 
ΞΖ (περΛαμβανίμένων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών πωμάτων) κα, τα « 1 >~>™ά 
πώματα (εάν υπάρχουν) θα μπορούν να ασφαλισθουν έναντι οποιοσδήποτε μη ) 11 

ανοίγματος. 

Η Θέση κα»/ή η φορά κλεισίματος των βαλβίδων θα είναι προφανείς. 

Το περίβλημα ή καθένα από τα διαμερίσματά του θα είναι εφοδιασμένο με άνοιγμα επαρκούς 
μεγέθους ώστε να επιτρέπουν την επιθεώρηση. 


ϋ Εντούτοκ στην περίπτωση περαμάτων κροορ,ζόμενων για τη μεταφορά ορισμένων υλών 

εξωτερική δικλείδα με πρόσθετη προστασία· . . * 

V Στην περίπτωση εμπορευματοκιβτοτίων-όεζαμενών με χωρητικότητα μικρότερη αποί ιπ, η 

βαλβίδα υκερχΜ,σης ή άλλη ,Ζύναμη συσκευή θα αντικαθίσταται ακό ένα κενό παρέμβυσμα (φλάντζα) 
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Προσθήκη Β.1& 

212 132 Εμπορευματοκιβώτια-δεξα,ιενές προορισμένα για τη μεταφορά υλών για τα οποία όλα τα 
ανοίγματα είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού μπορεί να είναι εξοπλισμένα, στο 
κάτω μέρος του αμαξώματος, με άνοιγμα καθαρισμού (Πδί-ΗοΙε). Το άνοιγμα αυτό θα μπορεί να 
σφραγισθεί με παρέμβυσμα (φλάντζα) κλεκηιένο έτσι ώστε να είναι στεγανή, ο σχεδιασμός της 
οποίας θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή ή από φορέα ορισμένο από την αρχή αυτή. 

212 133 Εμπορευματοκιβώτια-δεξα}ΐενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατ^ιών όχι μεγαλύτερη 
απο ΙΙΟΙιΡη (1.1 βω·) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα έχουν σύστημα εξαερισμού και συσκευή 
ασφαλείας για να αποτρέπεται η διαφυγή των περιεχο^ιένων από το περίβλημα εάν το 

εμπορευ|ΐατοκιβώτιο-δεξ«μενη ανατραπεί ή θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 134 
ή 212 13 5 παρακάτω. 

212 134 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών /ιεγαλύτερη 
απο 110 1<Ρ 3 (1.1 Η»γ) και όχι μεγαλύτερη από 175 ΚΡη (1.75 6βγ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα 
έχουν βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 150 ΚΡη (1.5 Ηβγ) (πίεση 

μετρητή) και τέτοια ώστε να είναι εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής 
ή θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 135. 

212 135 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη 
από 175 1ιΡ 3 (1.75 &8τ) και όχι μεγαλύτερη από 300 λΡ& (3 Η 3 γ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα 
είναι εξοπλισμένα με βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 300 Ι<Ρ 3 (3 03Γ) 
(πίεση μετρητή) και τέτοια ώστε να είναι εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση 
δοκιμής ή θα είναι ερμητικά κλειστά V. 

212 136 Κινητά μέρη όπως καλύμματα, κλεισίματα, κ.λπ., τα οποία είναι δυνατό να έλθουν σε τριβική ή 
κρουστική επαφή ^ιε περιβλήματα αλουμινίου προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών με 
σημείο ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 61 °0 ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων δεν μπορεί να 
κατασκευάζονται από απροστάτευτο οξειδούμενο χάλυβα. 

212 137- 

212 139 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 140 Η αρμόδια αρχή ή φορέας ορισμένος από την αρχή αυτή θα εκδίδει σχετικά με κάθε νέο τύπο 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξα^ιενής πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι το πρότυπο 
εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή, περιλαμβομένων των προσδέσεων, το οποίο έχει επιθεωρήσει είναι 
κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ικανοποιεί τις κατασκευαστικές απαιτήσεις 
του Τμήματος 2, τις απαιτήσεις εξοπλισμού του Τμήματος 3 και τους ειδικούς όρους για τις κλάσεις 
των μεταφερομένων υλών. Εάν τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές κατασκευάζονται σε σειρά 
χωρίς τροποποίηση, η έγκριση αυτή θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη σειρά. Τα αποτελέσματα των 
δοκίμων, οι ύλες και/ή οι ομάδες υλών για τη μεταφορά των οποίων εγκρίνεται το 
εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή και ο αριθμός έγκρισης τύπου του προτύπου θα αναφέρονται σε 
έκθεση δοκιμής. Οι ύλες μιας ομάδας υλών θα είναι παρόμοιου είδους και εξίσου συμβατές με τα 
χαρακτηριστικά του περιβλήματος. Οι επιτρεπόμενες ύλες ή ομάδες υλών θα αναφέρονται στην 
έκθεση δοκιμής, με τα χημικά τους ονόματα ή την αντίστοιχη συνολική επικεφαλίδα στον κατάλογο 
υλών, και με την Κλάση και τον αριθμό είδους, Ο αριθμός έγκρισης θα αποτελείται από το 

διακριτικό σή^ια 2 / του Κράτους στην επικράτεια του οποίου δόθηκε η έγκριση, και τον αριθμό 
εγγραφής. 


Ερμητικά κλεισμένα περιβλήματα" σημαίνει τα περιβλήματα τα ανοίγματα χτον οποίων 
κλείνονται ερμητικά και τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, ασφαλιστικούς δίσκους ή άλλες 
παρόμοιες συσκευές ασφαλείας. Περιβλήματα που έχουν βαλβίδες ασφαλείας των οποίων προηγείται 
ασφαλιστικός δίσκος θα θεωρούνται ότι είναι ερμητικά κλεισμένα. 

2 / 

Διακριτικό σήμα προς χρήση στη διεθνή οδική κυκλοφορία προβλεπόμενο από την Σύμβαση για 
την Οδική Κυκλοφορία (Βιέννη, 1968). 



Προσθήκη Β.Π» 


212 141- 
212 149 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 150 Τα περιβλήματα κα, ο εξοπλισμός τους υποβάλλοντα, είτε από “'νοά ή χ-αρ,αεά οε «ρχ.πη 
επιθεώρηση πριν να τεθούν σε λειτουργία. Η επιθεώρηση αυτή θα περιλαμβ . 

έλεγχο της συμφωνίας προς το εγκεκριμένο πρότυπο 
έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ]ΰ<Λ 
εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών 
. δοκιμή υδραυλικής πίεσης στην πίεση δοκιμής που αναγράφεται στην πινακίδα 

στοιχείων και 

έλεγχο της ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού. 
υποβάλλονται από κοινού σε δοκιμή στεγανότητας σύμφωνα με το περιθωριακό 212 1 ( ). 

του περιβλήματος, 

£~~Ε·~π=:-3·~Η 

σύμφωνα με το περιθωριακό 212 102 (3). 

Τα μέγιστα διαστή^ιατα μεταξύ επιθεωρήσεων θα είναι πέντε έτη, 

Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, κενά, ακαθάριστα, μπορούν επίσης να μεταφέρονται μετά την 
λήξη αυτής της περιόδου για τη διενέργεια της δοκιμής. 

δεξαμενές μπορούν να μετακινηθούν μετά τη ληξη αυτι,ς της περιόδου, για να Μ 
επιθεώρηση. 

212 153 Οπότε η ασφάλεια του περιβλήματος ή του εξοπλισμού του μπορεί να έχε. μειωθεί συνεπεία 
επισκευών^ Μετατροπών ή ατυχήματος, θα δ,ενεργείτα. έκτακτος έλεγχος. 


τόμφωνα με τις δοκιμές στην ΠροσΟιμη Β. 1ά 

* Σε ε,ό,κές περ,πτώσε,ς κα, με „ 

-,&,ιιοΑ η Ιοκψή υδραυ,Μς πίεσης μπορεί να «ντ,κτπασταόεί από δοκιμή πίεσης ΧΡηση 
αέριο, όπου τέτοια εργασία δεν ουνεπάγετα, τυχόν κίνόυνσ. 


ΦΕΚ509 
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Προσθήκη Β.ΙΙί 

212 154 Οι δοκιμές, επιθεωρήσεις και έλεγχοι σύμφωνα με τα περιθωριακά 212 150 έοις 212 153 θα 
διενεργούνται από τον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό. Θα εκδίδονται πιστοποιητικά που 
θα εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών. Αυτά τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται στον 
κατάλογο υλών των οποίων επιτρέπεται η μεταφορά σε αυτό το περίβλημα σύμφωνα με το 212 140. 

212 155- 

212 159 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 160 Κάθε εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένο με πινακίδα από μέταλλο ανθεκτικό 
στην οξείδωση μόνιμα προσδεδεμένο στο περίβλημα σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για 
επιθεώρηση. Τα ακόλουθα στοιχεία, τουλάχιστον, θα σημειώνονται στην πινακίδα με σφράγιση ή 
άλλη παρόμοια μέθοδο. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χαράσσονται απευθείας στα τοιχώματα του 
ίδιου του περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος: 

- αριθ^ιός έγκρισης 

- επωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή 

- αύξοΗ' αριθμός του κατασκευαστή 

- έτος κατασκευής 

- πίεση δοκιμής (πίεση μετρητή) 

- χωρητικότητα ^ - στην περίπτωση εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών 

στοιχείων: χωρητικότητα του κάθε στοιχείου 

- θερμοκρασία σχεδιασμού ^ (μόνο εάν είναι άνω των 50 °€ ή κάτω των -20 °Γ) 

- ημερομηνία (μήνας και έτος) της αρχικής δοκιμής και της πιο πρόσφατης περιοδικής δοκιμής 
σύμφωνα με τα περιθωριακά 212 150 και 212 151 και 

- σφραγίδα του ειδικού που διενεργεί τις δοκιμές. 

- υλικό του περιβλήματος και, όπου υπάρχει, της προστατευτικής επίστρωσης. 

Επιπλέον θα αναγράφεται η μεγίστη πίεση εργασίας σε περιβλήματα που πληρούνται ή 
εκκενώνονται με πίεση. 

212 161 Τα ακόλουθα στοιχεία θα αναγράφονται είτε στο ίδιο το εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή είτε σε 
πινακίδα: 

- επωνυμίες του ιδιοκτήτη και του χειριστή 

- χωρητικότητα του περιβλήματος ]2/ 

- απόβαρο ^ 

12 / 

- το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος ~ και 

- η ονομασία της μεταφερόμενης ύλης 

Επιπλέον, τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα φέρουν τις προβλεπόμενες ετικέτες αναγγελίας 
κινδύνου. 


™ Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να αναφέρονται μετά τις αριθμητικές τιμές. 

^ Σννεκόοχική περιγραφή που καλύπτει ομάδα υλών παρόμοιας φύσης και εξίσου συμβατών με τα 
χαρακτηριστικά τον περιβλήματος μπορεί να δίνεται αντί της ονομασίας. 
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Προσθήκη Β.ΙΙι 


212 162- 
212 169 


ΤΜΗΜΑ Ί. Λειτουργία 

212 170 Κατά τη μεταφορά, τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα στερεώνονται στο φέρον όχημα κατά 
τρόπο ώστε να προστατεύονται επαρκώς από τα εξαρτήματα του φέροντας οχήματος ή του ίδιου του 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής έναντι πλευρικής και κατά μήκος κρούσης και έναντι ανατροπής 

Εάν τα περιβλήματα, περιλαμβανόμενου του λειτουργικού εξοπλισμού, κατασκευάζονται έτσι 
ώστε να αντέχουν την κρούση ή την ανατροπή δεν χρειάζεται να προστατεύονται με αυτόν τον 
τρόπο. Το πάχος των τοίχοιμάτων του περιβλήματος, σε όλη την περίοδο χρήσης του, δεν θα 
υπολείπεται της ελάχιστης τιμής που απαιτείται από το περιθωριακό 212 127 (2). 

212 17! Τα περιβλήματα δεν θα φορτώνονται με επικίνδυνες ύλες εκτός από εκείνες για τη μεταφορά των 
οποίων έχουν εγκριθεί και οι οποίες, ερχόμενες σε επαφή με τα υλικά του περιβλήματος, τα 
παρεμβύσματα (φλάντζες), τον εξοπλισμό και τις προστατευτικές επιστρώσεις, δεν είναι δυνατόν να 
αντιδράσουν επικίνδυνα με αυτά, να σχηματίσουν επικίνδυνα προϊόντα ή να εξασθενήσουν αισθητά 
το υλικό. Δεν θα μεταφέρονται τρόφιμα σε αυτά τα περιβλήματα εκτός εάν έχουν ληφθεί τα 
αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί οποιαδήποτε βλάβη στη δημόσια υγεία. 

212 172 (1) Οι ακόλουθοι βαθμοί πλήρωσης δεν θα υπερβαίνσνται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 
προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος: 

( 8 ) γ,α εύφλεκτες ύλες χωρίς πρόσθετους κινδύνους (π.χ. τοξικότητα ή οξείδωση), σε 
εμπορευ|ΐατοκιβώτια-δεξαμενές }ΐε σύστημα εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη 
και όπου προηγείται εκρηγνυόμενος δίσκος): 

100 

βαθμός πλήρωσης - _ % χωρητικότητας 

1 + α(50- Ιγ) 

(δ) για ταξικές ή διαβρωτικές ύλες (εύφλεκτες ή μη) σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με 
σύστημα εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη και όπου προηγείται 
εκρηγνυόμενος δίσκος): 


98 

βαθμός κλήρωσης =_ % χωρητικότητας 

1 + α (50 - ίρ) 


Παραδείγματα προστασίας περιβλημάτων: 

1. προστασία έναντι πλευρικής πρόσκρουσης μπορεί, παραδείγματος χάριν,, να αποτελείται 
από επιμήκεις ράβδους (μπάρες) που προστατεύουν το περίβλημα και στις δύο πλευρές στο 
επίπεδο της μέσης γραμμής. 

2. Προστασία έναντι ανατροπής μπορεί, παραδείγματος χάριν, να αποτελείται από 
ενισχυτικούς δακτυλίους ή ράβδους (μπάρες) στερεωμένες εγκάρσια σε σχέση με το πλαίσιο. 

3. Προστασία έναντι πρόσκρουσης από όπισθεν μπορεί παραδείγματος χά/ην να 
αποτελείται από προφυλακτήρα ή πλαίσιο. 
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212 172 (ο) για εύφλεκτες ύλες και για ελαφρά τοξικές ή ελαφρά διαβρωτικές ύλες (εύφλεκτες ή 

(συνεχ.) μη) σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα ^ χωρίς συσκευή ασφαλείας: 

97 

βαθμός πλήρωσης = _ % χωρητικότητας 

I + α (50 - Ιρ) 

(ά) για εξαιρετικά τοξικές, τοξικές, εξαιρετικά διαβρωτικές ή διαβρωτικές ύλες 

εύφλεκτες ή μη) σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα ^ χωρίς συσκευή ασφαλείας: 

95 

βαθμός πλήρωσης ~ _ % χωρητικότητας 

/ + α (50 - ί Γ ) 


(2) Στους τύπους αυτούς, είναι ο μέσος συντελεστής κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ ! 5 °0 
και 50 °0, δηλ. για ^ιέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 35 °€. 

άΐ5~ ά50 

Το α υπολογίζεται από τον τύπο: α =_ 

35 χ ά$ο 

όπου ά |5 και είναι οι σχετικές πυκνότητες του υγρού στους 15 °€ και 50 °0 αντίστοιχα, η. είναι η 
μέση θερμοκρασία του υγρού κατά την πλήρωση. 

(3) Οι διατάξεις του (1) δεν θα έχουν εφαρμογή σε περιβλήματα τα περιεχόμενα των οποίων, 
δκηιέσου θερμαντικής συσκευής, διατηρούνται σε θερμοκρασία άνω των 50 κατά τη μεταφορά. 
Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός πλήρωσης στην αρχή θα είναι τέτοιος και η θερμοκρασία έτσι 
ρυθμισμένη, ώστε το περίβλημα να μην είναι γεμάτο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95% της 
χωρητικότητάς του και η θερμοκρασία πλήρωσης να μην υπερβαίνετας σε καμία στιγμή κατά τη 
μεταφορά. 

(4) Όπου φορτώνονται θερμές ύλες, η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του περιβλήματος ή 
της θερμομόνακτης δεν θα υπερβαίνει τους 70 °0 κατά τη μεταφορά. 

212 173 Εάν τα περιβλήματα εμπορευματοκιβοπίων-δεξαμενών προοριζόμενων για τη μεταφορά υγρών 

δεν διαιρούνται με χωρίσματα ή πλάκες διογκώσεως σε τμήματα χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης 
από 7 500 λίτρα, θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο από 80% της χωρητικότητάς τους εκτός 
εάν είναι χαρακτηρισμένα ως κενά. 

212 174 Κατά την φόρτωση και εκφόρτωση δεξαμενών, θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέπουν την έκλυση επικίνδυνων ποσοτήτων αερίων και ατμών. 

Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα είναι κλειστά έτσι ώστε τα περιεχόμενα να μην μπορούν να 
διασκορπιστούν ανεξέλεγκτα. Τα ανοίγματα σε περιβλήματα εκκένωσης από τον πυθμένα θα 
κλείνονται με βιδωτά βύσματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές 
συσκευές. Η στεγανότητα των κλεισιμάτων στα περιβλήματα, ιδίως στο άνω μέρος του σίφωνα, θα 
ελέγχεται από τον αποστολέα μετά την πλήρωση του περιβλήματος. 


^ Βλέπε υποσημείωση ^ 

Μ Υλες των οποίων το κινηματικό ιξώδες στους 20 °0 είναι μικρότερο από 2 680 πιη/χ θα 
θεωρούνται ως υγρά για τους σκοπούς αυτής της διάταξης. 
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212 175 Όπου πολλαπλά συστήματα κλεισίματος είναι τοποθετημένα σε σειρά, το πλησιέστερο στην 
μβταφερόμενη ύλη θα κλείνεται πρώτο, 

212 176 Δεν θα επικάθονται επικίνδυνα κατάλοιπα της ύλης πλήρωσης στο εξωτερικό ενός 
εμπορευματοκφωτίου-δεξα|.ιενής κατά τη μεταφορά, είτε αυτό είναι φορτωμένο είτε κενό. 

212 177 Για να γίνουν δεκτά για μεταφορά, τα κενά εμπορευματοκφώτια-δεξαμενές, ακαθάριστα, θα 
κλείνονται με τον ίδιο τρόπο και θα είναι στεγανά στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτα. 

212 178 Ύλες που μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα μεταξύ τους δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
γειτονικά διαμερίσματα δεξαμενών: 

Οι ακόλουθες αντιδράσεις θεωρούνται επικίνδυνες: 

(π) ανάφλεξη και/ή ανάδοση αξιόλογου ποσού θερμότητας 

(Η) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίοιν 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών 

(ε) επικίνδυνη αύξηση πίεσης. 

Ύλες που μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα ^ιεταξύ τους μπορούν να μεταφέρονται σε γειτονικά 
διαμερίσματα δεξαμενών, όταν αυτά τα διαμερίσματα διαχωρίζονται με χώρισμα με πάχος 
τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο από αυτό της ίδιας της δεξαμενής. Μπορούν επίσης να μεταφέρονται 
σε διαμερίσματα της ίδιας δεξαμενής χωρισμένα με κενό χώρο ή κενό διαμέρισμα μεταξύ 
φορτωμένων διαμερισμάτων. 


212 179- 

ΤΜ1ΙΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

212 180 Εμπορευματοκφώτια-δεξαμενές κατασκευασμένα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων με 
δυνατότητα εφαρμογής από 1ης Ιανουαρίου 1988 τα οποία δεν είναι σύμφωνα με εκείνες τις 
διατάξεις αλλά κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας σε ισχύ πριν απο 
εκείνη την ημερομηνία μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη. 

212 181 Εμπορευματοκφώτια-δεξαμενές κατασκευασμένα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων με 
δυνατότητα εφαρμογής από 1ης Ιανουαρίου 1993 τα οποία δεν είναι σύμφωνα με εκείνες τις 
διατάξεις αλλά κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας σε ισχύ μέχρι 
εκείνη την ημερομηνία μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη. 

212 182- 
212 189 

ΤΜΗΜΑ 9. Χρήση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών εγκεκριμένων για θαλάσσια μεταφορά 

212 190 Εμπορευματοκφώτια-δεξαμενές τα οποία δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης 
προσθήκης αλλά τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αφορούν θαλάσσια 

^ιεταφορά θα γίνονται δεκτά για μεταφορά ^. 

Επιπλέον των ήδη προβλεπό^νων στοιχείων, το έγγραφο μεταφοράς θα φέρει τις εξής λέξεις. 

"Μεταφορά σύμφωνα με περιθωριακό 212 190". 

Μόνο ύλες εγκεκριμένες από το περιθωριακό 10 121(1) μπορεί να μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια- δεξαμενές. 

212 191- 
212 199 


ίΐ' Αυτές οι απαιτήσεις περιέχονται στην Παράγραφο 13 της Γεο’ΐκής Ε·σαγο,γής του Κώδικα της 
Α,εΟναύς Ναυτιλιακής Οργάνωσης για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα (ΙΜ1Χ,) που δημοσιεύεται απο την διε νη 
Ναϋΐιλιακή Οργάνωση, Λονδίνο. 
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ΜΕΡΟΣ II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ I 

ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ 

212 200 - 
212 209 


ΤΜΗΜΑ I. Γενικό· πλαίσιο (χρήση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών)· ορισμοί 

Χρήση 

212 210 Τα αέρια του περιθωριακού 220Γπου αναγράφονται στους πίνακες στο περιθωριακό 212 251 
μπορούν να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. 


212 211 - 
212 219 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 220 (1) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 1°, 2° ή 4° 0α πρέπει να 
κατασκευάζονται από χάλυβα. Στην περίπτωση περιβλημάτων χωρίς συγκόλληση κατά παρέκκλιση 
από το περιθωριακό 212 125 (3), μπορούν να γίνονται δεκτές, ελάχιστη παραμόρφωση θραύσης 14% 
και επίσης τάση 5 (σίγμα) μικρότερη ή ίση των ορίων που δίνονται παρακάτω αναλόγως του υλικού: 

(η) Οταν ο λόγος Κε/Κ,ιη των ελάχιστων εγγυη^ιένων χαρακτηριστικών μετά την θερμική 
κατεργασία είναι άνω του 0.66 χωρίς να υπερβαίνει το 0.85: 

5 <0.75 Κε· 

(1)) Όταν ο λόγος Κε/Κπι των ελάχιστιυν εγγυημένων χαρακτηριστικών μετά την θερμική 
κατεργασία είναι άνω του 0.85: 

8 < 0.5 Κω, 

(2) Δοχεία όπως ορίζονται στα περιθωριακά 2211 (1), (2) και (3) και κύλινδροι ως μέρη δεσμών 
κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (5) που αποτελούν μέρη εμπορευματοκιβωτίου- 
δεξαμενής πολλαπλών στοιχείων, θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το περιθωριακό 2212. 

212 221 Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β.ΐά θα έχουν εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή 
συγκολλημένων περιβλημάτων. 

212 222 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά 1017 χλωρίου ή 1076 φωσγενίου του 2° ΤΟ θα 
πρέπει να σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλ. περιθωριακό 212 127 (2)| τουλάχιστον 2.2 ΜΡβ 
(22 6βγ) (πίεση μετρητή). 


212 223- 
212 229 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 230 Οι αγωγοί εκφόρτισης περιβλη^ιάτων θα πρέπει να είναι ικανοί να κλεισθούν με κενές φλάντζες ή 
άλλο εξίσου αξιόπιστο μέσο. Για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3°, 
αυτές οι κενές φλάντζες ή τα άλλα εξίσου αξιόπιστα μέσα μπορούν να εξοπλισθούν με ανοίγματα 
απελευθέρωσης πίεσης μέγιστης διαμέτρου 1.5 πιιυ. 
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212 231 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων μπορούν, επιπλέον των 
ανοιγμάτων που προβλέπονται στα περιθωριακά 212 131 και 212 132, να είναι εφοδιασμένα με 
ανοίγματα για την προσαρμογή μετρητών, θερμομέτρων, μανομέτρων, και με οπές διαφυγής, κατά τα 
απαιτούμενα για την ασφαλή λειτουργία τους. 

212 232 Τα μέσα ασφαλείας θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) Τα ανοίγματα πλήρωσης και εκφόρτισης περιβλημάτων με χωρητικότητα που υπερβαίνει το I 

ιυ^ που προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή τοξικων αερίοιν θα πρέπει 
να είναι εξοπλισμένα με εσωτερική συσκευή ασφαλείας στιγμιαίου κλεισίματος που να κλείνει 
αυτόματα σε περίπτωση ακούσιας μετακίνησης του εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής ή φωτιάς. Θα 
πρέπει επίσης να είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής κλεισίματος με τηλεχειρισμό. 

(2) Όλα τα ανοίγματα, πλην όσων φέρουν βαλβίδες ασφαλείας και των κλειστών οπών διαφυγής, 
σε περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή ταξικών 
αερίων θα πρέπει, εάν η ονομαστική τους διά^ιετρος είναι άνω των 1.5 αιια, να είναι εξοπλισμένα με 
εσωτερική συσκευή αποκλεισμού. 

(3) Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις των παραγράφων (1) και (2), περιβλήματα που 
προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως, εύφλεκτων και/ή 
τοξικών, μπορούν να είναι εξοπλισμένα με εξωτερικές συσκευές αντί για εσωτερικές συσκευές εάν 
οι εξωτερικές συσκευές προσφέρουν προστασία έναντι εξωτερικής βλάβης τουλάχιστον ισοδύναμη 
με αυτήν που προσφέρεται από το τοίχωμα του περιβλήματος. 

(4) Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με μετρητές, οι τελευταίοι δεν θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από διαφανές υλικό σε άμεση επαφή με την μεταφερόμενη ύλη. Εάν υπάρχουν 
θερμόμετρα, δεν θα πρέπει να προεξέχουν απευθείας μέσα στο αέριο ή το υγρό διαμέσου του 
τοιχώματος του περιβλήματος. 

(5) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά 1053 υδροθείου ή 1064 μεθυλομερκαπτάνη 
του 2° ΤΡ ή 1017 χλωρίου, 1076 φωσγενίου ή 1079 διοξειδίου ίου θείου του 2° Τ € δεν θα πρέπει να 
έχουν άνοιγ*ια κάτω από την στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, τα ανοίγματα 
καθαρισμού (Πδΐ Ηοΐβδ) που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται. 

(6) Ανοίγματα πλήρωσης και εκφόρτισης που είναι τοποθετημένα στο άνω μέρος περιβλημάτων 
θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα, επιπλέον των προβλεπομένων στην παράγραφο (1), με δεύτερη, 
εξωτερική, συσκευή κλεισίματος. Η συσκευή αυτή θα μπορεί να κλείνεται με κενή φλάντζα ή άλλο 

εξίσου αξιόπιστο μέσο. 

(7) Κατά παρέκκλιση από τις προβλέψεις των παραγράφων (I), (2) και (6), για δοχεία κατά τα 
οριζόμενα στα περιθωριακά 2211 (1), (2), (3) και (5) που σχηματίζουν εμπορευματοκιβωτιο- 
δεξαμενή πολλαπλών στοιχείων, τα απαιτούμενα μέσα κλεισίματος μπορούν να συμπεριλαμβάνονται 
στην ρύθμιση σωληνώσεων. 

212 233 Οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1°, 2° ή 4° ™ 

εξοπλίζονται με όχι περισσότερες από δύο βαλβίδες ασφαλείας των οποίων το συνολικό καθαρό 
εμβαδό της διατομής διόδου στο σημείο ή τα σημεία έδρασης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 

20 οιυ 2 ανά 30 πι 3 (ή μέρος αυτών) χωρητικότητας του δοχείου. Αυτές οι βαλβίδες θα πρέπει να 
μπορούν να ανοίγουν αυτόματα με πίεση μεταξύ 0.9 και 1.0 φορές την πίεση ελέγχου του 
περιβλήματος στο οποίο είναι τοποθετημένες. Θα πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να αντέχουν 
σε δυναμικές καταπονήσεις, περιλαμβανομένης της διόγκωσης υγρού. Η χρήση βαλβίδων νεκρού 
βάρους ή αντίβαρου απαγορεύεται. 
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212 233 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων των 1 ° έως 4° που χαρακτηρίζονται από το 
(συνεχ.) γράμμα Τ στο περιθωριακό 2201, δεν θα πρέπει να έχουν βαλβίδες ασφαλείας εκτός εάν μπροστά 
από τις βαλβίδες ασφαλείας υπάρχει εκρηγνυόμενος δίσκος. Στην τελευταία περίπτωση η ρύθμιση 
του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι ικανοποιητική για την αρμόδια 
«ΡΧή· 

Όπου εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προορίζονται για μεταφορά διά θαλάσσης, οι διατάξεις αυτής 
της παραγράφου δεν θα πρέπει να απαγορεύουν την τοποθέτηση βαλβίδων ασφαλείας σύμφωνα με 

τους κανονισμούς που διέπουν αυτό το μέσο μεταφοράς 

(2) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με δύο ανεξάρτητες βαλβίδες ασφαλείας· κάθε βαλβίδα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη 
έτσι ο>στε να επιτρέπει στα αέρια που σχηματίζονται από την εξάτμιση κατά την κανονική 
λειτουργία να διαφεύγουν από το περίβλημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πίεση σε καμία στιγμή να 
μην υπερβαίνει κατά περισσότερο από 10% την πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στο περίβλημα. 
Μία από τις δύο βαλβίδες ασφαλείας μπορεί να αντικαθίσταται από εκρηγνυόμενο δίσκο που θα 
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εκτινάσσεται στην πίεση ελέγχου. 

Στην περίπτωση απώλειας κενού σε περίβλημα με διπλά τοιχώματα, ή καταστροφής του 20% της 
μόνωσης περιβλήματος με μονά τοιχώματα, η βαλβίδα ασφαλείας και ο εκρηγνυόμενος δίσκος θα 
πρέπει να επιτρέπουν εκροή τέτοια ώστε η πίεση στο περίβλημα να μην μπορεί να υπερβεί την πίεση 
ελέγχου. 

(3) Οι βαλβίδες ασφαλείας περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° θα 
πρέπει να μπορούν να ανοίγουν στην πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στο περίβλημα. Θα 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν άψογα ακόμη και στην ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας. Η 
αξιοπιστία της λειτουργίας τους σε αυτήν την θερμοκρασία θα διαπιστώνεται και θα ελέγχεται είτε 
ελέγχοντας κάθε βαλβίδα είτε ελέγχοντας δειγματοληπτικά μία βαλβίδα από κάθε σχεδιαστικό τύπο. 

Θερμική μόνωση 

212 234 (I) Εάν περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 2° είναι εξοπλισμένα με 
θερμομόνωση, αυτή θα πρέπει να αποτελείται είτε από: 

αλεξήλιο που να καλύπτει όχι λιγότερο από το άνω ένα τρίτο αλλά όχι περισσότερο από 
το άνω ήμισυ της επιφάνειας του περιβλήματος και να διαχωρίζεται από το περίβλημα 

με κενό αέρα πλάτους τουλάχιστον 4 αη· είτε από 

πλήρη επένδυση, επαρκούς πάχους, μονωτικών υλικών. 

(2) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° θα πρέπει να είναι 
θερμομονωμένα. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συνεχούς θήκης. Εάν ο 
χώρος μεταξύ του περιβλήματος και της θήκης είναι σε κενό (μόνωση κενού), η προστατευτική θήκη 
θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να αντιστέκεται χωρίς παραμόρφωση σε εξωτερική πίεση 
τουλάχιστον 100 ΚΡ& (I δβτ) (πίεση μετρητή). Κατά παρέκκλιση από το περιθωριακό 212 102(2), 
εξωτερικά και εσωτερικά ενισχυτικά μέσα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. 
Εάν η θήκη είναι έτσι κλεισμένη ώστε να είναι αεροστεγής, θα παρέχεται μέσο ώστε να 
προλαμβάνεται η ανάπτυξη τυχόν επικίνδυνης πίεσης στο μονωτικό στρώμα σε περίπτωση 
ανεπαρκούς αεροστεγανότητας του περιβλήματος ή των μερών του εξοπλισμού του. Το >ιέσο αυτό 
θα πρέπει να προλαμβάνει την διείσδυση υγρασίας μέσα στην θερμομονωτική θήκη. 


// 


Βλ. υποσημείωση Ι/ητο περιθωριακό 212 190. 
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212 234 (3) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων με σημείο βρασμού 
(συν.) κάτω των -182 °0 σε ατμοσφαιρική πίεση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυχόν αναφλέξιμο υλικό 
είτε στην θερμομόνωση είτε στο μέσο πρόσδεσης. 

Το μέσο πρόσδεσης για περιβλήματα δεξαμενών |ΐε μόνωση κενού μπορεί, με την έγκριση της 
αρμόδιας αρχής να περιέχει πλαστικές ύλες μεταξύ του περιβλήματος και της επένδυσης. 

212 235 (!) Ενα εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή πολλαπλών στοιχείων περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις και συναρμολογημένα στον σκελετό 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών στοιχείων. Τα ακόλουθα στοιχεία θεωρούνται στοιχεία 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών στοιχείων: 

κύλινδροι όπως ορίζονται στο περιθοιριακό 2211 (I )· 

σωλήνες όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (2)· 

βαρέλια πίεσης όπως ορίζονται στο περιθοιριακό 2211 (3)· 

δέσμες κυλίνδρων (γνωστές επίσης ως πλαίσια) όπως ορίζονται στο 
περιθωριακό 2211 (5)· 

περιβλήματα όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δέσμες κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (5) πον δεν αποτελούν 
στοιχεία εμπορευματοκιβωτίου-δεζεμιενής πολλαπλών στοιχείων νπόκεινται στις απαιτήσεις των 
περιθοψιακών 2204 έως 2224. 

(2) Οι ακόλουθοι όροι θα πρέπει να τηρούνται για τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές πολλαπλών 

στοιχείων: 

(») Εάν ένα από τα στοιχεία εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών στοιχείων είναι 
εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας και παρέχονται συσκευές αποκλεισμού μεταξύ των 
στοιχείων, κάθε στοιχείο θα πρέπει να είναι έτσι εξοπλισμένο. 

(1)) Τα μέσα πλήρωσης και εκφόρτισης μπορούν να είναι προσδεδεμένα σε σωληνώσεις. 

(ο) Κάθε στοιχείο εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών στοιχείων, 
περιλαμβανομένου κάθε αυτοτελούς κυλίνδρου δέσμης, όπως ορίζεται στο περιθωριακό 
2211 (5), που προορίζεται για την μεταφορά αερίων που χαρακτηρίζονται από το 
κεφαλαίο γράμμα Τ στο περιθωριακό 2201, θα πρέπει να είναι ικανό να απομονωθεί με 
βαλβίδα αποκλεισμού. 

(ιΐ) Τα στοιχεία εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών στοιχείων που προορίζεται 
για την μεταφορά αερίων που χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Ρ στο 
περιθωριακό 2201, όταν αποτελούνται από δοχεία όπως ορίζονται στα περιθωριακά 
2211 (I), (2), (3) και (5), θα πρέπει να συνδυάζονται σε ομάδες όχι άνω των 5,000 
λίτρων που να είναι ικανές να απομονώνονται με βαλβίδα αποκλεισμού. 

Κάθε στοιχείο εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών στοιχείων που προορίζεται 
για την μεταφορά αερίων που χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Ρ στο 
περιθωριακό 2201 όταν αποτελείται από περιβλήματα όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β 
θα πρέπει να είναι ικανό να απομονώνεται με βαλβίδα αποκλεισμού. 
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212 236 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του περιθωριακού 212 131, περιβλήματα που προορίζονται για 
την μεταφορά βαθιά κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων δεν χρειάζεται να έχουν άνοιγμα 
επιθεώρησης. 


212 237- 
212 239 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 240- 

212 249 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Έλεγχοι 

212 250 (1) Δοχεία όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (I), (2) και (3) και κύλινδροι ως μέρη δεσμών 
κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (5), που είναι στοιχεία οχήματος συστοιχίας, θα 
πρέπει να ελέγχονται κατά το περιθωριακό 2219. 

(2) Τα υλικά κάθε συγκολλη^ιένσυ περιβλήματος που δεν καλύπτονται από τον ορισμό της 
παραγράφου (I) θα πρέπει να ελέγχονται κατά την μέθοδο που περιγράφεται στην Προσθήκη Π, Ιό. 

212 251 (1) Η πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1° που 
έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των -50 °0 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά η πίεση 
πλήρωσης στους 15 °€. 

(2) 11 πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά: 

αερίων του 1 0 με κρίσιμη θερμοκρασία -50 °0 ή μεγαλύτερη- και 
αερίων του 2° με κρίσιμη θερμοκρασία κάτοι των 70 °0 
αερίων του 4° 

θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, όταν το περίβλημα πληρούται στο μέγιστο βάρος των περιεχομένων 
ανά λίτρο χωρητικότητας, η πίεση που επιτυγχάνεται στο περίβλημα από την ύλη στους 55 "Ο για 
περιβλήματα με θερμική μόνωση ή στους 65 °0 για περιβλήματα χωρίς θερμομόνωση να μην 
υπερβαίνει την πίεση ελέγχου. 

(3) Η πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 2° με 
κρίσιμη θερμοκρασία 70 ή ^ιεγαλύτερη θα είναι: 

( 3 ) Εάν το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση, τουλάχιστον ίση με την πίεση 
ατμών, ελαττωμένη κατά 0.1 ΜΡε (1 6»γ) του υγρού στους 60 °0, αλλά όχι μικρότερη 

από 1 ΜΡ3(Ι01)3 γ) 

(ί>) Εάν το περίβλημα δεν είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση, τουλάχιστον ίση με την 
πίεση ατμών, ελαττωμένη κατά 0.1 ΜΡβ (I &3Γ), του υγρού στους 65 °0, αλλά όχι 
μικρότερη από I ΜΡβ (10 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας σε ^β/λίτρο που 
προβλέπεται για τον βαθμό πλήρωσης υπολογίζεται ως ακολούθους: 

μέγιστο επιτρεπό^ιενο βάρος περιεχομένων 

ανά λίτρο χωρητικότητας * 0.95 χ πυκνότητα της υγρής φάσης στους 50 0 Ο 

επιπλέον η φάση ατμών δεν θα πρέπει να εκλείπει κάτω των 60 °€. 

Εάν η διά}ΐετρος των περιβλημάτων δεν υπερβαίνει τα 1.5 μέτρα θα ισχύουν οι τιμές της πίεσης 
ελέγχου και του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας σύμφωνα 
με το περιθωριακό 2219 (ό). 
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212 25! (4) Η πίεση ελέγχου για περιβλήματα που προορίζονται για την ^ιεταφορά αερίων του 3° δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη 1.3 φορές από την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας που 

αναγράφεται στο περίβλημα, αλλά ούτε μικρότερη από 300 ΚΡ& (3 δει - ) (πίεση μετρητή)· για 
περιβλήματα με μόνωση κενού η πίεση ελέγχου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1.3 φορές την 
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας προσαυξημένη κατά 100 ΚΡβ (1 Ββγ). 

(5) Πίνακας αερίων και μειγμάτων αερίων που μπορούν να μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, ελάχιστη πίεση ελέγχου των περιβλημάτων και, όπου 
ισχύει, μέγιστο βάρος περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Στην περίπτωση αερίων και μειγμάτων αερίων ταξινομημένων σε καταχωρήσεις ε.α.ο., οι τιμές της 
πίεσης ελέγχου και του μέγιστου βάρους περιεχομένων ανά λίτρο χαιρητικότητας θα πρέπει να 
καθορίζονται από τον ειδικό που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

Οταν περιβλήματα για αέρια του 1® ή 2° που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία -50 ή μεγαλύτερη και 
κάτω των 70 °0 έχουν υποβληθεί σε πίεση ελέγχου χαμηλότερη από αυτήν που αναγράφει ο 
πίνακας, και τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με θερμική μόνωση, μπορεί να καθορίζεται 
χαμηλότερο μέγιστο φορτίο από τον ειδικό που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, εφόσον η πίεση 
που επιτυγχάνεται στο περίβλημα από την ύλη στους 55 °0 δεν υπερβαίνει την πίεση ελέγχου που 
έχει σφραγισθεί επάνω στο περίβλημα. 

Τοξικά αέρια και μείγματα αερίων ταξινομημένα σε καταχωρήσεις ε.α.ο. }ΐε 1^50 < 200 ρριυ δεν θα 
πρέπει να εγκρίνονται για μεταφορά σε αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, σταθερές δεξαμενές ή 
οχήματα συστοιχιών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1001 Ακετυλένιο, διαλυμένο, του 4° Γ Οα πρέπει να εγκρίνεται μόνο για μεταφορά σι: 
εμπορευματοκιβώτια-δεξα}ΐε,νές πολλαπλών στοιχείων . 
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212 251 (5) 

(συνεχ.) 


Αριθ 

Είδους 

Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη κ(εση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ 

λόγος 

και 

ομάδα 




ΜΒΒΗ 

πλήρω- 

ΟΊς 





| 1)«Γ 

| ΜΡ· 

| &3Γ 

ΜΪΜϊΜ 

ΓΑ 

1002 

ΑΕΡΑΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΙ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


1006 

ΑΡΓΟΝ. ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


1046 

ΗΛΙΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


1056 

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


1065 

ΝΕΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ - . 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


!066 

ΑΖΩΤΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


1979 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (1) 


1980 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


1981 

ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (1) 


1982 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 14, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ) 

20 

200 

20 


200 

0 62 




30 

300 

30 


300 

094 


2036 

ΞΕΝΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

12 

120 




13 






13 


130 

1 24 


2193 

ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ Κ 116, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ) 

!6 

160 

20 


200 

1 1 

1 28 




20 

200 




1 34 


1956 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε Α Ο. 

Βλ περιθωριακό 212 251 (Ι)ή(2) 

ΙΌ 

1014 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (!) 


1072 

ΟΞΥΓΟΝΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


3156 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΞΕ1ΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) ή (2) 

1Ί 5 

1049 

ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 


1957 

ΔΕΥΤΕΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (1) 


1962 

ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 



22 5 


225 

0 34 






30 


300 

0 37 




12 

120 




0 25 




22 5 

225 




0.36 


1971 

ΜΕΘΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ή 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 





1971 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ μ* υψηλή 
περιεκτικότητα μεθανίου 

βλ. περιθωριακό 212 251(1) 





2034 

ΜΕΙΓΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (1) 


2203 

Σ1ΛΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ** 

2 5 

225 

22 5 

Γ 

225 

Μ 




25 

250 

25 


250 

ϋΒ 
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212 251 (5) 

(συνεχ.) 



Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 


1964 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΟΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ, Ε.Α.Ο, 

1954 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο 

1612 

ΜΕΙΓΜΑ ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡ!ΚΟΥ ΕΞΑ ΑΙΘΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

1953 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο. ' 

1016 

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1023 

ΑΕΡΙΟΦΩΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1071 

ΑΕΡ1ΕΛΑΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1911 

ΔΙΒΟΡΑΝΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2600 

ΜΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΌΝΟΥ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1953 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ. ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 

Ε.Α Ο. 

100$ 

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1859 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΠΥΡΙΤΙΟ,ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2198 

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΣ 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ,ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ 

2417 

ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ Κ ΑΡΒΟΝ ΥΛΙΟ,Σ ΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

3304 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤ1ΚΟ, 
Ε.Α.Ο 

2451 

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ 

3303 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΡ.ΙΔΩΠΚΟ, 
Ε.Α Ο. 

3305 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

ΑΕΡΙΟ,ΤΟΞΙΚΟ,ΕΥΦΛΕΚΤΟ.ΔΙΑΗΡΩΙΊΚΟ,Ρ. Λ Ο 

1045 

ΦΘΟΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

1660 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΓΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ 

2190 

Δ1 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

3306 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ. 
ΔΙΑΒΡΩΤ1ΚΟ. Ε.Α Ο. 


1009 ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
Ι3Β1) 


Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 


;Ι22212ΗΕ33ϋΞΒ!·Ι 


Μρ« I ί»τ 1 ΜΡβ 1 03Γ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (I) ή (2) 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (I) ή (2) 

Βλ. περιθωριακό 212 25! (I) 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) ή (2) και 
**/ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) 

Βλ περιθωριακό 212 251 (1) 

Βλ περιθωριακό 212 251 (1) 

Δεν επιτρέπεται 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (I) 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (I) ή (2) και 



22 5 

225 

22.5 

225 

30 

300 

30 

300 

20 

200 

20 

200 

30 

300 

30 

300 

Δεν επιτρέπεται 

20 

200 

20 

200 

30 

300 

30 | 

300 

Βλ περιθωρ ,ακ ό 212 251 (1) ή (2) και 

20 

200 

20 

200 

30 

300 

30 

300 


Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) ή (2) και 
"/ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (1) ή (2) και 

**Ι 

Δεν επιτρέπεται 
Λεν επιτρέπεται 
Δεν επιτρέπεται 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (!) ή (2) και 
V 

4 2 42 

12 120 

25 250 

12 120 

























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6405 


212 251 (5) 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β,Π) 


Αριθ. Χαρακτηριστικός 

Είδους αριθμός 


Ονομασία της ύλης 


Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 


ΙΚ79Ι 


1013 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 


1013 ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 


1018 ΧΛΩΡΟΔ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ {ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
22 ) 


1020 ΧΛΩΡΟΙ ΙΕΝ'Ι ΛΦΘΟΡΟΛΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
Κ 115) 


1021 I -ΧΛΩΡΟ-1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 

(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 124) 


1022 ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΠΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
13) 


1028 ΔΙΧΛΩΡΟΛΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝίΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
12 ) 


1029 ΔΙΧΛΩΡΟΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΚ) (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
21 ) 


1058 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ, μη εύφλεκτα, 

φορτισμένα με άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα ή αέρα 


1858 ΕΞΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΥΛΒΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 
1216) 


1952 ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ με όχι περισσότερο από 
954 οξείδιο του αιθυλενίου 


1958 1,2-ΔΙΧΛΩΡΟ-Μ,2.2-ΤΕΤΡΛΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 114) 


1973 ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΟΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΛΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ με σταθερό σημείο 
βρασμού, με περίπου 49% χλωροδιφθορομεθάνιο 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 502) 


άατ ΜΡβ όατ 


19 190 

25 250 

19 190 

22 5 225 


Πλ περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 




1.5 ' πίεση πλήρωσης 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 


12 120 


19 



10 




26 

1 03 

23 

1 06 

11 

1 2 

ιοο 1 

1)83 

120 

0 9 

190 

1 04 

250 

Π 

' 

096 


1 12 

16 

1 1$ 

10 

1.23 



1 34 

70 

1 04 

110 

1 33 

160 

1 37 

19 

1 II 

190 

0.66 

250 

0 75 

10 

13 

28 

1 05 










































































6406 


ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.1!) 

212 251 (5) 

(συνεχ.) 


Αριθ. 

Είδους 

και 

Χαρακτηριστικός 

πηιθ«ιΛτ Ονοιιπσία τυε ύλτκ 

Ελάχιστη πίεση ελόγχου για 
περιβλήματα 

λόγος 



1X9 

^^55Β81ΙΙ1? 1 

ϋΒϊΙΙΗίΙΗ 

κλήρω- 

σης 




ΕΊΙΙ 

6ατ 

ΜΡ· 1 

Ε>8Γ 

Μ*) 


1974 

ΧΛΩΡΟΛΙΦΘΟΡΟΗΡΩΜΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ 121*1) 

■ 

10 

■ 

10 

1 61 


1976 

ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΚ ΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 0318) 

■ 

10 

■ 

10 

1 34 


1983 

Ι-ΧΛΩΡΟ-2,2,2-ΤΡ1ΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Κ Ι33α) 

■ 

10 

Β 

10 

1 18 


1984 

ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΡΘΛΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & 23) 

19 

190 



092 




25 

250 



0 99 






19 

190 

087 






25 

250 

095 


2422 

ΟΚΤ ΑΦΘΟΡΟΒΟΥΤ-2-ΕΝΙΟ 
(ΨΥΚΠΚΟΛΕΠΟΚ1318) 

12 

12 

1.2 

12 

1 34 


2424 

ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η 218) 

Β 

25 

Β 

25 

I 09 

V 

2599 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ . ΑΖΕΟΤΡΟΠΙΚΟ με κερίκο» 
60% χλωροτριφΟορσμεθάνιη (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ρ 503) 

3.1 


3.1 

31 

0.11 




■Β 




0.21 




10 




0.76 






4 2 

42 

02 




" 


10 


0 66 


2602 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙXΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
Ι,Ι-ΛΙΦΘΟΡΟΑΙΘΛΝΙΟΥ. ΛΖΕΟΤΡΟΗ1ΚΟ με κερίηου 
74% διχλωροδιφθορομεθάνιο (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 500) 

1.8 

18 

2 

20 

1 01 


3070 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ 

με όχι περισσότερο ακό 12.5% οξείδιο του αθυλενίου 

1.5 

15 

1 6 

16 

1 09 


3159 

1,1,1,2-ΤΕΤΡΛΦΘΟΙΌΛΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 134α) 

1 6 

16 

1.8 

18 

1 04 


3220 

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 125) 

4 1 

4 1 

4.9 

49 

095 


3296 

ΕΠΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 227) 

1.5 

15 

15 

15 

12 


3297 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΛΩΡΟΤΕΊ ΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ, 

)ΐ£ 6χι περισσότερο ακό 8.8% οξείδιο του αιθυλενίου 

1 

10 

■ 

10 

1.16 


3298 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΛΙΘΑΝΙΟΥ, με όχι περισσότερο ακό 
7,9% οξείδιο του αιθυλενίου 

26 

26 

2 6 

26 

1.02 


3299 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΤΡΛΦΘΟΡΟΛΙΘΑΝΙΟΥ. με όχι κεριοσότερο ακό 

5 6% οξείδιο του αιθυλενίου 

1.7 

17 

1.7 

17 

1.03 









































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6407 


Προσθήκη Β.11> 

212 251 (5) 

(συνεχ.) 



Αριθ. 

Είδους 

Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ 

λόγος 

και 

ομάδα 




1 

ίΙΒΏΗ 


_ 


Εβί 


ΜΡβ 

1 &9Γ 

<λκ/1ί 


1078 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΓΡΙΑ, Ε.Α Ο 









όπως 









ΜΙ ΙΓΜΛ ΡΙ 

I 

10 

II 


11 

1 23 



ΜΕΙΓΜΑ Ρ2 

15 

1$ 

16 


16 

1 15 



ΜΕΙΓΜΑ Ρ3 

2.4 

24 

2 7 


27 

1 03 



Λοιπά ΜΕΙΓΜΑΤΑ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 




1968 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 


3163 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Π Α.Ο, 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 

2 β Ο 

1070 

ΙΙΡΟΤΟΗΕΙΔΙΟ ΙΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

22 5 

225 




0 78 






18 


180 

068 






22 5 


225 

0 74 






25 


250 

0 75 


3157 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΞΕ1ΔΩΤΙΚΟ, Ε Α.Ο. 

1 

, Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 

2 β Ρ 

1010 

1 2-ΒΟΥΤΑΔ1ΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΙ ή 


10 

■1 


10 

0 59 


1010 

1 3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΙ ή 

3 

10 

■ 


10 

0 55 


1010 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ 1,3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΗ 

■ 

10 



10 

0 5 


1011 

ΒΟΥ ΓΑΝΙΟ 


10 

I 

10 

051 


1012 

ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥ'ΓΥΛΕΝΙΩΝ ή 


10 

■Η 


10 

0.5 


1012 

Ι-ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ ή 


10 

1 


10 

0 53 


1012 

α?5-2-ΒΟΥ ΓΕΝΙΟ ή 

- 3 

10 



10 

055 


1012 

ΤΚΑΝ5-2-ΒΟΥΤΥΛΠΝ10 

Μ» 

10 



10 

0 54 


1027 

ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝίΟ 

1 6 

16 

18 

18 

0 53 


1030 

Ι,Ι-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η 152β) 

14 

14 

16 

16 

0 79 


1032 

Δ1ΜΕΘΥΛΑΜ1ΝΗ, ΑΝΥΔΡΙΙ 

■1 

10 

1 

10 

0 59 


1033 

ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΙ 

■Β 

14 

1.6 

16 

| 058 


ί 1035 

ΑΙΘΛΝΙΟ 

12 

120 




032 








95 

0.25 






12 


120 

0 29 






30 

ί_ 

300 

039 


1036 

ΑΙΘΥΛΛΜΙΝΙΙ 


10 

1 

10 



1037 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΙΘΥΛΙΟ 


10 

I 

1 

10 



1039 

Α1ΘΥΛΜΕΘΥΛΛΙΘΕΡΛΙ 


10 

! 

10 



1041 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, με περισσότερο από 9% 
οξείδιο του αιθυλενίου αλλά όχι περισσότερο από 87% 


24 

■ 

26 

0.73 


1055 

ΙΙΟΒΟΥΤ ΥΛΕΝΙΟ 

■1 

10 

1 

10 

0 52 
















































































6408 


ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.1Ι> 

212 251 (5) 

(συνεχ.) 



ΑριΟ 

Είδους 

και 

ομάδα 

Χαρακτηρ 

αριθμός 

ιοτικός 

Ελάχιοτη κίεση ελέγχου γιπ 
κεριβλήματα 

Μέγ. | 
λόγος | 

χλήρω- I 
σης 

... 


1®ΗΒΒτ$ 

5δΒ5ΗΗΗ·Ι 


1331 

Ι)βι { 

ΜΡ» 1 

-3- 



1060 

ΜΕΙΓΜΑ ΜΗΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑ! 

Βλ κεριθωριακό 212 251 (7) ι) (3) 





ΠΡΟΠΑΔΙΒΝΙΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 









ΠΡΟΠΛΔΙ1 ΝΙΟ με 1% έως 4% μεθυλακετυλένιο 

2 2 

22 

η 

22 

05 




ΜΕΙΓΜΑ Ρ1 

2.5 

25 

2.8 

28 

049 




ΜΕΙΓΜΑ Ρ2 

ΒΙ 

ΒΙΙ 

ΒΙΙ 

23 

0.47 



1061 

ΜΕΘΥΛΑΜ1ΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 


10 

1.1 

Η 

5 



1063 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ II 40> 

- 

13 

15 

15 

Β1| 



1077 

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 

Κ3Ι 

25 

ΒΙΙ 

27 

043 1 



1081 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑ1ΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

Δεν ε*«τρέ*ειαι 


1 



1083 

ΤΡ1ΜΕΘΥΛΑΜ1ΝΗ, ΑΝΥΔΡΗ 

Η 

10 

1 

10 

0.56 



1085 

Β1ΝΥΛΟΒΡΩΜ1ΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

ΗΠ 

10 

I 

10 

1.37 



1086 

ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡ1ΔΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΙ 

Β 

10 

11 

11 

0 81 



1087 

Β1ΝΥΛΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ, ΑΔΡΑΝΗΣ 

Η 

10 

1 

10 

067 



1860 

ΒΙΝΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ. ΑΔΡΑΝΕΣ 

12 

120 



058 





22.5 

225 



065 







25 

250 

0.64 



1912 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΚΛ! 

13 

13 

1 5 

15 

081 




ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ 








1959 

1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝίΟ 

12 

120 



Η 




(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Λ 1132α) 





1 





22.5 

225 










25 

250 

■9 



" 



10 

( 

10 

0.49 



1969 

ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ 

ΒΙΙ 







1978 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ 

21 

21 

— 


23 

0.42 



2035 

1,1,1 -ΤΡ1ΦΘΟΡΟΑ1Θ ΑΝΙΟ 

28 

28 

ΚΙ 

32 

0.79 




(ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 143») 

;Β 


ΗΒΗ 





2044 

2,2-ΔΙΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ 

!Β 

10 

1 

10 

ΙΒ 



2200 

ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

2.2 

22 

2 2 

22 

05 



2419 

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΛΙΘΥ ΛΕΝΙΟ 

!Β 

ΙΒ9 

I 

10 

1.19 



2452 

Α1ΘΥΛΑΚΕΊΎΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

ΙΒ 

10 

ι 

10 

0 57 



2453 

ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΙΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 16!) 

3 

30 

3 

30 

057 



2454 

ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 4!) 

30 

300 


300 

0 36 



2517 

1 -ΧΛΩΡΟ- 1.1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

|§; 

10 

31 

10 

0.99 




Κ 1421)) 

ΙΗΗ 

Ι^^Β 









10 

1 

10 

063 



2601 

ΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ 








3153 

ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ(ΜΕΘΥΛΒΙΝΥΑΑΙΘΕΡΛΣ) 

2 

20 

2 

20 

ΙΒ9 



3154 

ΥΠΕΡΦΘΟΡΟ(Α1ΘΥΛΒΙΝΥ ΑΑΙΘΕΡΑΣ) 

ι· 

ΙΒΒ 

1 

10 




3252 

ΔΙΦΘΟΡΟΜΡΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κ 32) 

1 39 

1 39 

4.5 

45 

Β 






































































































ΦΕΚ509 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6409 


Προσθήκη Π.Π> 

212 251 (5) 

(<τυνεχ.) 


Αριθ. 

Είδους 

Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ. 

λόγος 

και 

ομάδα 





πλήρω- 

σης 




Μρ» 

6«γ 

ΜΡβ 

[ ! 

(*βΛ) 


1965 

ΜΕΙΓΜΑ ΛΗΜΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ. 
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, Ε.Α Ο 









ΜΕΙΓΜΑ Α 

1 

10 

! 


10 

0 5 



ΜΕΙΓΜΑ Λ0 

12 

12 

\ 4 


14 

0 47 



ΜΕΙΓΜΑ ΛΙ 

16 

16 

18 


18 

0 46 



ΜΕΙΓΜΑ Β 

2 

20 

2 3 


23 

ί] 43 



ΜΕΙΓΜΑ (' 

2.5 

25 

2.7 


27 

0 42 

- 


Λοιπά ΜΕΙΓΜΑΤΑ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 




3161 

ΥΓ ΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α Ο. 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 

19 

1062 

ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ 

Β 

10 

1 

10 

1 51 

_ι 

Μ 

1581 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠ1ΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ 
ΜΕΘΥΛΙΟΥ 

Δεν επιτρέπεται | 

■ 

1582 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΓΙΙΚΙΊΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ 
ΜΕΘΥΛΙΟΥ 

Δεν επιτρέπεται 




. 


2191 

ΣΟΥΛΦΟΥΡΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ 

19 

50 

5 

50 

ί " 

■ 

1967 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ. Ε Λ Ο 

Βλ περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 

*/ 

ΚΓ11 


■ 

3162 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ. Ε Α Ο 

Βλ περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) 
V 

και 


2®ΤΡ 

1026 

ΚΥΑΝΙΟ 

10 

100 

10 

100 

0 7 


1040 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΑΖΩΤΟ μέχρι 
ολικής πιέσεως ΙΜΡβ (10 6&τ) στους 50°Ο 

1.5 

15 

■ 

15 

0.78 

_; 


1053 

ΥΔΡΟΘΕΙΟ 

4.5 

45 

5 

50 

067 

.. 


1064 

ΜΕΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ 

Β 

10 

1 

10 

0 78 


1082 

ΤΡ1ΦΘΟΡΟΧΛΩΡΟΛΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

1.5 

15 

1.7 

17 

1 13 


2188 

ΑΡΣ1ΝΗ 

Λεν επιτρέπεται 


2192 

ΓΕΡΜΑΝΙΟ** 7 

Λεν επιτρέπεται 


2199 

ΦΩΣΦΙΝΗ— 7 

Δεν επιτρέπεται 


2202 

ΥΔΡΟΓΟΝΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

Δεν επιτρέπεται 


2204 

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΛΡΒΟΝΥΛΙΟ 


26 

26 

26 

0.84 


2676 

ΣΤΙΒΙΝΗ 

Δεν επιτρέπεται 


3300 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ με άνω του 87®/. οξείδιο 
του αιθυλενίου 

2 8 

28 

■ 

28 

073 


3160 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ. ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
Ε.Α.Ο. 

Βλ περιθωριακό 212 251 (2) ι 
V 

Μ3) 

και 


2°ΤΟ 

1005 

ΑΜΜΩΝΙΑ, ΑΝΥΔΡΗ 

Β 

26 

2.9 

29 

0 53 


1017 

ΧΛΩΡΙΟ 

Β 

17 

1.9 

19 

1.25 


1048 

ΥΔΡΟΘΡΩΜΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

Β 

50 


55 

1 54 






























































































6410 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη ΜΛΙ) 

212 251 (5) 

(συνεχ.) 



Χαρακτηριστικής 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ 

λόγος 



■ 


πλήρω¬ 

σης 



■ΔΓ» 

6ατ 

ΜΡι 

ΐ>ατ 

■ϋ 

1050 

ΥΛΙΌΧΛΩΙΊΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

12 

120 



069 





10 

100 

03 





12 

120 

056 





15 

150 

0 67 





20 

200 

0.74 

1069 

ΝΠ'ΡΟΔΥ ΛΟ ΧΛΠΡ1 ΔΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 

1076 

ΦΩΣΓΕΝΙΟ 

Μόνο σε εμπορευματοκιβώτια- 
δεξαμενές πολλαπλών στοιχείων 

1079 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

■Β 

ί_ !· 

12 

12 

1 23 

1589 

ΧΛΩΡίΟΥΧΟ ΚΥΑΝΙΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ 

Δεν επιτρέπεται 

1741 

ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 

2194 

ΕΞΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛ11ΝΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 

2195 

ΕΕΑΦΘΟΡ1 ΟΥ ΧΟ1ΕΛΛΟΥΡΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 

2196 

ΕΞΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 

2197 

ΥΔΡΟΪΩΔΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ 

2 3 

23 


23 

2 25 

2418 

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 


2420 

ΕΞΑ φθο ΡΟΛ Κ ΕΤΟΝ11 

2.2 

22 

2.2 

22 

1 08 

3057 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΥΛΙΟ 

1.3 

1 _ 

13 

15 

15 

1.17 

3308 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, 
ΕΑ.Ο. 

Βλ περιθωριακό 212 25! (2) ή (3) και 

·/ 

3083 

ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΥΠΕΡΧΛΩΡΥΛΙΟ 

■9 

33 

_ ϊ±\ 

33 

1 21 

3307 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, 

Ε.Α Ο. 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) και 

V 

2189 

ΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ 


10 

1 

10 

09 

2534 

ΜΕΘΥ ΛΟΧ ΛΩΡΟΕΙΛ ΑΝΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 

3309 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε Α Ο 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) και 

V 

1067 

ΤΕΊ ΡΟΒΕ1ΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΛΖΩΓΟΥ (ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ), 

Μόνο σε εμπορευματοκιβώιια- 
δεξαμενές πολλαπλών στοιχείων 


1749 

ΤΡ1ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ 

Η 

30 

3 

30 

1.4 

1975 

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΤΡΟΞΕΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΛΖΩΤΟΥ 

Δεν επιτρέπεται 





(ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑ! 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ) 






2548 

ΠΕΝΤΛΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ 

Δεν επιτρέπεται 



2901 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ 

Β 

10 

1 

10 

1.5 

3310 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ. 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε Α Ο. 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) ή (3) και ^ 

1913 

ΝΕΟΝ, ΚΛΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 

195» 

ΑΡΓΟΝ. ΚΑ ΓΕ4ΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 











































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6411 


Προσθήκη Β.ίΙ> 

212 251 (5) 

(συνεχ.) 



Αριθ. 

Είδους 

και 

ομάδα 

Χαρακτηριστικός 

αριθμός Ονομασία της ύλης 

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για 
περιβλήματα 

Μέγ Ι 
λόγος 1 

πλήρω- I 
σης Β 


Ε22Ι23ΒΙ 



ΐϋίΐ··Γ·ι 

ΜΡί I 08Γ 



1963 ΗΛΙΟΝ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 


1970 ΚΡΥΠΤΟΝ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (4) 

1977 ΑΖΩΤΟ. ΚΑΙ ΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (4) 

2187 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 


2591 ΞΕΝΟΝ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (4) 


3136 ΤΡ1ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ. ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (4) 


3158 ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΠΨΥΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 


3*0 

1003 ΑΕΡΑΣ, ΚΛΤΕΊΎΓΜΕΝΟΣ ΥΓΡΟΣ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (4) 

1073 ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 

2201 ΠΡΠΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ 

ΥΓΡΟ 

Βλ περιθωριακό 212 251 (4) 

3311 ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο. 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 

1 

1038 ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 

1961 ΑΙΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 

1966 ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 

Βλ. περιθωριακό 212 25! (4) 

1972 ΜΕΘΑΝΙΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ή 

1972 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, με υιγηλή 
περιεκτικότητα σε μεθάνιο 

Βλ περιθωριακό 212 251 (4) 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 

3138 ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΣΕ 
ΜΕΙΓΜΑ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, που περιέχει 
τουλάχιστον 71.5% αιθυλένιο με όχι περισσότερο από 
22.5% ακετυλένιο και όχι περισσότερο από 6% 
προπυλένιο 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (4) 

3312 ΑΕΡΙΟ, ΚΑΤΕΊΎΓΜΕΝΟ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 
ΕΥΦΛΕΚΤΟ. Ε.Α.Ο. 

Βλ περιθωριακό 2 

12 251 (4) 



ι 

2073 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΚΟΙ.υΤ10Ν5, σχετικής 
πυκνότητας κότω του 0 88 στους 15*0 

με άνω του 35% και όχι άνω του 40% αμμωνία 

με άνω του 40% και όχι άνω του 50% αμμωνία 
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1001 ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ 

Μόνο σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 
πολλαπλών στοιχείων 


3318 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, σχετικής πυκνότητας κάτω 
του 0.880 στους Ι5 β Γ στο νερό, μι- άνω του 50% 
πμρωνΓα 

Βλ. περιθωριακό 212 251 (2) 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Ιί.ΙΙι 

212 252 Ο πρώτος έλεγχος υδραυλικής πίεσης θα πρέπει να διενεργείται πριν να τοποθετηθεί η θερμομόνωση. 

212 253 Η χωρητικότητα κάθε περιβλήματος που προορίζεται για την μεταφορά αερίων του 1 0 με πλήρωση κατά 
βάρος, ή αερίων του 2° ή 4° θα πρέπει να καθορίζεται υπό την εποπτεία ειδικού εγκεκριμένου από την 

αρμόδια αρχή, με ζύγιση ή ογκομετρική μέτρηση της ποσότητας νερού που πληρώνει το περίβλημα· 
τυχόν σφάλμα στην μέτρηση της χοιρητικότητας του περιβλήματος θα πρέπει να είναι μικρότερο του 
1%. Ο καθορισμός μ με υπολογισμό βάσει των διαστάσεων του περιβλήματος δεν επιτρέπεται. Τ« 
μέγιστα βάρη πληρώσεως που επιτρέπονται σύμφωνα με τα περιθωριακά 2219 και 212 251 (3) Οα 
καθορίζονται από εγκεκριμένο ειδικό. 

212 254 Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συντελεστή 
λάμδα 1.0 του περιθωριακού 212 127 (6). 

212 255 Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 151, οι περιοδικοί έλεγχοι θα πρέπει να 
διενεργούνται: - - 

(1) Κάθε δυόμισι έτη στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά 1008 
τριφθοριούχου βορίου του 1°ΤΟ, 1053 υδρόθειου του 2°ΤΡ, 1048 υδροβρωμίου, άνυδρου, 1050 
υδροχλωρίου, άνυδρου, 1017 χλωρίου, 1076 φωσγενίου ή 1079 διοζειδίου του θείου του 2° ΤΟ, ή 1067 
τετροζειδίου του διαζώτου (διοξειδίου του αζώτου) του 2° ΤΟΟ 

(2) Μετά από λειτουργία 8 ετών και κατόπιν κάθε 12 έτη στην περίπτοιση περιβλημάτων που 
προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3°. Μπορεί να διενεργείται έλεγχος στεγανότητας, μετά από 
παράκληση της αρμόδιας αρχής, μεταξύ οποιωνδήποτε δύο διαδοχικών ελέγχων. 

(3) Δοχεία όπως ορίζονται στα περιθωριακά 2211 (1), (2) και (3) και κύλινδροι ως μέρη δεσμοιν 
κυλίνδρων όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (5), που είναι στοιχεία οχήματος συστοιχίας, θα 
πρέπει να έχουν περιοδικές επιθεωρήσεις κατά το περιθωριακό 2217. 

212 256 Στην περίπτωση περιβλημάτων με μόνωση κενού, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης και ο έλεγχος της 
εσωτερικής κατάστασης μπορεί, με την σύμφωνη γνώμη του εγκεκριμένου ειδικού, να αντικαθίσταται 
από έλεγχο στεγανότητας και μέτρηση του κενού. 

212 257 Εάν έχουν γίνει ανοίγματα, στην περίπταιση περιοδικών επιθεωρήσεων, σε περιβλήματα που 
προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° , η μέθοδος με την οποία κλείνονται ερμητικά πριν τα 
περιβλήματα επανατεθούν σε λειτουργία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τον εγκεκριμένο ειδικό και 
να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του περιβλήματος. 

212 258 Ο έλεγχος στεγανότητας περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 1°, 2° ή 4° 0« 
πρέπει να διενεργείται σε πίεση όχι μικρότερη των 400 1<Ρ3 (4 Βηγ) και όχι μεγαλύτερη των 800 ΙιΡβ 
(8 Β&γ) (πίεση μετρητή). 

212 259 

ΤΜΗΜΑ 6. Μαρκάρισμα 

212 260 Οι ακόλουθες πρόσθετες εγγραφές θα πρέπει να μαρκάρσνται με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια μέθοδο στην πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 212 160, ή απευθείας στα τοιχώματα 
του ίδιου του περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μην βλάπτεται η αντοχή 
του περιβλήματος: 

(1) Σε περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά μόνο μίας ύλης: 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Β.Πι 

η ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 220 ] και, επιπλέον 
για αέρια ταξινσμτμιένα κάτω από καταχώρηση Ε.Α.Ο., η τεχνική ονομασία 1 ^ 

Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση περιβλημάταη- που προορίζομαι για 
τι|ν μεταφορά συμπιεσμένων αερίων του 1° με πλήρωση κατ'όγκο (πίεση), με ένδειξη της 
μέγιστης πίεσης πλήρωσης στους ! 5 °0 που επιτρέπεται για το περίβλημα, και στην περίπτωση 
περιβλημάτων που προορίζομαι για την μεταφορά αερίων του 1° με πλήρωση κατά βάρος, και 
αερίων του 2°, 3° και 4° με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου σε Κ§ και της θερμοκρασίας 
πλήριοσης εάν είναι κάτω των -20 °0· 

(2) Σε περιβλήματα πολλαπλών χρήσεων; 

η ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον 

για αέρια ταξινομημένα σε καταχώρηση Ε.Α.Ο., η τεχνική ονομασία-, των αερίων 
για την μεταφορά των οποίων έχει εγκριθεί το περίβλημα. 

Οι εγγραφές αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από ένδειξη του μέγιστου επιτρεπόμενου 
βάρους φόρτωσης σε !<£ για κάθε αέριο- 

(3) Σε περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3°: 

η μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας- και 

(4) Σε περιβλήματα εξοπλισμένα με θερμική μόνωση: 

η ένδειξη "θερμικά μονωμένα" ή "θερμικά μονωμένα με κενό". 

212 261 (1) Το πλαίσιο οχήματος συστοιχίας θα πρέπει να φέρει κοντά στο σημείο πλήρωσης πινακίδα που να 
καθορίζει: 

την πίεση ελέγχου τοιν στοιχείων -- 

την μέγιστη πίεση πλήρωσης^ στους 15 °0 που επιτρέπεται για στοιχεία που προορίζονται 
για συμπιεσμένα αέρια- 


212 260 
(συνεχ.) 


Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι ονομασία με τρέχουσα χρήσΐ} σε επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, 
περιοδικά και κείμενα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπορικές ονομασίες για αυτόν τον σκοπό. 

Οι ονομασίες που συνηθίζονται στο εμπόριο και αναφέρονται στην ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 υπό την εγγραφή 1965 του 
2°Ε του περιθωριακού 2201 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά Αντί για την τεχνική ονομασία 
επιτρέπεται η χρήση μιας από τις παρακάτω ονομασίες: 

Για 1078 ψυκτικό αέριο, Ε.Α.Ο, του 2°Α: μείγμα Ε1, μείγμα Ε 2, μείγμα Ε 3; 

■ Για 1060 μείγματα μεθνλακετνλενίου και προπαδιενίου, σταθεροποιημένα, του 2°Γ: μείγμα Ρ I. 
μείγμα Ρ 2; 

Για 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένο, Ε.Α.Ο., του 2°Ε: μείγμα Α, μείγμα Α 0, 
μείγμα Α 1, μείγμα Β, μείγμα Ο. Οι ονομασίες που συνηθίζονται στο εμπόριο και αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2226(!) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά. 


./ 


Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να αναγράφονται μετά από τις αριθμητικές τιμές. 
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Προσθήκη Β.11> 


212 261 - τον αριθμό το>ν στοιχείων· 

(συνεχ.) 

την ολική χωρητικότητα- των στοιχείων· 

την ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον για 
αέρια ταξινομημένα σε Ε.Λ.Ο. καταχώρηση, την τεχνική ονομασία 

και, επιπλέον, στην περίπτωση υγροποιημένων αερίιον: 
το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο^ ανά στοιχείο. 

(2) Δοχεία όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2211 (I), (2), (3) και (5), που αποτελούν στοιχεία 
οχήματος συστοιχίας, θα πρέπει να μαρκάρονται σύμφωνα με το περιθωριακό 2223. Αυτά το όοχειαόεν 
χρειάζεται να επισημαίνονται ατομικά με τις ετικέτες κινδύνου όπως απαιτείται στο περιθωριακό 2224 

Τα οχήματα συστοιχίας Οα πρέπει να μαρκάρονται και να επισημαίνονται σύμφωνα με το περιθωριακό 
10 500. 

212 262 Επιπλέον των εγγραφών που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 161, τα ακόλουθα θα πρέπει να 
αναγράφονται είτε στο ίδιο το περίβλημα είτε σε πινακίδα. 


( 8 ) - η ένδειξη: "ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλήρωσης: ..Λ 

(ύ) όπου το περίβλημα προορίζεται για την μεταφορά μίας ύλης μόνο: 

η ονοιιασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον για 
αέρια ταξινομημένα σε καταχώρηση Ε.Α.Ο., η τεχνική ονομασία- · 

για αέρια του 1° με πλήρωση κατά βάρος, και για αέρια του 2°, 3° και 4°, το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης σε Ιίβ· 


(ο) όπου το περίβλημα είναι περίβλημα πολλαπλών χρήσεων: 

η ονομασία του αερίου με γράμματα σύμφωνα με το περιθωριακό 2201 και, επιπλέον για 

αέρια ταξινομημένα αε καταχώρηση Ε.Α.Ο., η τεχνική ονομασία 2 - 7 όλων των αερίων για την 
μεταφορά των οποίων προορίζεται το περίβλημα, με ένδειξη του μέγιστο» επιτρεπόμενου 

βάρους φορτίου σε για κάθε ένα από αυτά· 

(ά) όπου το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση: 

η ένδειξη "θερμικά μονωμένο" ή "θερμικά μονωμένο με κενό", σε επίσημη γλώσσα της 
χώρας εγγραφής και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η αγγλική, γαλλική η γερμανική, 
στην^αγγλυκή, γαλλική ή γερμανική, εκτός εάν προβλέπετα. διαφορετικά σε τυχόν 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αφορά η μεταφορική λειτουργία. 


212 263- 
212 269 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 


ι! 


ΒΧ. υποσημείωση 1/ στο περιθωριακό 212 260. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.Ι& 


212 270 Όταν περιβλήματα έχουν εγκριθεί για διαφορετικά αέρια, μεταβολή χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
εργασ£ς αδε.άσματος, εκκαθάρισης κα, εκκενώσεως στον βαθμό που απα,τε,τα, για την ασφαλή 

λειτουργία. 


212 271- 
212 273 

212 274 Όταν φορτωμένες δεξαμενές ή κενές αλλά ακαθάριστες δεξα,ιενές παραδίίπ,νται για μεταφορά, μόνο ο, 
εγγραφές που καθορίζονται στο περιθωριακό 212 262 με εφαρμογή στο αέρ,ο που φορτώθηκε η μόλις 
εκφορτώθηκε θα πρέπει να φαίνονταν όλες οι εγγραφές που αφορούν άλλα αέρια θα πρέπει να 
καλύπτονται. 

212 275 Όλο τα στοιχεία οχήματος συστοιχίας θα πρέπει να περιέχουν μόνο ένα και το αυτό αέριο, 

212276 

212 277 Ο Βαθμός πλήρωσης περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3° Ρ θα πρέπει να 
παραμένει κάτω ^ου εΠέδου στο οποίο, εάν τα περ,εχό,ιενα αναβιβάζονταν σε θερμοκρασία στην 
οποίου πίεση ατμών ,σούντα, με την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας, ο ογκος του υγρό» θα 
έφθανε το 95% της χωρητικότητας του περιβλήματος στην θερμοκρασία αυτή. 

Περιβλήματα που προορίζονται γω την μεταφορά αερίων του 3° Α ή 3” Ο μπορούν να πληρώνονται έως 
ποσοστό 98% στην θερμοκρασία φόρτωσης και την πίεση φορτωσης. 

212 278 Στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά αερίων του 3" Ο, 01 

^σψοποΤούΖ για να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών ή για την συντηρηση των κλείστρα,ν 

θα πρέπει να είναι συμβατές ^ιε τα περιεχόμενα, 

212 279 II απαίτηση στο περιθωριακό 212 175 δεν θα έχει εφαρμογή σε αέρια του 3°. 


ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

212 2»Π Ρι,ππσευματοκιβώτια-δεξαμενές που προορίζονται για την μεταφορά υλών της Κ,λάσης 2 
κΓσκΤσΖ πί την I η ανουαρίου 1997, μπορούν να φέρουν μαρκάρ.σμα σύμφωνα προς τις 
δωτΰ^εις αυτή^της 1 προσθήκης που έως την 31η Δεκεμβρίου 1996 έως τον επόμενό περιοδικό 

έλεγχο. 


212 281- 
212 299 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.ΐδ 

ΚΛΑΕΗ 3, ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 


212 300- 
212 309 


ΤΜΗΜΑ I.Γενικά" πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίο>ν-δεξαμενών)' ορισμοί 
Χρήση 

212 310 Οι ακόλουθες όλες του περιθοιριακού 2301 μπορεί να μεταψέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: 
(β) προπυλενιμίνη, αδρανής, του 12° 

(0) ύλες ταξινομημένες υπό το (β) των 11 14° έως 22°, 26° και 27°, 4 ί ° 

(ο) ύλες ταξινομημένες υπό το (1>) τοιν 11°, 14° έως 27°, 41 και ύλες των 32° και 33° 

(ά) ύλες των Γ έως 5°, 31 34° και 61° (ο), με την εξαίρεση νιτρικού ισοπροπυλεστέρα, η- 

νιτρικού προπυλεσιέρα και νιτρομεθανίου του 3° (0). 

212 311- 

212319 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 320 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς προπυλενιμίνης του 12° θα σχεδιάζονται για 
πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127(2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡβ (15Ι>βγ) (πίεση 
^ιετρητή). 

212 321 Περιβλή*ιατα προοριζόμενα για τη μεταφορά τοιν υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (δ) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 100 Ι<Ρα 
(10 δ&τ) (πίεση ^ιετρητή). 

212 322 Περιβλή^ιατα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 ^Ρβ 
( 4 δβΓ) (πίεση μετρητή). 

212 323 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθαιριακό 212 310 (ά) 
θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους ϊ της παρούσης Προσθήκης, 


212 324- 
212 329 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 330 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 310(8) και (δ) θα είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διέρχονται διαμέσου το>ν τοιχωμάτων του περιβλήματος 
κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλείνουν ερμητικά > 
και τα κλεισίματα θα είναι ικανά να προστατευθούν με πώματα που κλειδώνουν. 
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212 331 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2 ] 2 310 (ο) 
και (ά) ιιπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Περιβλήματα προοριζόμενα για 
τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ς), εκτός από εκείνες του 33°, θα 
μπορούν να κλείνονται ερμητικά ^. 

212 332 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 310(8), (Η) ή (ο), εκτός από εκείνες του 33°, είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. II διευθέτηση του 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια όιστε να ικανοποιεί την αρμόδια 
α ΡΧΠ· Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τοιν υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 310 (ά) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας ή σύστημα εξαερισμού, αυτά θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των περιθωριακών 212 133 έως 212 135. 

Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για- τη μεταφορά υλών του 33° είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, αυτές θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις το>ν περιθωριακών 212 134 και 212 135. 

Περιβλή^ιατα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2!2 310 (ιΙ) 
με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 61 °€ και εξοπλισμένα με σύστημα εξαερισμού που δεν 
μπορεί να κλείσει θα έχουν φλογοπαγίδα ή τα περιβλήματα 0α πρέπει να είναι ανθεκτικά στην πίεση 
έκρηξης στο σύστημα εξαερισμού. 

212 333 Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με μη μεταλλικές προστατευτικές επιστρώσεις (εσιατερικά 
στρώματα), αυτές θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην μπορεί να προκύψει κίνδυνος ανάφλεξης 
από ηλεκτροστατικά φορτία. 

212 334 Το σύστημα εκκένωσης από τον πυθμένα περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 
61°(ο) μπορεί να αποτελείται από εξωτερικό αγωγό με ατμοφράκτη, εάν έχει κατασκευασθεί από 
μεταλλικό υλικό που υπόκειται σε παραμόρφωση. 


212 335- 
212 339 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 340- 

212 349 (Αεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 350 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (β), 
(δ) ή (ς) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκηιές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή όχι 
μικρότερη από 400 ΙίΡβ (4 Η3 γ). 

212 351 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ά) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 


212 352- 
212 359 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


212 360- 

212 369 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 


Προσθήκη Β.Ηι 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

Γτο'περίθωΓιακό 212 3 Γθ (η) και (1>) θα προστατεύονται με κλειδωμένο πώμα. 

2,2371 κΠ^Γθ^σ™™— 

212 372 ε^εΓτ^ *" 

απαλλαγμένη από οξύ. 

. ν,τ..ετίκ-1/ητ πτη Ι'ΜΗ'Ι του περιθωριακού 2301 μπορεί επίσης να 

2,2 373 μεταφέρεταΓύε «'σ^σμίε, σίμ,ωνα με το περιθωριακό 2.2 .23,.) κα, εξοπλισμένες 
σύμφωνα με το περιθωριακό 212 133. 


του 


212 374- 
212 379 

- 38« ^*?^ υ ^ 1:0 ' ,α 23θ1 α *Μττα<ασεϋασμ^ί 51 ε^μαρωνα ,, με τΙς — $£« ΐ 

περιθωριακού 2301, κατασκευασμένα * Τ α οποία εντούτοις, δεν είναι σύμφωνα γιε τις 

««· ν - 

χρησιμοποιούνται έως την 31 η Δεκεμβρίου 1999. 

212 381 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που X απαιτήσεις που 

^ - 3 ”' 

2004;" 

2,2 382 Εμπορευματοκιβίύτια-δεξαμενές κ_ο 

^ε^^^ΤΧΓ μέχρ, εκείνη την ημερομηνία μπορούν να εξακολουβούν να 
χρησιμοποιούνται. 


212 383- 
212 399 
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ΚΛΑΕΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΪ ΣΕ ΑΥΤΟΓΈΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

ΚΛΑΣΗ4.3. ΥΛΕΣ ΠΟΥ. ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΑΝΑΛΙΛΟΥΝ 
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 


212 400- 
212 409 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση Εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) - ορισμοί 
Χρήση 

212 410 Οι ακόλουθες ύλες των περιθωριακών 2401, 2431 και 2471 μπορεί να μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια - δεξαμ ενές; 

(β) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (η) τιον 6°, 17°, 19° και 3! π έως 33° του 
περιθωριακού 243! 

(1>) οι ύλες το>ν IΓ (ε) και 22° του περιθωριακού 2431 

(ς) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (υ) των 1°, 2°, 3°, 21°, 23° και 25° του 
περιθωριακού 2471 

(ά) οι ύλες του 11 0 (ε) του περιθωριακού 2471' 

(ε) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (ύ) ή (ε) των; 

6°, 8°, 10°, 17°, 19° και 21° του περιθωριακού 2431, και 


3°, 21°, 23° και 25° του περιθωριακού 2471 
(Γ) οι ύλες των 5° και 15° του περιθωριακού 2401 

(&) κονιώδεις και κοκκώδεις ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (ύ) ή (ε) των: 

1°, 6°, 7°, 8°, 11®, 12°, 13°, 14°, 16° και 17° του περιθωριακού 2401, 

1°, 5®, 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° και 20° του περιθοιριακού 2431, 

11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20°, 22° και 24° του περιθωριακού 2471. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χίψα υλών των 

4° (ο). 6° (ε), !Γ (ε), 12° (ο), 13° (ε) και 14° (ε) και μείγματα (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) ταξινομημένων στο (ε) αυτών των ειδών του περιθωριακού 240 !, 

Γ (ο), 2° (ο), 3° (ε). 12° (ε) και 16° (ε). και στερεών αποβλήτων 
ταξινομημένων στο (ε) αυτών των ειδών τον περιθωριακού 2431, 

//° (ε). 12° (ε). 13 0 β) και (ε). 14° (ε), 15 0 (ε), 17° β) και 20° (ε) και στερεά μείγματα 
(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που ταξινομούνται υπό το (ε) αυτών των ειδών 
του περιθωριακού 2471, 


βλέπε τα περιθωριακά 41 111, 42 111 και 43 111. 
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212 411 - 
212 419 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 420 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (β) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡβ 
( 21 ύβτ) (πίεση μετρητή). 

Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β 1<1 έχουν εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή αυτών των 
περιβλημάτων. 

212 421 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τιον υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (Η), 
(ο) και (<3) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)) όχι μικρότερη από 
1 ΜΡβ (10 Ηπγ) (πίεση μετρητή). 

212 422 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (β) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού (βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)) όχι μικρότερη από 400 ΚΡδ (4 
&8 γ) (πίεση μετρητή). 

212 423 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των στερεών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 
(0 και (β) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

212 424 Όλα τα μέρη των εμπορευματοκιβωτίων*δεξα μενών που προορίζονται για τη μεταφορά υλών του 
περιθωριακού 2431, 1°(ό) 0α είναι δυνατόν να γειωΟούν ηλεκτρικά. 

212 425- 

212 429 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 


212 430 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζό^ιενων για τη μεταφορά των υλο>ν που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 410 (β), (Β), (ε) και (ε) θα είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγ-ρου. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σο)ληνώσεο>ν δεν θα διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από 
την στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα είναι δυνατό να κλείνονται ερμητικά ί και τα 
κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. Τα ανοίγματα καθαρισμού που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται. 


212 431 Εξαιρουμένων περιβλημάτοιν προοριζόμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 
2471, 11° (β), περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 410 (ά), (ί) και (β) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. I α ανοίγματα 
περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 2471, ! 1° (3) 

θα είναι εξοπλισμένα με πώματα που κλείνουν ερμητικά και κλειδώνουν. 


212 432 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ί>) 
θα ικανοποιούν επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


(1) Η συσκευή θερμάνσεως δεν θα εισχωρεί στο σώμα του περιβλήματος, αλλά θα είναι εξωτερική 
ως προς αυτό. Εντούτοις, ο σωλήνας που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του φωσφόρου μπορεί να 
είναι εξοπλισμένος με θερμαντικό χιτώνιο. Η συσκευή Οερμάνοεως του χιτωνίου θα είναι ρυθμισμένη 
έτσι ώστε να εμποδίζει την θερμοκρασία του φωσφόρου να υπερβεί την θερμοκρασία πλήρωσης του 

περιβλήματος. Άλλες σωληνώσεις θα εισέρχονται στο περίβλημα από το άνω μέρος 
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212 432 τα ανοίγματα θα είναι τοποθετημένα πόνοι από την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη του 
(συνεχ.) φωσφόρου και θα μπορούν να περικλείονται εξ ολοκλήρου με πώματα που κλειδώνουν. Επιπλέον τα 
ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 3 32 δεν Οα επιτρέπονται. 


(2) Το περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο }ΐε σύστημα μέτρησης για την εξακρίβωση της στάθμης 
του φωσφόρου κας εάν χρησιμοποιείται νερό ως προστατευτικό μέσο, με σταθερό σημείο μέτρησης που 

θα δείχνει την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη του νερού. 


212 433 Τ?^ Λ ' ,ενα ϊ“ "1 Μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περ.θωρυϊκό 

( 3 ), (ο) και («) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόιιενος 
δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και των βαλβίδων ασφαλείας 
θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 


212 434 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410(0 
θα είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση κατασκευασμένη από υλικά που δεν είναι εύκολα αναφλέξιμα. 

212 435 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ό) 

είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση, αυτή η μόνωση θα κατασκευάζεται από υλικά που δεν είναι εύκολα 
αναφλέξηια. 


212 436 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (Π 
μπορεί να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες που ανοίγουν αυτομάτως προς τα μέσα ή προς τα έξω υπό την 
επίδραση διαφοράς πίεσης μεταξύ 20 ΚΡ& και 30 Ι<Ρβ (0.2 Θβγ και 0.3 Ηηγ). 

212 437- 
212 439 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 440- 

212 449 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 450 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (8) 

,. ^ °^^ λ ' τ “ 1 ^ Τΐς , αρ? ί 1κές και πε Ρ ιοδικέ ί δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 
1 ΜΡβ (10 03Γ). Τα υλικά κάθε ενός από αυτά τα περιβλήματα θα δοκιμάζονται διά της ιιεθόδου που 
περιγράφεται στην Προσθήκη Β. Ιό. 

212 451 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 ( 6 ) 
έως (ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή 
τουλάχιστον 400 λΡ« (4 63 γ). 1 1 * 1 ' 


Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 151, περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 ( ά ) θα υποβάλλονται σε περιοδικές 
επιθεωρήσεις τουλάχιστον κάθε οκτώ έτη οι οποίες θα περιλαμβάνουν έλεγχο πάχους χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα όργανα. Για τέτοια περιβλήματα, η δοκιμή και ο έλεγχος στεγανότητας, για τα οποία 
γίνεται πρόβλεψη στο περιθωριακό 212 152, θα διενεργείται τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. 


212 452 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (0 
και (β) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση 
υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 


Προσθήκη ΙΜ& 


212 453- 
212 459 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


212 460 >2 Τ « ! ·Μην 

ανοίγετε κατά τη μεταφορά. Υπάκειται σε αυτογενή ανάφλεξη . 

ΛΓί *^ίϊί’“ΪΠΤ^Γ α-·.· «&. *- ··—- - 

νερό". 

Αυτά τα στοιχεία θα είναι σε εκίσημη γλιύσσα τηςχωΡ^ “ώοσΤ^εκτός 1 εάν προβλέπεται 

δΜ^ορετΐ^σΤη'ιχάν^μφωνίες**!) 1 » έ^υνσαναφθεί μεταξύ των χ.ορ,άν ίου αφορά η μεταφορά. 

2,1461 ^ν^^ 

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του περιβλήματος σε Κβ. 


212 462- 
212 469 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 470 (I) Υ>*ς των Iί° κα, 22» του περΛωρ^ού θα εόπ» 

αν; προστατευτικό μέσο, με νερό^σε ύψος^ Χ ’ Τ0 Π άν χρησιμοποιείται άζωτο ως 

πλήρωσης σε θερμοκρασία 60 Ο Ρΐ_ πλήρωσης σε θερμοκρασία 

προστατευτικό μέσο, ° ρ ΓΛ. ττΐ,,ηοόται ιιε άζωτο κατά τρόπο ώστε, ακόμα 

σπό την ατμοσφαιρική πίεση. Το περίβλημα θα 

είναι ερμητικά κλειστά V έτσι ώστε να μη σι.μβεί διαρροή αέριου. 


(2) Ακαθάριστα κενά περιβλήματα τα οποία περιείχαν 

περιθωριακού 2431. όταν παραδίδονται για μεταφορά: 


ύλες των 11° και 22° του 


είτε θα είναι γεμάτα με άζωτο είτε 

θα είναι γεμάτα με νερά σε ποσοστά άχι μικράτερο απά 96% και άχ, μεγαλύτερο απά 98% της 

επαρκή'πΜάηΐτα'αν^^ΐ^ικού'μέσοΰ^ώστε να ^^σΓαδύνα,η^ν^ξ,, τοι, νερού 
κατά τη μεταφορά το αντιφυκτ,κά μέσο θα είναι απαλλαγμένο απά «.αβρωιικη δρααη κα 
«ιτΛ* Ρ ιται σε αντίδραση με τον φώσφορο. 


ι Βλέπε υποσημείωση 


$/ 
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212 471 Περιβλήματα περιέχοντα ύλες των 31° έως 33° του περιθωριακού 243 1 και ύλες των 2° (η), 3° (&) και 
3 Ο) του περιθωριακού 2471 θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητάς 

δϊάστημα του 5% 6(1 *«Ραμένει κενό για ασφάλεια όποτε το υγρό είναι σε μέση θερμοκρασία 
όΟ Ο. Κατά τη μεταφορά, οι ύλες θα είναι κάτω από στρώμα αδρανούς αερίου, η πίεση μετρητή του 

οποίου δεν θα είναι μικρότερη από 50 ΙίΡε (0.5 1 >ηγ). Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά και 
τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το 212 430 θα είναι κλειδωμένα. Ακαθάριστα κενά περιβλήματα 
ό^δίδονσαι για μεταφορά θα είναι γεμάτα με αδρανές αέριο σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 50 

212 472 Για αιθυλοδιχλωροσιλάνιο, *ιεθυλοδιχλωροσιλάνιο και τριχλωροσιλάνιο του περιθωριακού 2471 |° ο 
βαθμός πλήρωσης δεν θα υπερβαίνει το 0.93 ή 0.95 ή 1.14 ανά λίτρο χωρητικότητας αντίστοιχα, εάν 
η πλήρωσή υπολογίζεται κατά βάρος. Εάν η πλήρωση υπολογίζεται κατ’όγκο, και για χλωροσιλάνια που 
δεν αναφέρονται ονομαστικά (ε.α.ο.) του περιθωριακού 2471, 1 ο βαθμός πλήρωσης δεν 0α υπερβαίνει 

το 85%. Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά Μ/ και τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το 
περιθωριακό 212 430 θα είναι κλειδωμένα. 

212 473 Περιβλήματα που περιέχουν ύλες του περιθωριακού 2401, 5° και 15°, δεν θα πληρούνται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 98% της χωρητικότητάς τους. 

212 474 Για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 2471 11° ( 3 ) , οι ύλες 0α καλύπτονται με 
αδρανές αέριο και τα πώματα σύμφωνα με το περιθωριακό 212 431 θα είναι κλειδωμένα. Περιβλήματα 
που περιέχουν άλλες ύλες του περιθωριακού 2471, 11° ( β ) δεν θα παραδίδονται για μεταφορά μέχρις 
ότου η ύλη στερεοποιηθεί εντελώς και καλυφθεί με αδρανές αέριο. 

Ακαθάριστα κενά περιβλήματα τα οποία περιείχαν ύλες του περιθωριακού 2471, 1 ]°(β) θα πληρούνται 
με αδρανές αέριο. Τα περιβλή^ιατα θα είναι ερμητικά κλειστά 1> . 

212 475 (1) Οπότε φορτώνονται ύλες του περιθωριακού 2431, !°(ύ), η θερμοκρασία των μεταφερομένων 
εμπορευμάτων δεν θα υπερβαίνει τους 60 °<2. 

(2) Επιτρέπεται μέγιστη θερμοκρασία φορτοισεως 80 °0 εφόσον προλαμβάνονται οι κηλίδες από το 
σιγοκάψηιο κατά την φόρτωση και τα περιβλήματα κλείνονται ερμητικά^. 

Μετά την φόρτωση, τα περιβλήματα θα πρέπει να πιέζονται (π.χ. με συμπιεσμένο αέρα) για έλεγχο της 
στεγανότητας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν συμβαίνει αποσυμπίεση κατά την μεταφορά. 

Πριν την εκφόρτωση, θα πρέπει να ελέγχεται εάν η πίεση εξακολουθεί να είναι άνω της ατμοσφαιρικής. 
Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα εισάγεται αδρανές αέριο στα περιβλήματα πριν την εκφόρτωση. 

212 476- 
212 499 


2 Βλέπε /οοίηοΐβ 8/ 

3 Βλ, υποσημείωση 1/ στο περιθωριακό 212 135. 
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ΚΛΑΣΗ 5.1. 03ΕΪΛΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΛΙΑ 

212 500- 
212 509 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση εμπορευματοκ,βωτίων-δεξαμενών) ορισμοί 

Χρήση 

2(2 510 Οε ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2501 μπορεί να μεταφέροντα, αε εμπορευματοκ,βώτ,α-δεξαμενές: 


(») 

0>) 


ύλες του 5' 


ύλες που έχουν καταχωρηθει στο γράμμα (») ή (δ) των 1“ εως 4 ', 11 , 13 , 16 , 17 , 2. και 
23°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση ή στην τετηγμένη κατάσταση 


(ο) υγρό νιτρικό αμμώνιο του 20° 

Λ , , ζ κ ιο ι ιο ηο 18°, 22° και 23 

(ό) ύλες που έχουν καταχωρηθει στο γράμμα (ε) των I ,1 , ’ 

μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση ή στην τετηγμένη κατάσταση 

<ε) ύλες σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή που έχουν καταχωρηθει στο γραμμα (Η) ή (ο) των 11 
13 ° έο)ς 19°, 21 0 έο^ς 27°, 29° έοις 31 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών των 11 0 έως 13 , 

στερεών αποβλήτων τ απορημένων στα προαναφερομενα 
βλέπε περιθοψιακό 51 111- 


16°, 18°. 79 °, 21° και 22° (ε). και 
είδη τον περιθωριακού 2501, 


212 511 Υλες των 9" (δ), 10“ (δ), 19“ (δ) ή 20“ ^ Ζ»" 

2,2 *">' - 6δ “ 

ικανοποιείται ότι αυτή η μεταφορά μπορεί να διενεργηΟεί με ασφάλεια. 


212 512- 
212 519 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 520 Περιβλήματα προορισμένα για τη |ΐεταφο[Λ των υλών ^υ αναφέ^ (10 ^ 

θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμοί) (βλέπε περιθωριακό ί\ίΐα ν-)] *· 

(πίεση ^ιετρητή). 

... ». ■<- -η '.ν . 5 

1° θα κατασκευάζονται από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης απο , Ώπ0 υ τα 

που δεν είναι δυνατό να προκαλέσει την αποσύνθεση του υπ ρ ξ 0/ πάγος 

σύμφωνα με το περιθωριακό 212 127 (2) δίνει υψηλότερη τιμή. 

2,2 522 Περιβλήματα προορ,ζόμενα γ,α τη 

θα σγεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό ζιζ ι ι η κ 
(πίεση μετρητή) Τα περιβλήματα θα κατασκευάζονται από ωστενιτ,κους χάλυβες. 


ΦΕΚ509 
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212 523 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υγρών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (ά) 
και Τ€ον κονιωδών ή κοκκιυδών υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό ^ 12 510 (ε) θα σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους ί της παρούσης Προσθήκης. 

212 524 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού τουλάχιστον 400 ΚΡε» (4 Θβγ) (πίεση μετρητή). 

212 525- 

212 529 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 530 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° (π), 3° (α) και 5° του περιθωριακού 2501 θα 
έχουν τα ανοίγματά τους επάνω από τη στάθμη επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, τα ανοίγματα 
καθαρισμού (ΓίδΙ Ηοίοχ) που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν 0α επιτρέπονται. 

Για διαλύματα περιέχσντα ποσοστό μεγαλύτερο από 60% αλλά όχι μεγαλύτερο από 70% υπεροξειδίου 
του υδρογόνου, θα επιτρέπονται ανοίγματα κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Σε αυτήν την 
περίπτωση το σύστημα εκκένωσης του περιβλήματος θα είναι εξοπλισμένο με δύο ανεξάρτητες μεταξύ 
τους συσκευές κλεισίματος συναρμολογημένες σε σειρά, η πρώτη με τη μορφή εσωτερικής δικλείδας 
ταχείας λειτουργίας, εγκεκριμένου τύπου, και η δεύτερη με τη μορφή βαλβίδας εκροής, μία σε κάθε 
άκρο του σωλήνα εκκένωσης. Κενό παρέμβυσμα (φλάντζα), ή άλλη συσκευή που παρέχει το ίδιο μέτρο 
ασφαλείας, θα τοποθετείται επίσης στο στόμιο κάθε εξωτερικής βαλβίδας εκροής. Η εσοπερική δικλείδα 
θα είναι τέτοια ώστε, εάν η σωλήνωση ξεβιδωθεί, η δικλείδα θα παραινεί εναηιένη με το περίβλημα και 
στην κλειστή θέση. Οι συνδέσεις με τα εξωτερικά στόμια σωληνώσεων των περιβλημάτων θα 
κατασκευάζονται από υλικά που δεν μπορούν να προκαλέσουν αποσύνθεση του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου. 


212 531 

212 532 Περιβλήματα προοριζό^ιενα για τη μεταφορά υπεροξειδίου του υδρογόνου ή υδατικών διαλυμάτων 
υπεροξειδίου του υδρογόνου του 1°, ή υγρού νιτρικού αμμωνίου του 20° του περιθωριακού 2501 θα 
είναι εξοπλισμένα στο άνω μέρος τους *ιε συσκευή κλεισίματος που θα σποτρέπει την ανάπτυξη 
υπερβολικής πίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, τυχόν διαρροή υγρού, και τυχόν εισδοχή ξένης 
ουσίας στο περίβλημα. Οι συσκευές κλεισίματος περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υγρού 
νιτρικού αμμωνίου του περιθωριακού 2501, 20°, θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποκλείουν 
απόφραξη των συσκευών από στερεοποιημένο νιτρικό αμμώνιο κατά τη μεταφορά. 

212 533 Οπου περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του περιθωριακού 2501, 
20°, είναι επενδεδυμένα με Οερμομονωτικό υλικό, το υλικό θα είναι ανόργανο και εντελώς απαλλαγμένο 
από αναφλέξιμες ουσίες. 

212534 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 0α είναι 
εξοπλισμένα με θερμομόνωση τηρώντας τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 234 (1). Εάν η 5ΑΟΤ του 
οργανικού υπεροξειδίου στο περίβλημα είναι 55 ή μικρότερη, ή το περίβλημα είναι κατασκευασμένο 
με αλουμίνιο, το περίβλημα θα είναι πλήρως μονωμένο. Το αλεξήλιο και οποιοδήποτε μέρος του 
περιβλήματος που δεν καλύπτεται από αυτό, ή η εξωτερική επένδυση πλήρους μονωτικής κάλυψης, θα 
είναι βαμμένα λευκά ή φινιρισμένα με στιλπνό μέταλλο. Το χρώμα θα καθαρίζεται πριν από κάθε 
διαδρομή και θα ανανεώνεται σε περίπτωση κιτρινίσματος ή φθοράς. Η θερμομόνωση θα είναι 
απαλλαγμένη από αναφλέξηιες ουσίες. 

212 535 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 0α είναι 
εξοπλισμένα με αισθητήρες θερμοκρασίας. 

212 536 (I) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 

θα είναι εξοπλυηιένα με βαλβίδες ασφαλείας και συσκευές εκτόνωσης με πίεση. 
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212 536 Συσκευές εκτόνωσης σε κενό μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται. Συσκευές εκτόνωσης με 
(συνεχ.) πίεση θα λειτουργούν σε πιέσεις καθοριζόμενες σύμφωνα τόσο με τις ιδιότητες του οργανικού 
υπεροξειδίου όσο και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της δεξαμενής. Λεν θα επιτρέπονται εύτηκτα 
στοιχεία στο σώμα του περιβλήματος. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 
θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο για να αποτραπεί η ανάπτυξη σημαντικής 
πίεσης μέσα στο περίβλημα από τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που εκλύονται σε 
θερμοκρασία 50 °0. Η χωρητικότητα και η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της βαλβίδας (των 
βαλβίδων) ασφαλείας θα βασίζεται στα αποτελέσματα των δοκιμών που καθορίζονται στο περιθωριακό 
212 541. Η πίεση στην αρχή της εκκένωσης δεν θα είναι εντούτοις σε καμία περίπτωση τέτοια ώστε να 
ήταν δυνατή η διαφυγή υγρού από τη βαλβίδα (τις βαλβίδες) εάν το περίβλημα ανατρεπόταν. 

(3) Οι συσκευές εκτόνωσης με πίεση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 μπορεί να είναι του τύπου ελατηρίου ή του τύπου 
εκρηγνυόμενου δίσκου, σχεδιασ^ιένες να εξαερώνουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς 
που αναπτύσσονται σε περίοδο περικύκλωσης από φωτιά όχι μικρότερη από μία ώρα (φορτίο 
θερμότητας 110 Κϊν/πι 2 ) ή αυτό-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης. Η πίεση στην αρχή της εκκένοκιης της 
συσκευής (των συσκευών) εκτόνωσης με πίεση θα είναι υψηλότερη από την αναφερόμενη στο (2) και θα 
βασίζεται στα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 541. Οι διαστάσεις 
των συσκευών εκτόνωσης με πίεση θα είναι τέτοιες ώστε η μέγιστη πίεση στο περίβλημα να μην 
υπερβαίνει ποτέ την πίεση δοκιμής του περιβλήματος. 

(4) Για περιβλήματα με μόνωση αποτελούμενη από πλήρη επένδυση προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511, η χωρητικότητα και η ρύθμιση των 
συσκευών εκτόνωσης με πίεση θα καθορίζεται υποθέτοντας απώλεια μόνωσης από ποσοστό 1% του 
εμβαδού της επιφάνειας. 

(5) Συσκευές εκτόνωσης στο κενό και βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο περιβλημάτων για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα είναι εφοδιασμένες με ανασχετήρες 
φλόγας εκτός εάν οι προς μεταφορά ύλες και τα προϊόντα αποσύνθεσής τους είναι μη αναφλέξιμα. Θα 
δίνεται η δέουσα προσοχή στην ελάττωση της ικανότητας εκτόνωσης που προκαλεί ο ανασχετήρας 
φλόγας. 

212 537- 
212 539 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 540 Εμπορευ^ιατοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του 
περιθωριακού 2501,20°, δεν θα εγκρίνονται για τη μεταφορά οργανικών υλών. 

212 541 Για την έγκριση τύπου περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 511, θα διενεργούνται δοκιμές: 

για να αποδειχθεί η συμβατότητα όλων των υλικών που κανονικά έρχονται σε επαφή με την 
ύλη κατά τη μεταφορά 

για να παρασχεθούν στοιχεία για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού των συσκευών εκτόνωσης με 
πίεση και των βαλβίδων ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και 

για να εξακριβωθούν τυχόν ειδικές απαιτήσεις αναγκαίες για την ασφαλή μεταφορά της ύλης. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιλαμβάνονται στην έκθεση για την έγκριση τύπου του 
περιβλήματος. 
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212 542- 
212 549 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 550 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (β), 
(1>) και (ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση όχι 
μικρότερη από 400 ΚΡλ (4 βοι·) (πίεση μετρητή). Περιβλήματα από καθαρό αλουμίνιο προοριζόμενα για 
τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2501, 1°, μπορεί να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές 
δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μόνον 250 ΙεΡβ (2.5 ββι·) (πίεση μετρητή). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (ά) 
και (β) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση 
υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 

212 551 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα 
υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
σύμφωνα με το περιθωριακό 212 524. 

212 552- 

212 559 


ΤΜΗΜΑ 6 . Επισήμανση 

212 560 Τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα επισημαίνονται με σφράγιση ή με άλλη παρόμοια μέθοδο στην 
πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 212 161 ή απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του 
περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι έτσι ενισχυμένα ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος: 

η χημική ονομασία με την εγκεκριμένη συγκέντρωση της σχετικής ύλης. 

212 561- 

212 569 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 570 Το εσωτερικό του περιβλήματος και όλα τα μέρη που είναι δυνατό να έλθουν σε επαφή }ΐε τις ύλες που 
αναφέρονται στα περιθωριακά 212 510 και 212 511 θα διατηρούνται καθαρά. Λιπαντικό που μπορεί να 
συνδυαστεί επικίνδυνα με τη μεταφερόμενη ύλη δεν θα χρησιμοποιείται για αντλίες, βαλβίδες ή άλλες 
συσκευές. 

212 571 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° (8), 2° (β) και 3° (β) περιθωριακού 2501 θα 
πληρούνται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 95% της χωρητικότητάς τους σε θερμοκρασία αναφοράς 15 
°0. Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2501, 20°, θα πληρούνται σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 97% της χωρητικότητάς τους, και η μέγιστη θερμοκρασία μετά την 
πλήρωση δεν θα υπερβαίνει τους 140 °(7 Σε περίπτωση μεταβολής χρήσεως, τα περιβλήματα και ο 
εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζονται ολοσχερώς από όλα τα υπολείμματα πριν και μετά την μεταφορά 
υλών του 20°. 

212 572 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα 
πληρούνται όπως καθορίζεται στην έκθεση δοκιμής για την έγκριση τύπου της δεξαμενής αλλά θα είναι 
γεμάτα σε ποσοστό όχι ^ιεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητάς τους. Τα περιβλήματα θα είναι 
απαλλαγμένα από προσμείξεις κατά την πλήρωση. 

212 573 Ο λειτουργικός εξοπλισμός όπως οι βαλβίδες και εξωτερικές σωληνώσεις περιβλημάτων προοριζόμενων 
για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 0α κενώνεται μετά την πλήρωση η 
εκκένωση της δεξαμενής. 


212 574- 
212 599 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.15 

ΚΛ ΑΣΗ 6.1. ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛ ΕΣ 
ΚΛΑΣΗ 6.2. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


212 600- 
212 609 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) - ορισμοί 
Χρήση 

212 610 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2601 μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: 
(λ) οι ονομαστικά καταχωρημένες ύλες στα 2° έως 4° 

(ύ) ύλες ταξινομημένες στο (δ) των 6° έως 13° με την εξαίρεση του χλωρομυρμηκικού 
ισοπροπυλεστέρα των 10°, 15° έως 17°, 20°, 22°, 23°. 25° έως 28°, 31° έως 36°, 41°, 44°. 
51°, 52°, 55°, 61°, 65° έως 68°, 71° έως 73° και 90°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση 

ή στην τετηγμένη κατάσταση' 

(ο) ύλες ταξινομημένες στο (ύ) ή (ο) των 11°, 12°, 14° έως 28°, 31 Ι> έως 36 Λ , 41°, 44°, 51° έοις 
55°, 57° έως 62°, 64° έο^ς 68°, 71° έως 73° και 90°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση ή 

στην τετηγμένη κατάσταση 

(ά) ύλες σε κοκκώδη ή κονιώδη μορφή ταξινομημένες στο (ύ) ή (ε) των 12°, 14°, 17°, 19°, 2! 
23°, 25° έως 27°, 32° έως 35°, 41°, 44°, 51° έως 55°, 57° έως 68°, 71° έως 73° και 90°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών τον 60° (ο), στερεών που περιέχουν τ οξικά υγρά τυν 65 0 (6) 

(χαρακτηριστικός αριθμός 3243) και στερεών υλών, σνμπεριλα/ιβανομενω ν των μειγμάτων (όποις 
παρασκευάσματα και απόβλητα) ταξινομημένων στο (ε) των διαφόρων ειδών, βλέπε το περιθωριακό 61 
111 . 

(2) Υλες του περιθωριακού 2651, 3° και 4° μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια- 
δεξαμενές. 


212611- 
212 619 


ΤΜΗΜΑ 2 , Κατασκευή 

212 620 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610(1) (α) θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡε 
(15 &8 γ) (πίεση μετρητή). 

212 621 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 

212 610 (1) (6) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη 
από | .0 ΜΡε (10 Ββγ) (πίεση μετρητή). 

212 622 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά των υλών που αναφέρονται στα περιθωριακά 

212 610(1) (ο) και 212 610(2) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 
(2)] όχι μικρότερη από 400 λΡ* (4 ύετ) (πίεση μετρητή). Περιβλή^ιατα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
χλωροοξικού οξέος τσυ 24°(6) του περιθωριακού 2601 θα είναι εφοδιασ>ιένα με σμάλτο ή ισοδύναμη 
προστατευτική επίστρωση εάν το υλικό του περιβλήματος προσβάλλεται από το χλωροοξικό οξύ. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Β.11> 

212 623 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των κονιωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 610 (1){<1) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους 1 της παρούσης 
Προσθήκης. 


212 624- 
212 629 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 630 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 610(1) (η) και(Ε) θα είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη 
στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλή^ιατα θα μπορούν να κλείνονται ερμητικά / και τα 
κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. Τα ανοίγματα καθαρισμού (ΠδΙ 
Ηοΐεχ) που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται εντούτοις για περιβλήματα 
προοριζόμενα για την μεταφορά διαλυμάτων υδροκυανικού οξέος του 2°. 

212 631 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610(1) 
(ς) και (ό) και (2) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Τα περιβλήματα 0α 

, 24 / 

μπορούν να κλείνονται ερμητικά . 

212 632 Εάν περιβλήματα είναι εξόπλισαν» με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος 
μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι 
τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 


212 633- 
212 639 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 640- 

212 649 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 650 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 610(1) (»), φ) και (ε) και (2) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 λΡο (4 Ββτ). 

212 651 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 610 (Ι)(<1) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 


212 652- 
212 659 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


212 660- 

212 669 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 


ύ/ 

1 Βλέπε υποσημείθ)ση . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.1& 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 670 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά υλών του 3° του περιθωριακού 2601 δεν θα πληρούνται σε 
βαθμό μεγαλύτερο από 1 Κβ ανά λίτρο χωρητικότητας, 

212 671 Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά ' κατά τη μεταφορά. Τα κλεισίματα περιβλημάτων 
προοριζόμενοιν για τη {ΐεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610 (1) (η) και (ο) θα 
προστατεύονται με κλειδωμένα πώματα. 

212 672 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 610 δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων 
κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 


212 673- 
212 679 

ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 


212 680 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που προορίζονται για την μεταφορά υλών των 6°, 8°, 9°, 10 ,13 , 15 , 
16°, 18°, 20°, 25° ή 27° του περιθωριακού 2601, κατασκευασμένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 
σύμφωνα με τΙς απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης που ίσχυαν έως εκείνη την ημερομηνία, αλλά που δεν 
είναι παρ'όλα αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1995, μπορούν να 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 1999. 


212 681- 
212 699 


2 Βλέπε/οοίηοίβ 8/. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Β.Η) 

ΚΛΑΣΗ 7. ΡΑΛΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ 


212 700- 
212 709 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) - ορισμοί 
Χρήση 

212 710 Υλικά του περιθωριακού 2704, Πίνακες 1, 5, 6, 9, 10 και 11, εκτός από εξαφθοριούχο ουράνιο, μπορούν 
να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κατάλληλου 
πίνακα στο περιθωριακό 2704. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για εμπορενματοκφώτια-δεξαμενές 

σχεδιασμένα ως συσκενασίες Τύπον Λ ή Τύπον Β. 


212 711- 
212 719 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 720 Βλέπε περιθωριακό 3736. 

212 721- 
212 729 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη Εξοπλισμού 

212 730 Τα ανοίγματα εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών για τη μεταφορά υγρών ραδιενεργών υλικών ( θα 
είναι επάνω από τη στάθμη του υγρού. Τα τοιχώματα του περιβλήματος δεν θα έχουν σωληνώσεις ή 
συνδέσεις σωληνώσεων κάτω από τη στάθμη του υγρού. 

212 731- 
212 739 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 740 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού δεν Οα εγκρίνονται 
για την μεταφορά οποιοσδήποτε άλλης ύλης. 

212 741- 
212 749 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 750 Τα περιβλήματα θα υποβάλλονται αρχικά και περιοδικά σε δοκιμή υδραυλικής πίεσης σε πίεση 
τουλάχιστον 265 ΙςΡα (2.65 Ηπτ), (πίεση μετρητή). 

Παρά τις διατάξεις του περιθωριακού 212 151 η περιοδική εσωτερική επιθεώρηση μπορεί να 
αντικαθίσταται από πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. 


3 Βλέπε υποσημείωση ^, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.1Ι) 


212 751- 
212 759 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 760 Επιπλέον, το σύμβολο του τριφυλλιού που περιγράφεται στο περιθωριακό 2705 (5), θα επισημαίνεται με 
σφράγιση ή με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο στο μέρος που περιγράφεται στο 
περιθωριακό 212 160. Η επισήμανση τριφυλλιού μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας στα τοιχώματα του 
ίδιου του περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι έτσι ενισχυμένα ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος. 

212 761- 

212 769 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία - . 

212 770 Ο βαθμός πλήρωσης σύμφωνα με το περιθοιριακό 212 172, στη θερμοκρασία αναφοράς των 15 δεν 
θα υπερβαίνει το 93% της χωρητικότητας του περιβλήματος. 

212 771 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές στα οποία έχει μεταφερθεί ραδιενεργό υλικό δεν θα χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά άλλων υλών. 


212 772- 
212 799 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Β.11> 

ΚΛΑΣΗ 8. ΛΪΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

212 800- 
212 809 


ΤΜΗΜΑ I. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) - ορισμοί 
Χρήση 

212 810 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 280! μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβοιτια-δεξαμενές: 
(β) ύλες ονομαστικά καταχωρημένες στα 6° και 14° 

(ύ) ύλες ταξινομημένες στο (β) των 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52° 
έως 56°, 64° έως 68°, 70°, 72° έως 76°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση ή στην 
τετηγμένη κατάσταση - . 

(ο) ύλες του 15° ή ταξινομημένες στο (Η) ή (ο) των 1° έως 5°, V, 8° 10°, 12°, 17°, 31° έως 40°, 
42° έως 47°, 51° έως 56°, 61° έ.ως 76°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση ή στην 
τετηγ^ιένη κατάσταση 

(ιΙ) ύλες σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή ταξινομημένες στο (ί>) ή (ο) των 9°, 11°, 13°, 16°, 31°, 
34°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 68°, 69°, 71°, 73° και 75°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα θειικού μολίβδον του !° β), υλών του 13° β), και των 

στερεών κου χέρι έχουν διαβρωτικό υγρό του 65 0 β) με χαρακτηριστικό αριθμό 3244 και στερεών υλών, 
συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων (όχως παρασκευάσματα και απόβλητα), ταξινομημένες στο (ο) 
των διαφόρων ειδών, βλέπε το περιθωριακό 81 ΙΙί. 

212 811 - 

212819 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 820 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών ονομαστικά καταχωρημένων στα 6° και !4° θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127(2)] όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡβ 
(21 6βγ) (πίεση ^ιετρητή). Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° θα είναι 
εφοδιασμένα με επίστρωση μολύβδου όχι μικρότερη από 5 σιτη σε πάχος, ή με ισοδύναμη επίστρωση. Η 
απαίτηση της Προσθήκης Β.ΐά θα έχει εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή συγκολλημένων 
περιβλημάτων, προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών του 6®. 

212 821 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (ύ) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡβ 
(10 1>λγ) (πίεση μετρητή). 

Οπου η χρήση αλουμινίου είναι αναγκαία για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού 
οξέος του 2° (β), τέτοια περιβλήματα θα κατασκευάζονται από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης 
από 99.5% ακόμη και όπου η πίεση υπολογισμού κατά το περιθωριακό 212 127 (2) δίνει υψηλότερη 
τιμή, το πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 15 ιυηι. 

212 822 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 1 <Ρβ 
(4 6βγ) (πίεση μετρητή). 

Εάν τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο, το πάχος του τοιχώματος δεν 
χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 γπγπ ακόμη και όπου η πίεση υπολογισμού κατά το περιθωριακό 
212 127(2) δίνει υψηλότερη τιμή. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Η. Π) 

212 823 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των κονιωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 810 (ά) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους! της παρουσης 
Προσθήκης. 


212 824- 
212 829 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 830 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών των 6°, Τ και 14" θα είναι 
επάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα 
διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρου. Επιπλέον, 
τα ανοίγματα καθαρισμού (ΠδΙ ΗοΙβδ) που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται. 
Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα μπορούν να κλείνονται ερμητικά ί και τα κλεισίματα θα μπορούν 
να προστατεύονται με πώμα που κλειδώνει. _ . 

212 831 Περιβλήιιατα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (Η), 
(ο) και {&) με εξαίρεση των υλών του 7°, μπορεί να είναι επίσης του τύπου εκκένωσης απο τον πυθμένα. 


στο 


212 832 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 

περιθωριακό 212 810(1)) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος 
δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και τη βαλβίδας ασφαλείας 
θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

212 833 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου του θείου του Γ ί») θα είναι Οερμομονωμένα 
και εξοπλισμένα με συσκευή θέρμανσης στο εξωτερικό μέρος. 

212 834 Περιβλήματα και ο λειτουργικός εξοπλισμός αυτών προοριζομενα για μεταφορά διαλυμάτων 
υποχλωριωδών αλάτων του 61° θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποτρεπουν την εισδοχή ξένης ουσίας, τη 
διαρροή υγρού ή τυχόν ανάπτυξη επικίνδυνης υπερβολικής πίεσης μέσα στο περίβλημα. 

212 835- 

212 839 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 840- 

212 849 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 850 Περιβλήιιατα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 6° 0α υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές 
δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 1.0 ΜΡε <101*0 και εκείνα που χρίζονται 
για τη μεταφορά υλών του 7° θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης 
σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 ΚΡβ (4 &3γ). 


Τα υλικά κάθε συγκολλημένου περιβλήματος προοριζόμενου για τη μεταφορά υλών του 6 ε 
δοκιμάζονται με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Προσθήκη Β. 1(1. 


θα 


212 851 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° ή των υλών που αναφέρονται 
στο^ριθωριακό2η 810 (δ) κα. (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδ Ρ αυ ^ 
σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 λΡ» <4 Ι*γ). Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης για περιβλήιιατα 
προοριζόμενο γνΓτη μεταφορά τριοξειδίου του θείου του 1° (·) θα επαναλαμβάνεται κάθε δυόμισι χρονιά. 


* Βλέπε οποσημείωση 
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212 851 Περιβλήματα κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και προ οριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού 
(συν.) οξέος του 2° (ε) χρειάζεται να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε 
πίεση μετρητή μόνον 250 ΚΡε (2.5 ύβε). 

Η κατάσταση της επίστρωσης περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών του 14° θα 
επιθεωρείται κάθε έτος από ειδικό εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, ο οποίος θα επιθεωρεί το 
εσωτερικό του περιβλήματος. 

212 852 Περιβλήματα προσριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (ό) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές στην πίεση υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα 
στο περιθωριακό 212 123. 


212 853- 
212 859 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 860 Περιβλήματα προοριζό*ιενα για τη μεταφορά υλών των 6° και 14°, θα φέρουν, επιπλέον των στοιχείων 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 160, την ημερομηνία (μήνας, έτος) της πιο πρόσφατης 
επιθεώρησης της εσωτερικής κατάστασης. 

212 861 Περιβλήματα προσριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς τριοξειδίου του θείου του 1° (π) και ύλες των 6° 
και 14° θα αναγράφουν επιπλέον, στην πινακίδα που αναφέρεται στο περιθωριακό 212 160, το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης σε του περιβλήματος. 

212 862- 
212 869 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 870 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη ^ιεταφορά αδρανούς ή σταθεροποιημένο τριοξειδίου ίου θείου του 
Γ (π) δεν θα πληρούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 88% της χο>ρητικότητάς τους εκείνα που 
προορίζονται για τη μεταφορά υλών του 14° θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο από 88% και όχι 
μεγαλύτερο από 92% της χωρητικότητάς τους ή σε 2.86 ^ ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Για την μεταφορά 1829 τριοξειδίου του θείου, καθαρότητας 99.95% και άνω, χωρίς αναστολέα, η 
θερμοκρασία της ύλης θα πρέπει να διατηρείται στους 32.5°€ και άνω. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 6° δεν θα πληρούνται κατά περισσότερο από 
0.84 Ι<£ ανά λίτρο χωρητικότητας. 

212 871 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 6°, Τ και 14° θα είναι ερμητικά κλειστά / [βλέπε 
περιθωριακό 212 127 (2)] κατά τη μεταφορά και τα κλεισίματα θα προστατεύονται με πάηιατα που κλειδώνουν, 

212 872- 
212 879 

ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

212 880 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 3°, 12°, 33°, 40° ή 

54° του περιθωριακού 2801, κατασκευασμένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης που ίσχυαν έως εκείνη την ημερομηνία, αλλά που δεν είναι 
παρ'όλα αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1995, μπορούν να 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 1999, 

212 881- 
212 899 


5 Βλίτα: υπσση/ιείωοη 


5 / 
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ΚΛΑΣΗ 9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

212 900- 
212 909 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίιον-δεξαμενών) ορισμοί 
Χρήση 

212 910 Ύλες του 1°, 2°(Η), ! Ρ(ο), 12°(ε), 20°(ς), 3!°(ο) έως 35°(ο) ή 2211 πολυμερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα 
του 4°(ο) του περιθιοριακού 2901 μπορούν να μεταφέρονται σε εμπορευματοκφοπια-δεξαμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χύμα μεταφορά υλών του 4°(α), 12°(ο), 20°(ο), 2Γ(ύ), 31°, 32° ή 35 τον 

περιθωριακού 2901, βλ. περιθωριακό 91 111. - 


212 911- 
212 919 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή. 


212 920 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του Ρ, 2°(β), 11°(ο), 12 (ο),.20 (ε), 31 έως 35 
ή 2211 πολυμερικών σ£ιιρ.δίων, επεκτάσιμων, του 4°(ε) του περιθωριακού 2901 θα σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 


212 921 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού 
[βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)1 όχι μικρότερη από 400 λΡε (4 δει) (πίεση μετρητη), 


212 922- 
212 929 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 


212 930 Περιβλήματα προοριζίηιενα για τη μεταφορά υλών των 1 0 
Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 
4°(ς) θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδα ασφαλείας. 


και 2° Οα μπορούν να κλείνονται ερμητικά Λ 
2211 πολυ^ιερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα του 


212 931 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των I και 2 είναι^' Γ/ Ζ.ήέτ σ/του 
ασφαλείας. Οα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τις βαλβίδες. Η διευθέτηση ™ 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε να ,κανοπο.ε. τηι αρμόδια 

αρχή· 

212 932 Περιβλήματα που προορίζονται γ,α την μεταφορά υλών του 20°(ο) θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με 
οΙρμοΧση. Μπορούν επίσης να είναι εξοπλισμένα με συσκευές απελευθέρωσης π εσ,,ς που ™ 
ανοίγουν αυτομάτως προς τα ,ιέσα ή προς τα έξω υπό την επίδραση διαφοράς πίεσης μεταξύ 20 

Η θερμομόνωση που είναί σε άμεση επαφή με το περίβλημα που προορίζεται για την' 
του 20° (ο) θα πρέπει να έχει θερμοκρασία ανάφλεξης τουλάχιστον κατά 5 Μ 1 ! 'Ρ 

μέγιστη θερμοκρασία για την οποία είναι σχεδιασμένο το περίβλημα. 


Βλέπε υποσημείωση 
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Προσθήκη 13.1 Η 

212 933 Το σύστημα εκφόρτισης από τον πυθμένα περιβλημάτων που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 
20° (ο) μπορεί να αποτελείται από εξωτερικό αγωγό με ατμοφράκτη εάν είναι κατασκευασμένος από 
^ιεταλλικό υλικό που υπόκειται σε παραμόρφωση. 

212 934- 
212 939 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 940- 

212 949 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 950 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 2° θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές 
δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση τουλάχιστον 400 ΚΡε (4 βω) (πίεση μετρητή). 

212 951 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 1 2°(ί>), 11 °(α), 12°(ο), 20°(ο), 31 ° έως 35° 

ή 2211 πολυμερικά σφαιρίδια, επεκτάσιμα, του 4°(ο) του περιθωριακού 2901 θα υπόκεινται στις αρχικές 
και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού που χρησιμοποιείται στο σχεδίασμά 
τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 


212 952- 
212 959 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 960 Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 20° (ο) θα πρέπει να φέρουν και στις δύο 
πλευρές, επιπλέον των σημάτων που καθορίζονται στο περιθωριακό 212 161, το σήμα που 

αναπαρίσταται στην Προσθήκη Β.7. 

212 961- 

212 969 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

2 

212 970 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη |.ιεταφορά υλών των 1 0 και 2° θα είναι ερμητικά κλειστά > κατά τη ^ιεταφορά. 

212 971 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° δεν θα 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 

212 972- 
212 979 


ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

212 980 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που προορίζονται για την μεταφορά υλών του 20° του περιθοιριακού 
2901, κατασκευασμένα πριν την 1η ϊανουαρίου 1997, που όμως δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις 
που ισχύουν από 1ης ϊανουαρίου 1995, μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2006. 

212 981- 
212 999 


0 / 

V Βλέπε υποσημείωση . 



Προσθήκη Β.ΐο 


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 

ΕΝΙΣΧ'ΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η παρούσα Προσθήκη έχει εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές και 

αποσυναρμολογούμενες δεξτηιενές δεν έχει εφαρμογή σε οχήματα συστοιχιών, σε εμπορευματοκψωτια- 
δεζαμενές, ή σε δοχεία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για δοχεία, βλέπε τις απαιτήσεις που τα αφορούν στο Παράρτημα Α (κόλα). 


213 000- 
213 009 


ΤΜΗΜΑ 1. 


Γενικές διατάξεις *ου αφορούν τ η χμή«η και κατασκευή σταθερών και 
αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σύμφωνα με τ,ς διατάξεις το» περιθωριακοί, 10 121 (2) η μεταφορά εκ,κίνδυνων όλων 
σε σταθερές ή οχοσυναρμολογούμενες δεξαμενές κατασκευασμένες αχό εν,αχυμένα πλαστικά "**™“Ι* 
τιςαχαιχήσεκ της χαρούσηςίΐροσθήκης εχιτρέχεται μόνο όχου ηχρηση τέτοιων δεξιή,ενων για εκείνες τις 
ύλες εγκρίνεται ρητά νπό το περιθαιριακό 2]3 010. 


Χρήση 

113 010 Οι ακόλουθες όλες μπορεί να μεταφέροντα, αε δεξαμενές από εν,«χυμένο πλαστικό σύμφωνα με τ,ς 
διατάξεις της παρούσης Προσθήκης: 

(„) αργό πετρέλαιο κα, άλλα ακατέργαστα έλαια πτητικά προϊόντα από την απόσταξη του αργού 
πετρελαίου και των λοιπών ακατέργαστων ελαίων του 3° (Ο) της Κλάσης 3 

(0) ημιβαρέα προϊόντα από την απόσταξη πετρελαίου κα, άλλων ακατέργαστων ελαίων του 31»(ο) 
της Κλάσης 3 

(ο) πετρέλαια θερμάνσεως και πετρέλαια ντίζελ του 3 Γ (ο) της Κλάσης 3 

«,) υδατικά διαλύματα υπεροξεώίου του υδρογόνου του I” (ί>) κα, (ο) κα, διαλύματα του 11" (6) της 

Κλάσης 5.1 

(,) ύλες των 1 9 (0) κα, (ε), 2 ° (6), 5°, 8° (6) κα, (ο), 17° (ε). 42°, 43° (ο) κα, 61“ της Κλάσης 8. 

213 011- 
213 099 


Κατασκευή 

213 100 Οι δεξαμενές θα συμφωνούν με τις ακόλουθες απαιτήσεις της Προσθήκης Β.1«: 

(|) Γενικές διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές που χρησιμοποιούνται γ,α μεταφορά υλών όλων των 
κλάσεων: 


Περιθωριακά211 120 (4), (5) κα, (6) 21! 121 211 122 211 124 211 126 2Ι ' Ι27(7) 

211 128 211 130 211 132 211 140 211 150 έως 211 154 211 160 και 211 161 211 171 211 

172 (1) και(2) 211 173 έως 211 178. 
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Προσθήκη Β.Ιο 

213 100 (2) Διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για μεταφορά υλοιν της 
(συνεχ.) Κλάσης 3: Περιβλήματα εξοπλισμένα |ΐε συσκευή εξαερισμού που δεν μπορεί να κλειστεί και 
προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 55 °0 
θα έχουν φλογοπαγίδα στη συσκευή εξαερισμού. 

Η δοκιμή στεγανότητας και η εσωτερική επιθεώρηση θα γίνονται κάθε τρία έτη. 

(3) Ειδικές διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές χρησιμοποιούμενες για τη μεταφορά υλών της 
Κλάσης 5.1: περιθωριακό 211 532. 


(4) Διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές χρησιμοποιούμενες για μεταφορά υλών της Κλάσης 8: 
περιθωριακό 21 1 834. 


213 101 Τα τοιχώματα της δεξαμενής δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα του υλικού που να προκαλούν 
ελάττωση της ασφάλειας. 

213 102 Τα τοιχώματα της δεξαμενής πρέπει να έχουν αντοχή διάρκειας στις μηχανικές, θερμικές και χημικές 
καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται. 

Ανοίγματα δεξαμενών 

213 103 (1) Όπου η δεξαμενή έχει ένα ή περισσότερα ανοίγματα εκκένωσης κάτω από τη στάθμη του υγρού, 
τυχόν σωλήνας ή βαλβίδα εφαρμοσμένη σε άνοιγμα ή ανοίγματα αυτού του είδους θα προστατεύονται 
είτε τοποθετούμενα σε εσοχή στο περίβλημα της δεξαμενής είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο εγκεκριμένο 
από την αρμόδια αρχή και παρέχον ισοδύναμη προστασία. 

(2) Η χρήση βιδωτών βυσμάτων απαγορεύεται αυστηρά. Οι βαλβίδες θα ανήκουν σε υπόδειγμα 
εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. 

(3) Τα ανοίγματα πλήρωσης θα κλείνονται με ερμητική συσκευή. Εάν η συσκευή προεξέχει προς το 
έξω μέρος του περιβλήματος της δεξα^ιενής θα προστατεύεται με πώμα ικανό να αντέχει στρεπτικές 
καταπονήσεις λόγω τυχαίας ανατροπής της δεξαμενής. 

213 104- 
213 119 


ΤΜΗΜΑ 2. Υλικά «ου χρησιμοποιούνται για τα τοιχώματα της δεξαμενής 
213 120 Τα τοιχώματα των δεξαμενών μπορεί να κατασκευάζονται από τα ακόλουθα υλικά: 

(1) Συνθετική ρητίνη 

μη-κορεσμένες ρητίνες πολυεστέρα 
εποξειδικές ρητίνες 

άλλες ρητίνες με παρόμοια χαρακτηριστικά, εφ'όσον καταδεικνύεται η ασφάλεια του 
τοιχιίηιατος. 


Προσθήκη Β.ΐε 


213 120 (2) Ενισχύσεις με ίνες 

( '™ νεΧ ' ) -^,γ,κΛ,ο* (γυαλί τύπων Ε κα,€) */ με κατάλληλο επίχρισμα, παραδείγματος χάρ,ν με βάση σιλανίοι. 

ή παρόμοια προϊόντα. Οι ίνες γυαλιού μπορεί να χρησιμοποιούνται στη μορφή κομμένων η μη ινωι 
περιλαμβανομέναιν προεντεταμένων συνεχών ινών ή νημάτων, φαβών, φαβών επιφάνειας η υφάσματος. 

(3) Πρόσθετα 

Πρόσθετα απαραίτητα για τη μεταχείριση ρητινών, παραδείγματος χόριν, κατα λυτές, 
επιταχυντές, μονομερή, σκληρυντικά, Οιξοτροπικές ύλες, σύμφωνα με οδηγίες του 
κατασκευαστή της ρητίνης. 

(Μ Διαλυτικά, φυσικές χρωστικές ύλες, τεχνητές χρωστικές ύλες και άλλα προϊόντα που 
βοηθούν να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες, παραδείγματος χάριν. την αύξηση τη-, 
αντιστάσεως στη φωτιά, εφ'όοον δεν προκαλούν μείωση στην ασφαλεία χρησευκ; των 
τοιχωμάτων της δεξαμενής. 


213 12!- 
213 129 


213 130 


213 131 


213 132 


ΤΜΗΜΑ 3. Λομή των τοιχωμάτων της δεξαμενής 


213 133 


Η εξωτερική επιφανειακή στρώση των τοιχωμάτων της δεξαμενής πρέπει να αντέχει σε ατμοσφαιρικά 
φαινόμενα και επίσης σε σύντομη επαφή με την προς μεταφορά ι>λη. 

Τα τοιχώματα της δεξαμενής και των σφραγισμένων αρμών πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
μηχανικής αντίστασης που αναφέρονται στο Τμήμα 4. 

Η εσωτερική επιφανειακή στρώση των τοιχωμάτων πρέπει να αντέχει στις διαρκείς επιδράσεις της προς 
~ά?λης Η στρώση αυτή πρέπει να κατασκευάζεται από εν,σχυμένη ρητίνη με ελάχιστο πάχος 
ΓιτιγΓοι ίνες που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να ελαττώνουν την χημική στάση Τ ^ οτρωσης. ι 
εσωτερικό μέρος τμήσης πρέπε, να είνα, πλούσιο σε ρητίνες και να έχε, ελάχιστο πάχος 0.2 ηιαι. 

Οι απαιτήσεις που αναλύονται στα περιθωριακά 213 140 (6) κ«, 213 142 (2) του Τμήματος 4 πρέπει να 
ικανοποιούνται. 

Τα τελειωμένα τοιχώματα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναλύονται στο 
περιθωριακό 213 140 (3) του Τμήματος 4. 


213 134 Το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος θα είναι 

- 3.5 ηίΓη εάν η χωρητικότητα της δεξαμενής δεν υπερβαίνει τα 3 ιυ 

- 5 .0 που εάν η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι μεγαλύτερη απο 3 ην 


213 135- 
213 139 


Ιί 


Το γυαλί των τύπων 


Ε και Ο ορίζεται στον Πίνακα 1. 


ΦΕΚ509 
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Προσθήκη Π.Ιο 

ΤΜΗΜΑ 4. Μέθοδοι δοκιμής και απαιτούμενες ποιότητες 
Δοκιμές και ποιότητες που απαιτούνται για υλικά για την πρότυπη δεξαμενή 
213 140 (1) Λήψή δειγμάτων 

Τα δείγματα που απαιτούνται για τη δοκιμή πρέπει όπου είναι δυνατό να λαμβάνονται «πό τα τοιχώματα 
της δεξαμενής. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιούνται κομμάτια που προέρχονται από την 
κατασκευή ανοιγμάτων, κ.λπ. 

(2) Ποσοστό ίνσς γυαλιού 

Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στην Υπόδειξη 150 Κ1172 
1970. 

Το περιεχόμενο γυαλιού με ίνες του δείγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 25% και μικρότερο από 
75% κατά βάρος. 

(3) Βαθμός πολυμερισμου 

(») Τοίχωμα σε ρητίνες πολυεστέρα 

Το κατάλοιπο περιεχόμενο στυρενίου μπορεί να μην είναι άνω του 2%, υπολογισμένο επί 
της ολικής ποσότητας ρητινών. Η δοκιμή θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλη μέθοδο 

(Η) Τ οίχωμα σε εποξειδικές ρητίνες 

Το εκχύλισμα ακετόνης μπορεί να μην είναι περισσότερο από 2% υπολογισμένο επί της 
ολικής ποσότητας ρητινών. Η δοκιμή θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλη μέθοδο 

(4) Καγιπτική και εφελκνστική αντοχή 

Οι μηχανικές ιδιότητες πρέπει να καθορίζονται: 

για το περίβλημα, στην αξονική και την περιφερειακή διεύθυνση 

για τα άκρα και τα τοιχώματα των διαμερισμάτων, σε κάθε διεύθυνση. 

Εάν οι κύριες διευθύνσεις του οπλισμού δεν συμπίπτουν με την αξονική και περιφερειακή διεύθυνση 
(παραδείγματος χάριν στην περίπτωση διαξονικής περιέλιξης), η αντοχή πρέπει να καθορίζεται στις 
κύριες κατευθύνσεις του οπλισμού και να υπολογίζεται για την αξονική και την περιφερειακή διεύθυνση 
εφαριιόζοντας τον ακόλουθο τύπο: 


2/ Η μέθοδος που προβλέκεται στην προδιαγραφή Ώ1Ν 16945 του Ιουνίου 1969, πιψάγραφος 6.4.5. 
θεωρείται κατάλληλη. 

* Η μέθοδος που προβλέπεται στην προδιαγραφή ΟΙΝ 16945 του Ιουνίου 1969, ταφάγραφος 6.4.2. 
θεωρείται κατάλληλη. 
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Προσθήκη Β.ΐο 

213 140 Εφελκυστική 

(συνεχ.) 


σ Τ,ε “ 

2 σ χ η 5ΐπ 2 α 

Τ = εφελκυστική 



ο = περιφερειακή 

σ Τί “ 

2 σ τ η 005 α 

& = αξονική 

Κα^ιπτική 



II 

Ο 

# 2 

2 σ ρ η 5ΐη α 

Η = ελικοειδής 



Ρ = καμπτική 

Ο Ρ,* *' 

2 

2 σ ρ η 008 α 

= προτιμησιακή γωνία περιέλιξης 


Η αντοχή πρέπει να δοκιμάζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο έγγραφο 
1ΕΟ/Τ€61ΛλΌ2/ΤΟ "Δοκιμές σε πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί" Νο. 4 του Φεβρουάριου 1971. 

Η καμπτική αντοχή πρέπει να δοκιμάζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στην Υπόδειξη 
180/Τ061 Νο. 1540 του Απριλίου 1970. 

Απαιτήσεις 

Οι νέες δεξαμενές πρέπει να έχουν τους ακόλουθους συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσεως: 

συντελεστής ασφαλείας για στατική φόρτιση: 7.5 
συντελεστής ασφαλείας για δυναμική φόρτιση: 5.5 

Οι τιμές επιτάχυνσης που πρέπει να εφαρμόζονται στον υπολογισμό του δυναμικού φορτίου είναι οι 
ακόλουθες: 

2 £ στην κατεύθυνση κίνησης 
ί £ σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση κίνησης 
! £ κατακόρυφα προς τα άνω και 
2 £ κατακόρυφα προς τα κάτω. 

Καθώς τα χαρακτηριστικά φύλλου ενισχυμένου πλαστικού μπορεί να ποικίλλουν αναλόγοις της 
κατασκευής του, δεν προβλέπονται ελάχιστες τιμές για την καμπτική και εφελκυστική αντοχή για 
φορτία: 

Α « β σ Τ όπου σ τ είναι η εφελκυστική αντοχή κατά τη θραύση 

Β = ε 2 σρ όπου σ ρ είναι η καμπτική αντοχή κατά τη θραύση 

όπου € είναι το πάχος του τοιχώματος. 

Οι ελάχιστες τιμές για τις δυνάμεις Α και Β είναι: 

Γ ια κάμψη: 

χωρητικότητα δεξαμενής < 3 πι 3 

Β = 600 


περιφερειακή διεύθυνση 
αξονική διεύθυνση 


Β 


300 όβΝ 
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Προσθήκη ΒΛς 

213 140 χωρητικότητα δεξαμενής > 3 πι 3 

(συνεχ.) 


περιφερειακή διεύθυνση 

Β 

600 (ΙδΝ 

αξονική διεύθυνση 

Β 

600 03Ν 

Γ ια εφελκυσμό: 



περιφερειακή διεύθυνση 

Α 

100 όβΝ/ιυπι 

αξονική διεύθυνση 

Λ 

70 άβΝΛηιτι 


Το μέτρο ελαστικότητας Ε για την κάμψη μετράται στους -40 °0 και στους +60 °α Οι δύο τιμές δεν 
μπορεί να διαφέρουν κατά περισσότερο από 30% από την τιμή που λαμβάνεται στους 20 °0. Η 
συμπεριφορά του υλικού του τοιχώματος κατά εφελκυστική δοκιμή που διαρκεί περισσότερες από I 
000 ώρες. 


σ Τ 

Η τάση δοκιμής είναι:_ 

7,5 

ει οοο 

Κατά τη δοκιμή ο συντελεστής Κ ~ _ εν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1.6 

εο 


εο - επιμήκυνση του φορτωμένου δείγματος στην αρχή της δοκιμής 

ε ι οοο = επιμήκυνση του φορτωμένου δείγματος στο τέλος της δοκιμής 

(5) Κρουστική συμπεριφορά 
(β) Φύση της δοκιμής 

Η κρουστική συμπεριφορά καθορίζεται σε δείγμα φύλλου που αντιστοιχεί στο δομικό υλικό 
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της δεξα^ιενής. Η δοκιμή διενεργείται με ρίψη 
μάζας χάλυβα 5 Ιί$ επάνω στην επιφάνεια του φύλλου που αντιστοιχεί στην εξωτερική 
επιφάνεια της δεξαμενής. 

(&) Μηχανισμός 

Ο μηχανισμός αποτελείται από μάζα χάλυβα 5 1<£, συσκευή καθοδήγησης για αυτί) τη μάζα 
και φέρουσα βάση του δείγματος. Γενικό διάγραμμα του μηχανισμού δίνεται στο σχήμα 1. 
Η μάζα έχει τη μορφή χαλύβδινου κυλίνδρου εφοδιασμένου με δύο διαύλους καθοδήγησης, 
με το κάτω άκρο να έχει σφαιρικό σχήμα, διαμέτρου 90 πυτ». Η συσκευή καθοδήγησης 
τοποθετείται κατακόρυφα στο τοίχωμα, 

Ο φορέας του δείγματος αποτελείται από δύο γωνιακές ράβδους διατομής 100 χ 100 χ 
25 ιηιη και μήκους 300 πιπι, συγκολλημένες σε μεταλλικό στήριγμα 400 χ 400 γπγπ. Το 
διάκενο μεταξύ των δύο ράβδων είναι 175 γπγπ. Ο φορέας του δείγματος, στερεωμένος στο 
έδαφος, είναι εφοδιασμένος με κοιλότητα βάθους 50 ιτητι για να επιτρέπει την κάμψη του 
δείγ^ιατος. 
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213 140 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.Κ* 

(ο) Προετοιμασία των δειγμάτων 

Από το δείγμα λαμβάνονται τρία δείγματα, κάθε ένα διαστάσεοιν 200 χ 200 αιιτι χ το πάχος 
του δείγματος. 

(ά) Μέθοδος λειτουργίας 

Το δείγμα τοποθετείται συμμετρικά στον φορέα του δείγματος εάν είναι δυνατό ακουμπά 
στο στήριγμα ακολουθώντας δύο βασικές ευθείες γραμμές της επιφάνειας, κατά τρόπο ώστε, 
η μάζα να χτυπά το κέντρο της όψης του δείγματος που αντιστοιχεί στην εξωτερική 
επιφάνεια της δεξαμενής. 

Η μάζα αφήνεται να πέσει από καθορισμένο ύψος, μεριμνώντας ώστε να εξασφαλισΟεί ότι 
δεν θα αναπηδήσει για να χτυπήσει το δείγμα για δεύτερη φορά. 

|] δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Το ύψος στο οποίο ανυψώνεται η }ΐάζα στην συσκευή καθοδήγησης σημειώνεται. 

Τα άλλα δύο δείγματα δοκιμάζονται κατά τον ίδιο τρόπο. 

(ε) Απαίτηση 

Το ύψος ρίψεως για μάζα 5 Κβ είναι 1 Ρ έτ Ρ° τ0 δείγμα δεν πρέπει να επιτρέπει τη 
διαρροή ποσότητας μεγαλύτερης από 1 λίτρο ανά 24 ώρες όταν υποβάλλεται σε στήλη 
νερού ύψους 1 ιη. 

( 6 ) Α ντοχή σε χημικούς παράγοντες 

Επίπεδες πλάκες δοκιμής από ενισχυμένο πλαστικό, παρασκευασμένες στο εργαστήριο, υποβάλλονται 
σε προσβολή οπό την ε*>κΙνδ»νη ύλη σε θερμοκρασία 50 °0 για 30 ημέρες σύμφωνο με την ακόλουθη 
διαδικασία: 

(β) Περιγραφή του μηχανισμού δοκιμής (παρουσιάζεται στο σχήμα 2) 

Ο μηχανισμός δοκιμής συμπεριλαμβάνει γυάλινο κύλινδρο, διαμέτρου 140 χ 1 50 ιτίπτ, 
ύψους 150πΐΓη με δύο ακροφύσια τοποθετημένα στις 135° το ένα εξοπλισμένο με αρμό 
Ν8 29 για να υποδεχθεί ενδ«5ηιεσο σωλήνα για συμπυκνωτή αναρροής (1), το άλλο 
ακροφύσιο εξοπλισμένο με αρμό Ν$ 14.5 για να υποδεχθεί θερμόμετρο (2), ενδιάμεσο 
σωλήνα για συμπυκνωτή αναρροής και συμπυκνωτή αναρροής που δεν εμφανίζονται στο 
διάγραμμα. Το γυάλινο μέρος του μηχανισμού 0α είναι μέσα σε γυαλί ανθεκτικό σε αλλαγές 

θερμοκρασίας. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται από τις πλάκες δοκιμής αποτελούν τη βάση και την κορυφή 
του γυάλινου κυλίνδρου. Σφραγίζονται στα πλάγια του κυλίνδρου με κολάρο ΡΓΡΕ. Ο 
κύλινδρος με τα δύο δείγματα σφηνώνεται μεταξή δύο πλακών πίεσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα με έξι κοχλίες που σφίγγουν με περικόχλια πεταλούδες. Ροδέλα από αμίαντο πρέπει 
να τοποθετείται μεταξύ των πλακών πίεσης και των δειγμάτων. Αυτές οι ροδέλες δεν 
παρουσιάζονται στο σχήμα 2. Η θέρμανση επιτυγχάνεται από έξω μέσω αυτομάτως 
ελεγχόμενου σωληνωτού θερμαντήρα. Η θερμοκρασία μετράται στον θάλαμο που περιέχει 

το υγρό. 
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Προσθήκη Γί.ΐε 

213 140 (0) Λειτουργία τον μηχανισμού δοκιμής 

(συνεχ.) 

Ο μηχανισμός δοκιμής επιτρέπει να δοκιμάζονται μόνο επίπεδες πλάκες ομοιόμορφου 
πάχους. Οι πλάκες δοκιμής πρέπει, εάν είναι δυνατό, να έχουν πάχος 4 ιηπι. Σε περίπτωση 
' που οι πλάκες καλυφθούν με επίχρισμα κολλοειδούς, πρέπει να δοκιμάζονται σε κατάσταση 
πρακτικής χρήσης. Έξι εξαγωνικά δείγματα, με μήκος της κάθε πλευράς 100 ιαιη, κόβονται 
από την πλάκα δοκιμής. 

Για κάθε δοκιμή, παρασκευάζονται τρία δείγματα ανά μηχανισμό. Ένα από τα δείγματα 
αυτά χρησηιοποιείται ως αναφορά και τα άλλα δύο χρησιμοποιούνται για έλεγχο στην υγρή 
ζώνη και την ζώνη ατμών της συσκευής αντίστοιχα. 

(ο) Διαδικασία δοκιμής 

Τα προς δοκιμή δείγματα τοποθετούνται στο μηχανισμό με την επιφάνεια που μπορεί να 
επιχρισθεί με κολλοειδές στραμμένη προς τα μέσα. 1 200 γπ I υγρού δοκιμής χύνεται μέσα 
στον γυάλινο κύλινδρο. Ο μηχανισμός κατόπιν θερμαίνεται στην θερμοκρασία δοκιμής. Η 
θερμοκρασία διατηρείται σταθερή κατά τη δοκιμή. Μετά τη δοκιμή ο μηχανισμός ψύχεται 
στην θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υγρό της δοκιμής απομακρύνεται. Τα δοκιμασμένα 
δείγματα πλένονται αμέσως με απεσταγμένο νερό. Υγρά που δεν είναι διαλυτά στο νερό 
απομακρύνονται με διαλύτη που δεν προσβάλλει τα δείγματα. Δεν μπορεί να γίνει 
μηχανικός καθαρισμός των πλακών εξαιτίας του κινδύνου βλάβης της επιφάνειας των 
δειγμάτων. 

(ά) Αξιολόγηση 

Γίνεται οπτικός έλεγχος: 

εάν ο οπτικός έλεγχος αποκαλύψει υπερβολική προσβολή (ρωγμές, φυσαλίδες, 
πόρους, αποφλοίωση, διαστολή, ή τραχύτητα), η δοκιμή θεωρείται οριστικά 

αρνητική 

εάν ο οπτικός έλεγχος δεν αποκαλύψει ανοιμαλίες, γίνονται καμπτικές δοκιμές με τις 
μεθόδους που ορίζονται στο περιθωριακό 213 140(4) στα δύο δείγματα που 
υποβλήθηκαν σε χημική προσβολή και στο δείγμα αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή η 
καμπτική αντοχή δεν θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή, μειωμένη κατά 20%, που 
επιβεβαιώνεται για την πλάκα δοκιμής που δεν υποβλήθηκε σε καμία καταπόνηση. 

Δοκιμή και ποιότητα που απαιτείται για την πρότυπη μονάδα 

213 141 Η πρότυπη δεξα^ιενή θα υποβάλλεται σε δοκιμή υδραυλικής πίεσης που διενεργείται από ειδικό 
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές ενός Κράτους Μέλους. 

Εάν η πρότυπη δεξαμενή χωρίζεται σε διαμερίσματα είτε με διαφράγματα ή με διαχωριστικές πλάκες, η 
δοκιμή θα διενεργείται σε μονάδα κατασκευασμένη για αυτό το σκοπό με τα ίδια εξωτερικά άκρα όπως 
ολόκληρη η δεξαμενή και η οποία αντιπροσωπεύει το μέρος της δεξαμενής που υποβάλλεται, υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης, στις μεγαλύτερες καταπονήσεις. 

Αυτή η δοκιμή δεν πρέπει να διενεργείται εάν ήδη έχει γίνει επιτυχής δοκιμή σε άλλη πρότυπη μονάδα 
του ίδιου τμήματος ή τμήματος ^ιεγαλυτέρων διαστάσεων, γεωμετρικά όμοιας με αυτή της εν λόγοι 
πρότυπης μονάδας, ακόμη και εάν εκείνη η μονάδα έχει διαφορετική εσωτερική επιφανειακή στρώση. 

Η δοκιμή αυτή πρέπει να καταδεικνύει ότι η πρότυπη μονάδα έχει, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, 
συντελεστή όχι μικρότερο από 7.5 σε ότι αφορά την θραύση. 
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213 141 Πρέπει να υποδεικνύεται, π.χ. δι'υπολογισμού, ότι οι συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσης 
(συνεχ.) που δίνονται στο περιθωριακό 213 140 (4) τηρούνται για κάθε τμήμα της δεξαμενής. 

Η θραύση επέρχεται όταν υγρό της δοκιμής διαφεύγει από την δεξαμενή με τη μορφή πιδάκων. Συνεπώς, 
πριν από αυτή τη θραύση, η παρουσία σχισμών και ο, μέσω αυτών των σχισμών απώλειες υγρου ,,πο 
μορφή σταγονιδίων επιτρέπεται. 

Μ πρότυπη μονάδα 0α υποβάλλεται σε υδραυλική πίεση. 

Η ■ 7.5 χ <1 χ Η 

όπου Η είναι το ύψος της στήλης νερού 
Η είναι το ύψος της δεξαμενής 
(I είναι η πυκνότητα της προς μεταφοράν ύλης. 

Εάν επέλθει θραύση με ύψος στήλης ύδατος Η, μικρότερο του 11, πρέπει να εξακολουθεί να είναι 
Η, > 7.5 χ ά χ(Η-Ηι) 

όπου Ιι, είναι το ύφος του «ψηλότερου σημείου όπου εμφανίζεται ο πρώτος πίδακας υγρού. 

Σε περίπτωση που η παροχή υγρού στο σημείο δ, είναι πολύ μεγάλη, είναι απαραίτητο να γίνε, 
προσωρινή επισκευή και προσωρινή τοπική ενίσχοση για να επιτρέψε, τη συνέχιση της δοκιμής έως 
ύψος ΙΕ 

Έλεγχος ομοιομορφίας σε δεξαμενές που παράγοντα» σε σειρά 

213142 (I) Η επιθεώρηση της ομοιομορφίας σε δεξαμενές που παράγοντα, σε σεφά θα δωνεργε^α, 
διεξάγοντας μία ή περισσότερες από τις δοκηιές που αναφέρονται στο περιθωριακό 2 3 140. Εντούτοις, 
η μέτρηση του βαθμού πολυμερισμού αντικαθίσταται με μέτρηση σκληρότητας ΒβγοοΙ. 

(2) Σκληρότητα Ββγοο! 

Η δοκιμή πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με κατάλληλες διαδικασίες Λ Η σκληρότητα 
μετράται στί^ν εσωτερική επιφάνεια της τελεω,μένης δεξαμενής δεν θα είναι μικρότερη από το 75 /. της 
τιμής που λαμβάνεται στο εργαστήριο σε καθαρή σκληρυμένη ρητίνη. 

<3) Το ποσοστό ινών γυαλιού πρέπει να είναι εντός των ορίων που 

περιθωριακό 213 140 (2) και, επιπλέον, δεν πρέπει να παρεκκλίνει κατα περισσότερό απο 10 /. της τ,μη, 

για την πρότυπη δεξαμενή. 

Δοκιμές και ποιότητες που απαιτούνται γ,α ύλες τις δεξαμενές πριν τεθούν αε λειτουργία 
213 143 Δοκψή στεγανότητσς 

Η δοκιμή στεγανότητας θα διενεργείται σύμφωνα με τις δ.ατάξε,ς το.ν περιθωριακών 211 150. 211 151 
και 211 152 και η σφραγίδα του ειδικού θα τοποθετείται στη δεξαμενή. 


Ο, διαδικασίες που κροβΧέκαντα. στην κροδ,α,ραφή Α8ΤΜ-0 2583-67 θεωρούνται κατάλληλες. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6447 


Προσθήκη Η. 1ε 


213 144- 
213 149 

\ · 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές πάν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλών με 
σημείο ανάφλεξης 55 °0 ή χαμηλότερο 

213 150 Η δεξαμενή πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη του στατικού 
ηλεκτρισμού από τα διάφορα συστατικά μέρη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση επικίνδυνων 
ηλεκτρικών φορτίοιν. 

213 151 Ολα τα μεταλλικά μέρη της δεξαμενής και της μεταφορικής μονάδας και επίσης οι στρώσεις των 
τοιχωμάτων που είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα. 

213 152 Η αντίσταση ανάμεσα σε κάθε αγώγιμο μέρος και τη βάση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ΙΟ 6 οΐιηι. 

Εξάλειψη των κινδύνων λόγιο φορτίσεων που δημιουργούνται από την τριβή 

213 153 Η επιφανειακή αντίσταση και η αντίσταση εκκένωσης στη γη ολόκληρης της επιφάνειας της δεξαμενής 
θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 213 154. 

213 154 Η επιφανειακή αντίσταση και η αντίσταση εκκένωσης στη γη μετρημένες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 213 155 πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις. 

(1) Τοιχώματα που δεν είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικά αγιόγιμα στοιχεία: 

(π) Επιφάνειες επί των οποίων είναι δυνατό το βάδισμα: 

η αντίσταση εκκένωσης στη γη δεν 0α είναι μεγαλύτερη από 10 οΗγπ . 

(6) Αλλες επιφάνειες: 

η επιφανειακή αντίσταση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 10 οΗιυ. 

(2) Τοιχώματα εξοπλισμένα με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία: 

(β) Επιφάνειες επί των οποίων είναι δυνατό το βάδισμα: 

η αντίσταση εκκένωσης στη γη δεν 0α είναι μεγαλύτερη από 10 οΐιιιι. 

(6) Αλλες επιφάνειες: 

η αγιογιμότητα θα θεωρείται επαρκής εάν το μέγιστο πάχος μη αγώγιμων στρώσεων σε 
αγώγιμα στοιχεία, παραδείγματος χάριν, αγώγιμα φύλλα, μεταλλικό πλέγμα ή άλλο 
κατάλληλο υλικό, που συνδέονται με τη σύνδεση γείωσης, δεν υπερβαίνει τα 2 ηυυ, και τα 
οποία, στην περίπτωση μεταλλικού πλέγματος, το εμβαδόν της επιφάνειας του πλέγματος 

δεν υπερβαίνει τα 64 ογπ . 

(3) Οποιαδήποτε μέτρηση της επιφανειακής αντίστασης ή αντίστασης εκκένωσης στη γη πρέπει να 
διενεργείται στην Ιδια τη δεξαμενή θα αντικαθίσταται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από ένα έτος για 
να εξασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνονται οι καθορισμένες αντιστάσεις. 
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Μέθοδοι δοκιμής 

213 155 (1) Επιφανειακή αντίσταση (Κιοο) - (αντίσταση μόνωσης) σε οΗπι, ηλεκτρόδια αγοιγιμης μπογιάς 
σύμφωνα με το σχήμα 3 της Υπόδειξης ΙΕ€ 167 του 1964, μετρημένη στην πρότυπη ατμόσφαιρα 23/50 
σύμφωνα με την Υπόδειξη 180 11291, παράγραφος 3.1, του 1963. 

(2) Η αντίσταση εκκένωσης στη γη σε οΗγπ είναι ο λόγος μεταξύ της συνεχούς τάσεως που μετράται 
ανάμεσα σε ηλεκτρόδιο που περιγράφεται παρακάτω σε επαφή με την επιφάνεια της δεξαμενής του 
οχήματος και στη γειωμένη βάση του οχήματος, και του συνολικού ρεύματος. 

Η ρύθμιση των δειγμάτονν είναι η ίδια όπως στο 1. Το ηλεκτρόδιο είναι δίσκος με εμβαδόν επιφάνειας 
20 επί 2 και διάμετρο 50 που, Η στενή επαφή του με την επιφάνεια της δεξαμενής πρέπει να 
εξασφαλίζεται, παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας νωπό χαρτί ή νωπό σπόγγο ή άλλη κατάλληλη 
ύλη. Η γειωμένη βάση του οχήματος χρησιμοποιείται ως το άλλο ηλεκτρόδιο. Θα εφαρμόζεται συνεχής 
τάση εντός του εύρους 100 νοΚ-500 νοίΐ. 1Τ μέτρηση θα διενέργείται αφού η τάση δοκιμής έχει 
εφαρμοσθεί επί ένα λεπτό. Το ηλεκτρόδιο μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο της 
εσωτερικής ή της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής. 

Εάν η {ΐέτρηση είναι αδύνατη στη δεξαριενή, μπορεί να διενεργηθεί επίσης, υπό τις ίδιες συνθήκες, στο 
εργαστήριο, σε δείγμα του υλικού. 

Εξάλειψη των κινδύνων λόγω φορτίσεων που δημιουργούνται κατά την πλήρωση 

213 156 Γειωμένα μεταλλικά μέρη θα υπάρχουν και θα είναι διευθετημένα έτσι ώστε σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας πλήρωσης ή κένωσης να υπάρχει επιφάνεια όχι μικρότερη από 0.04 τετρ. μέτρα γειωμένη» 
μετάλλου σε επαφή με το προϊόν ανά κυβικό μέτρο του προϊόντος που περιέχεται στη δεξαμενή τη 
στιγμή εκείνη, και να μην είναι κανένα μέρος του προϊόντος σε απόσταση μεγαλύτερη από 2.0 μέτρα 
από το πλησιέστερο γειωμένο μεταλλικό μέρος. Τέτοια μεταλλικά μέρη μπορεί να έχουν τη μορφή: 

(ε) Βαλβίδας με μεταλλικό πόδα, στομίου σωλήνα, ή πλάκας εφ'όσον η ολική επιφάνεια του 
μετάλλου που έρχεται σε επαφή με το υγρό δεν είναι μικρότερη από την οριζόμενη, ή 

(δ) Μεταλλική σχάρα με πάχος συρμάτων όχι μικρότερο από 1 ττιγπ σε διάμετρο και επιφάνεια 
οπής όχι μεγαλύτερη από 4 τετρ. εκατοστά, εφ'όσον η ολική επιφάνεια της σχάρας που 
έρχεται σε επαφή με το υγρό δεν είναι μικρότερη από την οριζόμενη. 

213 157 Το περιθωριακό 213 156 δεν θα έχει εφαρμογή σε δεξαμενές από ενισχυμένα πλαστικά εξοπλισμένες με 
οποιοδήποτε άλλο σύστημα για την εξάλειψη του κινδύνου από φορτίσεις που παράγονται κατά την 
πλήρωση, εφ'όσον έχει καταδειχθεί με πρακτική συγκριτική δοκιμή σύμφωνα με το 
περιθωριακό 213 158 άτι ο χρόνος υφέσεως της παραγόριενης φόρτισης μέσα στη δεξαμενή κατά την 
πλήρωση είναι ισοδύναμος προς αυτόν που επιτυγχάνεται για μεταλλική δεξαμενή συγκρίσιμων 
διαστάσεων. 

Συγκριτική δοκιριή 

213 158 (1) Η συγκριτική δοκιμή του χρόνου υφέσεως του ηλεκτροστατικού φορτίου σύμφωνα με τους όρους 
δοκιμής που περιγράφονται στο (2) θα διενεργείται σε πρότυπη δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό και 
δεξαμενή από χάλυβα κατά τον ακόλουθο τρόπο (βλέπε σχήμα 3). 
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213 158 
(συνεχ.) 


Προσθήκη 11.1ο 

(3) Η δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό 0α συναρμολογείται με τον ίδιο τρόπο σαν να 

εχρησιμοποιείτο, παραδείγματος χάριν, σε στήριγμα από χάλυβα που απομιμείται το 
πλαίσιο οχήματος, και θα πληρούται σε ποσοστό όχι μικρότερο από το 75% της 
χωρητικότητας με καύσιμο κινήσεοις ντίζελ, ποσοστό του οποίου διοχετεύεται μέσω 
κατάλληλου μικροφίλτρου κατά τρόπο ώστε η πυκνότητα φορτίου της τελικής ροής να είναι 
περίπου 100 μΟ/ιτΛ 

(δ) Η αντοχή πεδίου στον χώρο ατμών της δεξαμενής θα μετράται με κατάλληλο 

μετρητή πεδίου συνεχούς ανάγνωσης τοποθετημένο με κατακόρυφο τον άξονα και σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 εητι από τον κατακόρυφο σαιλήνα πληρώσεως. 

(ς) Παρόμοια δοκιμή 0α διενεργείται σε δεξαμενή από χάλυβα της οποίας το πλάτος, μήκος, 
πάχος και ο όγκος αποκλίνουν το πολύ κατά 15% εκείνων της δεξαμενής από ενισχυμένο 
πλαστικό, ή σε δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό παρομοίων διαστάσεων, επιχρισμένη 
εσωτερικά με φύλλο μετάλλου συνδεδεμένο με τη γη. 

(2) Θα ικανοποιούνται οι ακόλουθοι όροι δοκιμής: 

(β) η δοκιμή θα διενεργείται σε καλυμμένη περιοχή σε συνθήκες σχετικής υγρασίας μικρότερης 
από 80%. 

(1)) Το καύσιμο κίνησης ντίζελ που χρησιμοποιείται στη δοκιμή θα έχει αγωγιμότητα αδρανείας 
στη θερμοκρασία μέτρησης μεταξύ 3 και 5 ρ5/ηι. Λυτή θα μετράται σε στοιχείο στο οποίο 

ντ 

__ είναι μικρότερο ή ίσο του 2.5 χ ΙΟ 6 

~ά Γ 

όπου V = η εφαρμοζόμενη τάση 

0 - το διάκενο μεταξύ των ηλεκτροδιοίν σε μέτρα 
Τ = η διάρκεια μέτρησης σε δευτερόλεπτα. 

11 αγωγιμότητα αδρανείας που μετράται σε δείγματα του προϊόντος που έχουν ληφθεί από 
τη δεξαμενή δοκιμής μετά την πλήρωση δεν θα διαφέρει σε διαδοχικές δοκιμές σε 
δεξαμενές από πλαστικό και μέταλλο κατά περισσότερο από 0.5 ρ8/ιη 

(ο) Η πλήρωση θα γίνεται σε σταθερό ρυθμό μέση στο εύρος μεταξύ 1 και 2 Γη 3 /ιτπη και θα 
είναι η ίδια για τη δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό και για τη δεξαμενή από χάλυβα. Στο 
τέλος της πλήρωσης, η ροή πρέπει να σταματήσει σε χρόνο μικρότερο από το χρόνο 
υφέσεως για το φορτίο στη δεξαμενή από χάλυβα. 

(ά) Η πυκνότητα φορτίου θα μετράται με κατάλληλο μετρητή πεδίου διαρκούς ανάγνωσης 
(παραδείγματος χάριν, τύπου μύλοι») βυθισμένου στο προϊόν και τοποθετημένου όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο σωλήνα πλήρωσης. 

(β) Οι σωλήνες παροχής και ο σωλήνας κατακόρικρης πλήρωσης θα έχουν εσωτερική διάμετρο 
10 επί και θα τερματίζουν σε στόμιο σωλήνα πλήρωσης τύπου "Τ". 

(Γ) Κατάλληλο μικροφίλτρο με ρυθμιζό^ιενη παράπλευρη που επιτρέπει τη ρύθμιση της 
αναλογίας ροής που διέρχεται [ΐέσα από αυτό, θα τοποθετείται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 
από 5 σι από το στόμιο του σωλήνα πλήρωσης. 


Το ΚβΗιιτηθ 5 έχει βρεθεί ότι είναι κατάλληλο. 
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213 158 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.ΐο 

(£) Η στάθμη του υγρού δεν θα φθάνει στον πυθμένα το» σωλήνα πλήρωσης ή του 
μετρητή πεδίου. 

Σύγκριση χρόνων υφέσεως 

(3) Η αρχική τιμή της αντοχής πεδίου θα είναι αυτή που καταγράφεται στο ενωρίτερο χρονικό σημείο 
μετά τη διακοπή της ροής του καυσίμου όποτε έχει διαπιστωθεί ήπια φθίνουσα καμπύλη. Ο χρόνος 
υφέσειος και στις δύο δοκιμές θα εκφράζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται για την αντοχή πεδίου να 
φθίνει από την αρχική τιμή στο 37% της αρχικής τιμής. 

(4) Ο χρόνος υφέσεως της δεξαμενής από ενισχυμένο πλαστικό δεν θα υπερβαίνει αυτόν της 
δεξαμενής από χάλυβα. 


213 159- 
213 999 


Γυαλί Ε: 


Γυαλί Ο 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Η, Ιο 
Πίνακας 1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 


Σύνθεση κατά βάρος: 
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% 

Φθόριο 

(Γ) 


0.2 

έως 

0.6 

% 

Οξείδιο του 
τρισθενούς σιδήρου 

(Ρ* 2 0 3 ) 

) 







) 



< 1 

% 

Οξείδιο του τιτανίου(ΊΊ 0 2 ) 

) 





Οξείδια αλκαλίων 

(Νβ 2 0 + κ 2 0) 




< 1 

% 

Σύνθεση κατά βάρος: 






Πυρίτια 

($ΐ ο 2 > 


63.5 

έως 

65 

% 

Αλουμίνα 

(ΑΓ 2 ο 3 ) 


4 

έως 

4.5 

% 

Ασβεστος 

(ΟβΟ) 


14 

έως 

14.5 

% 

Μαγνησία 

(Μ 8 ο) 


2.5 

έως 

3 

% 

Οξείδιο του βορίου 

(β 2 ο 3 ) 


5 

έως 

6.5 

% 

Σίδηρος 

(Ρβ 2 0 3 ) 




0.3 

% 

Οξείδιο του νατρίου 

(Ν8 2 0) 


7 

έως 

9 

% 

Οξείδιο του καλιού 

(Κ 2 0) 


0.7 

έως 

1 

% 
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Προσθήκη Β.11> 

Σχήρα 1 

Συσκευή για τη μέτρηση της κρουστικής αντοχής διαμέσου κατακύποντος βάρους με σφαιρικά άκρα 
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Προσθήκη Β.Ιε 
Σχήμα 2 

Συσκευή για τη δοκιμή της αντίστασης σε χημικούς παράγοντες 
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Σχήμα 3 


Σχηματική διάταξη ΚΙΓ για συγκριτική δοκιμή 
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Προσθήκη Β.ΐύ 


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ-ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2 


214 000- 
214 249 

1. Υλικά και περιβλήματα 

214 250 (I) Περιβλήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών της Κλήσης 2, !°, 2° και 4°, της Κλάσης 
4.2, 6° (8), 17° (β), 19® (β) και 31° (β) έως 33° (8), ή της Κλάσης 8, 6°, 0α πρέπει να κατασκευάζονται 
από χάλυβα. 

(2) Για περιβλήματα κατασκευασμένα από λεπτόκοκκους χάλυβες για την μεταφορά: 

υλών της Κλάσης 2 που ταξινομούνται ως διαβρωτικές και υλών του 4°Α του 
περιθωριακού 2201, και 

υλών του περιθωριακού 2801, 6° 

ο χάλυβας θα πρέπει να έχει εγγυημένη αντοχή διαρροής όχι άνω των 460 Ν/τηιυ 2 και μέγιστη 
τελική εφελκυστική αντοχή 725 Ν/πυτι 2 . Τέτοια περιβλήματα θα πρέπει να υψίσταιααι θερμική 
κατεργασία για ανακούφιση από την θερμική καταπόνηση. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της 
Κλάσης 2 θα κατασκευάζονται από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό ή κράμα χαλκού, π.χ., 
μπρούντζο. Εντούτοις, περιβλήματα κατασκευασμένα από χαλκό ή κράμα χαλκού θα επιτρέπονται μόνο 

για αέρια που δεν περιέχουν ακετυλένιο το αιθυλένιο, εντούτοις, δεν μπορεί να περιέχει περισσότερο 
από 0.005% ακετυλένιο. 

(4) Μόνο υλικά ενδεικνυόμενα για τις κατώτατες και ανώτατες θερμοκρασίες εργασίας των 
περιβλημάτων και τοιν εξαρτημάτων και προσαρτημάτων τους μπορεί να χρησιμοποιούνται. 

214 251 Τα ακόλουθα υλικά θα επιτρέπονται για την κατασκευή περιβλημάτων: 

(«) χάλυβες μη υποκείμενοι σε ψαθυρή θραύση στην ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας (βλέπε 
περιθωριακό 214 265), μπορεί να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι: 

1. μαλακοί χάλυβες (εκτός από αέρια του περιθωριακού 2201,3°) 

2. λεπτόκοκκοι αμιγείς χάλυβες, μιε κατώτερη θερμοκρασία -60 °0. 

3. χάλυβες νικελίου (με περιεκτικότητα σε νικέλιο 0.5 έως 9%), με κατώτερη 
θερμοκρασία -196 °0, αναλόγως της περιεκτικότητας σε νικέλιο 

4. ωστενιτικοί χάλυβες χρωμίου-νικελίου, με κατώτερη θερμοκρασία -270°Ο 
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Προσθήκη Β.ΐιΐ 


214 251 (Η) αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5%, ή κράματα αλουμινίου (βλέπε 

(συνεχ.) περιθωριακό 214 266) 

(ο) αποξενωμένος χαλκός καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.9%, ή κράματα χαλκού με 
περιεκτικότητα σε χαλκό άνω του 56% (βλέπε περιθωριακό 214 267). 

214 252 (I) Περιβλήματα κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου Οα είναι είτε χωρίς 
ραφή είτε συγκολλημένα. 

(2) Περιβλήματα κατασκεύασμα από ωστενιτικό χάλυβα, χαλκό ή κράματα χαλκού μπορεί να είναι 
σκληρής συγκολλήσεως. 

214 253 Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα μπορεί να είναι είτε βιδωμένα στα περιβλήματα είτε να είναι 
ασφαλισμένα σε αυτά ως ακολούθως: 

( 3 ) περιβλήματα κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, με 
συγκόλληση 

(6) περιβλήματα κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα, χαλκό ή κραμα χαλκού, με 
συγκόλληση ή σκληρή συγκόλληση. 


214 254 II κατασκευή περιβλημάτων και η πρόσδεσή τους στο όχημα, στο πλαίσιο υποστηρίξεως ή στο πλαίσιο 
του εμπορευματοκιΐΖου θα είναι τέτοια ώστε να αποκλείει με βεβαιότητα τυχόν μείωση στη 
θερμοκρασία των φερόντων στοιχείων τέτοια που θα ήταν πιθανό να τα καταστήσει ψαθυρά. Τα ίδια τα 
μέσα πρόσδεσης περιβλημάτων θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν το περίβλημα είναι στηι 
χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας του να εξακολουθούν να έχουν τις αναγκαίες μηχανικές ιδιότητες. 


214 255- 
214 264 


2. Απαιτήσεις δοκιμής 

(β) Περιβλήματα από χάλυβα 

214 265 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περιβλημάτων και κορδοιαών α^κάλλη^θα 
ικανοποιούν, στην κατώτερη θερμοκρασία εργασίας τους, αλλά τουλάχιστον στους -20 €. τοι λαχ 
τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς την κρουστική αντοχή. 

Οι δοκιμές θα διενεργούνται με δοκίμια |ΐε εγκοπή σχήματος V. 

Η ελάχιστη κρουστική αντοχή (βλέπε περιθωριακά 214 275 έως 214 277) για δοκίμια με τον επιμήκη 
άξονά τους σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση κυλίσεως και εγκοπή σχήματος V (σύμφωνα με το 15 
Κ 148) κάθετη στην επιφάνεια της πλάκας, θα είναι 34 3/ο.υ 2 γιο τον μαλακό χάλυβα (ο οποίος, λόγω 
των υπαρχουσών προδιαγραφών 150, μπορεί να δοκιμάζεται με δοκίμια που έχουν τον επιμηκη άξσ 
στην κατεύθυνση κύλισης) τον λεπτόκοκκο χάλυβα τον χάλυβα φερρ.τικού κράματος με Ν. < 5%, τον 
χάλυβα φερριτικού κράματος 5% < Νί < 9% ή τον ωστενιτικό χάλυβα Ο - Νι. 

Στην περίπτωση ωστενιτικδιν χαλύβων, μόνο το κορδόνι συγκόλλησης είναι ανάγκη να υποβάλλεται σε 
δοκιμή κρουστικής αντοχής. 

Γυχ θερμοκρασίες εργασίας κάτω των -196 ”0 η^δοκιμή κρουστικής αντοχής δεν δ.ενεργείται στην 
κατώτατη θερμοκρασία εργασίας, αλλά στους -196 X. 

(θ) Περιβλήματα κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή κρά^ια αλουμινίου 


ΦΕΚ509 
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Προσθήκη Β.Ιϋ 

214 266 Οι ραφές των περιβλημάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την αρμόδια αρχή. 

(ο) Περιβλήματα κατασκευασμένα από χαλκό ή κράμα χαλκού 

214 267 Δεν είναι ανάγκη να διενεργούνται δοκιμές για να καθορισθεί εάν η κρουστική αντοχή είναι επαρκής. 

214 268- 
214 274 


3. Μέθοδοι δοκιμής 

(β) Δοκιμές κρουστικής αντοχής 

214 275 Για φύλλα πάχους μικρότερου από 10 πιπι αλλά όχι μικρότερου από 5 γππι, δοκίμια διατομής 10 γππι χ ο 
ιτιπι, όπου το "ε" συμβολίζει το πάχος-του φύλλου, θα χρησιμοποιούνται. 11 μηχανική ρύθμιση στα 7.5 
ιτιαι ή τα 5 ιιιιη επιτρέπεται εάν είναι αναγκαία. Θα απαιτείται η ελάχιστη τιμή των 34 1/ειη 2 σε κάθε 
περίπτωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καμία δοκιμή κρουστικής αντοχής όεν θα διενεργείται σε φύλλα πάχους μικρότερου από 

5 πιτη, ή στις ραφές συγκόλλησής τους. 

214 276 (1) Με σκοπό να δοκιμασθούν φύλλα, η κρουστική αντοχή 0α καθορίζεται σε τρία δοκίμια, Τα 
δοκίμια θα λαμβάνανται σε ορθή γωνία προς την διεύθυνση κυλίσεως εντούτοις, για μαλακό χάλυβα 
μπορεί να λαμβάνονται στην διεύθυνση κυλίσεως. 

(2) Για να δοκιμάζονται οι ραφές συγκόλλησης τα δοκίμια θα λαμβάνονται ως ακολούθως: 

όταν « < 10 ιηιη: 

τρία δοκίμια με την εγκοπή στο κέντρο της συγκόλλησης 

τρία δοκίμια με την εγκοπή στο κέντρο της ζώνης προσβολής από θερμότητα (η εγκοπή V να διασχίζει 
το όριο της περιοχής τήξεως στο κέντρο του δείγματος) 




Κέντρο της συγκόλλησης 


Ζώνη προσβεβλημένη από τη θερμότητα 
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214 276 όταν 10 πιιη <β <20 «ηιη: 

(συνεχ.) 

τρία δοκίμια από το κέντρο της συγκόλλησης 

τρία δοκίμια από τη ζώνη προσβολής από τη θερμότητα 1 (η εγκοπή V να διασχίζει το όριο της περιοχής 
τήξεως στο κέντρο του δείγματος) 



Κέντρο της συγκόλλησης 


» 


Π 

17 

( 

_Λ_ 

_ \ 


Ζώνη προσβεβλημένη από τη θερμότητα 


όταν 6 > 20 γππι: 

δύο ομάδες των τριών δοκιμίων, η μία στην άνω όψη, η άλλη στην κάτω όψη σε κάθε ένα από τα σημεία 
που αναφέρονται παρακάτο) (η εγκοπή V να διασχίζει το όριο της περιοχής τήξεως στο κέντρο του 
δείγματος για τα δοκίμια που έχουν ληφθεί από την ζώνη που προσβάλλεται από θερμότητα) 



Κέντρο της συγκόλλησης 



Ζώνη προσβεβλημένη από τη θερμότητα 
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Προσθήκη Β.ΐιϊ 

2142 77 (1) Για τα φύλλα, ο μέσος όρος των τριών δοκιμών θα ικανοποιεί την ελάχιστη τιμή των 34 5/α η 2 που 
αναφέρεται στο περιθωριακό 214 265 το πολύ μία από τις επηιέρους τιμές μπορεί να είναι κάτω από την 
ελάχιστη τιμή και τότε όχι κάτω των 24 5!ο ιυ 2 . 

(2) Για τις συγκολλήσεις, η μέση τιμή που λαμβάνεται από τα τρία δοκίμια που έχουν ληφθεί στο 
κέντρο της συγκόλλησης δεν θα είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή των 34 Ι/οιτι 2 το πολύ μία από τις 
επιμέρους τιμέδ μπορεί να είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή και τότε όχι κάτω των 24 Ι/οηι 2 . 

(3) Για την προσβαλλόμενη από τη θερμότητα ζώνη (η εγκοπή V να διασχίζει το όριο της περιοχής 
τήξεως στο κέντρο του δείγματος) οι τιμές που λαμβάνονται από ένα το πολύ από τα τρία δοκίμια μπορεί 
να είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή των 34 5/οπ\ 2 , όχι όμως κάτω των 24 Ι/ογπ 2 . 

214 278 Εάν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο περιθωριακό 214 277 δεν ικανοποιούνται, μπορεί να γίνει μόνο 
μία νέα δοκιμή εάν: 

(π) η μέση τιμή των πρώτων τριών δοκιμών είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή των 34 Ι/οιη 2 , ή 

(Η) περισσότερες από μία από τις επιμέρους τιμές είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή των 34 Ι/οηι 2 
αλλά όχι κάτω των 24 Ι/ογπ 2 . 

214 279 Σε επαναλαμβανόμενη κρουστική δοκιμή σε φύλλα ή συγκολλήσεις, καμία από τις επιμέρους τιμές δεν 
μπορεί να είναι κάτω των 34 Ι/οηι 2 . II μέση τιμή όλων των αποτελεσμάτων της αρχικής δοκιμής και της 
νέας δοκιμής πρέπει να είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη των 34 Ι/οιτι 2 . 

Σε επαναλαμβανόμενη δοκιμή κρουστικής αντοχής στην προσβεβλημένη από τη θερμότητα ζώνη, καμία 
από τις επιμέρους τιμές δεν μπορεί να είναι κάτοι των 34 Ι/οσι 

214 280- 
219 999 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.2 

ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ 

ΙΣΧΥΕΙ. 


220 000 - 

220 099 


ΤΜΗΜΑ I. Πλαίσιο 

220 100 (I) Οι διατάξεις της παρούσης Προσθήκης έχουν εφαρμογή στην κατασκευή βασικών οχημάτων, 
κινητήριων οχημάτων και των συρομένων οχημάτων τους που προορίζονται για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, τα οποία υπόκειντάι σε έγκριση κατά τα περιθωριακά 10 282, 11 282, και 
στην έγκριση του τύπου τους, 

(2) Για την έγκριση τύπου ενός τύπου οχήματος σύμφωνα με το περιθωριακό 10 281, όλα τα Ί μήματα 
της παρούσας Προσθήκης θα έχουν εφαρμογή. 

(3) Στην περίπτωση απλών οχημάτων τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στην διαδικασία έγκρισης τύπου 
σύμφωνα με το περιθωριακό 10 281, μόνο οι διατάξεις του Τμήματος 5 της παρούσης Προσθήκης έχουν 
εφαρμογή. 


220 101- 
220 199 

ΤΜΪΙΜΑ 2. Ορισμοί 

220 200 Για τους σκοπούς αυτής της Προσθήκης: 

(1) "Οχημα." σημαίνει όχημα με πλαίσιο και κουβούκλιο, ελκυστήρας για επικαθήμενο όχημα ή 
πλαίσιο συρό^ιενου οχήματος ή συρόμενο όχημα με αυτοστηριζόμενο αμάξωμα που προορίζονται για τη 

^ιεταφορά επικίνδυνων αγαθών 

(2) "Τύπος οχήματος" σημαίνει οχή^ιατα τα οποία δεν διαφέρουν ουσιωδώς ως προς τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτή την Προσθήκη. 


220 201 - 
220 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Αίτηση έγκρισης τύπου 

220 300 Η αίτηση για την έγκριση τύπου ενός τύπου οχήματος ως προς τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του θα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος η απο τον δεόντως 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

220 301 Η αίτηση έγκρισης τύπου 0α συνοδεύεται από τα κάτωθι αναφερό*ιενα έγγραφα εις τριπλούν και από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

(1) λεπτομερή περιγραφή του τύπου οχήματος σχετικά με τη δομή του, τον κινητήρα (συμπίεσης- 
ανάφλεξης, θετικής ανάφλεξης), τις διαστάσεις, τη σύνθεση και τα συστατικά υλικά 

(2) τον τύπο οχήματος σε σχέση με τα επικίνδυνα εμπορεύματα που το όχημα προορίζεται να 
μεταφέρει, δηλ.: 

Τύπος ΕΧ/1Ι για οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εκρηκτικών ως μεταφορικές μονάδες 
τύπου Η (βλέπε περιθωριακό 11 204) 
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220 301 Τόπος ΕΧ/ΙII για οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εκρηκτικών ως 

(συνεχ.) ^ιεταφορικές μονάδες τύπου III (βλέπε περιθωριακό 11 204) 

Τύπος ΡΕ: για οχήματα που προορίζονται για την μεταφορά υγρών με σημείο ανάφλεξης 

όχι άνω των 61 °0 ή εύφλεκτων αερίων, σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με 
χωρητικότητα άνω των 3000 λίτρων, σταθερές δεξαμενές ή 

αποσυναρμολογούμενες δεξα^ιενές και για οχήματα συστοιχιών με 
χωρητικότητα άνω των 1000 λίτρων που προορίζονται για την μεταφορά 

εύφλεκτων αερίων· 

Τύπος ΟΧ: για οχήματα που προορίζονται για την μεταφορά υλών της κλάσης 5.1, 

περιθωριακό 2501, είδος 1° (&) σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 

χωρητικότητας άνω των 3000 λίτρων, σταθερές δεξαμενές ή 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές· 

Τύπος ΛΤ; για οχήματα, πλην εκείνων των τύπων ΡΕ ή ΟΧ, που προορίζονται για την 

{ΐεταφορά επικίνδυνων εμπορειηιάτων σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με 
χωρητικότητα άνω των 3000 λίτρων, σταθερές δεξαμενές ή 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, και για οχήματα συστοιχιών 

χωρητικότητας άνω τοιν 1000 λίτρων πλην εκείνων του τύπου ΡΕ. 

(3) σχέδια του οχήματος και 

(4) στοιχεία για: 

(») το μέγιστο τεχνικό βάρος (Ιΐβ) 

(6) τον (τους) τύπο (-ους) αντοχής του συσττμιατος (-άτων) πεδήσεως. 

220 302 Ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου 0α κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία που είναι 
υπεύθυνη για τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης. 

220303 Η αρμόδια αρχή θα εξακριβώνει την ύπαρξη ικανοποιητικών ρυθμίσεων για την εξασφάλιση του 
αποτελεσματικού ελέγχου ομοιομορφίας της παραγωγής προτού δοθεί η έγκριση τύπου. 

220 304- 

220 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

220 400 Εάν το όχημα που κατατίθεται για έγκριση κατά τα της παρούσης Προσθήκης ικανοποιεί τις διατάξεις 
του Τμήματος 5 παρακάτω, θα δίνεται έγκριση για αυτόν τον τύπο οχήματος. 

220 401 Για κάθε εγκεκριμένο τύπο θα ορίζεται αριθμός έγκρισης. Τα πρώτα δύο ψηφία του (00 για την 
Προσθήκη στην παρούσα μορφή της) θα δηλώνουν τη σειρά αναθεωρήσεων που συμπεριλαμβάνει τις 
πιο πρόσφατες τεχνικές αναθεωρήσεις επί των διατάξεων κατά το χρόνο έκδοσης της έγκρισης. Το ίδιο 
Κράτος Μέλος δεν μπορεί να ορίσει τον ίδιο αριθμό έγκρισης σε άλλο τύπο οχήματος κατά την έννοια 
του ανωτέρω περιθωριακού 220 200 (2). 

220 402 Η ειδοποίηση για την έγκριση ή την επέκταση έγκρισης τύπου οχήματος κατά τα της παρούσης 
Προσθήκης θα ανακοινώνεται στα Κράτη Μέλη μέσω εντύπου κατά το υπόδεηηια που αναπαράγεται 
στο περιθωριακό 221 000. 
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220 403 Σε κάθε όχημα που ανήκει σε τύπο οχήματος εγκεκριμένο κατά την παρούσα Προσθήκη θα 
προσαρτάτας σε εμφανές και εύκολα προσπελάσιμο μέρος που θα αναφέρεται στο έντυπο έγκρισης, 
διεθνές σήμα έγκρισης αποτελούμενο από: 

(}) έναν κύκλο που περιβάλλει τα γράμματα " ΑΟΚ" ακολουθούμενα από τον χαρακτηριστικό 
αριθμό του Κράτους που παρέσχε την έγκριση 1 ^ 

(2) ο αριθμός έγκρισης στα δεξιά του κύκλου που προβλέπεται στο (1) και 

(3) πρόσθετο σύμβολο που χωρίζεται από τον αριθμό έγκρισης και αποτελούμενο από το σύμβολο που 
χαρακτηρίζει τον τύπο οχήματος σύμφωνα με το περιθωριακό 220 301 (2). 

220 404 Το σήμα έγκρισης θα είναι καθαρά αναγνώσιμο και ανεξίτηλο. 

220 405 Το σήμα έγκρισης θα τοποθετείται κοντά ή επάνω στην πινακίδα δεδομένων του οχήματος που έχει 
προσαρτηθεί από τον κατασκευαστή. 

220 406- 
220 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Τεχνικές διατάξεις 

220 500 Αυτοκίνητα οχήματα και συρόμενα οχήματα που προορίζονται για χρήση ως μεταφορικές μονάδες για 
επικίνδυνα εμπορεύματα, αναλόγως της κατηγορίας και του τύπου τους, θα συμφωνούν με τις ακόλουθες 

διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα. 


V / για τη Γερμανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για τις Κάτω Χώρες, 5 για τη Σουηδία, 6 για το 
Βέλγιο, 7 για την Ουγγαρία, 8 για την Τσεχική Δημοκρατία, 9 για την Ισπανία, 10 για την Γιουγκοσλαβία, Π για το 
Ηνωμένο Βασίλειο, 12 γιο. την Αυστρία, 13 για το Λουξεμβούργο, 14 για την Ελβετία, 15 (ελεύθερο), 16 για τη 
Νορβηγία, 17 για τη Φινλανδία, 18 για τη Δανία, 19 για τη Ρουμανία, 20 για την Πολωνία, 21 για την Πορτογαλία, 

22 για τη Ρωσική Ομοσπονδία, 23 για την Ελλάδα, 24 (δεσμευμένο), 25 για την Κροατία, 26 για τη Σλοβενία, 27 για 
τη Σλοβακία, 28 για τη Λευκορωσία, 29 και 30 (δεσμευμένα), 31 για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. 29 για την Ευτονία, 32 
για την Λετονία, 33 για το Λιχτενστάιν, 34 για την Βουλγαρία, 35 (επιφυλάσσεται), 36 για την Λιθουανία. 



ΤΎΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟ 220 301 (2) 
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220 501- 
220 509 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 
Γενικές διατάζεις 

220 510 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σύνολά της θα ικανοποιεί τις διατάξεις των περιθωριακών 220 511 
έως 220 515 σύμφωνα με τον πίνακα του περιθωριακού 220 500. 

Καλώδια 

220 511 (1)Το μέγεθος των αγωγών θα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση. Οι αγωγοί 
θα είναι επαρκώς μονωμένοι. Όλα τα κυκλώματα θα προστατεύονται με ασφάλειες ή αυτόματους 
διακόπτες κυκλώματος, εκτός από τα ακόλουθα: 

από τον συσσωρευτή στα συστήματα ψυχρής εκκίνησης και παύσης του κινητήρα 
από τον συσσωρευτή στον εναλλάκτη 

από τον εναλλάκτη στο κιβώτιο της ασφάλειας ή του διακόπτη κυκλώματος 
από τον συσσωρευτή στον εκκινητήρα (μίξα) 

από τον συσσωρευτή στην υποδοχή ελέγχου ισχύος του συστήματος πέδησης αντοχής (βλέπε 
περιθωριακό 220 522 παρακάτω), εάν το σύστημα αυτό είναι ηλεκτρικό ή ηλεκτρομαγνητικό. 
από τον συσσωρευτή στον ηλεκτρικό ανυψωτικό μηχανισμό για την ανύψωση του άξονα του 
φορείου. 

Τα παραπάνω απροστάτευτα κυκλώματα θα είναι κατά το δυνατόν μικρού μήκους. 

(2)Τα καλώδια θα προσδένονται με ασφάλεια και θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε οι αγωγοί να 
προστατεύονται επαρκώς έναντι μηχανικών και θερμικών καταπονήσεων. 

Κεντρικός διακόπτης συσσωρευτή 

220 512 (1)0 διακόπτης για τη διακοπή τιον ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα τοποθετείται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον συσσωρευτή. 

(2) Συσκευές άμεσου ή έμμεσου ελέγχου θα εγκαθίστανται, μία στο κουβούκλιο του οδηγού και μία 
δεύτερη στο εξωτερικό του οχήματος. Θα είναι εύκολα προσπελάσιμες και θα επισημαίνονται 
ευδιάκριτα. Η συσκευή ελέγχου που τοποθετείται στο κουβούκλιο του οδηγού θα είναι άμεσα προσιτή 
στον οδηγό από τη θέση του οδηγού. Θα προστατεύεται έναντι μη ηθελημένης λειτουργίας είτε με την 
προσθήκη προστατευτικού καλύμματος, ή με τη χρήση διπλής συσκευής ελέγχου κινήσεως ή με άλλο 
κατάλληλο μέσο. 

(3) θα είναι δυνατό το άνοιγμα του διακόπτη ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, χωρίς να προκαλείται 
επικίνδυνη υπερβολική τάση. Η λειτουργία του κινητήρα δεν θα αποτελεί κίνδυνο πυρκαΐάς σε 
εκρηκτική ατμόσφαιρα αυτό μπορεί να εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας διακόπτη που έχει περίβλημα 
με βαθμό προστασίας ΙΡ65 σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΙΕΟ 529. 

(4) Οι καλωδιώσεις στον κεντρικό διακόπτη του συσσωρευτή θα έχουν βαθμό προστασίας 1Ρ54. 
Εντούτοις, αυτό δεν έχει εφαρμογή εάν οι συνδέσεις αυτές περιέχονται σε υποδοχή η οποία μπορεί να 
είναι το κιβώτιο συσσωρευτή. Στην περίπτωση αυτή αρκεί να μονωθούν οι συνδέσεις έναντι 
βραχυκυκλώματος, παραδείγματος χάριν με πώμα από ελαστικό. 
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Συσσωρευτές 

220 513 Οι ακροδέκτες του συσσωρευτή θα είναι ηλεκτρικά μονωμένοι ή καλυμμένοι με το μονωτικό κάλυμμα 
του κιβωτίου του συσσωρευτή. Εάν οι.συσσωρευτές δεν βρίσκονται κάτω από το καπό του κινητήρα, θα 
τοποθετούνται σε εξαεριζάμενο κιβώτιο. 

Ταχογράφοι 

220 514 Η ηλεκτρική παροχή στον ταχογράφο θα παρέχεται με μπαριέρα ασφαλείας συνδεδεμένη απευθείας στον 
συσσωρευτή. Ο ταχογράφος και η μπαριέρα ασφαλείας θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σχετικού 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 50 020. 

Μόνιμα ενεργές ιγκσταστάσεις 

220 515 Τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εκτός από τον ταχογράφο, που παραμένουν ενεργά όταν ο 
κεντρικός διακόπτης του συσσωρευτή είναι ανοικτός, θα είναι κατάλληλα για χρήση σε επικίνδυνη 
περιοχή και θα ικανοποιούν τις δέουσες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΝ 50 014 και μίας 
από τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 50 015 έως 50 020 ή ΕΝ 50 028. Θα ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις για τη σχετική ομάδα αερίων αναλόγως του ^ιεταφερά^ιενου προϊόντος. 

Διατάζεις που αφορούν το μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
κουβουκλίου τον οδηγού 

220 516 Ολόκληρη η εγκατάσταση θα είναι έτσι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και προστατευμένη οιστε να μην 
μπορεί να προκαλέσει τυχόν ανάφλεξη ή βραχυκύκλωμα κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης των 
οχημάτων και ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να μπορούν να ελαχιστοποιηθούν σε περίπτωση πρόσκρουσης ή 
παραμόρφωσης, Ιδιαιτέρως: 

(I ) Καλώδια 

Τα καλώδια που βρίσκονται πίσω από το κουβούκλιο του οδηγού θα προστατεύονται έναντι 
πρόσκρουσης, απόξεσης και τριβής κατά την κανονική λειτουργία του οχήματος. Παραδείγματα 
κατάλληλης προστασίας δίνονται στα σχήματα 1, 2, 3 και 4 παρακάτω. Εντούτοις, τα αισθητήρια 
καλώδια συσκευό)ν πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα δεν χρειάζονται πρόσθετη προστασία. 
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ΣΧΙΙΜΑΤΛ 


Σχήμα 1 


Αυλακωτός αγωγός καλωδίων από πολυαμίδιο 



Χο>ριστά 

μονωμένα 

καλώδια 


Σχήμα 2 

Αυλακωτός αγωγός καλωδίων από πολυαμίδιο 


Μονωτικό περίβλημα 



Σχήμα 3 


Περίβλημα από πολυουρεΟάνη 


Με εσωτερικό περίβλημα 



χωριστά 

μονωμένα 

καλώδια 


Σχήμα 4 


Εξωτερική στρώση 


Εσωτερική στρώση 



χιοριστά 

μονωμένα 

καλώδια 


Προστασία με μεταλλικές ίνες 
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220 516 (2) Φωτισμός 
(συνεχ.) 

Δεν θα χρησιμοποιούνται λαμπτήρες >ιε βιδωτό πώμα. 

Ηλεκτρολογικός μηχανισμός ανύψωσΐ}ς 

220 517 Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του μηχανισμού ανύψωσης του άξονα φορείου θα εγκαθίσταται έξω από 
το πλαίσιο του σασί σε σφραγκηιένη υποδοχή. 

220518- 
220 519 


Εξοπλισμός πέδησης 

Γενικές διατάζεις 

220 520 Επιπλέον των ακόλουθων τεχνικών διατάξεων* προς εφαρμογή σύμφωνα με τον πίνακα του περιθωριακού 220 
500, αυτοκίνητα οχήματα και συρόμενα οχήματα που προορίζονται για χρήση ως μεταφορικές μονάδες για 
επικίνδυνα ε^ιπορεύματα θα εκπληρώνουν όλες τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις Κανονισμός Ε€Ε ΑριΟ. 13 1 το>ν 
οποίων η τελευταία αναθεωρη^ιένη μορφή έχει εφαρμογή κατά το χρόνο έγκρισης του οχή^ιατος. 

Σύστημα Πέδησης με Μηχανισμό έναντι στο Κλείδωμα 

220 521 (1) Αυτοκίνητα οχήματα με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 16 τόνους, ή εγκεκριμένα για τη έλξη 
συρόμενου οχήματος με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει 10 τόνους, 0α είναι εξοπλισμένα με σύστημα 
πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΧΕ Ν° 13 , 
Παράρτημα 13. 

(2) Συρόμενα οχή^ιατα με ιιέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους θα είναι εξοπλισμένα με 
σύστημα πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα της κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό 

ΕΟΕΝο. 13 2/ , Παράρτημα 13. 

(3) Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ ελκόντων οχημάτων και ελκομένων για το σύστημα του 
συρόμενου οχήματος με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα 0α πραγματοποιούνται με συζευκτήρα 
σύμφωνα με την 180 7638:1985. 

Σύστημα ττέδησιις αντοχής 

220 522 (Ι)Σύστημα πέδησης αντοχής σημαίνει σύστημα προοριζόμενο να σταθεροποιεί την ταχύτητα του 
οχήματος σε μεγάλου μήκους κατωφέρεια, χωρίς τη χρήση των συστημάτων πέδησης λειτουργίας, 
δευτερευόντων ή σταθμεύσεως. 

(2) Αυτοκίνητα οχήματα }ΐε μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 16 τόνους ή εγκεκριμένα για να έλκουν 
συρόμενο όχημα με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα 
πέδησης αντοχής που τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(δ) Το σύστημα πέδησης αντοχής μπορεί να είναι μία απλή συσκευή ή συνδυασμόςπολλών 
συσκευών. Κάθε συσκευή μπορεί να έχει αυτόνομο χειρισμό. 


V Κανονισμός Ε€Ε Αριθ. 13 (Ενιαίες διατάζεις που αφορούν την έγκριση όχημά των των κατηγοριών Μ. Ν και Ο σχετικά με 
την πέδηση), (στην τελευταία τσο τροποποιημέ\'η μορφή) ως παράρτημα της Συμφωνίας που αφορά την υιοθέτηση ενιαίων 
τεχνικών προδιαγραφών για οχήματα με τροχούς, εξοπλισμό και μέρη που μπορούν να τοποθετηθούν και/ή να χρησιμοποιηθούν 
σε οχήματα με τροχούς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης εγκρίσεων που παρέχονται βάσει αυτών των προδιαγραφών) 
(Συμφωνία τ ου 1958, όπως έχει τροποποιηθεί). Ως εναλλακτική λύση, οι αντίστοιχες διατάζεις της Οδηγίας 71/320/ΕΕΓ (αρχικα 
δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. 1202 της 6.9.1971) μπορούν να ισχύουν, εφόσον 
έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με την τελευταία τροποποιημένη μορφή του Κανονισμού ΕΓΕ Αριθ. 13 που ισχνέ κατά τον χρόνο 
της έγκρισης του οχήματος. 
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220 522 (6) 

(συνεχ.) 


(ο) 


Προσθήκη Β.2 

Και οι τρεις δυνατότητες χειρισμού πέδησης που προβλέπονται στον Κανονισμό ΕΟΕ Ν° 

* ** 

13 , παράγραφος 2.14 θα επιτρέποντας αλλά, στην περίπτωση βλάβης του συστήματος με 
μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα, οι ενσωματωμένοι ή συνδεδεμένοι επιβραδυντές θα 
σβήνονται αυτόματα. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης αντοχής θα ελέγχεται από το σύστημα 
πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα έτσι ώστε ο άξονας (ή οι άξονες) που 
φρενάρουν με το σύστημα πέδησης αντοχής να μην μπορούν να μπλοκάρουν από το 
σύστημα πέδησης αντοχής σε ταχύτητες άνω τ<ον 15 Κπι/Η. Εντούτοις, η διάταξη αυτή δεν 
θα έχει εφαρμογή στο μέρος του συστήματος πέδησης που αποτελείται από την φυσική 
πέδηση του κινητήρα. 


(ά) Το σύστημα πέδησης αντοχής θα περιλαμβάνει πολλά επίπεδα λειτουργίας, 
περιλαμβανομένου ενός χαμηλού επιπέδου κατάλληλου για την αφόρτωτη κατάσταση. 
Οπου το σύστημα πέδησης αντοχής αυτοκίνητου οχήματος συνίσταται στον κινητήρα του, 
οι διαφορετικές σχέσεις ταχυτήτων θα λαμβάνονται υπόψη στον ορισμό των διαφορετικών 
επιπέδων λειτουργίας. 

(ε) Η απόδοση του συστήματος πέδησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ Ν° 13 1 , Παράρτημα 5 (δοκιμή Τύπου II Λ), με το βάρος 
έμφορτου οχήματος να συμπεριλαμβάνει το έμφορτο βάρος του αυτοκινούμενου οχήματος 
και το εγκεκριμένο ^ιέγιστο ελκόμενο βάρος που όμως δεν υπερβαίνει συνολικά τους 44 
τόνους. 

(ί) Εάν το αυτοκίνητο όχημα δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόδοσης για το σύστημα πέδησης 
αντοχής κατά τα οριζόμενα στο (2) (ε) παραπάνω, θα ικανοποιεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις 

του Κανονισμού ΕΟΕ Ν® 13 Παράρτημα 5 και θα περιορίζεται στο να συνδέεται μόνο με 
συρόμενο όχημα εξοπλισμένο *ιε σύστημα πέδησης αντοχής. Ενα τέτοιο αυτοκίνητο όχημα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένο με συσκευή ελέγχου για το σύστημα πέδησης αντοχής πάνω 
στο συρό^ιενο όχημα. 


(3)Εάν συρόμενο όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα πέδησης αντοχής αυτό θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ Ν° 13 Παράρτημα 5 και των διατάξεων των (2) (λ) έως (2) (ά) 
παραπάνω. 

220 523- 
220 529 


ν Βλέπε υποσημείωση £1. 
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Προσθήκη Β.2 

Αποτροπή κινδύνων πυρκαϊάς 

Γενικές διατάζεις 

220 530 Οι ακόλουθες τεχνικές διατάξεις θα έχουν εφαρμογή σύμφωνα με τον πίνακα του περιθωριακού 
220 500/ 

Κουβούκλιο οχήματος 

220 531 (1)Μόνο υλικό που δεν αναφλέγεται εύκολα θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή του κουβουκλίου του 
οδηγοί», Η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι τηρείται εάν, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην 
προδιαγραφή 180 3795:1989, δείγματα των ακόλουθων μερών του κουβουκλίου έχουν ρυθμό καύσεως 
που δεν υπερβαίνει τα 100 πιτη/πιΐη: μαξιλάρια καθισμάτων, πλάτες καθισμάτων, ζώνες ασφαλείας, 
επίστρωση κορυφής, ανοτγόμενες οροφές, ακουμπιστήρια, όλα τα διακοσμητικά πλαίσια 
περιλαμβανομένων των πλαισίων στις θύρες, μπροστά, πίσω και στα πλάγια, ράφια διαμερισμάτων, 
στηρίγματα κεφαλής, καλύμματα δαπέδων, αντιηλιακά γείσα, κουρτίνες, στόρια, καλύμματα φτερών, 
καλύμματα διαμερίσματος μηχανής, καλύμματα στρωμάτων και οποιαδήποτε άλλα εσωτερικά υλικά, 
περιλαμβανομένων στοιχείων μαλακού υλικού ενεργοποιούμενων κατά τη σύγκρουση, τα οποία είναι 
σχεδιασμένα να απορροφούν ενέργεια ερχόμενα σε επαφή με τους επιβαίνοντες σε περίπτωση 
σύγκρουσης. 

(2) Εκτός εάν το κουβούκλιο του οδηγού είναι κατασκευασμένο από υλικά που δεν αναφλέγονται 
εύκολα, πέτασμα κατασκευασμένο από μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό του ίδιου πλάτους με τη 
δεξαμενή θα τοποθετείται στο πίσω μέρος του κουβουκλίου. Τυχόν παράθυρα στο πίσω μέρος του 
κουβουκλίου ή στο πέτασμα θα είναι ερμητικά κλειστά και κατασκευασμένα από γυαλί ασφαλείας 
ανθεκτικό στη φωτιά μιε πλαίσια ανθεκτικά στη φωτιά. Επιπλέον, θα υπάρχει κενός χοίρος όχι 
μικρότερος από 15 οπι μεταξύ της δεξαμενής και του κουβουκλίου ή του πετάσματος. 

δεξαμενές καυσίμων 

220 532 Οι δεξαμιενές για τον ανεφοδιασμέ του κινητήρα του οχήματος Θα ικανοποιούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

(1 )Οι δεξαμιενές καυσίμιων θα είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να προστατεύονται κατά το δυνατόν έναντι 
τυχόν σύγκρουσης. 

(2) Σε περίπτωση οποιοσδήποτε διαρροής, το καύσιμιο θα αποστραγγίζεται στο έδαφος χωρίς να έρχεται 
σε επαφή με θερμιά μέρη του οχήματος ή του φορτίου. 

(3) Δεξαμιενές καυσίμιων που περιέχουν βενζίνη θα είναι εξοπλισμένες μιε αποτελεσματική φλογοπαγίδα 
στο άνοιγμια πλήρωσης ή μιε κλείσιμιο μιε το οποίο το άνοιγμια να μιπορεί να κρατηθεί ερμιητικά 
σφραγισμένο. 

Κινητήρας 

220 533 Ο κινητήρας που προωθεί το όχημια θα είναι εξοπλισμένος και τοποθετημένος έτσι ώστε να αποφεύγεται 
οποιοσδήποτε κίνδυνος για το φορτίο λόγω θέρμιανσης ή ανάφλεξης. Στην περίπτωση μεταφοράς 
εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων (τύποι οχήματος ΕΧ/ΙΙ και ΕΧ/ΙΙΙ) ο κινητήρας θα τοποθετείται 
μπροστά από το εμπρόσθιο τοίχωμα του αμιαξώμιατος: μιπορεί εντούτοις να τοποθετείται κάτω από το 
αμιάξωμα, εφ'όσον αυτό γίνεται μιε τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε θέρμιανση, έστω και τοπική, 
του φορτίου. 
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Προσθήκη Ώ.2 

Σύστημα εξάτμισης 

220 534 Το σύστημα εξάτμισης καθώς και οι σωλήνες εξάτμισης θα είναι κατάλληλα προσανατολισμένοι ή 
προστατευμένοι ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για το φορτίο λόγω θέρμανσης ή 
ανάφλεξης. Μέρη του συστήματος εξάτμισης τοποθετημένα ακριβώς κάτω από την δεξαμενή καυσίμου 
(ντίζελ) θα έχουν περιθώριο τουλάχιστον 100 ιπηι ή θα είναι προστατευμένα με θερμικό πέτασμα. Στην 
περίπτωση μεταφοράς εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων (τύποι οχήματος ΕΧ/Π και ΕΧ/ΙΙΙ) το σύστημα 
εξάτμισης θα τοποθετείται μπροστά από το μπροστινό τοίχωμα του αμαξώματος ή χωριστά από το μέρος 
του οχήματος που μεταφέρει το φορτίο με πέτασμα που αντέχει στη φωτιά και θερμομονωτικόΣε αυτήν 
την περίπτωση το στόμιο του σο>λήνα εξάτμισης θα είναι προσανατολισμένο προς το έξιο μέρος του 
οχήματος. 

Οχημα πέδησης α\<τοχής 

220 535 Οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα πέδησης αντοχής που εκπέμπουν υψηλές θερμοκρασίες 
τοποθετούμενα πίσω από το οπίσθιο τοίχωμα του κουβουκλίου του οδηγού θα είναι εξοπλισμένα με 
θερμομονωτικό πέτασμα στερεωμένο με ασφάλεια και τοποθετημένο ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και 
τη δεξαμενή ή το φορτίο ώστε να αποφεύγεται τυχόν θέρμανση, ακόμη και τοπική, του περιβλήματος 
της δεξαμενής ή του φορτίου. 

Επιπλέον, το θερμομονωτικό πέτασμα θα προστατεύει το σύστημα πέδησης έναντι τυχόν εκροής ή 
διαρροής, έστω και τυχαίας, του φορτίου. Για παράδειγμα, προστασία που περιλαμβάνει πέτασμα με 
πέτασμα διπλού περιβλήματος θα θεωρείται ικανοποιητική. 

Βοηθητική συσκευή θέρμανσης 

220 536 Η βοηθητική θέρ^νση του κουβουκλίου θα είναι επαρκάς ασφαλής ως προς την πρόληψη πυρκαϊάς και θα 
τοποθετείται ^ιπροστά από το προστατευτικό τοίχωμα (οπίσθιο τοίχαηια του κουβουκλίου). Η συσκευή 
θέρμανσης θα τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μπροστά και πιο ψι^λά (τουλάχιστον 80 οιυ πάνω από τη στάθμη 
εδάφους) και θα είναι εξσπλκηιένη με συσκευές που θα αποτρέπουν την επαφή οποισυδήποτε αντικεμιέναυ με τις 
θερμές επιφάνειες της συσκευής ή των σωλήνα εξάτμισής της. Μόνο συσκευές με *ιέσο για την ταχεία 
επανεκκίνηση του εξαερισμού του αέρα συμπίεσης ().ιέγιστο 20 8) είναι δυνατόν χρησιμοποιούνται. 


220 537- 
220 539 


Συσκευή περιορισμού ταχύτητας 

220 540 Αυτοκίνητα οχήματα (ενιαία οχήματα και ελκυστήρες για επικαθήμενα) με μέγιστο βάρος που 
υπερβαίνει τους 12 τόνους, θα είναι εξοπλκηιένα σύμφοίνα με το περιθωριακό 10 261 με συσκευή 

περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε€Ε Ν° 89 ^ II καθορισμένα) 
ταχύτητα V κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.2 του Κανονισμού ΕΟΕ Νο. 89 δεν θα υπερβαίνει 
τα 85 Κηι/ΐι. 


220 541- 
220 599 


2 Κανονισμός Ε€Ε Αριθ.89 (Ενιαίες διατάξεις που αφορούν την έγκριση: I. οχημάτων σχετικά με τον 
περιορισμό της μέγιστης ταχΜητάς τους. II. οχημάτων σχετικά με την εγκατάσταση συσκευής περιορισμού 
ταχύτητας (51Γ>) εγκεκριμένου τύπου. III. συσκευών περιορισμού ταχύτητας (510)), όπως τροποποιήθηκαν, 
ως παράρτημα της Συμφωνίας που αφορά την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για οχήματα με 
τροχούς, εξοπλισμό και μέρη που μπορούν να τοποθετηθούν και/ή να χρησιμοποιηθούν σε οχήματα με 
τροχούς και τους όρους α+ιοιβαίας αναγνώρισης εγκρίσεων που πτηιέχονται βάσει αυτών των προδιαγραφών 
(Συμφωνία του 1958, όπως τροποποιήθηκε). Ως εναλλακτική λύση, οι αντίστοιχες διατάξεις των Οδηγιών 
92/6/ΕΕΟ και 92/24/ΕΕΟ, όπως τροποποιήθηκαν, μπορούν να εφαρμόζονται εφόσον έχουν τροποποιηθεί 
σύμφωνα με την τελευταία τροποποιημένη μορφή τον Κανονισμού Ε€Ε Αριθ.89 που ίσχνε κατά τον χρονο 
της έγκρισης του σχήματος. 
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Προσθήκη Β.2 

ΤΜΗΜΑ 6. Τροποποίηση του τύπου οχήματος και επέκταση έγκρισης 

220 600 Κάθε τροποποίηση του τύπου οχήματος 0α ανακοινώνεται στο διοικητικό τμήμα που ενέκρινε τον τύπο 
οχήματος. Το τμήμα μπορεί τότε: 

(Ι)Είτε να κρίνει ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν είναι απίθανο να έχουν αισθητό αρνητικό αποτέλεσμα 
και ότι σε κάθε περίπτωση το όχημα εξακολουθεί να καλύπτει τις απαιτήσεις, ή 

(2)Να απαιτήσει νέα έκθεση δοκιμής από την τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την 
διενέργεια των δοκιμών. 

220 601 Η επιβεβαίωση ή άρνηση της έγκρισης, με καθορισμό της μεταβολής, θα κοινοποιείται μέσω της 
διαδικασίας που καθορίζεται στο περιθωριακό 220 402 προς τα Κράτη Μέλη. 

220 602 Η αρμόδια αρχή που εκδίδει επέκταση έγκρισης θα ορίσει αύξοντα αριθμό σε κάθε έντυπο επικοινωνίας 
που συντάσσεται για τέτοια επέκταση και θα ενημερώνει σχετικά τα άλλα Μέρη μέσο) εγγράφου 
επικοινωνίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του περιθωριακού 221 000. 


220 603- 
220 609 


ΤΜΗΜΑ 7. Ομοιομορφία παραγωγής 
Αρχική αξιολόγηση 

220 700 Η αρχή έγκρισης ενός Κράτους Μέλους θα επαληθεύει - πριν να παράσχει έγκριση τύπου - την ύπαρξη 
ικανοποιητικών ρυθμίσεων και διαδικασιών για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου έτσι ώστε τα 
οχήματα κατά την παραγωγή να είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. 

220 701 Η απαίτηση στο περιθωριακό 220 700 θα εξακριβώνεται προς ικανοποίηση της αρχής που παρέχει 
έγκριση τύπου αλλά μπορεί επίσης να εξακριβώνεται, εκ μέρους της αρχής που παρέχει έγκριση τύπου, 
από την αρχή έγκρισης ετέρου Κράτους Μέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, η τελευταία αρχή έγκρισης 
ετοιμάζει δήλωση συμφωνίας διακρίνοντας τις περιοχές και τις εγκαταστάσεις παραγωγής που έχει 
καλύψει ως σχετικές με το όχημα (τα οχήματα) των οποίων πρόκειται να εγκριθεί ο τύπος, 

220 702 Η αρχή έγκρισης θα δέχεται επίσης την εγγραφή του κατασκευαστή στην εναρμονισμένη προδιαγραφή 
180 9002 (το πλαίσιο της οποίας καλύπτει το όχημα ή τα οχήματα προς έγκριση) ή ισοδύναμη 
προδιαγραφή έγκρισης ως ικανοποιούσα τις απαιτήσεις του περιθωριακού 220 700. Ο κατασκευαστής θα 
παρέχει στοιχεία για την εγγραφή και θα αναλαμβάνει να ενιηιερώνει την αρχή έγκρισης για τυχόν 
αναθεωρήσεις της ισχύος ή του πλαισίου της. 

220 703 Κατά τη λήψη αίτησης από την αρχή άλλου Κράτους Μέλους η αρχή έγκρισης θα στέλνει πάραυτα τη 
δήλωση συμφωνίας που αναφέρεται στην τελευταία πρόταση του περιθωριακού 220 701 ή να 
ενημερώσει ότι δεν είναι σε θέσει να παράσχει τέτοια δήλωση. 


220 704- 
220 709 

Ομοιομορφία παραγωγής 

220 710 Κάθε όχημα που εγκρίνεται σύμφωνα με την παρούσα Προσθήκη θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να 
συμφωνεί με τον τύπο που εγκρίνεται τηρώντας τις διατάξεις που αναφέρονται στο Τμήμα 5 παραπάνοι. 
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Προσθήκη Β.2 

220 711 Η αρχή έγκρισης ενός Κράτους Μέλους που δίνει έγκριση τύπου σύμφωνα *ιε την παρούσα Προσθήκη 
θα επαληθεύει την ύπαρξη επαρκών ρυθμίσεων και εγγράφων σχεδίων ελέγχου, προς συμφωνία με τον 
κατασκευαστή για κάθε έγκριση, για τη διεξαγωγή σε καθορισμένα διαλείμματα των δοκιμών αυτών ή 
των^σχετικών ελέγχων πο» Γ™ αναγκΖ γΓτην εξακρίβωση της συνεχούς συμφωνίας με τον 
εγκεκριμένο τύπο, περιλαμβάνοντας ειδικά, όπου έχει εφαρμογή, δοκιμές που «ναφέρονται στην 
παρούσα Προσθήκη. 

220712 Ο κάτοχος της έγκρισης ειδικά: 

(1) Θα εξασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για αποτελεσματικό έλεγχο της συμφωνίας των οχημάτων 
προς την έγκριση τύπου 

(2) Θα έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό δοκιμής που είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της συμφωνίας 
προς κάθε εγκεκριμένο τύπο 

(3) Θα εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία των αποτελεσμάτων της δοκιμής καταγράφονται και ότι τα 
επισυναπτόμενα έγγραφα παραμένουν διαθέσιμα για περίοδο που θα καθορίζεται σε συμφωνία με την 

αρχή έγκρισης. 11 περίοδος αυτή δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη 

(4) Θα αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής, με σκοπό να εξακριβοισει και να εξασφαλίσει τη 
σταθερότητα των χαρακτηριστικών των σχημάτων, αφήνοντας περιθώριο για διακύμανση της 

βιομηχανικής παραγωγής 

(5) Θα εξασφαλίζει ότι για κάθε τύπο οχήματος, θα διενεργούνται τουλάχιστον οι έλεγχοι και οι δοκιμές 
που προβλέπονται στην παρούσα Προσθήκη - 

(6) Θα εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε σύνολο δειγμάτων ή δοκιμίων παρέχει ενδείξεις ασυμφωνίας προς 
τον εν λόγω τύπο δοκιμής θα οδηγεί σε περαιτέρω δειγματοληψία και δοκιμή. Όλα τα αναγκαία μέτρα 
θα λαμβάνονται για να αποκαταστήσουν την ομοιομορφία της αντίστοιχης παραγωγής. 

220 713 Η αρχή που έχει παράσχει έγκριση τύπου μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να επαληθευσει τις μεθόδους 
ελέγχου ομοιομορφίας που εφαρμόζονται σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής. Η κανονική συχνότητα 
αυτών των επαληθεύσεων θα είναι συνεπής προς τις ρυθμίσεις (εάν υπάρχουν) που έχουν γίνει 
αποδεκτές κατά τα περιθωριακά 220 701 ή 220 702 της παρούσης Προσθήκης και θα είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζει ότι οι σχετικοί έλεγχοι θεωρούνται επί περίοδο αντίστοιχη του κλίματος εμπιστοσύνης 
που έχει επιβάλλει η αρχή έγκρισης. 

(!)Σε κάθε επιθεώρηση, τα αρχεία δοκιμής και τα αρχεία παραγωγής θα είναι διαθέσιμα στον επισκέπτη 
επιθεωρητή. 

(2) Όπου η φύση της δοκιμής το επιτρέπει, ο επιθεωρητής μπορεί να επιλέγει δείγματα τυχαίος για 
δοκιμή στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά το παρακάτω Τμήμα 9. 
Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων μπορεί να καθορίζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης 
από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

(3) Οπου το επίπεδο ελέγχου φαίνεται να μην είναι ικανοποιητικό, ή όποτε κρίνεται αναγκαίο να 
επαληθεύεται η εγκυρότητα των δοκιμών που διενεργούνται σε εφαρμογή του (2) παραπάνω, ο 
επιθεωρητής θα επιλέγει δείγματα προς αποστολή στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία διεξάγει ης δοκιμές 
έγκρισης τύπου. 

(4) Η αρχή έγκρισης μπορεί να διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή προβλέπεται σε αυτήν την 
Προσθήκη. 

(5) Σε περιπτώσεις όπου εξάγονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά μία επιθεώρηση, η αρχή 
έγκρισης θα εξασφαλίζει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση της 
ομοιομορφίας της παραγωγής το ταχύτερο δυνατόν. 


ΦΕΚ509 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6473 


Προσθήκη Ιί.2 

220 714- 
220 719 


Ποινές για την μη ομοιομορφία της παραγωγής 

220 720 Η έγκριση που παρέχεται ως προς έναν τύπο οχήματος κατά την παρούσα Προσθήκη μπορεί να 
αποσύρεται εάν οι διατάξεις που αναφέρονται στο Τμήμα 5 παραπάνω δεν τηρούνται. 

220 721 Εάν ένα Κράτος Μέλος αποσύρει έγκριση που έχει παράσχει νωρίτερα, Οα ειδοποιεί αμέσως σχετικά τα 
λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω εντύπου επικοινωνίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του περιθωριακού 
221 000 . 


220 722- 
220 799 


ΤΜΗΜΑ 8. Οριστική διακοπή παραγωγής 

220 800 Εάν ο κάτοχος της έγκρισης παύσει εντελώς την κατασκευή ενός τύπου οχήματος εγκεκριμένου 
σύμφωνα }ΐε αυτήν την Προσθήκη, θα ενημερώνει σχετικά την αρχή που παρέσχε την έγκριση. Μόλις 
λάβει τη σχετική κοινοποίηση, η αρχή αυτή θα ενημερώνει σχετικά τα λοιπά Μέρη μέσω εντύπου 
επικοινωνίας σύμφωνα με το υπόδειγμα στο περιθιοριακό 221 000. 


220 801- 
220 999 
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Προσθήκη Β.2 

221 000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[μέγιστο μέγεθος: Α4 (210 πυιι χ 297 γπγπ)] 


V 


εκδοθέν υπό: Ονομασία Διοικήσεως: 


σχετικά με 1 !\ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΫΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθ. έγκρισης. Αριθ. Επέκτασης. 

1. Εμπορικό όνομα ή σήμα του οχήματος:. 

2. Τύπος οχήματος: αμάξωμα-κουβούκλιο, ελκυστήρας για επικαθήμενο όχημα, συρόμενο όχημα, 

2 / 

επικαθήμενο όχημα, συρόμενο όχημα με αυτοστηριζόμενο αμάξωμα . 

3. Τύπος οχήματος σύμφωνα με το περιθωριακό 220 301 (2) (ΕΧ/ΙΙ, ΕΧ/ΙΙΙ, ΡΕ, ΟΧ, ΑΤ). 

4. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή: ... 

5. Εάν υπάρχει, επωνυμία και διεύθυνση αντιπροσώπου του κατασκευαστή:. 

6. Βάρος οχήματος:. 

6.1 Τεχνικό μέγιστο βάρος πλήρους οχήματος: ... 

7. Ειδικός εξοπλισμός οχήματος: . 

7.1 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με ειδικές ηλεκτρικές συσκευές. 

Συνοπτική περιγραφή: . 

7.2 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με συσκευή πέδησης με μηχανισμό ένανιι στο κλείδωμα. 

Αριθμός έγκρισης:. 

Κατηγορία συσκευής:... 

7.3 Το όχη^ια είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με σύστημα πέδησης αντοχής. 


V Χαρακτηριστικός αριθμός του Κράτους το οποίο παρέσχε/ επεξέτεινε/ απέρριψε/ απέσνρε την έγκριση 
(βλέπε νποσημείο)ση 1/ στο περιθεοριακό 220 403 (1)]. 




Διαγράψτε όσα <5εν έχουν εφαρμογή. 
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Προσθήκη Β.2 

Αριθμός έγκρισης:. 

Τεχνικό μέγιστο βάρος του οχήματος που αντιστοιχεί στην απόδοση του συστήματος πέδησης 
αντοχής. 

Συνοπτική περιγραφή: ... 

7.4 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με συσκευές για την αποτροπή κινδύνων πυρκαϊάς 

Συνοπτική περιγραφή: . 

7.5 Στην περίπτοιση αυτοκίνητου οχήματος: 


7.5.1 Τύπος κινητήρα: θετική ανάφλεξη ανάφλεξη με συμπίεση:.. 

7.5.2 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με συσκευή για τον περιορισμό της ταχύτητας από 

την κατασκευή ρυθμισμένο σε ταχύτητα .Ιση/Ιι. 

Αριθμός έγκρισης:. 

8. Όχημα κατατεθέν προς έγκριση στις:. 

9. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων έγκρισης. 

10. Ημερομηνία έκθεσης που εκδόθηκε από αυτήν την υπηρεσία: . 

11. Αριθμός έκθεσης που εκδόθηκε από αυτήν την υπηρεσία:... 

12. Δόθηκε/επεκτάθηκε/αποσύρθηκε έγκριση 3 / 

13. Θέση σήματος έγκρισης πάνω στο όχημα:. 

14. Τόπος:. 

15. Ημερομηνία:. 

16. Υπογραφή:. 

221 001- 
229 999 


V 


Διαγράψτε όσα δεν έχουν εφαρμογή. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.3 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

(βλέπε περιθωριακό 10 282) 


230 000 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαστάσεις τον πιστοποιητικού 0α είναι 210 χ 291 ηιιη (μέγεθος Λ 4). Θα χρησιμοποιούμαι 
τόσο η εμπρός όσο και η πίσω όψη. Το χρώμα θα είναι λευκό, με διαγώνια λωρίδα χρώματος ροζ. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1. Αριθμός Πιστοποιητικού. 

βεβαιώνει ότι το όχημα που αναφέρεται παρακάτω ικανοποιεί τους όρους που προβλέπονται από την 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς (ΑΙ)Κ) για την 
αποδοχή της για τη διεθνή ^ιεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτιον οδικώς. 

2. Κατασκευαστής και τύπος οχήματος. 


3. Αριθμός εγγραφής (εάν υπάρχει) και αριθμός πλαισίου 


4. Επωνυμία και επιχειρηματική διεύθυνση του μεταφορέα, του χειριστή ή του ιδιοκτήτη 


5. Το όχημα που αναφέρεται παραπάνω έχει υποβληθεί στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην Αί)ίί, 
Παράρτημα Β, περιθωριακά 10 282/10 283 Λ> και εκπληρώνει τους όρους που απαιτούνται για την αποδοχή 
του για τη διεθνή μεταφορά οδικώς επικίνδυνων εμπορευ}ΐάτων των ακόλουθων κλάσεων, αριθμών ειδών 
και γραμμάτων (όπου χρειάζεται θα δίνονται τα ονόματα των υλών ή ο χαρακτηριστικός αριθμός της ύλης): 

6. Παρατηρήσεις 


7. Ισχύει μέχρι. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: Ημερομηνία: 

Υπογραφή 


1/ 


Διαγράψτε εάν δεν ισχύει. 
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Προσθήκη Β,3 


230 000 8. 
(συνεχ.) 

Η ισχύς παρατείνεται μέχρι. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Υπογραφή 

Ημερομηνία: 

9. 

11 ισχύς παρατείνεται μέχρι. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 

10. 

Η ισχύς παρατείνεται μέχρι. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Υπογραφή 

Ημερομηνία: 

11. 

Η ισχύς παρατείνεται μέχρι. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1 Ία κάθε όχημα θα υπάρχει ξεχωριστό πιστοποιητικό εκτός εάν απαιτείται 

διαφορετικά π.χ. για την Κλήση /. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να επιστρέφεται στην εκδούσα αρχή όταν το όχημα 

τίθεται εκτός λειτουργίας εάν το όχημα μεταφέρεται σε άλλον μεταφορέα, χειριστή ή ιδιοκτήτη, κατά τα 
οριζόμενα στο είδος 4 με τη λήξη της ισχύος τον πιστοποιητικού και εάν υπάρχει αλλαγή υλικού σε ένα ή 
περισσότερα ουσιώδη χαρακτηριστικά του οχήματος. 


230 001- 
239 999 
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"Προσθήκη Β.4 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 


240 000- 
240 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, δομή της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού προγράμματος 

240 100 (!) Η εκπαίδευση θα παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Προσθήκης βάσει των περιθωριακών 
10315, Π 315 και71 315. 

(2) Οι απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες θα παρέχονται με εκπαίδευση που 0α καλύπτει θεωρητική 
μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις. Οι γνόισεις θα εξετάζονται με διαγωνισμό. 

Δομή 

240 101 Αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση θα δίδεται στη μορφή βασικού μαθήματος και, όταν προβλέπονται, 
μαθημάτων ειδίκευσης. 

240 102 Θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το βασικό μάθημα θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον: 

(π) οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων· 

(Η) οι κύριοι τύποι κινδύνου- 

(ο) στοιχεία περιβαλλοντικής προστασίας στον έλεγχο της μεταφοράς αποβλήτων- 

(<*) ^ιέτρα προληπτικά και ασφαλείας κατάλληλα για τους διαφόρους τύπους κινδύνων 

(ο) τι πρέπει να γίνεται ^ιετά από ατύχημα (πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις χρήσης 

προστατευτικού εξοπλισμού, κ.λπ,)· 

(ί) επισή^ιανση και μαρκάρισμα ως ένδειξη κινδύνου· 

( 8 > τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ο οδηγός κατά την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων* 

(Η) σκοπός και μέθοδος λειτουργίας τεχνικού εξοπλισμού οχημάτίυν 

(ί) απαγορεύσεις μεικτής φορτώσεως στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο· 

(]) προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την φόρτωση και εκφύρτωση επικίνδυνων 
εμπορευμάτων 

(Κ) γενικά στοιχεία περί αστικής ευθύνης· 

(I) στοιχεία }ΐεταφορικής εργασίας με αλλαγή μεταφορικού μέσου· 

(σι) χειρισμός και στοιβασία κόλων. 

240 103 Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το μάθημα εξειδίκευσης για την μεταφορά σε δεξαμενές 0α 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, τουλάχιστον: 

(λ) την συμπεριφορά οχημάτων στον δρόμο, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης φορτίου 
(δ) ειδικές απαιτήσεις των οχημάτων· 

(ς) γενικές θεωρητικές γνώσεις των διαφόρων και διαφορετικών συστημάτων φόρτωσης και εκφόρτωσης* 
(ά)· ειδικές πρόσθετες διατάξεις με εφαρμογή στην χρήση εκείνων των οχημάτων (πιστοποιητικά 
έγκρισης, μαρκάρισμα έγκρισης, μαρκάρισμα και επισήμανση, κ.λπ.). 
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240 104 Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το μάθημα εξειδίκευσης για την μεταφορά υλών και ειδών 
της πλάσης 1 θα πρέπει να καλύπτουν, τουλάχιστον: 

( 3 ) ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με εκρηκτικές και πυροτεχνικές ύλες και είδη- 
(1>) ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την μεικτή φόρτωση υλών και ειδών της κλάσης I. 

240 105 Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το ίΐάθημα εξειδίκευσης για την μεταφορά ραδιενεργών 
υλικών της κλάσης 7 θα πρέπει να καλύπτουν, τουλάχιστον: 

(β) ειδικούς κινδύνους σχετικούς με την ιονίζουσα ακτινοβολία- 

(δ) ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη συσκευασία, τον χειρισμό, τη μεικτή φόρτωση και τη στοιβασία 
ραδιενεργού υλικού- 

(ο) ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή ραδιενεργού 
υλικού. 


Αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 


240106 (1) Η ελάχιστη διάρκεια του θεωρητικού μέρους κάθε αρχικού μαθήματος ή μέρους του συνολικού 
μαθήματος θα πρέπει να είναι ως ακολούθως: 


Βασικό }ΐάθημα 

Μάθημα ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές 
Μάθημα ειδίκευσης για μεταφορά υλών και ειδών της 
Κλάσης 1 

Μάθημα ειδίκευσης για μεταφορά ραδιενεργού υλικού 


18 διδακτικές μονάδες^ 
12 διδακτικές μονάδες^ 

8 διδακτικές μονάδες 
8 διδακτικές ^ιονάδες 


Η ολική διάρκεια του συνολικού μαθήματος μπορεί να καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, η οποία θα 
πρέπει να τηρεί την διάρκεια του βασικού μαθήματος και του εξειδικευ^ιένου μαθήματος για τις δεξαμενές, 
αλλά μπορεί να το συμπληρώνει μέ συντετμημένα εξειδικευμένα μαθήματα για τις κλάσεις I και 7. 

(2) Οι διδακτικές μονάδες προορίζονται να διαρκούν 45 λεπτά. 

(3) Κανονικά, δεν επιτρέπονται περισσότερες από 8 διδακτικές μονάδες σε κάθε η^ιέρα του μαθή^ιατος. 

(4) Οι επιμέρους πρακτικές ασκήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε σύνδεση με την θεωρητική 
εκπαίδευση, και θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον πρώτες βοήθειες, πυρόσβεση και το τι πρέπει 
να γίνεται σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος. 


Επαναληπτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

240 107 (I) Επαναληπτικά μαθήματα εκπαίδευσης που γίνονται σε κανονικά διαστι'ηιατα εξυπηρετούν τον σκοπό 
της ενημέρωσης των γνώσεων των οδηγόιν- θα πρέπει να καλύπτουν νέες εξελίξεις: τεχνικές, νομικές και 
σχετικές με τις ύλες. 

(2) Τα επαναληπτικά μαθήματα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την λήξη της περιόδου που 
αναφέρεται στο περιθωριακό 10 315 (3). 


ι/ Πρόσθετες διδακτικές μονάδες απαιτούνται για πρακτικές ασκήσεις που αναφέρονται στο (4) παρακάτω οι 
οποίες θα ποικίλλουν ανσλόγως του αριθμού των υπό εκπαίδευση οδηγών. 
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(3) Η διάρκεια κάθε επαναληπτικού ^ιαθήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία ημέρα. 

(4) Κανονικά, δεν θα πρέπει να επιτρέπομαι πάνω από 8 διδακτικές μονάδες για κάθε ημέρα μαθήματος. 


240 108- 
240 199 
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ΤΜΗΜΑ 2.Έγκριση εκπαίδευσης 


Διαδικασία 

240 200 Γα εκπαιδευτικά μαθήματα 0α πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή. 

240 201 (!) Η έγκριση θα πρέπει να παρέχεται μόνο σχετικά με αιτήσεις που υποβάλλονται γραπτά. 

(2) Τα ακόλουθα έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση έγκρισης: 

(β) Λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης που να καθορίζει τα διδασκόμενα θέματα και να 
επισημαίνει το χρονοδιάγραμμα και τις σχεδιαζόμενες μεθόδους διδασκαλίας 

(Β) προσόντα και τομείς δραστηριοτήτων του διδακτικού προσωπικού· 

(ο) πληροφορίες για τους χώρους όπου γίνονται τα μαθή(ίατα και για τα μέσα διδασκαλίας καθώς 
και τα μέσα που παρέχονται για τις πρακτικές ασκήσεις· 

(ιΙ) όροι συμμετοχής στα μαθήματα, όπως ο αριθμός συμμετεχόντων. 

(3) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να οργανώνει την εποπτεία της εκπαίδευσης και των εξετάσεων. 

Παροχή έγκρισης 

240 202 (1) Η έγκριση θα πρέπει να παρέχεται γραπτά από την αρμόδια αρχή υπό τους παρακάτο) όρους, ήτοι: 

(β) η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τα έγγραφα της αίτησης· 

(Β) η αρμόδια αρχή θα αποκτά το δικαίωμα να αποστέλλει εξουσιοδοτημένα άτομα ώστε να είναι 
παρόντα στα μαθήματα εκπαίδευσης και τις εξετάσεις 

(ο) η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για τις ημερομηνίες και τους χώρους των 
επιμέρους εκπαιδευτικών μαθημάτοιν· 

(ά) η έγκριση μπορεί να αποσύρεται εάν δεν τηρούνται οι όροι έγκρισης. 

(2) Το έγγραφο έγκρισης θα πρέπει να δείχνει εάν τα εν λόγω μαθήματα είναι βασικά ή μαθήματα 
ειδίκευσης, αρχικά ή επαναληπτικά μαθήματα, ή συνολικά μαθήματα. 

240 203 Εάν ο φορέας εκπαίδευσης, μετά από την παροχή έγκρισης σε μάθημα εκπαίδευσης, σκοπεύει να κάνει 
οποιεσδήποτε μεταβολές σχετικά με στοιχεία που αφορούσε η έγκριση, θα πρέπει να ζητεί εκ τιον προτέρων 
την άδεια της αρμόδιας αρχής. Αυτό ισχύει ιδίως για μεταβολές που αφορούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 



240 204- 
240 299 
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ΤΜΗΜΑ 3. Απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευση 

240 300 Ο παροχέας της εκπαίδευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές θα έχουν καλή γνώση των 
εξελίξεων στους κανονισμούς και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που αφορούν την μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων - και ότι τις λαμβάνουν υπόψη. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πρακτικού 
προσανατολισμού. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να συμφωνεί με την έγκριση, για τα θέματα που 
αναφέρονται στα περιθωριακά 240 102 έως 240 105. Η αρχική εκπαίδευση και η επαναληπτική εκπαίδευση 
θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης επιμέρους πρακτικές ασκήσεις (βλ.περιθωριακό 240 106). 


240 301- 
240 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Εξετάσεις 


Αρχικό Βασικό μάθημα 

240 400 (1) Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των πρακτικών ασκήσεων, θα πρέπει να 
γίνεται εξέταση στο βασικό μάθημα. 

(2) Στην εξέταση, ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει τις γνώσεις, την εμβάθυνση και την 
ικανότητα για την εργασία του επαγγελματία οδηγού οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, 
όπως προβλέπεται στο βασικό εκπαιδευτικό μάθημα. 

(3) Για τον σκοπό αυτό η αρμόδια αρχή, ή ο φορέας εξέτασης που έχει εγκριθεί από εκείνη την αρχή. 0α 
πρέπει να προετοιμάζει κατάλογο ερωτήσεων που να αναφέρονται στα θέματα που συνοψίζονται στο 
περιθωριακό 240 102, Οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται από αυτόν τον κατάλογο. Ο» 
υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν γνώση των συγκεκριμένων ερωτήσεων που επιλέγονται από τον 
κατάλογο πριν από την σχετική εξέταση. 

(4) Είναι δυνατόν να γίνει μία μόνο εξέταση για τα συνολικά μαθήματα. 

(5) Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβλέπει την διεξαγωγή των εξετάσεων. 

(6) _ Η εξέταση θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή γραπτής εξέτασης ή συνδυασμού γραπτής και προφορικής 
εξέτασης. Κάθε υποψήφιος θα ερωτάται τουλάχιστον 25 γραπτές εριοτήσεις. Η διάρκεια της εξέτασης 0α 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 λεπτά. Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι κυμαινόμενου βαθμού δυσκολίας και 
να έχουν διαφορετικά βάρη. 


Αρχικά μαθήματα ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές και για την μεταφορά εκρηκτικών υλών και 
ειδών και ραδιενεργού υλικού 

240 401 (1) Μετά από την συμμετοχή στην εξέταση για το βασικό μάθημα και αφού έχουν παρακολουθήσει το 
μάθημα ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές και/ή για την μεταφορά εκρηκτικών ή ραδιενεργών υλικών, 
ο υποψήφιος θα πρέπει να καλείται να λάβει μέρος στην αντίστοιχη εξέταση. 

(2) Αυτή η εξέταση θα πρέπει να γίνεται και να επιβλέπεται στην ίδια βάση όπως στο περιθωριακό 240 
400 παραπάνω. 

(3) Τουλάχιστον 15 εριοτήσεις θα πρέπει να ερωτώνιαι σχετικά με κάθε μάθημα ειδίκευσης. 
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Επαναληπτικά Μαθήματα 

240 402 (1) Αφού θα έχει παρακολουθήσει επαναληπτικό μάθημα εκπαίδευσης ο υποψήφιος θα επιτρέπεται να 
λαμβάνει μέρος στην αντίστοιχη εξέταση. 

(2) Η εξέταση 0α πρέπει να γίνεται και να επιβλέπεται στην ίδια βάση όπως στο περιθωριακό 240 400 
παραπάνω. 

(3) Τουλάχιστον 15 ερωτήσεις θα πρέπει να ερωτώνται σχετικά με κάθε επαναληπτικό μάθημα 
εκπαίδευσης. 


240 403 - 
240 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού 

240 500 (1) Σύμφωνα *ιε την παράγραφο (9) του περιθιοριακού 10 315, το πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδίδεται: 

(») μετά την συμπλήρωση βασικού εκπαιδευτικού μαθήματος, εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτυχώς 
περάσει την εξέταση σύμφωνα με το 240 000 παραπάνιο· 

(β) εάν έχει εφαρμογή, μετά από την ολοκλήρωση μαθήματος ειδίκευσης για μεταφορά σε 
δεξαμενές ή την μεταφορά εκρηκτικών υλών ή ειδών ή ραδιενεργού υλικού, ή αφού έχουν 
αποκτήσει τις γνώσεις σύμφωνα με το περιθωριακό Π 315 (3) ή το περιθιοριακό 71315 (3), 
εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτυχώς περάσει εξέταση σύμφωνα με το περιθωριακό 240 401 
παραπάνο). 

(2) Το πιστοποιητικό θα πρέπει να ανανεώνεται εάν ο υποψήφιος προσκομίσει απόδειξη της συμμετοχής 
του σε επαναληπτικό μάθημα σύμφωνα με το περιθωριακό 10 315 (3) και εάν έχει επιτυχώς περάσει 
εξέταση σύμφωνα με το περιθωριακό 240 402 παραπάνω. 


240 501- 
249 999 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.5 

250 000 Πίνακας υλών και αριθμοί αναγνωρίσεως 

(1) Ο αριθμός αναγναιρίσεως κινδύνου αποτελείται από δύο ή τρία ψηφία: Γενικά οι αριθμοί 
δείχνουν τους παρακάτω κινδύνους: 

2 Εκπομπή αερίου λόγο πιέσεως ή χημικής αντιδράσεως 

3 Το εύφλεκτο των υγρών (ατμόν) και αερίων των αιποθερμαινύμενων υγρών 

4 Το εύφλεκτο των στερεών των αυτοθερμαινάμενων στερεών 

5 Οξειδωτική (εντατικοποίηση πυρός) επίδραση 

6 Τοξικότητα ή κίνδυνος μόλυνσης 

7 Ραδιενέργεια 

8 Διαβρωτικότητα 

9 Κίνδυνος αιφνίδιας βίαιης αντιδράσεως. 

ΣΗΜΕΊΩΣΉ: Ο κίνδυνος για αιφνίδια σφοδρή αντίδραση μέσα στα πλαίσια τον νοήματος της 
εικόνας 9 περιλαμβάνει την πιθανότητα που προκύπτει από την φύση π/ς ύλης, για 
κίνδυνο έκρηζης, αντίδρασης διάσπασης και πολνμερισμον ττον ακολουθεί την 
απιλι.νΟέρωση σιριανχικής Θερμότητας ή εύφλεκτων ή/και ταξικών αερίων. 

Ο διπλασιασμός ψηφίου δείχνει εντατικοποίηση αυτού του συγκριμένου κινδύνου. 

Όπου ο κίνδυνος που σχετίζεται με μία ύλη μπορεί ικανοποιητικά να καταδειχθεί με ένα μόνο 
ψηφίο, αυτό ακολουθείται από μηδέν. 

Οι παρακάτω συνδυασμοί ψηφίων, εντούτοις, έχουν ειδική έννοια: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 
446, 462,482, 539,606,623,642, 823, 842 και 90, βλέπε (2) παρακάτω. 

Αν ένας αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου έχει μπροστά το γράμμα ”Χ", αυτό δείχνει ότι η ύλη θα 
αντιδράσει επικίνδυνα με το νερό. ΓΓ αυτές τις ύλες, το νερό θα χρησιμοποιείται μόνο με έγκριση 
από τους ειδικούς. 

(2) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο (3) έχουν τις 
παρακάτω έννοιες: 

20 ασφυξιογόνο αέριο ή αέριο χωρίς δευτερεύοντα κίνδυνο 

22 κατεψιηηιένο υγροποιημένο αέριο, ασφυξιογόνο 

223 κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, εύφλεκτο 

225 κατεψυγ^ιένο υγροποιημένο αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς) 

23 εύφλεκτο αέριο 

239 εύφλεκτο αέριο, που μπορεί αυτόματα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση. 

25 οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) αέριο 

26 τοξικό αέριο 

265 τοξικό αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς) 

263 τοξικό αέριο, εύφλεκτο 
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Προσθήκη Β.5 


250 000 268 τοξικό αέριο, διαβρωτικό 

(συνεχ.) 

30 εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 και 6} 

συμπεριλαμβανομένων) ή εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε λυωμένη κατάσταση με 
σημείο αναφλέξεως άνω των 61 °0, θερμαινόμενο σε μία Θερμοκρασία ίση με ή 
άνο) του σημείου αναφλέξεώς του, ή αυτό-θερμαινόμενο υγρό 
323 εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ323 εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα 
αέρια - / 


33 πολύ εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεως κάτω από 23 °ϋ) 

333 πυροφορικό υγρό 

Χ333 πυροφορικό υγρό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό 7 
336 πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό 

338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό 

Χ338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό */ 

339 πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί ξαφνικα να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση 

36 εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεως ανάμεσα στους 23 °0 και 61 ΰ (_' 

συμπεριλαμβανο^ιένων), ελαφρά τοξικό, ή αυτοθερμαινόμενο τοξικό υγρό 
362 εύφλεκτο τοξικό υγρό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ362 εύφλεκτο τοξικό υγρό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα 
αέρι α*/ 

38 εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 °<3 και 6] °Γ, 

συμπεριλαμβανομένων), διαβρωτικό 

382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδύοντας 
εύφλεκτα αέρια - / 

39 εύφλεκτο υγρό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει αιφνίδια σε σφοδρή ιητίδραση 

40 "εύφλεκτο στερεό, ή αυτενεργή ύλη, ή αυτοθερμαινόμενη ύλη" 

423 στερεό που αντιδρά ^ιε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

Χ423 εύφλεκτο στερεό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

43 αυτόματης ανάφλεξης (πυροφορικό) στερεό 

44 εύφλεκτο στερεό, σε λυωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία 

446 εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε λυωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία 
46 εύφλεκτο ή αυτοθερμαινό^ιενο στερεό, τοξικό 
462 τοξικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ462 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδίδοντας τοξικά αέρια*/ 

48 εύφλεκτο ή αυτοθερμαινό^ιενο στερεό, διαβρωτικό 

482 διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

Χ482 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδίδοντας διαβρωτικό αέρια*/ 

50 οξειδοπική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη 
539 εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο 
55 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη 

■/ Το νερό όεν Οα χρησιμοποιείται εκτός εάν εγκριθεί από τονς ειδικούς. 
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250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 

556 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη» τοξική 
558 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη, διαβρωτική 

559 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε 
σφοδρή αντίδραση 

56 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική 

568 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική, διαβρωτική 

58 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), διαβρωτική 

59 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), που μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε 
σφοδρή αντίδραση 

60 τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη 
606 μολυσματική ύλη 

623 τοξικό υγρό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα ούρια 

63 τοξική ύλη, εύφλεκτη (τπηιείο αναφλέξεως *ιεταξύ 23 °0 και 61 °Γ 

συμπεριλαμ βανομένων) 

638 τοξική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως [ΐεταξύ 23 και 61 °€ 

συμπεριλαμβανομένων), διαβρωτική 

639 τοξική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης όχι άνω των 61° Ο) η οποία μπορεί να 
οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση 

64 τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινό^ιενο 

642 τοξικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

65 τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

66 πολύ τοξική ύλη 

663 πολύ τοξική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως όχι υπεράνω των 6! °€) 

664 πολύ τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο 

665 πολύ τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

668 πολύ τοξική ύλη, διαβρωτική 

669 πολύ τοξική ύλη, η οποία ^ιπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση 

68 τοξική ύλη, διαβρωτική 

69 τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή 
αντίδραση 

70 ραδιενεργής ύλη 

72 ραδιενεργή αέρια 

723 ραδιενεργή αέρια, εύφλεκτα 

73 ραδιενεργή υ/ρά, εύφλεκτα (σημείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 °(Τ) 

74 ραδιενεργή στερεά, εύφλεκτα 

75 ραδιενεργής ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

76 ραδιενεργής ύλη, τοξική 

78 ραδιενεργής ύλη, διαβρωτική 

80 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη 
X80 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό 7 

823 διαβρωτικό υγρό που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
83 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 
°0 και 61 0 0 συμπεριλαμβανομένων) 


/ Το νερό δεν 0α χρησιμοποιείται εκτός εάν εγκριθεί από τους ειδικοί>ς. 
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Προσθήκη Β.5 

250 000 Χ83 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 (συνεχ.) 

και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων), που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό-/ 

839 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 °Γ 
και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων) η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή 
αντίδραση 

Χ839 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημιείο αναφλέξεως μιεταξύ 23 °0 
και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων), η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή 
αντίδραση και η οποία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό'/ 

84 διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμιενο 

842 διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

85 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

856 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) και 
τοξική 

86 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, τοξική 

88 πολύ διαβρωτική ύλη 

Χ88 πολύ διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό V 

883 πολύ διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 °0 και 61 °Γ 
συ| ιπεριλαμβανομένων) 

884 πολύ διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοΟερμαινόμενο 

885 πολύ διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

886 πολύ διαβρωτική ύλη, τοξικό 

Χ886 πολύ διαβρωτική ύλη, τοξικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό Ί 

89 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε 
σφοδρή αντίδραση 

90 περιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλη, διάφορες επικίνδυνες ύλες 

99 Αλλη επικίνδυνη ύλη που μεταφέρεται σε υψηλή θερμοκρασία. 

(3) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως που αναφέρονται στο περιθωριακό 10 500 αναγράφονται 

λεπτομερώς στους παρακάτω Πίνακες I, II και III. 

ΝΟΤΕ 1: Οι αριθμοί αναγνωρίσεως που Θα εμφανίζονται στις πορτοκαλιές πλάκες πρέπει να 

αναζητηθούν πρώτα στον πίνακα ϊ. Αν στην περίπτωση υλών των Ελάσεων 3, 4.1, 
4.2, 4,3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 και 9 η ονομασία της ύλης που πρόκειται να 
μεταφερθεί ή η συλλογική επικεφαλίδα που την καλύπτει δεν αναφέρεται στον Πίνακα 
1, ο αριθμός αναγνωρίσεως Θα ληφθεί από τον Πίνακα 11. 

ΝΟΤΕ 2: Ο Πίνακας 111 περιέχει όλες τις εγγραφές των Πινάκων 1 και 11 ταξινομημένες με βάση 

τον αριθμό αναγνώρισης της ύλης. 


-/Το 


νερό δεν θα χρησιμοποιείται εκτός εάν εγκριθεί από τους ειδικούς. 


I 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 

Πίνακας I 

Υλες αναγραφόμενες με τη χημική τους ονομασία η υπό συλλογικές επικεφαλίδες στις οποίες δίνεται 
συγκριμένος "αριθμός αναγνωρίσεως ύλης" (στήλη β). [Για διαλύματα και μείγματα υλών, (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε επίσης το περιθωριακό 2002 (8) και (9)]. 

Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει επίσης ύλες που δεν εμφανίζονται στους πίνακες Κλάσης υλών, αλλά οι 
οποίες όμως εμπίπτουν στις Κλάσεις και τους αριθμούς ειδοιν που αναγράφονται στη στήλη (β). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες των Κλάπεων 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 και 9 πον δεν περιλαμβάνονται 

στον παρόντα πίνακα, βλέπε τον Πίνακα II. Οι ύλες αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά 


Ονομασία «ίλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<*>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

Αβιετικό αλουμίνιο 

2715 

40 

4.1 

4.1, 12°(ο) 

Αβιετικό ασβέστιο 

1313 

40 

4.1 

4.1, 12°(ε) 

Αβιετικό ασβέστιο, λυωμένο 

1314 

40 

4.1 

4.1, 12°(ς) 

Αβιετικό κοβάλτιο, καταβυθισμένο 

1318 

40 

4.1 

4.1, 12°(ς) 

Αβιετικό μαγγάνιο 

1330 

40 

4.1 

4.1, 12°(ς) 

Αβιετικός ψευδάργυρος 

.2714 

40 

4.1 

4.1, 12°(ο) 

Αδιπονιτρίλιο 

2205 

60 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

Αέρας, κατεψυγμένος υγρός 

1003 

225 

2+05 

2, 8°0 

Αέρας, συμπιεσμένος 

1002 

20 

2 

2, 1°Λ 

Αεριέλαιο, συμπιεσμένο 

1071 

263 

6.1+3 

2, 1 °ΤΓ 

Αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα 

1075 

23 

3 

2, 2°Γ 

Αέριο πόλης 

2600 

236 

3+6.1 

-- 

2, 2°(Μ) 

Αέριο σύνθεσης 

2600 

236 

3+6.1 

2, 2 σ (ύΙ) 

Αεριόφως, συμπιεσμένο 

1023 

263 

6.1+3 

2, 1°ΤΡ 

Αζωτο, κατεψυγμένο υγρό 

1977 

22 

2 

2, 3°Α 

Άζωτο, συμπιεσμένο 

1066 

20 

2 

2, 1°Α 

Αιθάλη 

1361 

40 

4.2 

4.2, Ι°(Β),(ο) 

Αιθάνιο 

1035 

23 

3 

2, 2°Ρ 

Αιθάνιο, κατεψυγμένο υγρό 

1961 

223 

3 

2, 3°Ρ 

Αιθανολαμίνη, ή διάλυμα αυτής 

2491 

80 

3 _ 

8, 53°(ς) 



ΦΕΚ509 
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Προσθήκΐ| Β.5 


Ονομασία όλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 


σηκός αριθμός 

στικος αριθμός 


και είδοικ; 


όλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(«) 

(»> 

0>) 

(ο) 

«*) 


Αιθανόλη ή διάλυμα αιθανόλης διάλυμα 
περιέχον περισσότερο από 70 % -κ.ο. 
αλκοόλη 

1170 

33 

3 

3, 3°(Η) 
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Ονομασία ύλης 

(β) 

Χαρακτηρι- 
στικος αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(€) 

Αιθερικός διαιθυλεστέρας του 
τριφθοριούχου βορίου 

2604 

883 

1 

8+3 

8, 33°(3) 

Αιθυλακετυλένιο, αδρανές 

2452 

239 

3 

2, 2°Ρ 

Αιθυλαμίνη 

1036 

23 

3 

2, 2°Ρ 

2- Αιθυλανιλίνη 

2273 

60 

6.1 

6.1, 12°(ς) 

Ν-Αιθυλανιλίνη 

2272 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Αιθυλβουτυλαιθέρας 

1179 

33 

3 

_ 

3, ην 

2-Αιθυλβουτυραλδεΰδη 

1178 

33 

3 

3, 3°(Η) 

. 

Αιθυλδιχλωροσιλάνιο 

1183 

Χ338 

4.3+3+8 

4.3, Γ(·) 

Αιθυλενιμίνη, αδρανής 

1185 

663 

6.1+3 

6.1,4° 

Αιθυλένιο, συμπιεσμένο 

1962 

23 

3 

ΒΒΒ 

Μείγμα αιθυλενίου, ακετυλενίου και 
προπυλενίσυ,κατεψυγμένο υγρό 

3138 

223 

3 

2, 3°Γ 

Αιθυλένιο, κατεψυγμένο υγρό 

1038 

223 

3 

2, 3°Γ 

Α ιθυλενοδιαμίνη 

1604 

83 

8+3 

8, 54 α (ό) 

Οξείδιο του αιθυλενίου με άζωτο 

1040 

263 

6.1+3 

2, 2°ΤΡ 

Αιθυ λεν οξείδιο περιέχον όχι περισσότερο 
από 10·/· διοξείδιο του άνθρακα κατά 
βάρος 

1041 

236 

— .— 

3+6.1 

2, 4°(οΙ) 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον περισσότερο 
από 10% αλλά όχι περισσότερο από 50% 
διοξείδιο του άνθρακα 

1041 

236 

3+6.1 

2, 6°(οΐ) 

Αιθυλενοχλωρυδρίνη 

1135 

663 

6.1+3 

6.1, Ι6°(8) 

Αιθυλ-μεθυλ-κετόνη (μεθυλ-αιθυλ- 
κετόνη) 

1193 

33 

3 

3, 3°(ό) 

Αιθυλοα μυλοκετόνες 

2271 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Αιθυλοβενζόλιο 

1175 

33 

3 

3, 3°(6) 

Ν-Αιθυλο-Ν-βενζυλανιλίνη 

2274 

60 

6.1 

6.1, Ι2°(ς) 

Ν-Αιθυλοβενζυλοτολουϊδίνες 

2753 

60 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

2-Αιθυλοβουτανόλη 

2275 

30 

3 

3, 31°(ο) 
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Προσθήκη Β.5 



ΑιΟυλοβρωμίθιο 


Αιθυλοδιχλωροαρσίνη 


2 - Α ιθυλοεξυλαμίνη 


Αιθυλομεθυλαιθέράς 


Αιθυλομερκαιττάνη 


1 -Αιθυλοπιπεριδίνη 


Αιθυλοπροπυλαιθέρας 


Ν- Αιθυλοτολουϊδίνες 


Α ιθυ λοφαινυλοδιχλωροσ ιλάνιο 


Χλωριούχο αιθύλιο 


Αιθυλτριχλωροσιλάνιο 


Ακάθαρτο (αργό) πετρέλαιο 


Ακάθαρτο (αργό) πετρέλαιο 


ΑκεταλδεΟδη 


Ακεταλδεϋδη αμμωνία 


Ακετάλη 


Ακετοαρσενίτης του χαλκού 


Ακετόνη 


Ακετονιτρίλιο ( μεθυλοκυα νίδιο) 


Ακετυλένιο, διαλυμένο 


ΑκετυλοβρωμΙδιο 


Ακετυλοΐωδίδιο 


Ακετυλομεθυλοκαρβινόλη 


Ακετυλοχλωρίδιο 


Ακριδίνη 


Ακρολεΐνη, αδρανής 


Χαρακτηρι¬ 

Χαρακτηρι¬ 

Ετικέτα 

στικός αριθμός 

στικός αριθμός 


όλης 

κινδύνου 


(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


0») 

(ε) 

(4) 

1891 

60 

6.1 

1892 

66 

6.1 

2276 

38 

3+8 

1039 

23 

3 

. 2363 

33 

3+6.1 

2386 

338 

3+8 

2615 

33 

3 

2754 

60 

6.1 

2435 

Χ80 

8 

1037 

23 

3 

1196 

Χ338 

3+8 

1267 

33 

3 

1267 

30 

3 

1089 

33 

3 

1841 

90 

9 

1088 

33 

3 

1585 

60 

6.1 

1090 

33 

3 

1648 

33 

3 

1001 

239 

3 

1716 

80 

8 

1898 

80 

8 

2621 

30 

3 

1717 

Χ338 

3+8 

2713 

60 

6.1 

1092 

663 

6.1+3 


Αριθμός Κλήσης 
και κίδοιις 


6.1, 15°(Ι>) 


6.1,34°(8) 


3, 33°(ο) 


2,2 


3, 2°(·) 


3, 23°(6) 


3, 3°(6) 


6.1, Ι2°(Η) 


8, 36°(6) 


3, 21 °(1>) 


3, Ι°(8), 

2°(«),(Η), 

3°(1>) 


3, 31°(ο) 


3, !°(ε) 


9, 31°(ο) 


3, 3°(Η) 


6.1,5Ρ(Η) 


3, 3°(Β) 


3, 3 Λ (ό) 


2 , 


8, 35°(6)1. 


8, 35°(ί>)1. 


3, 31°(ο) 


3, 25°(ί>) 


6 . 1 , !2°(ο) 


6 . 1 , 8 °( 8)2 
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Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι¬ 

Χαρακτηρι¬ 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 


στικός αριθμός 

στικός αριθμΛς 


και είδους 


ύλης 

κινδύνο» 




(Κάτω μέρος) 

{Ανω μέρος) 


(ε) 

(Η) 

<*» 

00 

(ύ) 


Ακρυλαμίδια 

2074 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Ακρυλικό οξύ, αδρανές 

2218 

839 

8+3 

8, 32°(ό)2. 

Ακρυλικός αιθυλεστέρας, αδρανής 

1917 

339 

3 

3, 3°(6) 

Ακρυλιούχα βουτύλια, αδρανή 

2348 

39 

3 

3,31°(ς) 

Ακρυλικός ισοβουτυλεστέρας, αδρανής 

2527 . . 

39 

3 

3, 31°(ε) 

Ακρυλικός ^ιεθυλεστέρας, αδρανής 

1919 

339 

3 

3, 3°(5) 

Ακρυλονιχρίλιο, αδρανές 

1093 

336 

1__ 

3+6.! 

3, 11°(«) 

Αλας υδραργύρου με ιωδιδικό κάλιο 

1643 

ί 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

Αλας υδραργύρου με χλωριούχο αμμώνιο 

1630 

60 

6.1 

6.1, 52°(Η) 

Αλατα του διχλωροϊσοκυανουρικού 
οξέος 

2465 

50 

5.1 

5.1, 26°(Τ») 

Αλδόλη 

2839 

60 

6.1 

6.1, 14°(Η) 

Αλκαλικά αμίδια μετάλλου 

1390 

423 


4.3, 19°(ό) 

Αλκαλική διασπορά μετάλλου 

1391 

Χ423 

4.3 

4.3, ΙΙ°(8) 

Αλκαλικό αμάλγαμα μετάλλου 

1389 

Χ423 

Η 

4.3, 1Ι°(8) 

Αλκοολικό διάλυμα υδροκυανίου 

3294 

663 

6.1+3 

--- 

6.1,2° 

Αλκοολούχα ποτά 

3065 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Αλκοολούχα ποτά 

3065 

33 

3 

3, ΗΜ 

Αλκυλαλσγονίδια αλουμινίου 

3052 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 32°(8) 

Αλκύλια αλουμινίου 

3051 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 31°(β) 

Αλκύλια μαγνησίου 

3053 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2,31°(8) 

Αλκάλια του λιθίου 

2445 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2,31°(8) 

Αλκυλιδρίδια του αλουμινίου 

3076 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2. 32°(β) 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2583 

80 

8 

8, 1°(1>) 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2585 

80 

8 

8, 34°(ο) 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2584 

80 

8 

8, 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2586 

80 

8 

8, 34°(ο) 









































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6493 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(8) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(·») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Αντί) μέρος) 

(<0 

Ρτικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(Ο 

Αλκυλοφωσφορικά οξέα 

2571 

80 

8 

8, 34°(6) 

Αλλυλα ιθυλαιθ έρας 

2335 

336 

3+6.1 

3, 17°(ί>) 

Αλλυλαμίνη 

2334 

663 

6.1+3 

6.1,7°{β)2. 

Αλλυλική αλκοόλη 

1098 

663 

6.1+3 

6.1, 8°(β)2 

Αλλυλικό βρωμίδιο 

1099 

336 

3+6.1 

3, 16°(β) 

Αλλυλικό χλοιρίδιο 

1100 

336 

3*6.1 

3, 16°(8) 

Αλλυλογλυκιδυλαιθέρας 

2219 

30 

3 

3, 3Ι°(ε) 

Αλλυλοτριχλωροσ ιλάνιο, 
σταθεροποιημένο 

1724 

Χ839 

8+3 

8, 3 7°(Η) 

Αμάλγαμα μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

1392 

Χ423 

Ε· 

4.3, Η°(β) 

2-(2Άμινοαιθοξυ) αιθανόλη 

3055 

80 

8 

8, 53°(ο) 

Ν-Αμινοαιθυλοπιπεραζίνη 

2815 

80 

8 

8, 53°(ς) 

2-Α μινο- 5 - Δ ιαιθυλαμινοπε ντάνιο 

2946 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Αμινοπυριδίνες (ο-, γπ-, ρ-) 

2671 

60 

6.1 

6.1, 12°(ΐ5) 

Αμινοφαινόλες (ο-, γπ-, ρ-) 

2512 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2-Αμινο-4-χλωροφαινόλη 

2673 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Αμμωνία, άνυδρη 

1005 

268 

6.1+8 

2, 2° IV 

Διάλυμα αμμωνίας με άνω του 40% και 
όχι άνω του 40% αμμωνία 

2073 

20 

2 

2, 4°Α 

Διάλυμα αμμωνίας με άνω του 35% και 
όχι άνω του 40% αμμωνία 

2073 

20 

2 

2, 4°Α 

Αμυλαμίνη (η-αμυλαμίνη, τριτοιαγής- 
αμυλαμίνη) 

1106 

338 

3+8 

3, 22°φ) 

Αμυλαμίνη («ο-αμυλαμίνη) 

1106 

38 

3+8 

3, 33°(ο) 

Αμυλικές αλκοόλες 

1105 

30 

3 

3,3Γ(ο) 

Αμυλικές αλκοόλες 

1105 

33 

3 

3.3 β (υ) 

Αμυλικό χλωρίδιο 

1107 

33 

3 

3, 3°(6) 

η-Αμυλμεθυλκετόνη 

1110 

30 

3 

3, 31°(ε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Ανθρακικός διαιθυλεστέρας (Ανθρακικός 
αιθυλεστέρας) __ 


Ανθρακικός διμεθυλεστέρας _ 


Ανιλίνη _ 


Ανισιδίνες 


Ανισόλη (φαινυλομεθυλαιθέρας) 


Ανισοϋλοχλωρίδιο 


Αντιμόνιο σε σκόνη 


α-ΓΙινένιο __ 


Αργόν, κατεψυγμένο υγρό 


Αργόν, συμπιεσμένο 


ΑρσανιλιΚό νάτριο _ 


Αρσενικικά άλατα μολύβδου 


Αρσενικικό αμμώνιο 


Αρσενικικό ασβέστιο 


Αρσενικικό κάλιο _ 


Αρσενικικό μαγνήσιο 


Αρσενικικό νάτριο 


Αρσενικικό οξύ, στερεό 


Αρσενικικό οξύ, υγρό _ 


Αρσενικικός δισθενής σίδηρος 


Αρσενικικός τρισθενής σίδηρος 


Αρσενικικός υδράργυρος 
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6495 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(■) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κότω μέρος) 

(*» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

<«) 

Αρσενικικός ψευδάργυρος 

1712 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενικό 

1558 

60 

6.1 

Μ 51» 

Αρσενίτης καλίου 

1678 

60 

6.1 

6.1, 51 °(6) 

Αρσενίτης του αργύρου 

1683 

60 

6.1 

6.1, 51°(1>) 

Αρσενίτης του μόλυβδου 

1618 

60 

6.1 

6.1, 51 °(6) 

Αρσενίτης του νατρίου, στερεός 

2027 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενίτης του στροντίου 

1691 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενίτης του χαλκού 

1586 

60 

6.1 

6,1, 51°(6) 

Αρσενίτης του ψευδαργύρου 

1712 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενίτης τρισθενούς σιδήρου 

1607 

60 

6.1 

6.1, 5Ι°(1>) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2583 

80 

8 

8, Γ(6) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2585 

80 

8 

8, 34°(ε) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2584 

80 

8 

8, 1°(6) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2586 

80 

8 

8, 34°(ο) 

Ασβέστιο 

1401 

423 

Ε9Μ 

4.3, 11°(6) 

Ασβεστομαγνησιούχο πυρίτιο 

2844 

423 

Π· 

4.3, 12°(ς) 

Ασφαλτούχος σχιστόλιθος 

1288 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Ασφαλτούχος σχιστόλιθος 

1288 

33 

3 

3,3°(6) 

Αφνιο σε σκόνη, νωπό 

1326 

40 

4.1 

4.1, 13°(6) 

Αφνιο σε σκόνη, ξηρό 

2545 

40 

Ε· 

4.2, 

12°(6),(ο) 

ΒαλεραλδεΟδη 

2058 

33 

3 

3, 3°(6) 

Βαλεριανυλοχλωρίδιο 

2502 

83 

8+3 

8, 35®(6)2. 

Βαμβάκι άχρηστο, ελαιώδες 

1364 

40 

Ε9· 

4.2, 3° (ο) 

Βαμβάκι, βρεγμένο 

1365 

40 

ΕΒΗ1 

4.2, 3° (ο) 

Βάμματα, φαρ^ιακευτικά 

1293 

30 

■ - 

3 

3, 31°(ο) 

Βάμματα, φαρμακευτικά 

1293 

33 

3 

3, 3°(6) 

Βαναδικό νατραμμώνιο 

2863 

60 

6.1 

6.1,58°(Η) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 



Βάριο 


Βενζαλδεϋδη 


Βενζιδίνη __ 


Βενζοϊκός υδράργυρος 


Βενζοκινόνη 


Βενζόλιο 


Βενζολοσουλφονυλοχλωρίδιο 


Βενζονιτρίλιο 


Βενζοτρκρθορίδιο 


Βενζοτριχλωρίδιο 


Βενζυλιωδίδιο 


Βενζυλοβρωμίδιο 


Βενζυ λοδιμεβυλαμίνη 


Βενζυλοχλωρίδιο 


Βηρύλλιο σε σκόνη 


Βινυλαιθυλαιθέρας, αδρανής 


ΒινυλιδενοχΧωρίδιο, αδρανές 


Βρωμισύχο βινύλιο, αδρανές 


Βινυλοϊσοβουτυλαιθέρας, αδρανής 


Βινυλικές κυριδίνες, αδρανείς 


Βινυλοτολουόλιο, αδρανές (ο-,ιυ-,ρ-) 


Βινυλσιριχλωροσιλάνιο, αδρανές 


Φθοριούχο βινύλιο, αδρανές 


Βρωμιούχο βινύλιο, αδρανές ή 
σταθεροποιημένο 


Βορικό τριαλλύλιο 


Βορικό τριΐσοπροπύλιο 


Βορικό τριΐσοπροπυλιο 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

00 

1400 

423 

1990 

90 

1885 

60 

1631 

60 

2587 

60 

1114 

33 

2225 

80 

2224 

60 

2338 

33 

2226 

80 

2653 

60 

1737 

68 

- --' - 

2619 

83 

1738 

68 

1567 

64 

1302 

339 

1303 

339 

1085 

239 

1304 

339 

3073 

639 

2618 

39 

1305 

Χ338 

1860 

239 

1086 

239 

2609 

60 

2616 

30 


6.1+4.1 


6. Η 3+8 


Αριθμός Κλήσης 
κοι είδους 


4.3, I1°(Η) 


9, 34°(ο) 


6.1, 12 β (Β) 


6.1, 52°(1)) 


6.1, 14°(ί>) 


3, 3 β (Ι») 


8, 35°(ε) 


6.1, 12 β (Η) 


3, 3°<*>) 


8 , 66 °( 6 ) 


6.1, ! 5°(6) 


6.1,27°(6) 


8, 54°(6) 


6.!, 27°(Η) 


6.1, 54°(Η)1. 


3, 2 β (β) 


3, Γ<«) 


2, 2°Ρ 


3,3°(6) 


6.1, 1Γ(1>) I 


3, 31°{ο) 


3, 21°(3) 



6.1, 14°(ο) 


3, 31°(ο) 


3, 3°(Η) 
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6497 



1,3-Βουταδιένιο, αδρανές 


Βουτάνιο 


Βουτάνιο (εμπορική ονομασία): βλ. 
Μείγμα Α, ΑΟ ______ 


Βουτανοδιόνη (διακετυλιο) 


Βουτανόλες 


Βουτανόλες 


η-Βουτυλαμίνη 


Ν-Βουτυλανιλίνη 


1 -Βουτυλένιο 


ς»5-2-Βουτυλένιο 


ΙΓ3Π5-2-Βουτυλένιο 


1,2-Βουτυλενοξείδιο, σταθεροποιημένο 


Βουτυλικός μεθυλεστέρας 


Ν ,Π' Βαυτυλιμιδαζόλη 


Βουτυλο βε νζόλια 


Βουτυλοβννυλαιθέρας, αδρανής _ 


η-Βουτυλοβρωμίδισ 


η-Βουτυλομεθακρυλικά άλατα, αδρανή 


□ Π · IΓ ΓΜ ΠΠΓ 


3, 3Γ(ο) 


3, 3°(β) 




























































6498 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 


στικος αριθμός 

σπκος αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Άνω μέρος) 


<*) 

(Η) 

<ι>) 

(ο) 

«1) 


Βουτυ λτμιερκαπτάνη 

2347 

33 

3 

3, 3°(Η) 

Βουτυλοτολουόλια 

2667 

60 

6.) 

6.1, 25°(ο) 

Β ουτυλοτριχλα) ροσ ιλά νιο 

1747 

Χ83 

8+3 

8, 37°(Η) 

1,4-Βουτυνεδιόλη 

2716 

60 

6.1 

6.1, 14°(υ) 

Βουτυραλδεΰδη 

1129 

33 

3 

3, 3°(Ι>) 

Βαυτυραλδοξίμη 

2840 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Βουτυρικό οξύ 

2820 

80 

8 

8, 32 β (ο) 

Βουτυρικοί αμυλεστέρες 

2620 

30 

3 

3,31°(€) 

Βουτυρικός αιθυλεστέρας 

1180 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Βουτυρικός ανυδρίτης 

2739 

80 

8 

8, 32°(ο) 

Βουτυρικός βινυλεστέρας, αδρανής 

2838 

339 

3 

3,3°(Η) 

Βουτυρικός ισοπροπυλεστέρας 

2405 

30 

3 

3, 3Ι°(ο) 

Βουτυρονιτρίλιο 

2411 

336 

3+6.1 

3, 11°(6) 

Βρυκίνη 

1570 

66 

6.1 

6.1, 90°(β) 

Βρωμικό βάριο 

2719 

56 

5.1+6.1 

5.1,29°(6) 

Βρωμικό κάλιο 

1484 

50 

Β· 

5.1, 16°(6) 

Βρωμικό μαγνήσιο 

1473 

50 

95 

5.1, Ι6°(ό) 

Βρωμικό νάτριο 

1494 

50 

5.1 

5.1, 16°(6) 

Βρωμικός ψευδάργυρος 

2469 

50 

5.1 

5.1, 16°(ο) 

Βρώμιο ή διάλυμα βρωμίου 

1744 

886 

8+6.1 

8, 14° 

Βρωμιούχα άλατα υδράργυρου 

1634 

60 

6.1 

6.1, 52°(Β) 

Βρωμιούχο αλουμίνιο, άνυδρο 

1725 

80 

8 

8, 11°(6) 

Βρωμιούχο αρσενικό 

1555 

60 

6.1 

6.1, 51 °(Η) 

Βρωμιούχο διφαινυλομεθύλιο 

1770 

80 

8 

8, 65°(ό) 

Βρωμιούχο κυανογόνο 

1889 

668 

6.1+8 

6.1,27°(β) 

Βρωμιούχο μεθυλομαγνήσιο σε 
αιθυλαιθέρα 

1928 

Χ323 

4.3+3 

4.3, 3°<β) 




























































































































ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6499 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

«1) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

<0 

2 - Βρωμοα ιθυλα ιθυλα ιθέ ρας 

2340 

33 

3 

3, 3°(Η) 

Βρωμοακετόνη 

1569 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(6) 

Βρωμοακετυλοβρωμίδιο 

2513 

Χ80 

8 

8, 35°(6)Ι. 

Βρωμοβενζόλιο 

2514 

30 

3 

3, 31°(ς) 

1 -Βρωμοβουτάνιο 

1126 

33 

3 

3, 3°(Μ 

2*Βρωμοβουτάνιο 

2339 

33 

3 

3, 3°(Η) 

1 -Βρωμο-3-μεθυλοβουτάνιο 

2341 

30 

3 

3, 31 °{ο) 

Β ρωμομε Ουλοπροπάνια 

2342 

33 

3 

3. 3°(1>) 

Βρωμοξικό οξύ 

1938 

80 

8 

8, 31°(1>) 

Βρωμοξικός αιθυλεστέρας 

1603 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(6) 

Βρωμοξικός μεθυλεστέρας 

2643 

60 

6.1 

6.1, !7°(Η) 

2-Βρωμοπεντάνιο 

2343 

33 

3 

3, 3"(1ι) 

Βρωμοπροπάνια 

2344 

33 

3 

3, 3°(Η) 

3-Βρωμοπροπύνιο 

2345 

33 

3 

3, 3°(Η) 

Β ρω μοτρ ιφθοροαιθυ λέ νιο 

2419 

23 

3 

2,2°Ρ 

Βρωμοτριφθορομεθάνιο (Κ. 13 Β1) 

1009 

20 

2 

2, 2°Α 

Βρωμοφόρμιο 

2515 

60 

6.1 

6.1, 15°(0 

ΒρωμοχλωροδιφΟορομεθάνιο (Κ. 12Β1) 

1974 

20 

2 

2, 2°Α 

Βρωμοχλωρομεθάνιο 

1887 

60 

6.1 

6.1, !5*(ς) 

ΐ-Βρωμο-3-χλωροπροπάνιο 

2688 

60 

6,1 

6.1, 15°(ο) 

Γαλακτικό αντιμόνιο 

1550 

60 

6.1 

6.!,59 σ (ο) 

Γαλακτικός αιθυλεστέρας 

1192 

30 

3 

3, 3 Γ(ο) 

Γάλλιο 

2803 

80 

8 

8, 65°(ο) 

Γ καζόιλ (αεριέλαιο) 

1202 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Γλυκερολο-α-μονοχλωρυδρίνη 

2689 

60 

6.1 

6.1, 17°(€) 

ΓλυκιδαλδεΟδη 

2622 

336 

3+6.1 

3, 17°(6) 

Γλυκονικός υδράργυρος 

1637 

60 

.I 6 · 1 — 

6.1, 52 0 (6) 




6500 


ΕΦΗΜΕΡΙΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 



Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*>) 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Λνοι μέρος) 
(ε) 



Δεκαβοράνιο 


Δεκαεξυλοτριχλωροσιλάνιο 


Δεκαοκτυλοτριχλωροσιλάνιο 


η-Δεκάνιο 


Δεκαϋδροναφθαλένιο 


Δευτέριο, συμπιεσμένο 


Δημήτριο 


Δι-η-αμυλαμίνη 


Δι-π-βουτυλαμίλ'η 


Δι- π- προπυ λαιθέ ρας 


ΔιαιθοξυμεΟάνιο 


3,3 - Δ ια ιθοξυ προπέ νιο 


Διαιθυλαιθέρας (Αιθυλαιθέρας) 


Διαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης 


Ν,Ν-Διαιθυλαιθυλενοδιαμίνη 


Ν,Ν-Δ ιαιθυλα νιλίνη 


Διαιθυλαμίνη 


2- ΔιαιθυλαμινοαιΟανόλη 


Διαιθυλαμινοπροπυλαμίνη 


Διαιθυλενοτριαμίνη 


Διαιθυλκετόνη 


Διαιθυλοβενζόλια (ο-, ιη-, ρ-) 


Διαιθυλοδιχλωροσιλάνιο 


Δ ιαιθυλοθε ιοφω σφο ρυλοχλωρ ίδ ιο 


Διαιθυλοσουλφίδιο 


Δ ιαιθυλο ψευδάργυρος 


Διακετσναλκοόλη, τεχνική 


Διακετοναλκοόλη, χημικά καθαρή 



Αριθμός Κλήσης 
και είδους 


4.1, 16°(Ι>) 


8 , 36 °( 1 >) 


8, 36°(6) 


3,31» 


3> 3 1°(ο) 


2, 1°Ρ 


4.3, 13°(Η) 


3, 32» 


8, 54°(β) 


3, 3» 


3, 3°(6) 


3, 3» 


3,2» 


3, 31°(ς) 


8, 54» 


6 . 1 , 12 » 


3, 22°(6) 


8, 54°(Β) 


3, 33°(ο) 


8, 53°({>) 


3, 3°(1>) 


3» 31°(ο) 


8,37°(6) 


8, 35°(6)1. 


3, 3» 


4.2,31» 


3,3» 


3,31» 
























































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(6) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνο> μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και τίδους 

<«) 

Διαλλυλαιθέρας 

2360 

336 

3Ε6.1 

3, 17°(6) 

Διαλλυλαμίνη 

2359 

338 

3+8+6.1 

3, 27°(ύ) 

Διάλυμα αμμωνίας με άνω του 40% και 
όχι άνο) του 50% αμμωνία 

2073 

20 

2 

2, 4°Α 

Διάλυμα αιθανόλης (διάλυμα αιθυλικής 
αλκοόλης) περιέχον περισσότερο από 

24 κ.ο.-% και όχι περισσότερο από 70 
κ.ο.-% αλκοόλη 

1170 

30 

3 

3, 31 °(ο) 

Διάλυμα αμμωνίας περιέχον μεταξύ 10 
και 35% αμμωνία 

2672 

80 

8 

8, 43°(ς) 

Διάλυμα αργιλικού νατρίου 

1819 

80 

8 

*,«·(1>),(ο) 

Διάλυμα βρωμιούχσυ αλουμινίου 

2580 

80 

8 

8, 5°(ε) 

Διάλυμα δινιτροφαινόλης 

1599 

60 

6.1 

6.1, 

12°(ύ),(ο) 

Διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης 

1783 

80 

8 

8, 53°(1>), (ς) 

Διάλυ^ια θειούχου αμμωνίου 

2683 

86 

8+6.1 +3 

8,45*(ό)2. 

Διάλυμα καουτσούκ 

1287 

.. . 

33 

3 

3, 

5°(8),(ί>),(ο) 

Διάλυμα καουτσούκ 

1287 

30 

3 

3, 3 Γ(ο) 

Διάλυμα κυπριαιθυλενοδιαμίνης 

1761 

86 

8+6.1 

8,53°(1>χο) 

Διάλυμα μεθυλικού νατρίου 

1289 

338 

3+8 

3, 24°(Β) 

Διάλυμα μεθυλικού νατρίου 

1289 

38 

3+8 

3, 33°(ο) 

Διάλυμα μονοχλωρικού οξέος 

1750 

68 

6.1+8 

6.1,27°(£>) 

Διάλυμα νιτρικού ουρανυλίου, 
ενυδατωμένο 

2980 

78 

7Α,7Β ογ 
70+8 

7, $ο1ι 5,6 ογ 

13 

Διάλυμα νιιροκυτταρίιης, εύφλεκτο 

2059 

33 

3 

3,4°(8),(1>) 

Διάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφλεκτο 

2059 

30 

3 

3, 34°(ο) 

Διάλυμα νιτρώδους αιθυλίου 

1194 

336 

3+6.1 

3, 15°(8) 

Διάλυμα οξειδίου της τρις-( 1 - 
αζιριδινυλό) φωσφίνης 

2501 

60 

6.1 

6.1. 

23«(1)),(ο) 

-- --- -- — - 

Διάλυμα πενταχλωριούχου αντιμονίου 

1731 

80 

8 

8, 12°(Η),(ο) 



















































































6502 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


—-—-—— 

Ονομασία ύλης 

Χαραντηρι- 

Χαρακιηρι- 

Ετικέτα 

ΑριΟμύς Κλήσης 

στικος αριθμός 

στικος αριθμός 


και είδους 


ύλ?ις 

κίνδυνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(«) 

(3) 

<*>> 

(<0 

(4) 


Διάλυμα πολυθειούχου αμμωνίου 

2818 

86 

8+6.1 

8, 45°(ο) 

Διάλυμα πολυθειούχου αμμωνίου 

2818 

86 

8+6.1 

8, 45°(6)1. 

Διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο 

1866 

33 

3 

3, 

5»,(6),(ο) 

Διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο 

1866 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Διάλυμα τριχλωροξικού οξέος 

2564 

80 

8 

8, 32°(ο) 

Διάλυμα τριχλωροξικού οξέος 

2564 

80 

8 

8, 32°(Η)Ι. 

Διάλυμα υδροβρωμικού οξέος 

1788 

80 

8 

8, 5»» 

Διάλυμα υδροϊωδικού οξέος 

1787 

80 

8 

8, 5“(Η),(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του καισίου 

2681 

80 

8 

8, 42°(1»),(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 

1814 

80 

8 

8, 42»,(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του λιθίου 

2679 

80 

8 

8, 42»,(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 

1824 

80 

8 

8, 42»,(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του ρουβιδίου 

2677 

80 

8 

8, 42»,(ο) 

Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
λιγότερο από 60% υδροφθόριο 

1790 

86 

8+6.1 

8, 7» 

Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
περισσότερο από 85% υδροφθόριο 

1790 

886 

8 +6.1 

8, 6° 

Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
μεταξύ 60 και 85% υδροφθόριο 

1790 

886 

8+6.1 

8, 7» 

Διάλυμα υδρσφθοριούχου αμμωνίου 

2817 

86 

8+6.1 

8, 7»» 

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 

1789 

80 

8 

8, 5°(1>),(ε) 

Διάλυμα φαινόλης 

2821 

60 

6.1 

6.1, 

14»» 

Διάλυμα φθοριούχου χρωμίου 

1757 

80 

8 

8, 8»» 

Διάλυμα φορμαλδεύδης 

2209 

80 

8 

8, 63°(ο) 

Διάλυμα φορμαλδεΟδης, εύφλεκτο 

1198 

38 

3+8 

3, 33» 

Διάλυμα χαλκοκυανιούχου νατρίου 

2317 

66 

6.1 

6.1,41» 

Διάλυμα χλωρικού οξέος 

1755 

80 

8 

8, 17°(6),(ο) 
































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6503 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(β) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτοι μέρος) 

(Μ 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλόσης 
και είδους 

(ε) 

Διάλυμα χλωριούχου αλουμινίου 

2581 

80 

8 

8. 5» 

Διάλυμα χλωριούχου σιδήρου 

2582 

80 

8 

8, 5» 

Διάλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου 

1840 

80 

8 

8, 5°(ο) 

Διάλυμα υδρογονούχου βορίου και 
υδροξειδίου του βορίου, με όχι 
περισσότερο από 12% υδρογονούχο 
βόριο και όχι περισσότερο από 40% 
υδοοξείδιο του βορίου κατά βάρος 

3320 

80 

8 

8, 42°(6) και 

(ο) 

Διαμίνη του μαγνησίου 

2004 

40 

Ε9· 

4.2, 16» 

4,4'-Διαμινοδιφαινυλομεθάνιο 

2651 

60 

6.1 

6.1, 12°(ς) 

Διασπορά μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

1391 

Χ423 

Η· 

4.3, 1 1» 

Διβενζυλοδιχλωροσιλάνιο 

2434 

Χ80 

8 

8, 36» 

Διβινυλαιθέρας, αδρανής 

1167 

339 

3 

3, 2°(θ) 

Διβουτυλαιθέρας 

1149 

30 

3 

3,31» 

Διβουτυλαμινοα ιθανόλη 

2873 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Διβρωμοδιφθορομεθάνιο 

1941 

90 

9 

9, 33» 

1,2-Διβρωμοβουταν-3 -όνη 

2648 

60 

6.1 

6.1, 17» 

Διβρωμσμεθάνιο 

2664 

60 


6.1, 15» 

Διβρωμοχλωροπροπάνια 

2872 

60 


6.1, 15°(ο) 

1,2-Δι-(διμεθυλάμινο) αιθάνιο 

2372 

33 

_ 

3 

3,3» 

ΔιΟειονικό κάλιο 

1929 

40 

ΒΗΚ 

4.2, 13» 

Διθειονικό νάτριο (άλας νατρίου με 
υδρόθειο) 

1384 

40 

Ε· 

4.2, 13°(0 

Διθειοπυροφωσφορικός 

τετρααιθυλεστέρας 

1704 

60 

6.1 

6.1,23» 

Διθειούχο σελήνιο 

2657 

60 

6.1 

6.1, 55°(ύ) 

Διθειούχο τιτάνιο 

3174 

40 


4.2, 13» 

Διθειούχος· άνθρακας 

1131 

336 

3+6.1 

3, 18» 

Διθειονώδης ψευδάργυρος 

1931 

90 

9 

9, 32» 
































































































6504 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(8) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(6) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και ι:1δους 

(?) 

Διθειωνώδες ασβέστιο 

1923 

40 

Η· 

4.2, Ι3°(6) 

Διθυλενοδιβρωμίδιο 

1605 

66 

6.1 

6.1, Ι5°(δ) 

Λ ιϊσοβοατυλαμίνη 

2361 

38 

3+8 

3, 33°(ο) 

Δησοβουτυλκετόνη 

1157 

30 

3 

3, 3 Γ(ο) 

Διϊσοκυανική ισοφορόνη 

2290 

60 

6.1 

6.1, 19°(ο) 

Διϊσοκυανικό τολουόλιο 

2078 

60 

6.1 

6.1, 19°(6) 

Διϊσοκυανικό τριμεθυλοεξαμεθυλένιο 

2328 

60 

6.1 

6.1, 19°(ο) 

Διισοπροπυλαιθέρας 

1159 

33 

3 

3, 3°(6) 

Δ ασοπροπυλαμίνη 

1158 

338 

3+8 

3, 22°(Β) 

Δικετέηο, αδρανές 

2521 

663 

6.1+3 

6.1, 13°(8) 

Δικυκλοεξυλαμίνη 

2565 

80 

8 

8, 53°(ο) 

Δικυκλοπενταδιένια 

2048 

30 

3 

3, 31°(ε) 

1,1 -Δμιεθοξυαιθάνιο 

2377 

33 

3 

3. 3°(6) 

1,2-Δηιεθοξυαιθάνιο 

2252 

33 

3 

3, 3°(6) 

Διμεθυλικός αιθέρας 

1033 

23 

3 

2, 2°¥ 

Διμεθυλαιθερικά άλατα τριφθοριούχου 
βορίου 

2965 

382 

4.3+3 + 8 

4.3, 2°(β) 

2-ΔιμεΟυλαμινοαιθανόλη 

2051 

83 

8+3 

8, 54°(&) 

2-Διμεθυλαμινοακετονιτρίλιο 

2378 

336 

3+6.1 

3, 11°(6) 

Διμεθυλανίνη, άνυδρη 

1032 

23 

3 

2, 2°Ρ 

Ν ,Ν-Λιμεθυλανιλίνη 

2253 

60 

6.1 

6.1, 12°(1ι) 

Διμεθυλδιχλωροσίλάνιο 

1162 

Χ338 

3+8 

3,2Γ<>) 

2,3-Διμεθυλοβουτάνιο 

2457 

33 

3 

3, 3°(1λ) 

1,3-Δηιεθυλοβουτυλαμίνη 

2379 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

Δηιεθυλοδιαιθοξυσιλάνιο 

2380 

33 

3 

3, 3°(6) 

Διμεθυλοδιοξάνια 

2707 

33 

3 

3, 3°(Η) 

Διμεθυλοδιοξάνια 

2707 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Διμεθυλοθειοφωσφορυλοχλωρίδιο 

2267 

68 

6.1+8 

6.1,27» 



























































































































ΦΕΚ509 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6505 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(8) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(1» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κ λύσης 
και είδους 

<0 

Διμεθυλοκαρβαμοίίλοχλιορίδιο 

2262 

80 

8 

8, 35°(1>)Ι. 

Λιμεθυλοκυκλοεξάνια 

2263 

33 

3 

3, 3°(Ι>) 

ΔηιεΟυλοκυκλοεξυλαμίνη 

2264 

83 

8+3 

8, 54°{6) 

2, 2 - Δ ιμεθυ λο π ροπόνιο 

2044 

23 

3 

2, 2Τ 

Διμεθυλο-Ν* προπυλαμίνη 

2266 

338 

3+8 

3, 22 Λ (6) 

Διμεθυλοσουλφίδιο 

1164 

33 

3 

3, 2» 

Διμεθυλοσουλφίδιο 

2381 

33 

3 

3, 3°(Η) 

Ν,Ν-Διμεθυλοφορμαμίδιο 

2265 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Διμεθυλσψευδάργυρος 

1370 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 3!°(β) 

Διμεθυλυδραζίνη, ασυμμετρική 

1163 

663 

6.1+3+8 

6.1, 7°(«)Ι. 

Διμεθυλυδραξίνη, συμμετρική 

2382 

663 

6.1+3 

6.1, 7°(3)2. 

Διμερής ακρολεΐνη, σταθεροποιημένη 

2607 

39 

3 

3, 31°(ο) 

Δινιτρο- ο-κρεζολικό αμμώνιο 

1843 

60 

ιρίΡΙΙ· 

6.1, 12°(6) 

Δινιτρο-Ο'Κρεζόλη 

1598 

60 


-- 

6.1, !2°(6) 

Δινιτροανιλίνες 

1596 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Δινιτροβενζόλια 

1597 

60 

6.1 

6.1, 12 β 0>) 

Δινιτροτολουόλια 

2038 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Αινιτροτολουόλιο, τετηγμένο 

1600 

60 

6.1 

6.1, 24°(ϊ»)1. 

Διοξάνιο 

1165 

33 

3 

3, 3» 

Τετροξείδιο του διαζώτου (διοξείδιο του 
αζώτου) 

1067 

265 

6.Μ05+8 

2, 2°ΤΟ€ 

Διοξείδιο του άνθρακα 

1013 

20 

2 

2, 2°Λ 

Μείγμα οξυγόνου και διοξειδίου του 
άνθρακα, συμπιεσμένο (μέγιστο 30% 

€02) 

1014 

25 

2+05 

2, ΙΌ 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου του 
διοξειδίου του άνθρακα, με όχι άνω του 

9% οξείδιο του αιθυλενίου 

1952 

20 

2 

2, 2°Λ 



































































































6506 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

ί») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(«) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(ε) 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 
περισσότερο από 35% αιθυλενοξείδιο 
κατά βάρος 

1041 

239 

3 

2, 6°(ς) 

Διοξείδιο του άνθρακα, κατεψυγμένο 
υγρό 

2187 

22 

2 

2, 3°Α 

Διοξείδιο του άνθρακα και πρωτοξείδιο 
του αζώτου, μείγμα 

1015 

20 

2 

2, 2°Λ 

Διοξείδιο του θείου 

1079 

268 

6.1+8 

2,2° ΤΟ 

Διοξείδιο του μολύβδου 

1872 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(ο) 

Διοξολάνισ 

1166 

33 

3 

3, 3» 

Διπεντένιο 

2052 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Διπροπυλαμίνη 

2383 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

Δ ιπροπυλοκετόνες 

2710 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2,3-Διϋδροπυράνιο 

2376 

33 

3 

3, 3» 

Διφαινυλαμινοχλωροαρσίνη 

1698 

66 

6.1 

6,1, 34°(β) 

Διφαινόλιο του μαγνησίου 

2005 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 31°(8) 

Δ ιφαινυλοδ ιχλωροσ ιλά νιο 

1769 

Χ80 

8 

8, 36°{>) 

Διφαινυλοχλωροαρσίνη 

1699 

66 

6.1 

6.1,34» 

1,1-Διφθοροαιθάνιο (Κ 152β) 

1030 

23 

3 

ΕΕ1 

1,1*Διφθοροαι0υλένιο (Η. 1 132η) 

1959 

239 

3 

ΕΧ33Ηϋ 

Δ ιφθορο μεθάνιο 

3252 

23 

3 

2, 2°Ρ 

ΔιφΟοροφωσφορικό οξύ, άνυδρο 

1768 

80 

8 

8, 8» 

Διχλωριούχος φαινυλοφώσφορος 

2798 

80 

8 

8, 35°(6)1. 

1,1 -Διχλωροαιθάνιο 
(Αιθυλιδ εν οχλω ρ ίδ ιο) 

2362 

33 

3 

3, 3» 

1,2-ΔιχλωροαιΟάνιο (Διχλωριούχο 
αιθυλένιο) 

1184 

336 

3+6.1 

3, 16°(Τ>) 

1,2-Διχλωροαιθυλένιο 

1150 

33 

3 

3, 3» 

1,3-Διχλωροακετόνη 

2649 

60 

6.1 

6.1,17°(1ϊ) 

Διχλωροανιλίνες 

1590 

60 

6.1 

6.1, 12» 








































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6507 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 


Ονομασία ύλης 

<») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(1» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(«) 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(6) 

ο-Δίχλωροβενζόλιο 

1591 

60 

6.1 

6.1, 15» 

2,2'-Διχλωροδιαιθυλαι0έρας 

1916 

63 

6.1+3 

— 

6.1, 16°(*>) 

Διχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12) 

1028 

20 

2 

2, 2°Λ 

Διχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12) 

1028 

20 

2 

2, 2°Α 

Διχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, ξηρό 

- 2465 

50 · 

5.1 

5.1,26°(Β) 

Διχλωροϊσοχροπυλαιθέρας 

2490 

60 

6.1 

6.1, 17°(Ε) 

Διχλωρομεθάνιο 

1593 

60 

6.1 

6.1, 15» 

1,1 -Διχλωρο-1 -νιτροαιθάνιο 

2650 

60 

6.1 

6.1, 17 0 (6) 

Διχλωροξικό οξύ 

1764 

80 

8 

8, 32°(6)1. 

Διχλωροξικός μεθυλεστέρας 

2299 

60 

6.1 

6.1, 17°(ς) 

Δ ιχλωροπε ντάνια 

1152 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1,2-Διχλωροπροπάνιο 

1279 

33 

3 

3,3» 

1,3-Διχλωροπροπανύλη-2 

2750 

60 

6.1 

6.1, 17» 

Διχλωροπροκένια 

2047 

30 ι 

3 

3, 31°{ο) 

Διχλωροπροπένια 

2047 

33 

3 

3, 3» 

Διχλωροσιλάνιο 

2189 

263 

6.1+05+8 

2, 2°ΤΡ<: 

1,2-Διχλωρο-1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο 
(Κ 114) 

1958 

20 

2 

2, 2°Λ 

Διχλίοροφαινυλοτριχλωροσιλάνιο 

1766 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

Διχλωροφθορομεθάνιο (Κ 21) 

1029 

20 

2 

2, 2°Λ 

Διχρωμικό αμμώνιο 

1439 

50 

5.1 

5.1, 27» 

Δωδ ε κυ λοτ ριχλω ρο σ ιλά ν ίο 

1771 

Χ80 

8 

8, 36°(ί>) 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

1197 

33 

3 

3, 

5»»,(ο) 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

1197 

30 

3 

3, 3Ι°(ε) 

Εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά 

1169 

30 

3 

3, 3Γ(ο) 

Εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά 

1169 

33 

3 

3. 

5»(ϋ),((>),(€) 

Ελαια ακετόνης 

1091 

33 

3 

3,3» 































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 


Προσθήκη Π. 5 


Χαρακτηρ»- Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός στ ικος αριθμός 


ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(θ) 


. κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(Ο 


Ε λαϊκός υδράργυρος 
Ελαιοχρώματα 




Ελαιοχρώματα 


Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό « 1308 33 


Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό 
Ενδεκάνιο 

----- 

Εννεάνια 

Εννεπνυλοτριχλωροσιλάνιο 
Ενώσεις καδμίου 
Ενώσεις καδμίου 

Ενώσεις πυριτίου με ασβέστιο 

Ένωση πλαστικού καλουπώματος 

Εξαδιένιο 

Εξαλδεΰδη _ 

Εξαμεθυλενιμίνη _ 

ΕξαμεΟυλενοδιαμίνη, στερεά 
Εξαμεθυλενοδιϊσοκυανικά άλατα 
Εξαμεθυλενοτετρα μίνη 

Εξάνια _ 

Εξανόλες _ 

Εξαφθοροαιθάνιο (Κ 116), συμπι εσμένο 

Εξαφθοροακετόνη 
Εξαφθοροακετόνη, ενυδατωμένη 
ΕξαφΟοροπροπυλένιο (Κ 1216) 



Αριθμός Κλήσης 
και είδους 


6.1, 52°(Η) 
3,31°(ο) 

3, 

3, 1 σ (θ), 

2 0 (&),(ύ), 

3°(ύ) 

3, 3 Ρ(ο) 

3, 31» 

3, 31°{ο) 

8, 36°(6) 

6.1,6ΡΟΟ 

6.1,61° 

(Η).(ο) 

4.3, 12° 

(ύ),(α) 

9, 4°(ο) 

3, 3°( ί>) 

3, 31°(ο) 

3, 23°(Ε) 

8, 52°(ο) 
6.1, 19°(Τ>) 
4.1,6°(ς) 

3, 3 °(Η) 

3, 31°(ο) 

2, ΓΛ 
2, 2°ΤΟ 
6.1, 17°(1ι) 
2. 2°Α 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6509 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 
















































































6510 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(«) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<0 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(β) 

4-Θειαπεντανάλη 

2785 

60 

6.1 

6.1, 21°(ο) 

Θειική νικοτίνη, σε διάλυμα 

1658 

60 

6.1 

6.1,90°(6) 

Θειική νικοτίνη, στερεά 

1658 

60 

6.1 

6.1,90°(6) 

Θειική υδροξυλαμίνη 

2865 

80 

8 

8, 16°(ο) 

Θειικό βαναδύλιο 

2931 

60 

6.1 

6.1, 58°(1ι) 

Θειικό οξύ (που αποβάλλεται μετά τον 
καθαρισμό του πετρελαίου) 

1906 

80 

8 

8, Π6) 

Θειικό οξύ, ατμίξον 

1831 

Χ886 

8+6.1 

8, !°(») 

Θειικό οξύ, με περισσότερο από 51 % 
οξύ 

2796 

80 

8 

8, 1°(1>) 

Θειικό οξύ, περιέχον περισσότερο από 

51% οξύ 

1830 

80 

8 

8, Γ{6) 

Θειικό οξύ, χρησιμοποιημένο 

1832 

80 

8 

8, 1°(6) 

Θειικός διαιθυλεστέρας 

1594 

60 

6.1 

6.1, 14°(Η) 

Θειικός διμεθυλεστέρας 

1595 

668 

6.1+8 

6.1,27°(3) 

Θειικός μόλυβδος 

1794 

80 

8 

8, Γ(6) 

Θειικός υδράργυρος 

1645 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

Θειογαλακτικό οξύ 

2936 

60 

6.1 

6.1,21°(ύ) 

Θειογλυκόλη 

2966 

60 

6.1 

6.1, 21°(1>) 

Θειογλυκολικό οξύ 

1940 

80 

8 

8, 32°(6)1. 

Θειοδιχλωριούχος φαινυλοφώσφορος 

2799 

80 

8 

8, 35°(1))1. 

Θειοκυανικός υδράργυρος 

1646 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

Θειονυλοχλωρίδιο 

1836 

Χ88 

8 

8, 12°(β) 

θειοξικό οξύ 

2436 

33 

3 

3, 3°(6) 

Θειούχο κάλιο, άνυδρο 

1382 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

Θειούχο κάλιο, ενυδατωμένο 

1847 

80 

8 

8, 45°(6)1. 

Θειούχο κάλιο, με λιγότερο από 3 0% 
νερό από κρυστάλλωση 

1382 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

Θειούχο καρβονύλιο 

2204 

263 

6.1+3 

2, 2°'ΓΡ 




ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνβχ.) 


Προσθήκη Β.5 




























































































6512 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Ο) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ί>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(?) 

---1- 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(?) 

Ισοεπτένιο 

2287 

33 

3 

3, 3°(6) 

Ιαοθειοκυανικό αλλύλιο, αδρανές 

1 545 

639 

6.1+3 

6.1, 20°(1>) 

Ισοθειοκυανιούχο μεθύλιο 

2477 

663 

6 1+3 

6.1, 20°(6) 

Ισοκυανικοβενζοτριφθορίδια 

2285 

63 

6.1+3 

6.1, 18°(Η) 

Ισοκυανικός η-βουτυλεστέρας 

2485 

663 

6.1+3 

6.1,6 0 Ο) 

Ισοκυανικός η-κροττυλεσχέρας 

2482 

663 

6.1+3 

6.1,6°(3) 

Ισοκυανικός διχλωροφαινυλεστέρας 

2250 

60 

6.1 

6.1, 19°(6) 

Ισοκυανικός ισοβουτυλεστέρας 

2486 

336 

3+6.1 

3, !4°<β) 

Ισοκυανικός ισοτιροπυλεστέρας 

2483 

336 

3+6.1 

3, 14°(3) 

Ισοκυανιούχο κυκλοεξύλιο 

2488 

63 

6.1+3 

6.1, 18*(6) 

Ισοκυανικός μεθοξυμεθυλεσχέρας 

2605 

336 

3+6.1 

3, 14 ρ (3) 

Ισοκυανικός χριχοταγής βουτυλεσ τέρας 

2484 

663 

6.1+3 

6.1, 6°(3) 

Ισοκυανιούχο φαινύλιο 

2487 

_ 

6.1+3 

— -- — 

6.1, 18°(α) 

Ισομερικές ενώσεις διΐσοβουτυλενίου 

2050 

33 

3 

3, 3°(Η) 

ίσοοκτένια 

1216 

33 

3 

3, 3» 

Ισοκεντένια 

2371 

33 

3 

3.1”(κ) 

Ισοπρένιο, αδρανές 

1218 

339 

3 

3,2» 

Ισοτιροκανόλη (Ισοκροπυλική αλκοόλη) 

1219 

33 

3 

3, 3°(6) 

1 σοπροπενυλοβενζόλιο 

2303 

30 

3 

3,3Πο) 

Ισοπροπυλαμίνη 

1221 

338 

3+8 

3, 22°(δ) 

Ισοχροπυλοβενζόλιο (Κουμήνιο) 

1918 

30 

3 

3,31°(0 

Ισοφορονοδιαμίνη 

2289 

80 

8 

8, 53°(ο) 

2-1ωδοβοντάνιο 

2390 

33 

3 

3, 3°(Η) 

Ιωδισύχο αλλύλιο 

1723 

338 

3+8 

3, 25°(0) 

Ιωδιούχος υδράργυρος 

1638 

60 

6.1 

6.!, 52°(0) 

ϊωδομεθυλοκροπάνια 

2391 

33 

3 

3,3°(1>) 

. 

Ιωδοπροιτάνια 

2392 

30 

3 

3, 3Ι°(ο) 

1 Καίσιο 

1407 

Χ423 

4.3 

4.3, Π°(α) 

_ --- 


'γ· 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6513 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(«) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

ώ) 

1 Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

ίώ 

Κακοδυλικό νάτριο 

1688 

60 

6.1 

6.1, 51» 

Κακοδυλικό οξύ (αλκαρζέν) 

1572 

60 

6.1 

6.1,51°(ίι) 

Κάλιο 

2257 

Χ423 

4.3 

4.3, 1 1» 

Καμφορά, συνθετική 

2717 

40 

4.1 

4.1, 6°(€) 

Καμφορέλαιο 

. .1130 

30 . 

3 

Γ - 

! 3, 3 ! °(ο) 

Καουτσούκ μη χρησιμοποιήσιμο ή κακής 
ποιότητας 

ϊ 345 

40 

4.1 

4.1, 1» 

Καπρονικό οξύ 

2829 

80 

8 

8, 32») 

Καρβίδιο αλουμινίου 

1394 

423 

— 

4.3, 17» 

Καρβίδιο ασβεστίου 

1402 

423 

■ 

4.3, 17°(Ι>) 

Καρβονύλιο του νικελίου 

1259 

663 

6.1+3 

6.1, 3° 

Καστόριοι σπόροι 

2969 

90 

9 

9, 35») 

Καστόριο χοντράλευρο 

2969 

90 

9 

9, 35») 

Καστόρια υπολείμματα 

2969 

90 

9 

9, 35») 

Καστόριες φλούδες 

2969 

90 

9 

9, 35» 

Καταλύτης μετάλλου, νωπός 

1378 

40 

ΒΒ 

4.2, 12» 

Καταλύτης μετάλλου, ξηρός 

2881 

40 

Β 

4.2, 

12»» 

Καύσιμα αεροπορίας, στροβιλομηχανών 

1863 

■ 

33 

3 

3, Ι°(3), 
2»)», 

3» 

Καύσιμα αεροπορίας, στροβιλομηχανών 

1863 

30 

3 

3,3!» 

Καύσιμο ντήξελ 

1202 

30 

3 

3,31» 

Καφέ αμίαντος (Αμοσίτης ή Μυσορίτης) 

2212 

90 

9 

9, 1» 

Κηροζίνη 

1223 

30 

3 

3,31» 

Κινολίνη 

2656 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

1136 

33 

3 

3,3» 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

1136 

30 

3 

3,31» 










































































































6514 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανιιΐ μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

{<-*) 

Κολλώδεις ύλες 

1133 

33 

3 

3, 5° 

(8),0>)>(ε) 

Κολλώδεις ύλες 

1133 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Κόπρα (ενδοκάρπιο του κοκοκάρυου) 

1363 

40 

4.2 

4.2, 2°(ς) 

Κράματα μαγνησίου 

1869 

40 

4.1 

4.1, 13°(ς) 

Κράματα μετάλλων με κάλιο 

1420 ' 

Χ423 

4.3 

4.3, 11» 

Κράματα νατρίου με κάλιο 

1422 

Χ423 

4.3 

4.3, 1 Γ(8) 

Κρεζόλες (ο-, ηι-,ρ-) 

2076 

68 

6.1 + 8 

6.1,27°(Η) 

ΚροτοναλδεΟδη, σταθεροποιημένη 

1143 

663 

6.1 4 3 

6.!, 8° (8)2 

Κροτονικό οξύ 

2823 

80 

8 

8, 31°(ε) 

Κροτονικός αιθυλεστέρας 

1862 

33 

3 

3, 3°(Η) 

Κροτονυλένιο (2-Βουτύνιο) 

1144 

339 

3 

3, 1°(8) 

Κρυζυλικό οξύ 

2022 

68 

6.1 +8 

6.1,27°(6) 

Κρυπτόν, κατεψυγμένο υγρό 

1970 

22 

2 

2, 3°Α 

Κρυπτόν, συμπιεσμένο 

1056 

20 

2 

2, 1°Α 

Κυαναμίδιο ασβεστίου 

1403 

423 

4.3 

4.3, 19°(ο) 

Κυανίδιο του αργύρου 

1684 

60 

6.1 

6.1,41°(6) 

Κυανίδιο του βρωμοβενζολίου 

1694 

66 

6.1 

6.1, 17» 

Κυανίδιο του νικελίου 

1653 

60 

6.1 

6.1,41°(6) 

Κυανίδιο του υδραργύρου 

1636 

60 

6.1 

6.1,41» 

Κυανιδρίνη της ακετόνης, 
σταθεροποιημένη 

1541 

66 

6.1 

6.1, 12» 

Κυάνιο 

1026 

263 

6.1 λ3 

2, 2°ΊΤ 

Κυανιούχος χαλκός 

1587 

60 

6.1 

6.1,41» 

Κυανοξικός αιθυλεστέρας 

2666 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Κυανουρικό χλωρίδιο 

2670 

80 

8 

8,39°(6) 

Κυανούχος μόλυβδος 

1620 

60 

6.1 

6.1,41» 

Κυανούχος ψευδάργυρος 

1713 

66 

6.1 

6.1, 41°(8) 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 
(συνεχ,) 


ΙΤροοΟήκη Β.5 


Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κιν&ύνοι» 
(Ανω μέρος) 

(ώ 


Αριθμός Κλάσης 
και Είδους 

(ώ 

Κυκλοβουτάνιο 

2601 

23 

3 

— 

2, 2Τ 

1,5,9-Κυκλοδωδεκατριένιο 

2518 

60 

6.1 

6.1.25°(ο) 

Κυκλοεξάνιο 

1145 

33 

3 

3,3°(1>) 

Κυκλοεξανόνη 

1915 

30 

3 

3, 31°(ε) 

Κυκλοεξένιο 

2256 

33 

3 

3, 3» 

Κυκλοεξενυλοτριχλωροσιλάνιο 

1762 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

Κυκλοεξυλαμίνη 

2357 

83 

8+3 

8, 54 0 (6) 

Κυκλοεξυλομερκαπτάνη 

3054 

30 

3 

3, 31°(ς) 

Κυκλοεξυλοτριχλωροσιλάνιο 

1763 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

Κυκλοεπτάνιο 

2241 

33 

3 

3, 3 β (*>) 

Κυκλοεπτατριένιο 

2603 

336 

3+6.1 

3, 19°(&) 

Κυκλοεπτένιο 

2242 

33 

3 

. .— 

3. 3°(6) 

Κυκλοεπτένιο 

2242 

33 

3 

3, 3°(6) 

Κυκλοοκταδιένια 

2520 

_ _ 

30 

3 

3, 31°(ε) 

Κυκλοοκτατετραόνιο 

2358 

33 

3 

3, 3 β (Η) 

Κυκλοπεντάνιο 

1146 

33 

3 

3, 3°(δ) 

Κυκλοπεντανόλη 

2244 

30 

3 

3.3Ι°(0 

Κυ κλοπεντανό νη 

2245 

30 

3 

3,3Γ(ς) 

Κυκλοπεντένιο 

2246 

33 

3 

3. 2°(ύ) 

Κυκλοπροπάνιο 

1027 

23 

3 

2, 2°Γ 

Κυμένια (ο-, ιυ-, ρ-) 

(Μεθυλοϊσοπροπυλοβε νζόλια) 

2046 

30 

3 

3, 3 Γ(ε) 

Λάδι κολοφώνιου (ρητινόπισσας) 

1286 

30 

3 

3, 3Ι°(ο) 

Λάδι κολοφώνιου (ρητινόπισσας) 

1286 

33 

3 

3, 

5 0 (3),(Η),(ς) 

Λάδι πεύκου 

1272 

30 

3 

3, 31°(ς) 

Λεπτή σκόνη ψευδαργύρου 

1436 

423 

4.3+4.2 

4.3, 

14 σ (Η),(ε) 


Λευκός αμίαντος (ΑοΙίποΙϊίε, 


2590 


90 


9 


9, 1°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(8) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός | 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
• κινδύνου 
{Άνω μέρος) 

(ο) 

Κτικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και κίδους 

(6) 

ΑπίΗορΗγΙΙΐίδ, ΟΙίΓνεοίΝδ ή ΤΓΟτυοΙίΙβ) 





Λίθιο 

1415 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(&) 

Λιπάσματα νιτρικού άμμων ίου, τύπου ΛΙ 

2067 

50 

5.1 

5.1.21°(ο) 

Λιπάσματα νιτρικού αμμοΜου, τύπου Λ2 

2068 

50 

5.1 

5.1,2Ι*(ο) 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α3 

2069 

50 

5.1 

5.1,21°(ε) 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Λ4 

2070 

50 

5.1 

5.1,21°(0 

Μαγνήσιο 

1869 

40 

4.1 

4.1, 13°(ο) 
-— 

Μαγνήσιο σε κόκκους, καλυμμένο 

2950 

423 

4.3 

4.3, 11°(ο) 

Μαγνήσιο σε σκόνη 

1418 

423 

4.3+4.2 

4.3, 14°(0) 

Μαλεϊνικό ανυδρίδιο 

2215 

80 

8 

8,3Ι°(ο) 

Μβηεύ 

2210 

40 

4.2 + 4.3 

4.2, 16°(ο) 

Μπηεδ, σταθεροποιημένο 

2968 

423 

4.3 

4.3, 20°(ς) 

ΜεθακρυλαλδεΟδη, αδρανής 

2396 

336 

3+6.1 

3, 17°(6) 

Μεθυλακρυλιούχο 2- 

2522 

69 

6.1 

6.1, 12°(1ι) 

Διμεθυλαμινοαιθύλιο 




_ 

Μ εθακρυλικό οξύ, αδρανές 

2531 

89 

8 

8, 32°(ς) 

Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας 

2277 

339 

3 

3, 3°(6) 

Μεθακρυλικός ισ οβουτυλεστέρας, 

2283 

39 

3 

3,3Ι β (ο) 

αδρανής 




, - 

Μεθακρυλονιτρίλιο, αδρανές 

3079 

336 

3+6.1 

3, 11°(3) 

Μεθαλλυλική αλκοόλη 

2614 

30 

3 

— 

3, 3 Γ(ε)_ 

Μεθάνιο, κατειμυγμένο υγρό 

1972 

223 

3 

2, 3°Γ 

Μεθάνιο, συμπιεσμένο 

1971 

23 

3 

2, ΓΡ 

Μεθανόλη 

1230 

336 

3+6.1 

3, 17 ρ (6) 

Μ εθανοσουλφονυλοχλωρίδιο 

3246 

668 

6.1+8 

6.1, 27°(») 

4-Μεθοξτκ 4-μεθυλοπενταν*2-ό νη 

2293 

30 

3 

3, 31°(ο) 

] -Μβθοξύ-2-προπανόλη 

3092 

30 

3 

3, 31°(ο) 

--- 

Μεθυλάλη 

1234 

33 

3 

3,2°(6) 

Μεθυλαλλυλοχλωρίδιο 

2554 

33 

3 

3, 3°(6) 






250 000 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη ΙΪ.5 


6517 


Ονομασία ί|1 ης 

Χαρακτηρι- 

Χαρπκτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 


στικος αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης . 

κινδύνου 



(β) 

(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(ο) 

«» 

(«5) 

(4) 

ΜεΟυλαμίνη, άνυδρη 

1061 

23 

3 

2, 2°Ρ 

Ν-ΜεΟυλανιλίνη 

2294 

60 

6.1 

6.1, Ι2°(ς) 

Μεθυλοβινυλοκετόνη, σταθεροποιημένη 

1251 

639 

6.1 4 3 

6.1, 8° (3) ! 

Μεθυλδιχλωροσιλάνιο 

1242 

Χ338 

4.3+3+8 

4.3, Γ<») 

Μεθυλικό νάτριο 

1431 

48 

4.2+8 

4.2, 15°(ύ) 

Μεθυλ-ισοβουτυλ-κετόνη 

1245 

33 

3 

3. 3°(Η) 

Μεθυλ-ισοπροπενυλ-κετόνη, αδρανής 

1246 

339 

3 

1 

Ιωδιούχο μεθύλιο 

2644 

66 

6.1 


2*Μ ε0υλο-5-αιθυ λο πυριδ ίνη 

2300 

60 

6.1 

6.1, Ι2°(ο) 

α-ΜεθυλοβαλεραλδεΟδη 

2367 

33 

3 

3, 3°(6) 

α-Μεθυλοβενζυλαλκοόλη 

2937 

60 

6.1 

6.1, !4°(ο) 

Βινυλικός μεθυλικός αιθέρας, αδρανής 

1087 

239 

3 

2, 2°Γ 

3 - Μ εθυλοβουταν-2 - όνη 

2397 

33 

3 

3, 3°(0) 

2-Μεθι>λο-1 -βουτένιο 

2459 

33 

3 

3, 1°(«) 

2-Μεθυλο-2· βουτένιο 

2460 

33 

3 

3, 2°(ύ) 

3-Μεθυλο-1 -βουτένιο 

2561 

33 

3 

3, 1°(β) 

(ϊσοπροπυλαιθυλένιο) 




Ν-Μεθυλοβουτυλαμίνη 

2945 

338 

3+8 

3, 22 ί '(θ) 

Βρωμιούχο μεθύλιο 

1062 

26 

6.1 

2, 3°ΐ 

5-Μεθυλοεξαν-2-όνη 

2302 

30 

3 

3» 3 Ι°(ο) 

Μεθυλοϊσοβουτυλοκαρβινόλη 

2053 

30 

3 

3, 31 °(ς) 

Μεθυλοκυκλοεξάνιο 

2296 

33 

3 

3, 3°(6) 

Μεθυλοκυκλοεξανόλες 

2617 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Μεθυλοκυκλοεξανόνες 

2297 

30 

3 

3, 31°(ε) 

Μεθυλοκυκλοπεντάνιο 

2298 

33 

3 

3, 3°(1>) 

Μ ε Ούλο με ρκαπτάνη 

1064 

263 

6.1+3 

2, 2°ΤΡ 

4-Μεθυλομορφολίνη 

2535 

338 

3+8 

3, 23°(6) 

Μεθυλοπενταδιένιο 

2461 

- 

33 

3 

3, 3°(6) 
































































































250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη 11.5 


Ονομασία ύλης 

(<0 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(6) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
. κινδύνου 
( Ανω μέρος) 

(0 

Βτικέτα / 

«1) 

Ιριθμός Κλάσης 
και είδους ! 

(ο) 

2-Μεθυλοπενταν -2-όνη 

2560 

30 

3 

1,31» 1 

1 - Μεθυλοπιπεριδίνη 

2399 

338 

3+8 

3,23°(1>) | 

Μεθυλοπροπυλαιθέρας 

2612 

33 

3 

3,2°(6) | 

Μ εθυλοτετ ραϋδροφουράνιο 

2536 

33 

3 

3, 3» 1 

ΜεΟυλο-τριτοταγής βουτυλ-αιθέρας 

2398 

33 

3 

3,3» | 

Μρθυλοιικπνυλοδιγλύΐροσιλάνιο 

2437 

Χ80 

8 

8,36°(6) ί 

ΐνΐ&ν νΛνψΙΑ 1 ’ ν Λ Γ 

2-Μεθυ λοφουράνιο 

2301 

33 

3 

3,3°(6) ] 

"XI (σπιούνο ιιεΟύλιο 

1063 

23 

3 

2,2°Ρ 1 

ΛΛΐυμ Γ υν 

Μεθυλ-χροπυλ-κετόνη 

1249 

33 

3 

3, 3»_ 

—.——--- 

Μεθυλτοιγλιοροσιλάνιο 

1250 

Χ338 

3+8 

3,21» 

Μ* Ρι >λ»>ήηα£1νη 

1244 

<■« _ 

6.1+3+8 

6.1,7»1. 

Μ εΟυ λ -ί λω ρ ο μβθυ λ-αιθέ ρ αζ 

1239 

- 

663 

6.1+3 

6.1,9» _ 

Μείγμα βουτυλενίων 

1012 

23 

3 

2,2°Ρ | 

1 Μείγμα μονοξειδίου του άνθρακα και 
«Λοονόνου συμπιεσμένο 

2600 

263 

6.1+3 

2, ΓΤΡ 

υυΐ/ΐλίν*ν/ν) γ 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
διοξειδίου του άνθρακα, με άνω του 9 % 
αλλά όχι άνω του 87% οξείδιο του 
αιθυλενίου 

1041 

239 

3 

2,2°Γ | 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
διοξειδίου του άνθρακα με άνω του 87 % 
οξείδιο του αιθυλενίου 

3300 

263 

6.1+3 

2, 2®ΤΡ 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
πρνταωθοοοαιθανίου 

3298 

20 

2 

2, 2°Λ 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
ύ <?·τ ππ ίοΟποοβιιθ ανίου 

3299 

20 

2 

2, 2°Α 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 

-Λ /ΛΛΠΤΡΤΠ(1θθθΟΟΟ.ΐΟθΐνίθνϊ 

3297 

20 

2 

2,2°Α 1 

ΥΛίΙίυν _ 

Μείγμα τετραφωσφορικού εξααιθυλίου 
μ·μ« πιιΐίίπΕοιιένοί) αερίου 

1612 

26 

6.1 

2, Γϊ I 

ΚίΧΙ ν / υ ΙΑΛ Ι^υ^ινν 

Μείγμα υδρογόνου και μεθανίου, 
συμπιεσμένο 

2034 

23 

3 

2, 1°Ρ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6519 


250000 

(συνεχ.) 


Προσθήκη Ιϊ.5 


Ονομασία όλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

; (*>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
{Άνω μέρος) 

(0) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

ίΟ 

Μελάνι τυπογραφίας 

1210 

33 

3 

3,5"( 8 ),(Ι,),(ο) 

Μελάνι τυπογραφίας 

1210 

30 

3 

3,31 °(α) 

Μεσιτυλοξείδιο 

1229 

30 

3 

3, 31°(ς) 

Μεταβαναδικό αμμώνιο 

2859 

60 

6.1 

6.1, 58°((ί) 

Μεταβαναδικό κάλιο 

. 2864 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

Μεταλδεΰδη 

1332 

40 

4.1 

4.1, 6°(ς) 

Μηλονονιτρίλιο 

2647 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Μείγμα αερίου Κ. 502 

1973 

20 

2 

2, 4°(β) 

Μείγμα αερίων Κ 500 

2602 

20 

2 

2, 4«{ί) 

Μείγμα αερίων Κ. 503 

2599 

20 

2 

2, 6°(β) 

Μείγμα αιθυλενοξειδίου και 
προπυλενοξειδίου 

2983 

336 

3+6.1 

3, Ι7°(β) 

Μείγμα αλάτων χλωρίου και βορίου 

1458 

50 

5.1 

5.!, ! 1°(Η) 

Μείγμα αντι-νοκ καυσίμων μηχανών 

1649 

66 

6.1 

6.1, 31» 

Μείγμα αρσενικικού ασβεστίου και 
αρσενίτη του ασβεστίου, στερεό 

1574 

60 

6.1 

6.1, 5Γ(Ι>) 

Μείγμα αρσενικικού ψευδαργύρου και 
αρσενίτη του ψευδαργύρου 

1712 

60 

6.1 

6.1, 5 !°(ί>) 

Μείγμα ενυδατωμένου υποχλωριώδους 
ασβεστίου 

2880 

50 

5.1 

5.1, 15°(1ι) 

Μείγμα μεθυλοβρωμιδίου και 
αιΟυλενοδιβρωμιδίου, υγρό 

1647 

66 

6.) 

6.1, 15°(β) 

Μείγμα νιτρικού καλίου και νιτρώδους 
νατρίου 

1487 

50 

5.1 

5.1,24°(6) 

Μείγμα νιτρικού νατρίου και νιτρικού 
καλίου 

1499 

50 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

Μείγμα οξέος ητρώσεως περιέχον 
περισσότερο από 50% νιτρικό οξύ 

1796 

885 

8+05 

8,3°(ε) 

Μείγμα οξέος νιτρώσειος περιέχον 
λιγότερο από 50% νιτρικό οξύ 

1796 

80 

8 

8, 3» 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως, 
χρησιμοποιημένο με λιγότερο από 50% 

1826 

80 

8 

8, 3°(Η) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 


Προσθήκη Β-5 


(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(ϋ) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Κτικέτα / 

(ι0 

- 

ΚριΟμός Κ λύσης 
και είδους 

<ε) 

νιτρικό οξύ _ 

Μείγμα οξέος νιτρωσεως, 
χρησιμοποιημένο με περισσότερο από 

50% νιτρικό οξύ 

1826 

885 

8+05 

8, 3°(3) 

Μείγμα σπανίων αερίοιν, συμπιεσμένο 

1979 

20 

2 

2, ΓΛ 

Μείγμα σπαν καν αερίων και αζώτου, 
συμπιεσμένο 

1981 

20 

2 

2, Ι°Α 

Μείγμα σπανίων αερίων και οξυγόνου, 
συμπιεσμένο 

1980 

20 

2 

2, ΓΑ 

Μείγμα τριχλωριούχου τιτανίου 

2869 

80 

8 

8, 11°(Η),(ε) 

Μείγμα υδροφθορικου οξέος και 
φωσφορικού οξέος 

1786 

886 

8*6.1 

8, 7» 

Μείγμα υπεροξεώίου του υδρογόνου και 
υπεροξικού ο£έος, σταθεροποιημένο 

3149 

58 

5.ί-*8 

5.1. Γ{6) 

Μείγμα υπογλωριώδους ασβεστίου, ξηρό 

1748 

50 

5.1 

5.1, 1 5°(6> 

Μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό 

2208 

50 

5.1 

5.1, 15» 

Μείγμα χλωρικών αλάτων και 
γλωοιούχου μαγνησίου 

1459 

50 

5.1 

5,1, 11» 

Μείγματα 1,3-βουταδιενίου και 
υδρογονανΟράκιυν, αδρανή 

1010 

239 

3 

2, 2°Ρ 

ψυκτικό αέριο, ε,α.ο. 

1078 

20 

2 

2, 2°Α 

Μείγμα διχλωροδιφθορομεθάνιου και 
οξειδίου του αιθυλενίου 

3070 

20 

2 

2, 2°Λ 

Μείγμα Ρ1, Ρ2: βλ. μίγματα 

μεθυλακετυλενίου και προπαδιενίου, 
λτπΛρ ηοποιτιιιένα 

1060 

239 

3 

2, 2°Ι ; 

Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
αιθυλενοβρω μιδ ίου 

1647 

236 

3+6.1 

2, 4°(ύΙ) 

Μείγματα μεΟυλο βριο μιδίου και 
νλωοοπικοίνης (υγροποιημένο αέριο) 

1581 

26 

6.1 

2, 4°(«ί) 

Μείγμα χλωριούχου μεθυλίου και 

1912 

23 

3 

2, 2°Ρ 

Μείγματα μεθυλοχλωριδίου και 
ι ..τ ίιινηηποιτιιιένο αέριο) 

1582 

236 

3+6.1 

2, 4°(0ΐ) 

„ _ 

| \ ν ίτ-■__ ι .... 
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250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Π.5 


Ονομασία ύλης 

(3) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(ΚΛτω μέρος) 
<»>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Λνυι μέρος) 

ώ) 

Γτικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης ! 
και Είδους 

ίο 

Μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, 

| υγροποιημένο, ε.α.ο. 

1965 

23 

3 

2 2°Γ 

Μείγμα ΧλωροδιφΟορομεθανίου και 
χλωροπενταφθοροα ιθανΐου (Κ 502) 

19711 

20 

2 

2, 2°Α 

Μονομε0υλαιθέ|>ας της 
| αιθυλενογλυκόλης 

117! 

30 

3 

3, 31°(ο) 

ΜονομεθυλαιΟέρας της 
[ αιθυλενογλυκόλης 

' 1188 

30 ' 

3 

3, 31“<ο> 

Μονομερές στυρένιο, αδρανές 
(Β ινυλοβενζόλιο) 

2055 

39 

Λ 

1 

3, 3Ι°(ς) 

Μονομερές του μεθακρυλικού 

1 ^ιεθυλεστέρα, αδρανές 

1247 

339 

3 

3, 3°(1ι) 

1 Μονοξείδιο του άνθρακα, συμπιεσμένο 

1016 

263 

6.1+3 

2, 1°ΤΡ 

| Μονοξείδιο του καλιού 

2033 

80 

8 

8,41» 

Μονοξείδιο του νατρίου 

1825 

80 

8 

8,41» 

1 Μονοχλωρικό οξύ, στερεό 

1751 

68 

6.Η8 

6.1, 27°(6) 

| Μονοχλωριούχο ιώδιο 

1792 

80 

8 

8. 12 Ρ (Η) 

1 Μονοχλωροξικό νάτριο 

2659 

60 

6.1 

6.1. 17» 

1 Μονοχλωροξικό οξύ, τετηγ*ιένο 

3250 

“ 

68 

6.1 + 8 

6.1, 24» 

Μονοχλωροξικός αιθυλεστέρας 

1181 

63 

6.1+3 

6.1, Ι6°(Η) 

Μονοχλωροξικός βινυλεστέρας 

2589 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(Η) 

I Μ ονοχλωροξικός ισοπροπυλεοτέρας 

2947 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1 Χλωροοξικό μεθύλιο 

2295 

663 

6.1+3 

6.!, 16» 

Μορφολίνη 

2054 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1 Μπλε αμίαντος (Κροκιδωλίτης) 

2212 

90 

9 

9, Ι°(Η) 

Μυρμηκικό οξύ 

1779 

80 

8 

8, 32» ί. 

| Μυρμηκικοί αμυλεστέρες 

1109 

30 

3 

3, 3Ι°(ο) 

| Μυρμηκικοί προπυλεστέρες 

1281 

33 

3 

3, 3» 

1 Μυρμηκικός αιθυλεστέρας 

1190 

33 

3 

3,3» 

! Μυρμηκικός αλλυλαιθέρας 

--- 

2336 

136 

3+6 1 

-- 

3. 1 7°{α) ! 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(3) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
• (Ανω μέρος) 

(Ο 

Κτικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλύσης 
και κ(δο»ς 

(εΐ 

π-Μυρμηκικός βουτυλεστέρας 

1128 

33 

3 

3, 3°(6) 

Μυρμηκικός ισοβουτυλεστέρας 

2393 

33 

3 

3,3°(6) 

Μυρμηκικός μεθυλεστέρας 

1243 

33 

3 

3, 1°(3) 

Νατράσβεστος 

1907 

80 

8 

8, 41°(ς) 

Νάτριο 

1428 

Χ423 

4.3 

4.3, 1Ι°(3) 

Ναφθαλένιο, τετηγμένο 

2304 

44 

4.1 

4.1,5° 

ΝαφΟαλίνιο, ακάθαρτο ή καθαρισμένο 

1334 

40 

4.1 

4.1, 6°(ε) 

Ναφθενικά άλατα του κοβαλτίου, σε 
σκόνη 

2001 

40 

4.1 

4.1, 12°(ο) 

α-Ναφθυλαμίνη 

2077 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

β-Ναφθυλαμίνη 

1650 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Ναφθυλθειουρία 

1651 

60 

6.1 

6.1,21°(Η) 

Ναφθυλουρία 

1652 

60 

6.1 

6.1, 12°(1>) 

Νέον, κατεψυγμένο υγρό 

1913 

22 

2 

2, 3°Λ 

Νέον, συμπιεσμένο 

1065 

20 

2 

2, 1°Λ 

Νικοτίνη 

1654 

60 

6.1 

6.1,90°(6) 

Νιτρανισόλη 

2730 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Νιτρική γσυανιδίνη 

1467 

50 

5.1 

5.1, 22 Λ (ε) 

Νιτρικό άλας τρισθενούς σιδήρου 

1466 

50 

5,1 

5.1,22°(ε) 

Νιτρικό αλουμίνιο 

1438 

50 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

Νιτρικό άμμοινιο 

1942 

50 

5,1 

5.1,21°(ε) 

Νιτρικό αμμώνιο, υγρό, (θερμό 
συμπυκνωμένο διάλυμα) 

2426 

59 

5.1 

5.1, 20° 

Νιτρικό αμύλιο 

1112 

30 

3 

3,31°(ο) 

Νιτρικό ασβέστιο 

1454 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

Νιτρικό βάριο 

1446 

56 

5.1 + 6.1 

5.1,29°(6) 

Νιτρικό βηρύλλιο 

2464 

56 

5.1 + 6.1 

5.1,29°(1>) 

Νιτρικό διδύμιο 

1465 

50 

5.1 

5.1,22°(ε) 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 

1----- 

Ονομασία ύλης 

<»> 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μύρος) 
(6) 

1 Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
{Λνιυ μύρος) 

(ο) 

Πακέτα 

ί*ί) 

Αριθμός Κλάσης 
και ϋίΒοης 

(?) 


Νιτρικό ζιρκόνιο 

2728 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) 

— 

Νιτρικό θάλλιο 

ΙΕ» 

65 

6.1-105 

6.1, 68» 

“ 

Νιτρικό καίσιο 

ΙΕ» 

ΙΕ9ΗΗΙ 

5.1 

ιηε· 

- 

Νιτρικό κάλιο 

ΙΕ» 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) 


Νιτρικό λίθιο 

ΙΕ» 

ΙΕϋΗΗ 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

“ 

Νιτρικό μαγνήσιο 


ΙΒ··^ 

1 

5.1,22°(ο) 

" 

Νιτρικό μαγνήσιο 

II 


■ 

5.1.22°(ο) 


Νιτρικό νάτριο 

Ιρϋρΐ 

50 

ιβΒ 

ΙΕ1111Ι· 


Νιτρικό νικέλιο 

ΙΙΕ» 



5.1,22°(ε) 

Νιτρικό οξύ περιέχον λιγότερο από 70% 
καθαρό οξύ 


^■1 

8 

8, 2 ί3 (Η) 

Νιτρικό οξύ περιέχον περισσότερο από 
70% καθαρό οξύ 



8 

8, 2»!. 

Νιτρικό οξύ, ερυθρό, ατμίζον 


856 

8+05+6.1 

8, 2°(η)2. 

Νιτρικό στρόντιο 

1507 

50 

5.1 

5.1,22» 

Νιτρικό χρώμιο 


50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

Νιτρικός άργυρος 


50 

5.1 

5.1, 22°(6) 

Νιτρικός μόλυβδος 

1469 

56 

5.1 +6.1 

5.1, 29» 

Νιτρικός υδράργυρος 

1625 



6.1, 52 <= ’(6) 

Νιτρικός υφυδράργυρος 

1627 

Η·| 

I 

6.1, 52°(0) 

Νιτρικός φαινυλυδράργυρος 


■ΚΙι 

1 

6.1,33» 

Νιτρικός ψευδάργυρος 


50 

5.1 

5.1, 22» 

Νιτροαιθάνιο 

2842 

30 

3 

3,31» 

Νιτροανιλίνες (ο-, γπ·, ρ-) 

1661 

60 

6.1 

6.1, 12°{Η) 

Νιτροβενζενοσουλφονικό οξύ 

2305 

80 

8 

8, 34°(6) 

Νιτροβενζόλιο 

1662 

60 

6.1 

6.1, 12*» 

Νιτροβενζοτριφθορίδια 

2306 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Νιτροβρωμοβενζόλιο 

2732 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Νιτροκρεζόλες (ο-, πι-, ρ-) 

2446 

50 

6.1 

6.1, 12» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη ίϊ.5 


250 000 
(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

<«) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(ΚΑτω μήκις) 

Φ) 

Χαρακτηρι- ! 
σηκός αριθμός 
κινδύνου 
(Λνκ> μέρος) 

ώ) 

1 1 

εΐ * 

—■ 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(«0 

Ν ιτροναφθαλένιο 

2538 

40 

4.1 

4.1, 6» 

Νιτροξυλόλια (ο-, πν, ρ ) 

1665 

60 

6.1 

6.!, Ι2°(Η) 

Νιτροπροπάνια 

2608 

30 

3 

3, 31°{ο) 

Νιτροτολουϊδίνες (μονο) 

2660 

60 

6 1 

6.1, Ι2°(ο) 

Νιτροτολουόλια (ο-, γπ-, ρ-) 

1664 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Νιτροψαινόλες 

1663 

60 

6.1 

6.1, 12» 

”- 

3-Νιτρο-4-χλωροβενζοτρ«ρθορίδια 

2307 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Νιτρώδες αμμωνία του ψευδάργυροι» 

1512 

50 

5.1 

5.1, 23» 

Νιτρώδες αμύλιο 

1113 

33 

3 

3, 3» 

Νιτρώδες βουτύλιο 

2351 

_ 

33 

3 

3, 3°(6) 

Νιτρώδες βουτύλιο 

235! 

30 

3 

3, 31» 

Νιτρώδες δικυκλοεξυλαμμώνιο 

2687 

40 

4.1 

4. ί, 11°(ο) 

... 

Νιτρώδες κάλιο 

1488 

50 

5.1 

5.1, 23°(Η) 

Νιτρώδες νάτριο 

1500 

50 

5.1 

5.1,23°(ε) 

Νιτρώδες νικέλιο 

2726 

50 

5.1 

5.1,23» 

Ρ'Νιτρωδο-διμεθυλανιλίνη 

1369 

40 

ηρ 

4.2, 5» 

Νιτρίοδυλοθειικό οξύ 

2308 

Χ80 

8 

8, Ι°(Β) 

2,5-Νορμπορναδιένιο 
(Δικυκλοεπταδιένιο), αδρανές 

2251 

339 

3 

3, 3» 

Νουκλεατικός υδράργυρος 

1639 

60 

6.1 

6.1,52» 

Ξένον, συμπιεσμένο 

2036 

20 

2 

κ> 

ο 

> 

Ξένον, κατεψυγμένο υγρό 

2591 

22 

2 

2, 3°Λ 

Ξυλένια 

1307 

30 

3 

3,31» 

Ξυλένια 

1307 

33 

3 

3, 3» 

Ξυλενόλες 

2261 

60 

6.1 

6.1, 14» 

Ηυλιδίνια 

1711 

60 

6.1 

6.1, 12» 

Ξυλυλοβρωμίδιο 

1701 

60 

6.1 

6.1, 15» 

Οινόπνευμα κινητήρων 

1203 

33 

_ί. 

3 

3, 3» 














































































250 000 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
Προσθήκη ]ϊ,5 
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6526 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 ΓΤροσΟήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(3) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μ^ρος) 

<Β) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<■') 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και πίδοιις 

ώ> 

Οξικός μεθυλεστέρας 

1231 

33 

3 

3, 3°(6) 

Οξικός μόλυβδος 

1616 

60 

6.1 

6.1, 62°(ε) 

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης 

1172 

30 

ί 

3 

3, 31°(ε) 

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης 

1189 

30 

3 

3,3Γ(ε) 

Οξικός υδράργυρος 

1629 

60 

ί .. ί 

6.1, 52°(Β) 

η-Οξικός προπυλεστέρας 

1276 

33 

3 

3, 3°(6) 

Οξικός φαινυλυδράργυρος 

1674 

60 

6.1 

6.1,33°(6) 

Οξίμη της ακεταλδεΰδης 

2332 

30 

3 

3,31°(ε) 

Οξινο διφΟοριούχο νάτριο 

2439 

80 

8 

8, 9°(Η) 

Οξινο θειικό σμμώνιο 

2506 

80 

8 

8, 13°(6) 

Οξινο θειικό κάλιο 

2509 

80 

8 

8, 13°(6) 

Οξινο φωσφορικό αμύλιο 

2819 

80 

ί!_ 

8, 38°(ς) 

Οξινο φωσφορικό βουτύλιο 

1718 

80 

8 

8, 38°(ο) 

Οξινο φωσφορικό διΐσοοκτύλιο 

1902 

80 

8 

8, 38°(ο) 

Οξινο φωσφορικό ισοπροττύλιο 

1793 

80 

8 

8, 38 σ (ο) 

Οξινος φώσφορος 

2834 

80 

8 

8, 16°(ο) 

Οξυβροιμιούχος φώσφορος 

1939 

80 

8 

8, 11°(6) 

Οξυβροιμιούχος φώσφορος, τετηγμένο 

2576 

80 

8 

8, 15° 

Οξυγόνο, κατεψυγμένο υγρό 

1073 

225 

' ν5 

2, 3Ό 

Οξυγόνο, συμπιεσμένο 

1072 

25 

; :πθ5 

2, ΙΌ 

Οξυκυανίδιο του υδραργύρου, 

απευαισθητοποιημένο 

1642 

60 

: ί 

6.1, 4 1°(Η) 

Οξυτριχλωριούχο βανάδιο 

2443 

80 

; ι 

-|-- 

8, 12°(» 

Οξυχλωριούχο σελήνιο 

2879 

Χ886 

| 8 + 6.1 

8, 12°(8) 

Οξυχλωριούχο χρώμιο 

1758 

Χ88 

8 

— 

8, 12°(») 

Οξυχλωριούχος φώσφορος 

1810 

Χ80 

8 

8, 12°(6) 

Οργανικά χρωστικά, αυτοθερμαινόμενα 

3313 

40 

4.2 

4.2, 5°(6) και 





250 000 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠροσΟήκΐ) ϊϊ.5 


6527 
























































































































6528 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι- Χαρακτηρι¬ 

στικός αριθμός σηκός αριθμός 


Αριθμός Κλήοης | 
και Εΐ'ίους ι 


ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<ά) 


κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 


















































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 


Προσθήκη 1Ϊ.5 



Χαρακιηρι- Χαρακτηρι¬ 
στικός αριΟμάς στικας αριΟμΛς 

ύλης κινδύνου 

(Κάτω μέρο:) {Λνιο μ φας) 
(*»' 


ΛμιΟμύς Κλάση 
και >;ί6οας 


Προπιοντκός αιΟυλεατίρας 


Προτηονικός ανυδρίτης 


Προπιονούχα βουτύλια 


Προτηονικός ισοβουτυλεστέρας 


Προτηονικός ισοπροττυλεστέρας 


Προπιονικός μεΟυλεστόρας 


Προπιονιτρίλιο 


Προπιονυλοχλωρίδιο 


Πρόπυλα μ ίνη 


Προπυλένιο 


! ,2-Προπυλενοδιαμίνη 


Προπυλενιμίνη, αδρανής 


Προπυλενοξείδιο 


ΓΤροπυλενοχλωρυδρίνη 


η-Προπυλοβενζόλιο 


Π ροπυλοτριχλωροσιλάνιο 


Πυριδίνη 


Πυριτική σκόνη αλουμινίου, μη 
καλυμμένη 


Πυριτικό μαγνήσιο 


Πυρνπκός τετρααιθυλεστέρας 


Πυρίτιο σε σκόνη, άμορφο 


Πυριτιούχο λίθιο 


Πυροσουλφουρυλοχλωρίδιο 


Πυρρολιδίνη 


Ρεζορσίνη 


Ρουβίδιο 


Σαλικιλική νικοτίνης 



8, 32°(<:) 


3,31°(ε) 


3, 3°(δ) 


3. 22ή0) 


2 2°Ρ 


8, 54°(ο) 


3, 

2°(«) 

6. 

1, 16*(1ι) 

3, 

3ί°ίο) 

8, 

37°(Η) 

3, 

3°(0 

4. 

3, 13°(ς) 

4. 

3, 12°(6) 

3, 

3 1 °(ο) 

4. 

1, 13°(ς) 

Α,'. 

3, Ι2°(6) 

8, 

Ι2°(Η) 

3,23°(Η) 

6. 

1, Ι4°(ο) 

4. 

3, 1!°(«) 

6. 

1,90°(1ι) 

























































































































6530 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(αυνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<■>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
Κινδύνου 

(Ανω μέρος) 

(ε) 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

ίΟ 

Σαλικιλικός υδράργυρος 

1644 

60 

6.1 

6.1,52°(0) 

Σίδηροδημήτριο 

1323 

40 

4.1 

4.1, 13°(Η) 

Σιδηρομεταλλικά ρινίσματα, 
εκτρυπανίσματα, υπολείμματα τόρνου ή 
κομ^ιώτια 

2793 

40 

4.2 

4.2, 12°(ο) 

Σιδηροπυριτική σκόνη αλουμινίου 

1395 

462 

4.3+6.1 

4.3, 15°(Η) 

Σιδηροπυριτικό λίθιο 

2830 

423 

4.3 

4.3, 12°(6) 

Σιδηροπυρίτιο 

1408 

462 

4.3+6.1 

4.3, 15°(ο) 

Σιλάνιο, συμπιεσμένο 

2203 

23 

3 

2.1°Ρ 

Σκόνη αλουμινίου, επικαλυμμένη 

1309 

40 

4.1 

4.1, 13° 

(0),(ο) 

Σκόνη αλουμινίου, μη καλυμμένη 

1396 

423 

4.3 

4.3, 13°(Η) 

Σκόνη με αρσενικό 

1562 

60 

6.1 

6.1, 5Ρ(Η) 

Σκόνη ψευδαργύρου 

1436 

423 

4.3+4.2 

4.3, 

14°(ί>),(ς) 

Παραπροϊόντα τήξεως αλουμινίου ή 
παραπροϊόντα επανατήξεως αλουμινίου 

3170 

423 

Η 

4.3, 13° 

(Η),(ο) 

Σουλφαμικό οξύ 

2967 


8 

8, 16°(ο) 

Σουλφουρυλοφθορίδιο 

2191 


6.1 


Σουλφου ρυ λοχλω ρίδιο 

1834 

ΕΞΪΝΗΙ 

ΒΗΗΙ 

κη· 

Σπογγώδες τιτάνιο, σε μορφή σκόνης ή 
κόκκων 

2878 

40 

4.1 

4.1, 13°(ο) 

Σπογγώδης σίδηρος, χρησιμοποιημένος 

1376 

40 


4,2, 16°(ς) 

Στρυχνίνη ή άλατα αυτής 

1692 

66 

6.1 

6.1, 90°(3) 

Σύμπλοκο τριφθοριούχου βορίου και 
οξικού οξέος 

1742 

80 

8 


Σύμπλοκο τριφθοριούχου βορίου και 
προπιονικού οξέος 

1743 

80 

8 


Συντηρητικά ξύλου, υγρά 

1306 

33 

ΙΕΒΗΙ 

3, 5 0 (6),(ο) 
- — 

.. . - 

Συντηρητικά ξύλου, υγρά 

1306 

30 

Η· 

ΙΙΕ ^ · — 1 

Συσσωμάτωμα σπόρων 

1386 

40 

ΙΕ· 

4.2, 2°(0 











































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6531 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 

ύλης 

(Κάτω μέρος) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
{Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

( 0 ) 

Συσσωματώματα σπόριο ν 

2217 

40 

■1 

4.2, 2°(ς) 

Συσσιορευτές, υγροί, γεμάτοι με οξύ, 
ηλεκτρικής αποθηκεύσεως 

2794 

80 

8 

ΜΗΟ 

Συσσωρευτές, υγροί, γεμάτοι με αλκάλια, 
ηλεκτρικής αποθηκεύσεως 

2795 

80 

8 

8, 81°(ε) 

Συσσωρευτές, υγροί, χωρίς δυνατότητα 
διαρροής, ηλεκτρικής αποθηκεύσεως 


80 

8 

8, 81°(ο) 

Συσσωρευτές, ξηροί που περιέχουν 
στερεό υδροξείδιο του καλίου, 
ηλεκτρικής αποθήκευσης 

3028 

80 

8 

8, 8Γ(ο) 

Τερπινολένιο 

2541 

30 

3 

3, 31°(ε) 

Τετρααιθυλενοπενταμίνη 

2320 

80 

8 

8, 53°(ς) 

Τετραβρωμιούχος άνθρακας 

2516 

60 

6.1 

6.1, 15°(ε) 

Τετραβρωμοαιθάνιο 

2504 

60 


6.1. 15°(ο) 

Τετραθειούχος φώσφορος 

1341 

40 

1 

4.1, 1 !°(1>) 

Τετραμεθυλοσιλάνιο 

2749 

33 

3 

3, 1°(β) 

Τετραμερές προπυλένιο 

2850 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Τετρανιτρομεθάνιο 

1510 

559 

5.1+6.1 

5.1,2» 

1,2,3,6-Τετραϋδροβενζαλδεΰδη 

2498 

30 

3 

3, 3 1°(ο) 

ΤετραϋδροθειοφαΙνειο (θειολάννιο) 

2412 

33 

3 

3, 3» 

1,2,3,6-Τετραϋδροπυριδίνη 

2410 

33 

3 

3, 3» 

Τετραϋδροφθαλικοί ανυδρίτες 

2698 

80 

8 

8, 31°(ε) 

Τ ετραύδροφουράνιο 


33 

3 

3, 3°(1>) 

Τ ετραϋδροφουρφουρυλαμίνη 


30 

3 

3,31» 

1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο (Κ. 1343) 

3159 

20 

2 

2, 2°Λ 

Τετραφθοροαιθυλένιο, αδρανές 

1081 

239 

3 

2, 2°Ρ 

Τετραφθοριούχο πυρίτιο, συμπιεσμένο 

1859 

268 

6.1+8 

2, 1°Τ€ 

Τετραφθορομεθάνιο (Κ. 14), συμπιεσμένο 

1982 

20 

2 

2, 1°Α 

Τετραφωσφορικός εξααιθυλεστέρας 

1611 

60 

6.1 

6.1, 23°(ύ) 


















































































































6532 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(σννκχ.) 


Ονομασία ύλης 

(«) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κι'ιτω μέρος) 

(0) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κίνδυνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ρτικέιπ 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και Λίνος 

<«) 

Τ ετ ραχλοιράνθρακας 

1846 

60 

6.1 

6.1, 15°(6) 

Τετράςλωριούχο βανάδιο 

2444 

Χ88 

8 

8. 12» 

Τετραχλωριούχο ζιρκόνιο 

2503 

80 

8 

8, Π» 

Τετραγλωριούχο πυρίτιο 

1818 

Χ80 

1- 

8 

8, 12» 

Τετραχλωριούχο τιτάνιο 

1838 

Χ80 

8 

8, 12°(6) 

!,! ,2,2-Τ:ετραχλίο ροαιθάνιο 

1702 

60 

6.1 

6.1, 15°(6) 

— 

Τετραχλοροαιθυλένιο 

1897 

60 

6.1 

6.1, Ι5°(ο) 

Τέφρα ψευδιηιγύρου 

1435 

423 

4.3 

4.3, 13» 

Τιτάνιο σε σκόνη, νο>πύ 

1352 

40 

4.1 

4.1, !3°(6) 

Τιτάνιο σε σκόνη, ξηρό 

2546 

40 

4.2 

4.2, 

12»,(ο) 

Τολου ϊ δίνες 

1708 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Τολουόλιο 

1294 

33 

3 

3,3» 

2,4-Τολουϋλενοδιαμίνη 

1709 

60 

6.1 

6.1. 12» 

Τουρπεντίνης 

1299 

30 

3 

3,31» 

ΤριαιΟυλενοτετραμίνη 

2259 

80 

8 

8, 53 0 (6) 

Τριαλλυλαμίνη 

2610 

38 

3+8 

3, 33» 

Τ ριβουτυλαμίνη 

2542 

60 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

- —-—·-- ■ 

Γριβροηιιούχο βόριο (βρωμιούχο βόριο) 

2692 

Χ88 

8 

8, 12» 

Τριβρωμιούχος φώσφορος 

1808 

Χ80 

8 

8, 12» 

Τριεθυλαμίνη 

1296 

338 

3+8 

3, 22°(Β) 

Τριθειούχος φώσφορος 

1343 

40 

4.1 

4.1, 11 σ (0) 

Τρι’ίσοβουτυλένιο (τριμερές 
ισοβουτυλένιο) 

2324 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Τριμεθυλακετυλοχλωρίδιο 

2438 

663 

6.1+3+8 

6.1, 10» 

ΤριμεΟυλαμίνη, άνυδρη 

1083 

23 

3 

2, 2°Ρ 

1 3 , 5 -Τριμεθυλοβενζόλιο 

2325 

30 

3 

3,31» 

Τ ριμεθυλοεξαμεθυλενοδιαμίνες 

2327 

80 

8 

8, 53°(ο) 

Τ ριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη 

2326 

1 80 

8 

8,53» _ 







ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6533 


250 000 Π ροσΟή κη 11,5 

(συνκχ.) 


Ονομααία ι'ι > ης 

00 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικής αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

00 

Αριθμός Κλόαης 
και Είδους 

ώ) 

Τρ ΐ| ιεΟυλοχλω ροσιλάνιο 

1298 

Χ338 

3+8 

3,21» 

Τριοξείδιο του αρσενικού 

1561 

60 

6.1 

6.1. 51» 

Τριοξείδιο του θείου, αδρανές ή 
τριοξείδιο του θείου, σταθεροποιημένο 

1829 

Χ88 

8 

8. 1» 

Τριοξείδιο του φωσφόρου 

2578 

80 

8 

ΗΒΒ^Β 

Τριοξείδιο του χρωμίου, άνυδρο 

1463 

58 

5.1 + 8 

ββπ· 

Τριοξοπυριτικό δινάτριο 

3253 

80 

8 

ΜΙ» 

Τριπροπυλαμίνη 

2260 

38 


3,33» 

Τριπροπυλένιο 

2057 

33 

1 

3,3» 

Τριπροπυλένιο 

ΙΓΤ 

30 

3 

3, 3 1 Γ, (ς) 

2-Μεθυλ-2-επταναιθιόλη 


663 

6.1 +3 

6.1,20» 

ΤριφΟοριούχο άζωτο, συμπιεσμένο 

2451 

265 

6.1+05 

2, Ι°ΤΟ 

Τριφθοριούχο Βόριο, συμπιεσμένο 

1008 

268 

1 " " Γ 

6.1 + 8 

2, 1 0 ΤΟ 

Τριφθοριούχο βόριο, ενυδατωμένο 

2851 

80 

8 

8, 10» 

Τριφθοριούχο βρώμιο 


568 

5.116.1+8 

5.1, 5" 

Τριφθοριούχο χλώριο 

| 

265 

6.1+05+8 

2, 2°ΤΟΟ 

1,1,1-'Γριφθοροαιθάνιο (Κ 143β) 

2035 

23 

3 

8ϋ|Β1 

Τριφθορομεθάνιο (Β. 23) 

__ -, 

1984 

20 

2 

ιβββιμ 

Τριφθορομεθάνιο, κατεψυγμένο υγρό 

3136 

22 

2 

Ι^ΒΒ 

2-Τ ριφθορομεθυλανιλίνη 

2942 

60 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

3-Τριφθορομεθυλανιλίνη 

2948 

60 

6.1 

6.1, 17» 

Τριφθοροξικό οξύ 

2699 

88 

8 

8, 32» 

ΤριφθοροχλωροαιΟυλένιο, αδρανές (Κ 

Π 13) 

1082 

263 

6.1+3 

ββ 

Τριχλωρίδιο του αρσενικού 

1560 

66 

6.1 

6.1, 5 ]°(;ι) 

Τριχλωρικό οξύ 

1839 

80 

8 

8,31» 

Τριχλωριούχο αντιμόνιο 

1733 

80 

8 

8, 11» 

Τριχλωριούχο βανάδιο 

2475 

80 

8 

8, 11» 




















































































































6534 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(0) 

Ετικέτα 

<<!) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Β> 

Τριχλο>ριούχος σίδηρος, άνυδρος 

1773 

80 

8 

8, 1 Ι°(ο) 

Τριχλωριούχος φώσφορος 

1809 

668 

6. Η 8 

6.1, 67°(β) 

1,1,1 -Τριχλωροαιθάνιο 

2831 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

Τ ριχλίοροαιθυλένιο 

1710 

60 

6.1 

6.1, 15°(0 

Τ ριχλωροακετυλοχλτορίδιο 

2442 

Χ80 

8 

8, 35°(6)1. 

Τριχλωροβενζόλια, υγρά 

2321 

60 

6.1 

6.1, 15°(ε) 

Τριχλωροβουτένιο 

2322 

60 

6.1 

6.1, 15°(ί>) 

Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, ξηρό 

2468 

50 

5.1 

5.1, 26°(Ι>) 

Τριχλωροξικός μεΟυλ.εστέρας 

2533 

60 

6.1 

6.1, 17°(ς) 

Τ ρ ιχλωροσ ιλάνιο 

1295 

Χ338 

4.333+8 

4.3, 1°(») 

Τ ρυγικη νικυτ ίνη 

1659 

60 

6.1 

6.1,90°(ό) 

Τρυγικό αντιμωνοκάλιο 

1551 

60 

6.1 

6.1, 59°(ε ) 

Υβρίδιο ζιρκονίου 

1437 

40 

_ —- -4 

4.1 

4.1, 14°(13) 

Υβριδίου του λιθίου, λυωμένο στερεό 

2805 

423 

4.3 

4.3, 16°(Η) 

Υγρά μπαταρίας, αλκαλικά 

2797 

80 

8 

8, 42°(6) 

Υγρά μπαταρίας, όξινα 

2796 

80 

8 

8, Γ(6) 

Υγροποιημένα αέρια, μη εύφλεκτα, 
φορτισμένα με άζωτο, διοξείδιο του 
άνθρακα ή αέρα 

1058 

20 

2 

2, 2°Α 

Υδατικό διάλυμα αιθυλαμίνης 

2270 

338 

3+8 

3, 22 0 (6) 

Υδατικό διάλυμα αρσενίτη του νατρίου 

1686 

60 

6.1 

6.1, 

5Γ(6),(ο) 

Υδατικό διάλυμα διΟειικών αλάτων 

2837 

80 

8 

8, 1°(1>),(ε) 

Υδατικό διάλυμα διμεθυλαμίνης 

1160 

338 

3+8 

3, 22°(Η) 

Υδατικό διάλυμα μεθυλαμίνης 

1235 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

Υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης 

1297 

338 

3+8 

3, 22°(η),(1>) 

Υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης 

1297 

38 

3^8 

3, 33°(ς) 

Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 

2030 

86 

8+6.1 

8, 44°(6) 

Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 

3293 

60 

6.1 

6.1,65°(ο) 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6535 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(3) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάυΐ) μέρος) 
(*>)' 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

{<:) 

Ρττκίτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και Είδους 

(Ο 

Υδατικό διάλυμα υδροκυανίου 
(Υδροκυάνιο) 

1613 

663 

6.1+3 

6.1, 2° 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου 

2014 

58 

5.1+8 

5.1, ! σ (6) 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου 

2984 

50 

5.1 

5.1, 1 °(ο) 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου, σταθεροποιημένο 

2015 

559 

5.1+8 

5.1, 1°(3) 

Υδατικό διάλυμα χλοιρικού ασβεστίου 

2429 

. 

50 

5.1 

5.1, 11 °(Η), (ο) 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού καλίου 

2427 

50 

5.1 

5.1, 11°(6), (ο) 

Υδατικό διάλυμα χλωρικοΰ νατρίου 

2428 

50 

5.1 

5.1, 11 °(6), (ο) 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού οξέος 

2626 

50 

5.1 

5.1,4°(6) 

Υδραέριο 

2600 

236 

3+6.1 

2, 2°(6|) 

Υδραζίνη, ένυδρη 

2030 

86 

8+6.1 

8, 44°(6) 

Υδράργυρος 

2809 

80 

8 

8, 66°(ς) 

Υβρίδιο του νατραργιλίου 

2835 

423 

■ 

4.3, 16°(Η) 

Υδρίδιου του τιτανίου 

1871 

40 

4.1 

4.1, 14°(1)) 

Υδροβρώμιο, άνυδρο 

1048 

268 

6.1+8 

2, 2°Τ€ 

Υδρογόνο, κατεψυγμένο υγρό 

1966 

223 

.1 


Υδρογόνο, συμπιεσμένο 

1049 

23 

3 

■ 

Υδροδκρθοριούχο αμμώνιο, στερεό 

1727 

80 

8 

8, 9°{ό) 

Υδροδιφθοριούχο κάλιο 

1811 

86 

8+6.1 

8, 9°(ό) 

ΥδροΟειούχο νάτριο 

2318 

40 

4.2 

4.2, 13°(ό) 

Υδρόθειο 

1053 

263 

6.1+3 

2, 2°ΤΡ 

Υδροϊώδιο, άνυδρο 

2197 

268 

6.1+8 

2, 2°Τ€ 

Υδροκινόνη 

2662 

60 

6.1 

6.1, 14°(ς) 

Υδροξείδιο του καισίου 

2682 

80 

8 

8, 4! 0 (β) 

Υδροξείδιο του καλίου, στερεό 

1813 

80 

8 

8, 41 °(6) 

Υδροξείδιο του λιθίου, ενυδατωμένο 

2680 

80 

8 

8, 41 °(1>) 






















































































































6536 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη 11.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία όλης 

(«) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

00 

Ετικέτα 

01) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(ί) 

Υδροξείδιο του νατρίου, στερεό 

1823 

80 

8 

8, 11°(6) 

Υδροξείδιο του ρουβιδίου 

2678 

80 

8 

8, 41°(6) 

Υδροξείδιο του τετραμεΟυλαμμωνίου 

1835 

80 

8 

8, 5Ρ(6) 

Υδροξείδιο του φαινυλυδραργύρου 

1894 

60 

6.1 

6.1, 33°(6) 

Υδροσυυλφίδιο του νατρίου 

2949 

80 

8 

8, 45°(Η)1. 

Υδροφθόριο, άνυδρο 

1052 

886 

8+6.1 

8,6° 

Υδροχλωρική 4 -χλωρο-ο- τολουιόίνη 

1579 

60 

6.1 

6.1. 17°(ς} 

Υδροχλωρική ανιλίνη 

1548 

60 

6.1 

6.1, 1 2°(ο) 

Υδροχλωρική νικοτίνη ή διάλυμα αυτής 

1656 

60 

6.1 

6.1,90°(6) 

Υδροχλώριο, άνυδρο 

1050 

268 

6.1+8 

2, 2°ΤΌ 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

1263 

30 

3 

3,3Ρ(υ) 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

1263 

33 

3 

3, 

5°(α),(6),(ο> 

Υπερθετικό αμμώνιο 

1444 

50 

- — -- 

5.1 

5.1, 18°(ς) 

- 

Υ περΟειικό κάλιο 

1492 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

Υπερθετικό νάτριο 

1505 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

Υπερμαγγανικό ασβέστιο 

1456 

50 

5.1 

5.1, 17°(6) 

Υ περμαγγανικό βάριο 

1448 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(6) 

Υπερμαγγανικό κάλιο 

1490 

50 

5,1 

5.1, 1 7°(6) 

Υπερμαγγανικό νάτριο 

1503 

50 

5.1 

5.1, 17°(6) 

Υπερμαγγανικός ψευδάργυρος 

1515 

50 

5.1 

5.1, 17°(6) 

Υπεροξείδιο του ασβεστίου 

1457 

50 

5.1 

5.1,25°(6) 

Υπεροξείδιο του βαρίου 

1449 

56 

5 . 116.1 

5.1,29°(1>) 

Υπεροξείδιο του λιΟίου 

1472 

50 

5.1 

5.1,25°(Η) 

Υπεροξείδιο του μαγνησίου 

1476 

50 

5.1 

5.1, 25 Λ (6) 

Υπεροξείδιο του στροντίου 

1509 

50 

5,1 

5.1,25 Λ (Ιι) 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου της ουρίας 

1511 

58 

5.1+8 

5.1, 3Ρ(ο) 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

2015 

559 

5.1 + 8 

5.1, 1°(8) | 





ΦΕΚ509 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Ιί.5 


653 7 


250 000 
(συνεχ.) 


■ 

Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ύ) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

ώ> 

Ετικέτα 

[Λ) 

Αριθμός Κλάοη-, 
και ιιίόους 

ίΰ) 

σταθεροποιημένο 





V περοξείδιο του ψευδαργύρου 

1516 

50 

5.1 

5.1,25°(6.) 

Υ περοξοβορικό νάτριο, άνυδρο 

3247 

50 

5.1 

5.1, 2 ?°ίά) 

Υ περφθοροαιθυλοβινυλικός αιθέρας 

3154 

23 

3 

2 . 2 ·Γ 

Υπερφθορομεθυλοβινυλικός αιθέρας 

3153 

23 

Ο 

2 , 2°Ρ 

Υπερχλωρικό 

1802 

85. 

Ί 

8 

8 , 4 Γ ·(1>) 

Υπερχλωρικό ασβέστιο 

1455 

50 

5.1 

5.1, 13°(Η) 

Υπερχλωρικό βάριο 

1447 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29 σ (0) 

Υπερχλωρικό κάλιο 

1489 

50 

5.1 

5.1,1 3°(!>) 

Υπερχλωρικό μαγνήσιο 

1475 

50 

5.1 

5.1, ί3°(Η) 

Υπερχλωρικό νάτριο 

1502 


5.1 

5.1, 13°(1>) 

Υπερχλωρικό οξύ, $ιε περισσότερο από 

50% αλλά όχι περισσότερο από 72% οξύ, 
κατά βάρος 

1873 

558 

5.1+8 

5.1, 3°(β) 

Τ ' Τ,ΤΤ ■ ■ 

Υ περχλω ρικό στρόντ ιο 



5.Ί 

5.1, !3 5 {β) 

Υπερχλωρικός μόλυβδος 

1470 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(Ι>) 

Υπερχλωριούχο αμμώνιο 

1442 

50 

5.1 

5.1, !2°(Ι>) 

Υ περχλωρτηιεθυλομερκαπτάνη 

1670 

66 

6.1 

6.1, 1 7°{β> 

Υποκατάστατο τουρπεντίνη 

1300 

λ σ 

μ 

3 

3. 3 ϋ (Κ) 

Υποκατάστατο τουρπεντίνη 

1300 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Πρωτοξείδιο του αζώτου 

1070 

25 


2, 2 0 Ο 

ΓΙρωτοξείδιο του αζώτου, κατεψυγμένο 

17 ρό 

2201 

225 

24 05 

2, 3°0 

Υποχλιοριώδες ασβέστιο, ενυδατωμένο 

2880 

50 



Υποχλωριώδες ασβέστιο, ξηρό 

1748 

50 

5.1 

5.1. ! 5°(ά) 

Υποχλθ)ριώδες βάριο 

274! 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(ό) 

Διάλυμα υποχλωρίτη 

179! 

80 

8 

8 , 61°(6),(ο) 

Υποχλωριώδες λίθιο, οε μείγμα ή ξηρό 

1471 

50 

5.1 

5.1, 15°(Η) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β,5 











































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6539 


250 000 Προσθήκη 0,5 

(σονεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(8) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0 >) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και ι:ίδους 

(Ο 

Φθοροπυριτικό αμμώνιο 

2854 

60 

6.1 

6.1,64°(ο) 
_ 

Φθοροπυριτικό κάλιο 

2655 

60 

6.1 

6.1,64°(<:) 

Φθοροπυριτικό μαγνήσιο 

2853 

60 

6.1 

6.1, 64°(ς) 

Φθοροπυριτικό νάτριο 

2674 

60 

6.1 

6 .1, 64°(ς) 

Φθοροπυριτικό οξύ 

1778 

80 

8 

8 , 8°{6) 

Φθοροπυριτικός ψευδάργυρος 

- 2855 

60 

6.1 

6.1,64°(ο) 

Φθοροσοϋλφονικό οξύ 

1777 

88 

8 

8 , 8» 

Φθοροτολουόλια 

2388 

33 

3 

3,3°(ό) 

— 

Φθοροφωσφορικό οξύ, άνυδρο 

1776 

80 

8 

8 , 8°(1>) 

Φουμαρυλοχλωρίδιο 

1780 

80 

8 

8 , 35°(6)1. 

Φουράνιο 

2389 

33 

3 

3, 1°3) 

ΦουραλδεΟδες 

1199 

63 

6.1 3 3 

6 .1, 13° (Η) 

Φουρφουρυλαλκοόλη 

2874 

60 

6.1 

6 .1, Μ°ε) 

Φουρφουρυλαμίνη 

2526 

38 

3+8 

3, 33°<ο) 

Φυσικό αέριο, κατεψυγμένο υγρό 

1972 

223 

3 

2, 3°1· 

Φυσικό αέριο, συμπιεσμένο 

1971 

23 

3 

2 , Η 

Φωσγένιο 

1076 

268 

6 .1+8 

2, 2°ΤΓ 

Φωσφορικό οξύ 

1805 

80 

8 

8 , 17°(ο) 

Φωσφορικό τρικρεζύλιο 

2574 

60 

6.1 

6.1, 23°(6) 

9- Φωσφοροδικυκλοεννεάνια 
(κυκλοοκταδιενοφωσφίνη) 

2940 

40 

4.2 

4.2, 5°{6) 

Φώσφορος, άμορφος 

1338 

40 

4.1 

4.1, 1 Γ(ς) 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, ξηρός 

1381 

46 

4.2+6.1 

4.2, 11°(π) 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, 
τετηγμένος 

2447 

446 

4.2+6.1 

ΗΗ· 

Φωσφορώδης μόλυβδος, διβασικός 

2989 

40 

4.1 

4.1, 

11 Λ (Β)Λε) 

Φωσφορώδης τριαιΟυλεστέρας 

2323 

30 

3 

3, 3 !°(ε) 

Φιοσφορώδης τριμεθυλεστέρας 

2329 

30 

3 

3,31°(ς) 


















































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 ΙΜΜΙ 

(<τ«νεχ.) 


Ονομασία Ολης 


Προσθήκη Η.5 


Χαρακτηρι- | Χαρακτηρι- Ετικέτα 

στίβος αριθμέ ι ατικος αριθμός 
Ολης ] κινδύνου 

(Κάτω μέρος) (Ανω μέρος) 

(ύ) I_ ίο)_ (< * ) 


Αριθμός Κλήσης 
κα' είδους 


Χιΐλκοκυανίδιου του καλιού 


| Χαρτί, κατεργασμένο με ακόρεστο λάδι 

I-' — 

| Χλωρακετονιτρίλιο 


Χλωράλτ], άνυδρη, αδρανής 


| XλωριθιφΟορο[ιε θάνιο (Κ 22) 
1 Χλωρικό ασβέστιο 
[ Χλωρικό βάριο 


Χλωρικό βουτυρύλιο 
| Χλω ρικό ΟάλλϊΟ 
| Χλωρικό κάλιο 
| Χλωρικό μαγνήσιο 


Χλωρικό νάτριο 


| Χλωρικό στρόντιο 
! Χλωρικός χαλκός 


| Χλωρικός ψευδάργυρος 


Χλωριούχα φαινυλοκαρβιλαμίνη 


Χλωριούχο αλουμίνιο, άνυδρο 


Χλωριούχο βενζοΰλιο 


Χλωριούχο βενζυλιδένιο 


Χλωριούχο βρώμιο 


Χλωριούχο χλωροακετύλιο 


Χλωριούχος κασσίτερος, άνυδρος 


Χλωριούχος κασσίτερος, ενυδατωμένος 


Χλωριούχος υδράργυρος 


Χλωριούχος χαλκός 



8, 1Ι°(ο) 


6.1, 52*(ύ) 


8, ΙΓ(ο) 

















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6541 


250 000 Προσθήκη Ιϊ.5 

(συνεχ.) 


(Χ-ομασΙη ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

{Κάτω μέρος) 

00 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέ|κ>ς) 

(ώ 

Ρτικέτα 

(4) 

ΛριΗμϋς Πλάσης 
Κ.Ί1 Γ.Ιδυυς 

<«) 

Χλωριουχος ψευδάργυρος, άνυδρος 

233! 

80 

8 

8 , ί 1 °(ί ) ! 

Χλώριο 

1017 

268 


2 , 2° Ί'Γ 

Χλίοριώδες ασβέστιο 

1453 

50 


5.1, Μ» 

Διάλυμα χλοιρίτη 

1908 

80 

*_ 

8 , 61 °(6),(ο) 

Χλίοριώδες νάτριο 

1496 

50 

5.1 

5.1, 14» 

ΧλωροακειαλδεΓιδη 

• 2232 

66 

£ 

6.1, 17» 

Χλωροακετόνη, σταθεροποιημένη 

1695 

663 

6 .1+3+8 

6 .1, 10» 

Χλωροακετοφαινόλη 

1697 

60 

6.1 

6 .1, 17» 

X λωροανιλίνες, στερεές 

2018 

60 

6 1 

6 .1, 12» 

Χλωροανιλίνες. υγρές 

2019 

60 

6.1 

6 .1, 12» 

Χλωροανισιθίνες 

2233 

60 

6.1 

6.1, 17» 

Χλωροβενζόλιο 

1134 

30 

3 

3,3!» 

Χλωροβενζοτριφθορίδια (ο-, γπ-, π ) 

2234 

30 

3 

3, 31» 

Χλωροβενζυλοχλωρίδια 

2235 

60 

6.1 

6 .1, 17» 

Χλωροβουτάνια 

1127 

33 

3 

3,3» | 

Χλίοροδινιτροβενζόλια 

1577 

60 

6.1 

6 .1. 12» 

1-Χλωρό-1,1-διφθοροαιθάνιο (Κ 1426) 

2517 

23 

3 

2 .2Τ | 

Χλωροθειομυρμηκικός αιθυλεστέμας 

2826 

80 

8 

8,64» ! 

Χλωροκρεζόλες 

2669 

60 

... 

6.1 

6.1,14» | 

Χλωρομεθυλοαιθυλαιθέρας 

2354 

336 

3+6.1 

3,16» | 

3 - Χλιορο-4 -μεΟυλοφα ινυ λοϊσοκυσ ν ι κά 
άλατα 

2236 

. 

60 

6.1 

6 .1, 19» 

Χλωρομυρμηκικός αιΟυλεστέρας 

1182 

. . .... 

663 

6 .1+3+8 

6 .1, 10» 

Χλωρομυρμηκικός μεΟυλεστέρας 

1238 

663 

6.1+3 ί 8 

6 .1, 10» 

Χλωρονιτροανιλίνες 

2237 

60 

6.1 

6 .1, 17» 

Χλο>ρονιχροβενζόλια 

1578 

60 

6 1 

6 .1, 12» 

X λωρονιτροτολουόλια 

2433 

60 

6.1 

6.1,17» | 









































































































6542 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


250 000 
(συνεχ.) 


Ονομασία όλης 


Χαρακτηρι- Χαρακτηρι¬ 

στικός αριθμός στικος αριθμός 


Ετικέτα 


όλης 

(Κάτω μέρος) 
<*>) 


κίνδυνο» 
(Ανω μέρος) 

(Ο 


Χλωροπενταφθοροαιθάνιο (Κ 115 ) 
Χλωροπικρίνη 

Χλωροπλατινικό οξύ, στερεό 


Χλωροπρένιο, αδρανές 
1 -Χλωροπροπάνιο (Προπυλοχλωρίδιο) 
2-Χλωροπροπάνιο 


3-Χλωροπρυπανόλη -1 


2-Χλωρσπροπένιο 


2-Χλωροπροπιονικ:ό οξύ 


2- Χλωροπροπιονικός αιθυλεστέρας 

2-Χλωροπροπι ονικόςισοπροπυλεστέρας 

2 -Χλωροπροπιονικός μεθυλεστέρας 

2-Χλωροπυριδίνη 

Χλωροσουλφονικό οξύ 

1 -Χλώρο-1,2,2,2-τετραφθοροαιΟάνιο (II 
124) _ 

1 -Χλωρο-2,2,2-τριφ0οροαιθάνιο (Κ 133») 
Χλωροτολουϊδίνες 
Χλωροτολουόλιο (ο-, ίο-, ρ-) 
ΧλωροτριφΟορομεθάνιο (Κ 13) 

ΧλωροτριφΟορομεθάνιο και 

τριφθορομεθάνιο, αζεοτροπικό μείγμα (Κ 

503) __ 

Χλωροφαινόλες, στερεές 
Χλωροφαινόλες, υγρές 
Χλωροφαινολικά άλατα, στερεά 


Χλωροφαινολικά άλματα , υγρά __ 

Χλωροφαινυλοτριχλωροσ ιλάνιο 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 


2, 2°Λ 
6.1, 1 7°(α) 
8, 16°(ο) 



















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6543 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(<™νεχ.) 


Ονομασία όλης 

Χαρακιηρι- 

Χαρακτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 


σάκος αριθμός 

στίχος αριθμός 


και Γ.ΐδους 


όλης 

κινδύνου 




{Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(ε) 

(») 

<Β) 

(ο) 

00 


Χλωροφορμικός 2-αιθυλεξυλεστέρας 

2748 

68 

6.1 + 8 

6.1,27°(6) 

Χλωροφορμικός αλλυλεστέρας 

1722 

638 

6.1+8+3 

6.1,28°(3> 

Χλωροφορμικός βενζυλεστέρας 

! 739 

88 

8 

8, 64°(θ) 

η-Χλωροφορμικός βουτυλεστέρας 

2743 

638 

6.1+318 

6.1,28°(1)) 

Χλωροφορμικός κύκλο βουτυλεστέρας 

2744 

638 

6.1+3-18 

6.1,28°(β) 

η-Χλωροφορμικός προπυλεστέρας 

2740 

668 

6.1+8+3 

6.1, 28°(α) 

Χλωροφορμικός τριτοταγής 
βουτυλοκυκλοεξυλεστέρας 

2747 

60 

6.1 

6.1, 17°(0 

Χλωροφορμικός φαινυλεστέρας 

2746 

68 

6.1 +8 

6.1, 27°(6) 

X λωροφορμικός χλωρομε θυλεστέ ρας 

2745 

68 

6.1 + 8 

6.1, 27°(6) 

Χλωροφόρμιο 

1888 

60 

σ\ 

6.1, 1 5°(ο) 

Χρώματα ή υλικά σχετικά με χρώματα 

3066 

80 

8 

8, 66°(ό),(ο) 

Χρωμοθειικό οξύ 

2240 

88 

8 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 
(ίτυνκχ.) 


I ϊμησΟήκη Β.5 


Πίνακας ϊϊ 

Κατάλογος συλλογικών επικεφαλίδων ή εγγραφών ε.α.ο. οι οποίες δεν αναγράφονται κατά αλφαβη; ΐκ~ή σι.η>ά, η οι 
οποίες δεν κατατάσσονται σε κάποια συλλογική επικεφαλίδα του Πίνακα ϊ. 

Ο Πίνακας αυτός περιλαμβάνει δύο είδη συλλογικών επικεφαλίδων ή εγγραφών ε.α.ο.: 

- ειδικές συλλογικές επικεφαλίδες ή εγγραφές ε.α.ο. που εφαρμόζονται σε ομάδες χημικών ενώσεων του 
ίδιου τόπου, 

- γενικές συλλογικές επικεφαλίδες ή εγγραφές ε.α.ο. που εφαρμόζονται σε ομάδες υλών που παρυυσιαςουν 
όμοιους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κινδύνους. 

Ύλες θα κατατάσσονται σε κάποια γενική συλλογική επικεφαλίδα ή εγγραφή ε.α.ο. μόνο εάν δεν είναι μπορούν να 
καταταχθούν σε κάποια ειδική συλλογική επικεφαλίδα ή ε. α.ο 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 


Ο Πίνακας αητός ίσχήα μόνο για ϋλι:ς που όι:ν πι.μιλαμβάνονηη στον Πίνακα / 



Χαρακτη¬ 
ριστικής αριθμός 

ύ>-ης 

(Κήτη» μέρος) 


Κτικέια Αριθμός κλάοηςκιιι 
ι:(δοι>ς 


Κλάση 2: Αέρια 

Συγκεκριμένες ε.α.ο. καταχωρήσεις 

Μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, 
συμπιεσμένο, ε.α.ο. 


Αέριο εντομοκτόνο, ταξικό, ε.α.ο. 


Αέριο εντομοκτόνο, ε,α.ο. 


Ψυκτικό αέριο, ε.α.ο. 


Μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, 
υγροποιημένο, ε.α.ο. 



1964 23 


1967 26 


1968 20 


1078 20 


1965 23 


Γενικές ε.α.ο. καταχωρήσεις 


Συμπιεσμένο αέριο, ε.α.ο. 


Συμπιεσμένο αέριο, οξειδωτικό, ε.α.ο. 


Συμπιεσμένο αέριο, εύφλεκτο, ε.α.ο. 


Συμπιεσμένο αέριο, τοξικό, ε.α.ο. 


Συμπιεσμένο αέριο, τοξικό, 

εύφλεκτο," ε.α.ο. __ 

Συμπιεσμένο αέριο, τοξικό, διαβρωτικό, 3304 268 


1956 20 


3156 25 

1954 23 

1955 26 


1953 263 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 


Ομάδα υλών 


Συμπιεσμένο αέριο, ταξικό, 
οξειδωτικό, ε.α.ο. 


Συμπιεσμένο αέριο, ταξικό, 
εύφλεκτο, διαβρωτικό, ε.α.ο. 


Συμπιεσμένο αέριο, ταξικό, 
οξειδωτικό, διαβρωτικό, ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, οξειδωτικό, ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, εύφλεκτο, ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, τοξικό, ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, τοξικό, 
εύφλεκτο, ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, τοξικό, 
διαβρωτικό, ε.α.ο.__ 


Υγροποιημένο αέριο, τοξικό, 
εύφλεκτο, διαβρωτικό, ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, τοξικό, οξειδωτικό, 
ε.α.ο. 


Υγροποιημένο αέριο, τοξικό, οξειδωτικό, 
διαβρωτικό, ε.α.ο. 


Αέριο, κατεψυγμένο υγρό, ε.α.ο. 


Αέριο, κατεψυγμένο υγρό, 
οξειδοηικό, ε.α.ο. 


Αέριο, κατεψυγμένο υγρό, 
εύφλεκτο, ε.α.ο. 


Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρό 

Ειδικές εγγραφές ε,α.ο. ή ειδικές 
συλλογικές επικεφαλίδες 


Κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο, 


Χ«|)αιατ|- 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Ο 

Χαρακτη¬ 

ριστικός 

αριθμός 

κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(Ο 

3303 

265 

3305 

263 

3306 

265 

3163 

20 

3157 

25 

3161 

23 

3162 

26 

3160 

263 

3308 

268 

.3309 

263 

3307 

265 

33)0 ' 

265 

3158 

22 

3311 

225 

3312 

223 


Ο) 


6.1+05 


6. Η 3+8 


6 . 1+8 


6.1 13+8 


6.1+05 


6.1+05+8 


Αριθμός κλάσης και 
είδους 


2, 1°ΤΟ 


2, 1 °'ΠΟ 


2, 1 °ΤΟ(' 


2, 2°Α 


2, 2°0 


2, 2°Τ 


2, 2°ΤΡ 


2, 2°ΤΟ 


2, 2Ί ρ<; 


2, 2°ΤΟ 


2, 2°ΤΟ(' 


2, 3 σ Α 


2, 3°0 
2,3Τ 


3, 1°(*) 






























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη 1ϊ. 5 


Χοφακτη- Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός ριστικός 

ύλης αριθμός 

(Κάτω μέρος) κινδύνου 

(Άνω μέρος) 

(ί>) (ε) 



Αριθμός κλήσης και 
π'διιυς 


3, 3 !°(ο) 


3. I» 
3, 2» 

3, 2°(1>) 
3, 3°(Η) 
3 , 31 » 

3,1» 

3, 2» 
3, 2°{Η) 
3, 3°(1ι) 
3,31» 

3,2°(Ι>) 
3, 3°(Κ) 
3 , 31 » 

3, 2°(Η) 
3, 3°(Η) 
3, 3 Γ(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 



Προσθήκη Ιϊ.5 


Χαράκτη· | Χαρακτη¬ 
ριστικής αριθμός | ρκπικός 

ύλης ! αριθμός 

(Κάτω μ φας) κινδύνου 

| (Ανω μΑ|)θς) 


Κετόνες, ε.α.ο. 


Αιθέρες, ε.α.ο. 


Εστέρες, ε.α.ο. 


Νντρίλια, εύφλεκτα, ταξικά, ε.α.ο. 


Ισοκυανικά άλαχτα ή διαλύματα αυτών, 
εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο, 


Αλκοόλες, εύφλεκτες, ταξικές, ε.α.ο. 


Αλδεύδες, εύφλεκτες, ταξικές, ε.α.ο. 


Μερκαπτάνεςή μείγμα μερκατιτανών, 
υγρές, εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο. 


Φάρμακα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, ε α.ο. 


Χλωροσιλάνια, εύφλεκτα, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 


Αμίνες ή πολυαμίνες, εύφλεκτες, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 


Διαλύματα αλ κοολικών αλάτων, ε.α.ο. 


Τερπένια υδρογονάνθρακες, ε.α.ο. 


Παρασιτοκτόνο 


Οργανοψωσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 


Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνα, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 


Παρασιτοκτόνα με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 
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250 000 Προσθήκη Η.5 

(συνεχ.) 


( )μήδα ΐ;λ<ίιν 

Χιιρηκιη- 

Χαρακιη- 

Ηυκέια 

Αριθμός κλάιΐης και 


ρισπκός αριθμός 

ρισπκός 


π'δους 


όλης 

αριθμός 




(Κάτω μέρος) 

κινδύνου 
(Ανω μέρος) 



(*) 

(ό) 

. Μ 

<4) 

(ί) 

Παρασιτοκτόνο |ΐε βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

2778 

336 

3+6.1 

3,41 0 (η),(6) 

Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

2787 

336 

3+6.1 

3,4Ι°(3),(6) 

1 Παρασιτοκτόνα παράγωγα τιγς 
κουμαρίνης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

3024 

336 

3*6.1 

3, 41 ρ (η),(1>) 

Παρασιτοκτόνα όιπυριδιλίου, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

2782 

336 

3 *6.1 

3, 4Γ'{ρ) (6) 

Παρασιτοκτόνα με αρσενικό, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

2760 

336 

Β 

3, 49 π (ρ).(Η) 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

2776 

336 


3, 41°(ΐι),(Η) ] 

Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

2780 

336 

3*6.1 

3,4 Γίθ ),(!>) 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

2764 

336 

3)6.1 

3, 41°(λ),ίΗ) | 

| 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγιό γιον, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

2770 

336 

3*6.1 

3,41°(3).(6) | 

Παρασιτοκτόνο παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

2774 

336 

3+6.1 

3, 41°(3).{6) 

Παρασιτοκτόνοι φαινυλουρίας, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

2768 

336 

3+6.1 

3, 41°(3) : (1ι) 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνα, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

2772 

336 

3*6.1 

3, 4Ι°(3),(!>) 

Παρασιτοκτόνο, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, 

3021 

336 

3*6.1 

3, 4 ! η (3),(Η) 

ε.α.ο. 





Γενικές εγγραφές ε,α,ο. 





Εύφλεκτα υγρά, ε,α,ο. 

1993 

33 

3 

3, Γ(π) ί 


1993 

33 

3 

3, 2°(ίΐ) 


1993 

33 

3 

3, 2°(6) 


1993 

33 

3 

3, 3°(6) 


1993 

33 

3 

3, 5°(ο) 


1993 

30 

3 

3, 3!°(ο) 

Εύφλεκτα υγρά, τοξικά, ε,α,ο. 

1992 

336 

3*6.1 

3, 19°(α),(Κ) | 


1992 

36 

3 * 6.1 

3,32°(ο) 1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνκχ.) 


Προσθήκη 11.5 





























































250 000 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠροίτΟΓ|κη Β.5 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 



Προσθήκη 13.5 


Χαρακτη- Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός ρκπικός 

ύλης αριθμός 

(Κόιω μέρος) κινδύνου 


ΛυτοΟερμαινόμενα υγρό, ανόργανα, ε.α.ο. 


Αοτοθερμαινόμενα στερεά, ταξικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 


Λυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 


Αυτοθερμαινό^ιενα στερεά, διοβρωτικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 


Αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωιικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 


Αυτοαναφ/εξιμες οργανο^ιεταλλικές 
ενώσεις, ε.α.ο. _ 


Κλάση 4.3: Ύλες που βγάζουν 
εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό 

Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. 


Χλωροσιλάνια, ενεργά με το νερό, 
εύφλεκτα, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

Αλκαλικά κράματα μετάλλων, υγρά, ε.α.ο. 

Κράμα μετάλλων της σειράς αλκαλικών 
γαιών, ε.α.ο. 


Υβρίδια μετάλλων, ενεργά με το νερό, 

ε.α.ο. 

Γενικές εγγραφές ε.α.ο. _ 

Οργανο}ιεταλλικές ενώσεις ή διαλύματα ή 
διασπορές, ενεργές }ΐε το νερό, εύφλεκτες, 

I ε.α.ο. 

Γ--— 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό, 
ε.α.ο. 

1 -—------- 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές }ΐε το νερό, 
αυτοθερμαινόμενες, ε.α.ο. 


Στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 


Υγρά, ενεργά με το νερό,ε.α.ο. 


Αριθμός κλόαης κιΐι 
είδους 


<ο) 


4.2, 17»),(ο) 


4.2, 18°(6),(ο) 



2988 

Χ338 

4.3 Ο-* 8 

4.3,1» 

1421 

Χ423 

4.3 

4.3, 11») 

1393 

423 

4.3 

4.3, 1 ϊ») 

μ- 

1409 

423 

— 

4,3 

4.3, 16») 




4.3, 3») 

4.3, 3»),(ο) 


4.3, 13°(Β),(ο) 


4.3, ί4 0 (Η),(0 


4.3, 20»),«) 


4.3, 21») 
4.3, 21»),(ο) 


4.3, 22»),(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(ττυνεχ.) 


| Ομάδα υλών 

(«) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμής 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Η) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρας) 
(ν) 

[.(σκέτα 

(4) 

Αριθμός κλήσης και 
είδους 

Κ) 

Υγρά, ενεργά με το νερό, ταξικά, ε,α.ο. 

ΜΙ 

Χ362 

4.3+6 1 

4.3,23» 


ΕΠ·Ι 

362 

4.3+6.1 

4.3, 23»» 

Στερεά, ενεργά με το νερό, διαβροιτικά, 

313! 

482 

4.3+8 

4.3,24»» 

ε.α.ο. 





Υγρά, ενεργά με το νερό, διαβρωπκά, 

3129 

Χ382 

4.3+8 

4.3,25» 

ε,α.ο. 

3129 

382 

4.3+8 

4.3, 25»» 

Κλά<τη5.1: Οξειδωτικές ύλες 





Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. 





Χλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

1461 

50 

5.1 

5.1, 11» 

— ’ ■■ ■ —- 

Υδατικά διαλύματα χλωρικών αλάτων, 

3210 

50 

5.1 

5.1, 1Ι»ή» 

ανόργανα ε.α.ο. 





Υπερχλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

1481 

50 

5.1 

5.1, 13» 

Υδατικά διαλύ^ιατα υπερχλωρικών 

3211 

50 

5.1 

5.1, 13» ή (ο) 

αλάτοιν, ανόργανος ε.α.ο, 





ΧλΛίριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

1462 

50 

5.1 

5.1, 14°(ύ) 

Υποχλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

3212 

50 

5.1 

5.1, 15» 

Βρώμικα άλατα, ανόργανα, ε.α.ο, 

1450 

50 

5.1 

5.1, 16» 

Υδατικά διαλύματα βρω ρικών αλάτων, 

3213 

50 

5.1 

5.1, 16»» 

ανόργανα, ε.α.ο. 





Υπερμαγγανικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

1482 

50 

5.1 

5.1, 17» 

Υδατικά διαλ,ύματα υπερμαγγανικών 

3214 

50 

5,1 

5.1, 17» 

αλάτων, ανόργανα, ε.α.ο, 





Υπερθετικά άλατα, ανόργανα, ε,α.ο. 

3215 

50 

5.1 

5 1, 18» 

Υδατικά διαλύματα υπερΟειικών αλάτων, 

3216 

50 

5.1 

5.1, 18» 

ανόργανα, ε.α.ο. 





Νιτρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

1477 

50 

5.1 

5.1, 22»» 

I Υδατικά διαλύματα νιτρικών αλάτων, 

3218 

50 

5.1 

5.1,22»» 

| ανόργανα, ε,α.ο. 





Ανόργανα νιτρώδη άλατα, ε.α.ο. 

2627 

50 

5.1 

5.1, 23» 

Υδατικά διαλύματα νιτρωδών αλάτων, 

3219 

50 

5.1 

5.1,23»» 

ανόργανα, ε.α.ο. 


_ _ 

... 

.. 


























































































6554 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(«υνκχ.) 


Προσθήκη Β.5 



Υπεροξείδια, ανόργανα, ε.α.ο. 


Γενικές εγγραφές ε.α.ο. _ 


Οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο. 


Οξειδωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 


Οξειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 


Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια 
Ειδικές συλλογικές επικεφαλίδες 


Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, υγρά 


Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, υγρά, με 
ελεγχόμενη θερμοκρασία 


Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, στερεά 


Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, στερεά, 
με ελεγχόμενη θερμοκρασία 


Κλάση 6.1: Τοξικές ύλες 

Ειδικές εγγραφή «.α.ο* ή 
Ειδικές συλλογικές επικεφαλίδες 

Οργανικές ύλες 


Νιτρίλια, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 


Νιτρίλια, τοξικά, ε.α.ο. 


Μείγματα χλωροπικρίνης, ε α.ο, 


Χλωροφορμικά άλατα, τοξικά, 
διαβρωτικά, ε.α,ο. __ 


Χλωροφορμικά άλατα, τοξικά, 
διαβρωτικά, εύφλεκτα, ε.α.ο._ 


Ισοκυανικά άλατα, τοξικά, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 


Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοξικά, 


Χαρακτη- 

Χαρακτη· 

Ετικέτα 

Αριθμός κίΛαης και 

ρισιικός αριθμός 
ύλης 

{Κάτω μέρος) 

ρισακός 
αριθμός 
κινδύνοο 
(Ανω μέρος) 


είδους 

<0 

(ε) 

(4) 

(ε) 

1483 

50 

5.1 

5.1, 25°(ί)) 





























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6555 


250 000 Προσθήκη Ιί.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

Χαρακτη- 

Χαρακτη- 

Ετικέτα 

Αριθμός κλήσης και 


ριστικός αριθμός 

ριστικός 


είδους 


ύλης 





(Κάτω μέρος) 

κινδύνου 





(Αν<ι) μέ|κχ;) 



(3) 

(1» 

(Ο 

(4) 

(*) | 

εύφλεκτα, ε.α.ο. 





Ισοκυανικά άλατα, τοξικά, ε.α.ο. 

2206 

60 

6.1 

6.1, 19»» 

Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, ταξικά, 

2206 

60 

6.1 

6.1, 19»» 

ε.α.ο. 





Μερκαπτάνες, υγρές τοξικές εύφλεκτες. 

3071 

63 

6.1+3 

6.1, 20°(6) 

ε.α.ο. 





Μείγμα ιιερκαπτανών, υγρό, τοξικό, 

3071 

63 

6.1+3 

6.1,20» 

εύφλεκτο, ε.α.ο. 





Ένωση οργανοφωσφόρου, τοξική. 


663 

6.1+3 

6.1,9» 

εύφλεκτη, ε.α.ο. 


663 

6.1 + 3 

6.1, 9°(6) 

Οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοξικές, 

■ 

66 

6.1 

6.1, 23°{β) 

ε.α.ο. 


60 

6.1 

6.1, 23°(6),(ο) 

Απολυμαντικά, υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

3142 

66 

6.1 

6.1, 25°(β) 



60 

6.1 

6.1, 25»,(ο) 

Απολυμαντικά, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 


66 

6.1 

6.1,25» 



60 

6.1 

6.1,25°(6)» 

Βαφές υγρές τοξικές ε.α.ο. 

1602 

66 

6.1 

6.1,25» 


1602 

60 

6.1 

6.1,25»» 

Ενδιάμεσα βαφής υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

1602 

66 

6.1 

6.1,2 5°(») 


1602 

..ι 

60 

6.1 

6.1,25»» 

Βαφές στερεές τοξικές ε.α.ο. 

3143 

66 

6.1 

6.1,25°(η) 


3143 

60 

6.1 

6.1, 25°(1>)» 

- 

Ενδιάμεσα βαφής, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

3143 


6.1 

6.1,25» 


3143 


6.1 

6.1,25»» 

Συστατικά δακρυγόνων αερίων, υγρά ή 

■ΚΗ 

66 

6.1 

6.1,25» 

στερεά, ε.α.ο. 


60 

6.1 

6.1,25°(6) 

Οργανομεταλλικές ύλες 





Ενώσεις οργανοκασσιτερικές υγρές, 

2788 

66 

6.1 

6.1, 32» 

ε.α.ο. 

2788 

60 

6.1 

6.1, 32»» 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές στερεές 

3146 

66 

6,1 

6.1,32°(«) 

ε.α.ο. 

3146 

60 

6.1 

6.1,32»» 

Φενυλυδραργυρικές ενώσεις ε.α.ο. 

2026 

66 

6.1 

6.1,33» 


2026 

60 

6.1 

6.1,33°(6).(ο) 





































































6556 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 

(ίΠίνεχ.) 


ΙΊροαϋήκη Β.5 



















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6557 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη 13.5 


Ομάδα υλών 

Χπρακτη- 

Χοφπαη- 

Ρ/ηκίτα 


φατικός αριθμός 

μι σηκός 



ύλης 

αριθμός 


■ 

{ΚιϊτιΛ μίμο;) 

κινδύνου 




ί,Λνο» μίμος) 


(η) 

0» 

(9 

00 

Παρασιτοκτόνο 




Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, 

2781 

66 

6.1 

οτερεά, ταξικά 

2783 

ι 60 _, 

6 1 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, 

3017 

ο¬ 
δό _? 

6.! +3 

τοξικά, εύφλεκτα 

3017 

63 

6.1+3 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 

- 30! 8 

66- 

6.1 

τοξικά 

3018 

60 

6.1 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, στερεά, 

2761 

66 

6.1 

τοξικά 

2761 

60 

6.1 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 

2995 

663 

6.1 ί 3 

τοξικά, εύφλεκτα 

2995 

63 

6.1+3 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 

2996 

66 

6 1 

τοξικά 

2996 

60 

6.1 

Παρασιτοκτόνα με φαινόξυ ομάδες, 

2765 

66 

6.1 

στερεά, τοξικά 

2765 

60 

6 1 

Παρασιτοκτόνα με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 

2999 

663 

6,1 +3 

τοξικά, εύφλεκτα 

2999 

63 

ό. 1 4 3 

Παρασιτοκτόνα με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 

3000 

66 

6 1 

τοξικά 

3000 

60 

6.1 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνα, στερεά, 

2757 

66 

6 1 

τοξικά 

2757 

60 

6.1 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά 

2991 

663 

6.! 13 

εύφλεκτα 

2991 

63 

6 1+3 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά 

2992 

66 

6,5 


2992 

60 

6.1 

ί Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 

2777 

66 

6,1 

| στερεά, τοξικά 

2777 

60 

6.1 

Παρασιτοκτόνο με βάση τον υδράργυρο, 

3011 

663 

6.1+3 

υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

3011 

63 

6.1 + 3 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον νδ|Κΐρνυρο, 

3012 

66 

6.1 

υγρά, τοξικά 

3012 

60 

6.1 

Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερι κά, 

2786 

66 

6 1 

στερεά, τοξικά 

2786 

60 

6.1 

Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά. 

3019 

663 

6.1+3 


κΐώιος 


(<') 


Η 


6.1,7Γ(β) 
6.1, 73 β (Η).(κ) 


6.1,7 2» 















































6558 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Κ.5 



υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 


Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, 
υγρά, τοξικά _ 


Παρασιτοκτόνα παράγωγα της 
κουμαρίνης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 


1 ίαρασιτοκτόνα παράγωγα ττις 
κουμαρίνης, υγρά, τοξικά 


Παρασιτοκτόνο καράγωγα της 
κου[ΐαρίνης, στερεά, τοξικά 


Παρασιτοκτόνα θιπυριδιλίου, στερεά, 
τοξικά _ 


Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, υγρά, 
τοξικά _ 

Παρασιτοκτόνα [ΐε αρσενικό, στερεά, 
τοξικά _ 


Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα _ 


Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, τοξικά 


Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, 
στερεά, τοξικά _ 

Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά _ 


Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, στερεά, τοξικά 


Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 


Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τ οξικά __ 

Παρασιτοκτόνα τριαζίνης, στερεά, τοξικά 





















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6559 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη 1ί.5 











































































6560 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


ϊ Ομάδα υλών 

1 («) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Μ 

ΧαρανπΊ- 
ρισιικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0) 

Ρτικέπα 

<ί_ι 

Αριθμός Ο όσης και 
είδοΐις 

(ϋ) ; 

1 ε.Κ,Ο. 

2903 

-1 

63 

6.1 + 3 

6.1,72°(ϋχ(ο) 

1 Ε νεργές ύλες 


..... 



Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, υγρά, 
ε.α.ο 

3140 

3140 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,90 ο (3) 
6.1,90»» 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, 
στερεά, ε.α.ο. 

1544 

1544 

66 

60 

.. - 

6 ! 

6 1 

_ , __ —- 

6.1,90°(8) 

6.1,90°(6),(ο) 

! Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
υγρά, ε,α.ο. 

3144 

3144 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,90» 

6.1,90°(6)» 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
στερεά, ε.α.ο. 

1655 

1655 

66 

60 

- 

6.1 

61 

6.1,90°(α) 

6.1,90 β (6)» 

Τοξίνες, εξαγό}ΐενες από ζωική πηγή, 
ε.α,ο. 

3172 

3172 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,90» 

6.1,90»» 

Φάρμακα, υγρά, ιοξικά, ε,α.ο. 

1851 

60 

6.1 

6.1,90»» 

——-- 

Φάρμακα, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

3249 

60 

6.1 

6.1, 90»,(ο) 

1 Γενικές εγγραφές ε.α,ο. 

| Οργανικές ύλες 





I Τοξικά υγρά, οργανικά, ε,α.ο. 

2810 

2810 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,25» | 

6.1,2δ»» 

Τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

Π 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,25» 

6.1, 25»,(ε) 

Τοξικά υγρό, εύφλεκτο, οργανικό, ε.α.ο. 

2929 

2929 

663 

63 

6.1+3 

6. Η 3 

6.1,9»1. 
6.1,26»!. 

Τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

2930 

2930 

664 

. 64 __ 

6 ! +4.1 

6.1 + 4.1 

6.ί,26»2. 1 

6.ί,26»2. | 

1— £ , 

Τοξικά υγρά, διαβρωτικα, οργανικά, ε.α.ο. 

2927 

^927 

668 

68 

6.1·· 8 

6.1+8 

6.1.27°<β) | 

ί 6| · 27 22_ 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

2928 

2928 

668 

68 

6.1+8 

6.1 +8 

6.1,27» 

6.1,27» 

1 Οργανομεταλλικές ύλες 





Η— - *-*—; - 

1 Οργανομεταλλικές ενώσεις, τοξικες, ε.α.ο. 

3282 

3282 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,35» 

6.1,35»» 

] Ανόργανες ύλες 




— 


I 





























ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6561 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη ϊί.5 


Ομό'ο υΧΛν | 

1 

(3) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ώ 

Ταξικά υγρά, ενεργά με γο νερό. ε. α.ο. 

3123 

Ταξικά στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

3125 

Στερεά περιέχοντα ταξικά υγρά, ε.α.ο. 

3243 

Ταξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

3287 

3287 

Ταξικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. 

’ 3288 

3288 

Τοξικά στερεά, «υτοΟερμαινόμενα, ε.α.ο. 

3124 

3124 

Ταξικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

3289 

3289 

Ταξικά στερεά, διαβριοτικά, ανόργανο, 
ε.α.ο. 

3290 

3290 

'Γοξικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

3122 

3122 

3086 

3086 

Ταξικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

Κλάση 6.2: Μολυσματικές ύλες 

Ειδικές συλλογικές επικεφαλίδες 


Μολυσματικές ύλες, με επίδραση στον 
άνθρωπο 

Μολυσματικές ύλες, με επίδραση μόνο 
στα ζώα 

2814 

2900 

Γενικές εγγραφές ε.α.ο. 


Νοσοκομειακά απόβλητα, απροσδιόριστα, 
ε.α.ο. 

3291 

Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά 

Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. 


Ραδιενεργά υλικά, χαμηλής ειδικής 
δραστικότητας (ΕδΑ), ε.α.ο. 

αέρια 

2912 

! 

__ 


! 6.1+4.2 
I 6.1 Μ.2 


6.Ι-* 05 
6.1+05 


6.1.44»» 


6.1,65») 

6 I, 65»),(ο) 


6 1 65») 

6 ! 65°ι».(ο) 


6 . 1 , 66 » 

6.1,66°(ί>> 

6.1.67») 
6.1,67» 

6.1,67») 
6.1,67» 


6 . 1 , 68 » 
6 . 1 , 68 » 


6.1+05 6.1,68» 

6.1+05 6.1,68» 


6.2, 3» 


6.2, 3») 


6.2, 4») 


7Λ,7Β ή 7, 5ε1ι5,6ή13 
70 

7Λ.7Β ή 
70 
























6562 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 





















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6563 


250 000 Προσθήκη 13.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα αλών 

(3) 

Χαρακτη- 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<*>) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ε) 

Κτικέτιι 

((1) 

Αριθμός κλήσης και 
είδους 

(Ο 

Χλωροσιλάνια, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

2987 

80 

8 

| 

Χλωροσιλάνια, διαβρωτικά, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

2986 

Χ83 

8<3 


Αλκυλοφαινόλες, στερεές, ε.α.ο. 

■ 

88 

80 

8 

8 

8, 39» 

8, 39°(1)),(ο) 

- - 

1 Αλκυλοφαινόλες, υγρές, ε.α.ο. 

3145 

3145 

88 

80 

8 

8 

8, 40 Λ (ίΐ) 

8, 40°(ό),(ο) 

---- 

Αμίνες ή πολυαμίνες, στερεές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

3259 

3259 

88 

80 

8 

8 

8, 52» 

8, 52°(ΐν),(ς) 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές, 
ε.α.ο. 

2735 

2735 

88 

80 

8 

8 

8, 53» 

8, 53»,(ο) 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές, 
εύφλεκτες, ε.α.ο. 

■■ 

883 

83 

8+3 

8(3 

8, 54» 

8, 54°(Η) 

- — 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, στερεές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

3147 

80 

8 

8, 65 Λ (ί)).(ο) 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, υγρές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

2801 

88 

8 

8, 66°(ό),(ε) 

Απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

1 

ΒΒΙ 

88 

80 

8 

8 

8, 66» 

8, 6ό°(Η(ο) 

Γενικές εγγραφές ε.α.ο. 

Οξινες ύλες 





Διαβρωτικά στερεά, όξινα, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

3260 

3260 

88 

80 

8 

8 

8, 16» 
8,16»» 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, ανόργανα, ε.α.ο. 

3264 

3264 

88 

80 

8 

8 

8, 17» 

8, 17»,(ο) 

Οργανικές ύλες 





Διαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά, 
ε.α.ο. 

■■ 

88 

80 

8 

8 

8, 39» 

8, 39°(ό),(ς) 


Διαβρωτικά υγρά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 




3265 

3265 


88 

80 


8 

8 


8, 40°(«) 

8, 40°(6),(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Η.5 



Ανόργανες ύλ-ες 


Καυστικό αλκαλικό υγρό, ε.α.ο. 


Διαβρωτικά στερεό, βασικά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 


Διαβρωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 


Οργανικές ύλες 


Διαβρωτικά στερεά, βασικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 


Διαβρωτικά υγρά, βασικά, οργανικά, 
ε,α,ο. 


Αλλες διαβρωτικές ύλες 

Στερεά περιέχοντα διαβριυτικά υγ(>«, 
ε.α.ο. 


Διαβριυτικά στερεά, ε.α.ο. 


Διαβρωτικά υγρά, ε.α.ο. 


Διαβρωτικά στερεά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 


Διαβρωτικά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 


Διαβριυτικά στερεά, αυτοΟερμαινόμενα, 
ε.α.ο. 

Διαβριυτικά υγρά. αυτοΟερμαινόμενα, 
ε.α.ο. 

Διαβριυτικά στερεά, ενεργά με το νερό, 
ε.α.ο. 


Διαβρωτικά υγρά, ενεργά με το νερό, 
ε.α.ο. 


Διαβριυτικά στερεά, οξειδωτικά, Ε.α.ο, 


Διαβριυτικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 


Ί““ . 1 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριΟιιός 
ύλης 

ίΚάιο) μέρος) 

0») 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Λνοι μέρος) 

(ο) 



1719 

80 

3262 

88 

3262 

80 

3266 

88 

3266 

80 


Ετικέτα 

Αριθμός κλήσης και 


είδους 

ϊ 

! 00 

(Ο 





















































250 000 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Ιί.5 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη ϋ.5 

(συνεχ.) 

Πίνακας III 


Αριθμητικός κατάλογος - αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις εγγραφές των πινάκων I και II κατά σειρά αριθμού 
αναγνώρισης ύλης 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(3) 

Ονομασία ύλης 

(Ιι) 

Χαρακτηριστι- 
κός αριθμός 
κίνδυνο» 

(Ανω μέρας) 
ώ) 

Γ.τικέτα 

ω> 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(Ο 

100) 

Ακετυλένιο, διαλυμένο 

239 

3 

2, 4°Γ 

1002 

Λέρας, συμπιεσμένος 

20 

2 

γο 

ο 

> 

1003 

Λέρας, κατεψυγμένος υγρός 

225 

2+05 

2, 3°0 

1005 

Αμμωνία, άνυδρη 

268 

6.1 + 8 

2, 2°'Κ' 

1006 

Αργόν, συμπιεσμένο 

20 

2 

2, 1°Α 

1008 

Τρ* φθοριούχο βόριο, συμπιεσμένο 

268 

6.1+8 

2, !°ΤΟ 

1009 

Βρωμοτριφθορομεθάνιο (Ιλ 13 ΒI) 

20 

2 

2, 2°Α 

! 

1010 

1,3-Βουταδιένιο, αδρανές 

239 

3 

2, 2°Ρ 

1010 

Μείγματα 1,3-βουταδιενίου και 
υδρογονανθράκων, αδρανή 

239 

3 

2, 2°Ρ 

1010 

1,2-Βουταδιένιο, αδρανές 

239 

3 

2, 2°Ρ 

1011 

Βουτάνιο 

23 

3 

2,2°Ρ 

1012 

1-Βουτυλένιο 

23 

3 

■ 

2, 2·Τ 

■■■- 

1012 

Μείγμα βουτυλενίων 

23 

3 

2, 2°Ρ 

1012 

ςί 5 - 2 -Βουτυλένιο 

23 

3 

2, 2®Ρ 

1012 

ΐΓ3Π5-2-Βουτυλένιυ 

23 

3 

2, 2°Ρ 

1013 

Διοξείδιο του άνθρακα 

20 

2 

2, 2°Λ 

1014 

Μείγμα οξυγόνου και διοξειδίου του 
άνθρακα, συ^ιπιεσμένο (μέγιστο 30% <Χ>2) 

25 

2+05 

2, 1°0 

1015 

Διοξείδιο του άνθρακα και πρωτοξείδιο 

20 

2 

2, 2°Α 


του αζώτου, μείγμα 




1016 

Μονοξείδιο του άνθρακα, συμπιεσμένο 

263 

6.1 + 3 

2, 1°ΤΡ 

1017 

Χλώριο 

268 

6.1+8 

2· 2 ° ΐ€ 

1018 

ΧλωριδιφθορομεΟάνιο (Κ. 22) 

20 

2 

2, 2°Α 

1020 

Χλωροπενταφθοροαιθάνιο (Κ 115) 

20 

2 

2, 2°Α 




250 000 
(σννεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη ΪΪ.5 


6567 
























Προσθήκη Η.5 


X «ρακτηρι- 
(ττικός αριθμός 

ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(β) ■ ί 

Ονομασία όλης | 

<ω . 

Χορπετηριοη- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μ^ρυςί 

(σ’! 

Γιικέτα 

00 

Λριί)μός Κλάαης 
χι.ιΐ είδους 

(Ο 

1029 

Λιχλωροφθο*)»:■ μεθάν ιο (Κ 21) 

20 

2 

2, 2°Α 

1030 

1,1 -Διφθοροαιθάνιο (Κ 15231 

23 

3 

2, η : 

— 

1032 

ΛιμεΟυλανίνη, άνυδρη 

23 

3 

2, 2°!·· 

| 1033 

Διθυμελικός αιθέρας 

23 

3 

2. 2Ί’ 

1035 

ΑιΟάνιο 

23 

3 

2, 2 Λ Ρ 

1036 

ΑιΟυλαμίνη 

23 

-Ί 

2, 2°1 ; 

1037 

Χλωριούχο αιθύλιο 

23 

_> 

2, 2''Ρ 

1038 

Αιθυλένιο, καταψυγμένο υγρό 

223 

3 

2, 3 °ί· 

- - - 

1039 

Λ ιθυλομεθυλπ ιθέρας 

23 

3 

2, 2°Ρ 

1040 

Οξείδιο του αιθυλενίου με άζωτο 

263 

6.1 ι-3 

2, 2°ΤΡ 

1041 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο 
από 10% διοξείδιο του άνθρακα κατά 

236 

3-* 6.1 

2, 4°(εΐ) 


βάριις .._ __ 


— 

— 

1041 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον περισσότερο από 

10% αλλά όχι περισσότερα από 50% 
διοξείδιο του άνθρακα 

236 

3 Κι. 1 

1 

2, 6°(οΐ) 

1041 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 
περισσότερο από 35% αιθυλενοξείδιο 
κατά βάρος 

239 

3 

2, 6>) 

1041 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
διοξειδίου του άνθρακα, με άνω του 9 % 
αλλά όχι άνω του 87% οξείδιο του 

239 

3 

2 2 Ω Ρ 


αιθυλενίου 



- 

1046 

Ηλιον, συμπιεσμένο 

20 

2 

2, 1°Λ 

1048 

Υδρο βρώμιο, άνυδρο 

268 

. μ --- 

6.1 +8 

2, ?°ΪΓ 

1049 

Υδρογόνο, συμπιεσμένο 

23 

3 

2, Γ·Γ 

--- 

1050 

Υδροχλώριο, άνυδρο 

268 

6. Μ 8 

2, 2° VII 

1052 

ΥδροφΟόριο, άνυδρο 

886 

8+6.1 

8, 6° 

1053 

Υδρόθειο 

263 

6.1 + 3 

2, 2'ΊΤ 

1055 

[σοβουιυλένιο 

23 

3 

2 2»Γ 

1056 

- ί. - -- 

Κρυπτόν, συμπιεσμένο 

20 

2 

2, !°Λ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6569 



Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
( 3 ) 




Χίΐρακτηριοτι- 
κΛ·ς αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
Κ) 


Αριθμός Κλάατμ 
κιιϊ κίδοο,: 


Υγροποιημένα αέρια, μη εύφλεκτα, 
φορτισμένα με άζωτο, διοξείδιο του 
άνθρακα ή αέρα 


Μείγματα μεθυλακετυλενιου και 
προπαδιενίου, σταθεροποιημένα 


Μείγμα Ρ1, Ρ2: {Μ. 

μείγματα με.Ουλακετυλενίου και 
προπαδιενίου, σταθεροποιημένα 


Μεθυλαιιινη, άνυδρη 


Βρωμιούχο μεθύλιο 


Χλωριούχο μεθύλιο 


Μ εθυλομερκα κτά 1 νη 


1065 

Ν έυν, ο υμπιεομένο 

1066 

Αζωτο, συμπιεσμένο 

1067 

Τετροξείδιο του διαζώτου (διοξείδιο του 
άζωτου) 

1070 

ίΐροιιοξείδιο τι»υ αζώτου 

1071 

Αεριέλαιο, συμπιεσμένο 

1072 

Οξυγόνο, συμπιεσμένο 

1073 

Οξυγόνο, κατεψυγμένο υγρό 

1075 

Αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα 

1076 

Φωσγένιο 

1077 

Προπυλένιο 

1078 

Μείγματα ΡΙ,Γ2, Ρ3: ρλ. Ψυκτικό αέριο, 
ε.α.ο. 

1079 

Διοξείδιο του θείου 

1080 

Εξαφθοριούχο θεία 

1081 

ΤετραφίίοροαιΟυλένιο, αδρανές 

1082 

Τρκρθοροχλωροαιθυλένιο, αδρανές (Γ< 

1113) 

1083 

ΤριμεΟυλαμίνη, άνυδρη 








































































6570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Η.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικής αριθμός 
ύλης 

Ονομασία ύλης 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Κάτω μέρος) 

(8) 

<*>) 

{Ανω μέρας) 

(ε) 


(ε) 

1085 

Βρωμιούχο βινύλιο, αδρανές 

239 

3 

2, 2°Ρ 

1086 

Βρωμιούχο βινύλιο, αδρανές ή 
σταθεροποιημένα 

239 

3 

2, 2°Γ 

1087 

Μ εθυλοβινυλα ιΟέρας, αδρανής 

239 

3 

2, 2 Γ 'Ρ 

1088 

Ακετάλη 

33 

3 

3, 3 η (0) 

1089 

ΑκεταλδεΟδη 

33 

3 

3, Ρ(») 

1090 

Ακετόνη 

33 

3 

3, 3°<Ι>) 

1091 

Ελαια ακετόνης 

33 

3 

3, 3°(0) 

1092 

Ακρολεΐνη, αδρανής 

663 

6.1 + 3 

6.1, 8°(ιι)2 
.. .—— 

1093 

Ακρυλονιτρίλιο, αδρανές 

336 

3+6.1 

— 

3, 1 Γ(3) 

1098 

Αλλυλική αλκοόλη 

663 

ΠΒΜ 

6.1, 8°(«)2 

1099 

Αλλυλικό βρωμίδιο 

336 

3+6.1 

3, 1 6 0 (η) 
— 

1100 

Γ ■ " '' ' 

Αλλυλικό χλωρίδιο 

336 

3+6.1 

3, 16°(η) 

1104 

Οξικοί αμυλεστέρες 

30 

3 

3. 3Ι°(ο) 

1105 

Αμυλικές αλκοόλες 

30 

3 

3, 31°{ο) 

1105 

Αμυλικές αλκοόλες 

33 

3 

3, 3°(Η) 

1106 

Αμυλαμίνη (η-αμ.υλαμίνη, τριτοταγής- 
αμυλαμίνη) 

338 

3 4 8 

3, 22°(6) 

1106 

Αμυλαμίνη (5οο-αμυλαμίνη) 

38 

3+8 

3,33°(ο) 

1107 

Λμυλικό χλωρίδιο 

33 

3 

3, 3» 

1108 

1-Πεντένιο (η-Αμυλένιο) 

33 

3 

3, 1°(ί») 

1109 

Μυρμηκικοί αμυλεστέρες 

30 

3 

3, 3 1°(ο) 

1Μ0 

π-ΑμυλμεΟυλκετόνΐ] 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1111 

Αμυλμερκαπτάνη 

33 

3 

3, 3°(0) 

1112 

Νιτρικό αμύλιο 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1113 

Νιτρώδες αμύλιο 

33 

3 

3, 3°(ό) 

1114 

Βενξόλιο 

33 

3 

3, 3°(1>) 

1120 

1 Βουτανόλες 

33 

3 

3,3°(1>) 


















































































ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6571 


Προσθήκη 1Ϊ.5 


Χαρακτηρι- 

Ονομαπίο ύλης 

Χαρακιηριητι- 

Γ,τικέια 

Αριθμός Κλύσης 

ιπικός αριθμός 


κός αριθμός 


κίϊι οδούς 

ύλης 


κινδύνου 



(Κάτω μέρος) 


(Ανω μέρος) 


(Ο 

<*) 

(6) 

(0 

ι_ (ι1) . 


1120 

Βοιπανόλες 

30 


3, 31 °< ο > 

1123 

Οξικοί βουτυλεστέρες 

30 

3 

3, 31°(ε) 

1123 

Οξικοί βουτυλεστέρες 

33 

3 

3, 3°(6) 

1125 

π-Βουτυλαμίνη 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

1126 

1 -Βρωμοβουτάνιο (π-Βουτυλοβροηιίδιο) 

33 

3 

3. 3°(Ε) 

1127 

Χλωρό βουτάν ία 

33 

3 

3, 3°(0) 

1128 

η-Μυρμηκικός βουτυλεπτέρας 

33 

3 

3. 3°(Η) 

1129 

Βουτυραλδεύδη 

33 

3 

3, 3°(Ι>) 

1130 

Καμφορέλαιο 

30 

3 

3, 31°(υ) 

1131 

Διθειοΰχος άνθρακας (Θειούχος 
άνθρακας) 

336 

3*6.1 

3, 18°(3) 

1133 

Κολλώδεις ύλες 

33 

3 

3, 5°( 3 ),(6),(ε) 

1133 

Κολλώδεις ύλες 

30 

3 

3, 3 ί°(ε) 

1134 

Χλωροβενζόλιο 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1135 

Α ιθυλενοχλωρυδρίνη 

663 

6.143 

6.1, 16°(β) 

1136 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

33 

3 

3, 3°(1ι) 

1136 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

30 

3 

3.31 & (υ) 

1139 

Επικαλυπτικό διάλυμα 

33 

3 

3. 5·’(3),(1)),<ι;) 

1139 

Επικαλυπτικό διάλυμα 


3 

3, 31 °(ο ) 

1143 

Κροτοναλδεΰδη, σταθεροποιημένη 


6.10 

6.1,8° (3)2 

1144 

Κροτονυλένιο (2-Βουτύνιο) 

339 

3 

3. 1°(β) 

1145 

Κυκλοεξάνιο 

33 

3 

3, 3°(ίι) 

1146 

Κυκλοπεντάνιο 

33 

3 

3,3» 

1147 

Δεκαϋδροναφθαλένιο 

30 

3 

3, 31°(ε) 

1148 

Διακετοναλκοόλη, τεχνική 

33 

3 

3, 3°(Ι>) 

1148 

Διακετοναλκοόλη, χημικά καθαρή 

30 

3 

3, 3 Γ(ο) 

1149 

Διβουτυλαιθέρας 

30 

3 

3,3Γ(ε) 
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ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ι!μοσϋήκΐ| 15.5 











































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6573 


Προσθήκη !ϊ,5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(ΚάΜ) μύρος) 

(«) 

Ονημκσία ύλης 

(Η> 

Χβρακτηριπίΐ- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
ίΛνω μύρος) 

(0 

[■υκύπϊ 

ί(0 

“ ' 1 

Αριθμός Κλήσης 
και Γίήοκς 

(Ο 

ί 175 

Αιθυλοβενζόλιο 

Η 

3 

3, 3°{Η) 

1176 

Βορικός αιθυλεστέρας 

37". 1 

3 

7 3°{1>) 

1177 

Οξικός αιθυλβουτυλεστέρας 

30 

3 

7 3 Γ'(ο) ί 

1178 

2-ΛιθυλβουτυρσλόεΟδη 

33 

3 

3, 3 0 (Η) 

1179 

ΑιθυλβουτυλαιΟέρας 

33 

3 

3, 3°(6) 

1180 

Βουτυρικός αιθυλεστέρας 

30. 

3 

3,31%) 

3181 - 

Μονοχλωροξικός α ιθυλεστέρας 

63 

6. Η 3 

6.1, Ι6’ ; {6) 

1182 

Χλοιρομυρμηκικός αιθυλεστέρας 

663 

6 1+3 ί 8 

6.1, 10%) 

1183 

Λ ι Ου λδ ιχλω ρ ο σ ιλά ν ιο 

Χ338 

4.3 +3+8 

4 3, !%> 

1184 

1,2-Διχλωροαι0άνιο (Διχλωριούχο 
αιθυλένιο) 

336 

3 1 6.1 

3, 16 β (Η) | 

1185 

Αιθυλενιμίνη, αδρανής 

663 

6! 13 

£ || 

1188 

Μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογ λυκόλης 

30 

3 

3, 3!°(ο) 

1189 

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
α ιθυ λε νσγλυκόλ ης 

30 

3 

3, 31%) 

1190 

Μυρμηκικός αιθυλεστέρας 

33 

3 

3,3%) 

1191 

Οκταλδεΰδες ( Αιθυλεξαλδεθδες) 

30 

3 

3, 31%) 

1192 

Γ αλακτικός αιθυλεστέρας 

30 

3 

3, 31%) 

1193 

Λ ιθυλ-μεθυλ-κετόνη (μεΟυλ-αιθυλ- 
κετόνΐ]) 

33 

3 

3. 3°(Η) 

1194 

Διάλυμα νιτρώδους αιθυλίου 

336 

3+6.1 

Ε3Π1 

1195 

Προπιονικός αιθυλεστέρας 

33 

3 

3, 3%) 

1196 

Α ιθυλτριχλωροσ ιλώ νιο 

Χ338 

3+8 

3,21%) 

1197 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

33 

3 

3, 5%%)%) 

3, 3 1%) 

3197 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

30 

3 

1198 

Διάλυμα φορμαλδεΟδης, εύφλεκτο 

38 

1 

3, 33%) 

1199 

Φουραλδεϋδες 

63 

6.1+3 

6.1, 13° (0) 

1201 

Ζυμέλαιο 

33 

3 

3, 3%) 
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Προσθήκη Ιΐ.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

(Κ'ομασία όλης 

<*>) 

Χαμ<ΙΚΤΙ|ρΐΠΤΙ- 
κός πριϋμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

ίΐτικέυι 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
κ’ΐιι κίδους 

0‘ΐ 

1234 

Μεθυλάλη 

μ 33 _ 

3 

X 2 ΰ (δ) 

1235 

Υδατικό διάλυμα μεθυλαμίνης 

338 

3*8 

3, 22°(ό) 

1237 

Βουτυλικός μεθυλεστέρας 

33 

3 

.* ν 1 

1238 

Χλωρό μυρμηκικός μεθυλεστέρας 

663 

6.1+3+8 

6 1, Ϊ0°ί&) ^ 

1239 

Μ εθυλ- χλωρομ εΟυ λ-αιΟέ ρας 

663 

6.1 + 3 

6.1, 9°(ίΐ) ; 

1242 

Μ ε θυλδιχλωροσιλάν ιο 

Χ338 

4.3 +3 + 8 

4 3, ί°(ίΐ) | 

1243 _ 

Μυρμηκικός μεθυλεστέρας 

33 

- Ί 

3, 1 ϋ ί<ι) 1 

1244 

Μεθυλυδραξίνη 

663 

6.1+3τ·8 

6.1, 7 !, {ιι)1. 1 

1245 

Μ εθυλ-ιαοβουτυλ-κετόνη 

33 

3 

1 

3, +ΊΗ) 

1246 

Μεθυλ-ισοπροπενυλ-κετόνη, αδρανής 

339 

3 

3, 3°(δ) 

1247 

Μονομερές του μεθακρυλικού 
μεθυλεστέρα, αδρανές 

339 

-1 

3, 3"0>) 

1248 

Προπιονικός μεθυλεστέρας 

33 

3 

Χ3°ΐί>) 

! 249 

Μεθυλ-προττυλ-κετόνη 

■ 

ΠτΤ 

3, 3°(6) 

1250 

Μεθυλτριχλωροσιλάνιο 

1 


3, 2Ι°(8> 

1251 

Μεθυλοβινυλοκετόνη, σταθεροποιημένη] 

639 

6.1 +3 

6.1, 8 α (3) 1 

1259 

Καρβονύλιο του νικελίου 

663 

6.1+3 

6.1, 3° 

1262 

Οκτάνια 

33 

3 

3, 3°(1)) 

1263 

Ελαιοχρώματα 

33 

3 

3, 5°(β),(δ),(ς) 

1263 

Ελαιοχρώματα 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1263 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

33 

3 

3, 5°(η),(6) 1 (ο) 

1263 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1264 

ΠαραλδεΟδη 

30 

3 

3, 3 ί °(ο) 

1265 

Πεντάνια, υγρά 

33 

3 

3, 1°(8) 

1265 

Πεντάνια, υγρά 

33 

3 

3, 2°(1)) 

1266 

Προϊόντα αροηιατοποιΐας 

33 

3 

3, 5°{8),(1>),(€) 

1266 

Προϊόντα αροηιατοποιΐας 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1267 

■*· “ —. * - - 11 ■ *■ · ”-τ— " ΓΊ 

Ακάθαρτο (αργό) πετρέλαιο 

33 

3 

3, 1°(η), 
2°(8),(1>), 







































































































Λαφαλτούχος σχιστόλιθος 


Ασφαλτούχος σχιστόλιθος 


Λιάλυμα μεθυλικού νατρίου 


Διάλυμα μεθυλικοό νατρίου 


ί Ιυριτικός τετρααιΟυλεσ τέρας 


3 , 33°(0 


3, 31°(ε) 
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—- 

[·~~ - 

Χαρακτηριστι¬ 
κός ίφίΟιιΛς 
κινόύνυ» 

<Άνω <ιί|Μ>ς) ! 

ι ίάικέτα 

1 


Αριθμός Κλασικ 
μιι είδου·: 




Βάμματα, φαρμακευτικά 


Βάμματα, φαρμακευτικά 


Τυλουολιο 


Τριχλωροσιλάνιο 


Τμιεβυλαμίνη 


Υ δατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης 


Υδατικό διάλυμα τριμε&υλαμίνης 


ριμεΟυλοχλωρυσιλσνιο 


Τουρπεντίνης 


Υποκατάστατο τουρπεντίνη 


Υποκατάστατο τουρπεντίνη 


Οξικό βινύλιο, αδρανές 


ΒινυλαιΟυλαιθέρας, αδρανής 


Βινυλιδενοχλωρίδιο, αδρανές 


ΒινυλοϊσοβουτυλαιΟέρας, αδρανής 


Βινυλοτριχλτυροσιλάνιο, αδρανές 


Συντηρητικά ξύλου, υγρά 


Συντηρητικά ξύλου, υγρά 


υλένια. 


Ξυλένια 


Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό 


3+8 


3, 3°ιό) 


4.3, |°(β) 


3, 31°{ο) 


3,1» 


3, 3» 


Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό 


Σκόνη αλουμινίου, επικαλυμμένη 


Βορνεόλη (βορνεοκαμφορά) 


Αβιετικό ασβέστιο 


Αβιετικό ασβέστιο, λυωμένο 


3, 31» 


4.1, 13»» 


4 . 1 , 6 » 


4.1, 12» 


4.1, 12°(ο) 
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Προσθήκη Β.5 




































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6579 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(8) 

Ονομασία ύλης 

0>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
ώ) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

ώ) 

1373 

Ινες, ζωικές, φυτικές ή συνθετικές ε.α.ο. 

40 


4.2, 3°(ε) 

1373 

Ινες, ζωικές, φυτικές ή συνθετικές ε.α.ο. 

40 

Βρ 

4.2, 3°(ο) 

1376 

Οξείδιο του σιδήρου, χρησιμοποιημένο 

40 

11Β1 

4.2, 16°(ο) 

1376 

Σπογγώδης σίδηρος, χρησιμοποιημένος 

40 


4.2, 16°(ς) 

1378 

Καταλύτης μετάλλου, νωπός 

40 


4.2, 12°<θ) 

1379 

Χαρτί, κατεργασμένο με ακόρεστο λάδι 

40 


4.2, 3°(ο) 

1380 

Πενταβοράνιο 

333 


4.2, 19°(ίΐ) 

1381 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, ξηρός 

46 

4.2+6.1 

4.2, 1 1°(θ) 

1382 

Θειούχο κάλιο, άνυδρο 

40 

ΕΗ 

4.2, 13°{Η) 

1382 

Θειούχο κάλιο, με λιγότερο από 30% νερό 
από κρυστάλλωση 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

1384 

Λιθειονικό νάτριο (άλας νατρίου με 
υδρόθειο) 

40 

4.2 

4.2, 13°(5 

1385 

Θειούχο νάτριο, άνυδρο 

40 

ΕΒ1 

4.2, 13°(1ι) 

1385 

Θειούχο νάτριο, με λιγότερο από 30% 
νερό από κρυστάλλωση 

40 

Β 

4.2, Ι3°(ίι) 

1386 

Συσσωμάτωμα σπόρων 

40 

ΗΕ 

4.2, 2°(ο) 

1389 

Αλκαλικό αμάλγαμα μετάλλου 

Χ423 

Β 

4.3, 11» 

1390 

Αλκαλικά αμίδια μετάλλου 

423 

ΕΕΗ 

4.3, Ι9°(Η) 

1391 

Αλκαλική διασπορά μετάλλου 

Χ423 

4.3 

4.3, ΙΙ°(3) 

1391 

Λιασπορά μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

Χ423 

Β 

4.3, 1 1°(η) 

1392 

Αμάλγαμα μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

Χ423 

4.3 

4.3, 11» 

1393 

Κράμα μετάλλων της σειράς αλκαλικών 
γαιών, ε.α.ο. 

423 

4.3 

4.3, 11 Φ (Θ) 

1394 

Καρβίδιο αλουμινίου 

423 

4.3 

4.3, 17°(ύ) 

1395 

Σιδηροπυριτική σκόνη αλουμινίου 

462 

4.316.1 

4.3, 15°(Η) 

1396 

Σκόνη αλουμινίου, μη καλυμμένη 

423 

4.3 

4.3, 13°(ύ) 
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Προσθήκη Η.5 


Χορακτηρι- 
π-πκός αριθμός 
ύλης 

(Κήΐ.ο μέρος) 

(«) 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω κέρπς) 

(ε) 

Ριικέτα 

(ϋ) 

ΑρΌμός Κλήσης 
κ«» είδους 

«■·) 

1398 

Πυρετική σκόνη αλουμινίου, μη 
καλυμμένη 

423 

4.3 

4.3, Ι3°(ο) 

1400 

Βάριο 

423 

4.3 

4.3, 1Γ(1>) 

140) 

Ασβέστιο 

423 

4.3 

13, ΙΠδ) 

1402 

Καρβΐδιο ασβεστίου 

423 

4.3 

4.3, 17°(δ) 

1 

1403 

Κ υαναμ ίδιο ασ βκστ ίου 

ρΜΝΙ 

4.3 

4.3, 19°(ο) 

1405 

Ενώσεις πυριτίου με ασβέστιο 

423 

4.3 

4.3, Ι2°(Η),(ο) 

1407 

Καίσιο 

Χ423 

1 

4.3, 1 Η») 

1408 

Σίδηροπυρίτιο 

462 

| 

4.3, 15°(ο) 

1409 

Υβρίδια μετάλλων, ενεργά με το νερό, 
ε.α.ο. 

423 

4.3 

_ 

4.3, 16°(δ) 

1415 

ΛίΟιο 

Χ423 

ι 

4.3, 11» 

1417 

Γϊυριτιούχο λίθιο 

423 

ΒΗ 

4.3, 12°(δ) 

- 

1418 

Μαγνήσιο σε σκόνη 

423 

4.334.2 

4.3, 14°(δ) 

1418 

Κράμα {ΐαγνησίου σε σκόνη 

423 

4.334.2 

4.3, !4°{δ) 

1420 

Κράματα μετάλλων με κάλιο 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(β) 

1421 

1422 

Αλκαλικά κράματα μετάλλων, υγρά, ε.α.ο. 

Χ423 

9$ 

4.3, 1Π«) 

Κράματα νατρίου με κάλιο 

Χ423 

91 

4.3, ΙΓ(ί») 

1423 

Ρουβίδιο 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(β) 

1428 

Νάτριο 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(α> 

143! 

Μ εθυλικό νάτριο 

48 

4.2<8 

4.2, 15°(Μ 

1435 

Τέφρα ψευδαργύρου 

423 

4.3 

4.3, 13°(ς) 

1436 

Σκόνη ψευδαργύρου 

423 

4.3+4.2 

4.3, 14°(δ),(ο) 

1436 

Λεπτή σκόνη ψευδαργύρου 

423 

4.334.2 

4.3, 14°(δ),(ο) 

1437 

Υβρίδιο ζιρκονίου 

40 

4.1 

4.1, 14°(δ) 

1438 

Νιτρικό αλουμίνιο 

50 

5.1 

5.1,22°(ο) 

1439 

Αιχρωμικό αμμώντο 

50 

5.1 

5.1, 27°(δ) 

1442 

Υπερχλωριούχο αμμώντο 

50 

12:1. _ _ 

5.1, Ι2°(Η) 
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Χϋρΐϊκο’ριστι- Ινπκίτα 
κής αριθμός 


ί<1) 

5.1 


5.1+6.1 



5.1 +6.! 5.1, 29°(6) 


5.1+6.3 



5.1. 

13 ΰ (ί») 

I 51 - 

17 η 0>) 

5.1,25°(6> 

5.1, 

! ΠΙ:>) 

1 5.1, 1 ϊ°ίΗ) 

5.1, 

3 ΓΟΟ 

5.1, 

!4°(6) 

5.3, 

3Γ(6) 

| 5.1, 22 Λ (ο) 

5.1, 

22°(ο) 

5.3, 

220ο) 

5.3, 

29°{ο) 

5.1, 

29°(Ι>) 

5.1, 

1506) 

5.1, 

25'» 

5.1, 16°(ϋ) 
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Προσθήκη 11.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(1>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

Ν) 

Ητικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

1«) 

1474 

Νιτρικό μαγνήσιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

1475 

Υ περχλωρικό μ αγνήσ ιο 

50 

5.1 

5.1, 13°(1>) 

1476 

Υπεροξείδιο του ^ιαγνησίου 

50 

5.1 

5.1, 25°(Β) 

1477 

Νιτρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5 1, 22°(6),(ο) 

1479 

Οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1,27°(1)),(ε) 

1481 

Υπερχλωρικό άλατα, ανόργανα, ε.α.ο.. 

50 

5.1 

5.1, 13°(0) 

1482 

Υπερμαγγανικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1, 17°(Η) 

1483 

ΥπεροξεΙδια, ανόργανα, ε.α.ο, 

50 

5.1 

5.1,25°(Η> 

1484 

Βρώμικο κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 16°(δ) 

1485 

.· ιορικό κάλιο' 

50 

5.1 

5.1, 11°(Η) 

1486 

Νιτρικό κάλιο 

50 

5.1 

5.1,22°(υ) 

1487 

Μείγμα νιτρικού καλίου και νιτρώδους 
νατρίου 

50 

1 

5.1 

5.1, 24 ο (0) 

1488 

Νιτρώδες κάλιο 

50 

5.1 

5.1,23°(Β) 

1489 

Υπερχλωρικό κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 13°(ύ) 

1490 

Υπερμαγγανικά κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 17°(ϊ>) 

1492 

Υπερθειικό κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

1493 

Νιτρικός άργυρος 

50 

5.1 

5.1,22°(0) 

1494 

Βρωμικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 16°(1>) 

1495 

Χλιορικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1,11°(ό) 

1496 

Χλωράδες νάτριο 

50 

5.1 

5.1, Ι4 !> (6) 

1498 

Νιτρικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1,22°(ο) 

1499 

Μείγμα νιτρικού νατρίου και νιτρικού 
καλίου 

50 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

1500 

Νιτρώδες νάτριο 

50 

5.1 

5.1,23°(ο) 

1502 

Υπερχλωρικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 13°(6) 

1503 

Υπερμαγγανικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 17°(Η) 

1505 

Υπερθειικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

1506 

Χλωρικό στρόντιο 

50 

5 ·' 

5.1, Π°(6) 
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Προσθήκη Η.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 

{Κάτω μέρος) 

(3) 

Ονομασία ύλης 

<ι») 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
ώ) 

Γτικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και Είδους 

ώ) 

1507 

Νιτρικό στρόντιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

1508 

Υπερχλωρικό στρόντιο 

50 

ΕΒΒ 1 

5.1, 13°(6) 

1509 

Υπεροξείδιο του στροντίου 

50 


5.1, 25°(Έι) 

1510 

Τ ετρανιτρομεΟάνιο 

559 

5.1+6.1 

5.1, 2» 

1511 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου της ουρίας 

58 

5.1+8 

- 

5.1,3Ι°(ε) 

1512 

Νιτρώδες αμμώνιο του ψευδαργύρου 

50 

5.1 

5.1,23°(Η) 

1513 

Χλωρικός ψευδάργυρος 

50 

5.1 

5 1, 11» 

1514 

Νιτρικός ψευδάργυρος 

50 

5.1 

5 1, 22°(ό) 

1515 

Υπερμαγγανικός ψευδάργυρος 

50 

5.1 

5.1, 1 7°(6) 

1516 

Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 

50 


5.1, 25» 

1541 

Κυανιδρίνη της «κετόνης, 
σταθεροποιημένη 

66 

■ 

6.1, 12» 

1544 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, στερεά, 
ε.α.ο. 

66 

6.1 

6 1,90» 

1544 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, στερεά, 
ε.α.ο. 

60 ! 


6.1,90»,(ο) 

1545 

ΙσοΟειοκυανικό αλλύλιο, αδρανές 

639 

|§§Η 

6.1, 20°(6) 

1546 

Αρσενικικό αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 5!» 

1547 

Ανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°{ Η) 

1548 

Υδροχλωρική ανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°{ς) 

1549 

Ενώσεις αντιμονίου, ανόργανες, στερεές, 
ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 59°(ο) 

1550 

Γαλακτικό αντιμόνιο 

60 

6.1 

6.1, 59°(ε) 

1551 

Τρυγικό αντιμονοκάλιο 

60 

6.1 

6.1, 59» 

1553 

Αρσενικικό οξύ, υγρό 

66 

6.1 

6.1,51» 

1554 

Αρσενικικό οξύ, στερεό 

60 

6.1 

6.1, 5Γ(ύ) 

1555 

Βρωμιούχο αρσενικό 

60 

6,1 

6.1,51» 

1556. 

Ένωση αρσενικού, υγρή, ε.α.ο., ανόργανη 

66 ί 

6 1 

6 1, 5Γ(«) 

1556 

Ένωση αρσενικού, υγρή, ε.α.ο., ανόργανη 

60 ! 
_ 

6.1 

6.1, 51 0 (6),(ε) 
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Προσθήκη ΪΕ5 


Χαρακτηρι- ! 
«πικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*} 

Ονομασία ύλης ' 

(19 

Χπρακτηρκηι- ! 
κός αριθμός 
ΚΊνΚΰνηι» : 

(Ανία {ΐέρος) 1 

^ I 

Ρ.ιικέϊίΐ 

<4> 

Αριθμός Κλάσης | 
και είόους 

Ε* 

1557 

Ένωση αρσενικού, στερεή, ε.α.ο., 
ανόργανη 

66 

1 

6.1 

6.1, 5 Γ(?0 

[557 

1 

Ένωση αρσενικού, στερεί), ε.α.ο., 
ανόργανη (αρσενιούχα, αρσενικό άλατα 
καν θειούχο αρσενικό) 

60 

6.1 

6.1, 51°(1>),(ε) 

1558 

Αρσενικό 

60 

6.1 

6.1, 5Η1>) 

1559 

Πεντοςειδιο τ· ·υ αρσενικού 

60 

6.1 

6.1, 51 °(1ϊ) 

1560 

Τριχλωρίδιο του αρσενικού 

66 

6.1 

6.1, 51» 

-- 

1561 

Ί'ριοξείδιο του αρσενικού 

60 

6 1 

6 1, 5Γ(Η) 

1562 

Σκόνη με αρσενικό 

60 

6.1 

6.1, 5 ΓίΜ 

1564 

Ενώσεις βαρίου, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6 1,ό0°(6),(.ο) 

- — 

1566 

* 

Ενώσεις βηρυλλίου, ε.α.ο. 

60 

6 1 

6.1, 

54 ϋ (6)2..(ο) 

1567 

Βηρύλλιο σε σκόνη 

64 

6,1+4.1 

6.1, 54°{6)ι. 

1569 

Βρωμοακετόνη 

63 

6.1+3 

6.!, 16°(6) 

! 570 

Βρυκίνη 

66 

6.1 

6 1,90°(») 

1572 

Κακοδυλικό οξύ (αλκαρζέν) 

60 

6.1 

6.), 5Ι°0>) 

\ --■- 

! 1573 

Αρσενικικό ασβέστιο 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

! 1574 

1 

Μείγμα αρσενυακού ασβεστίου και 
αρσενίτη του ασβεστίου·, στερεό 

60 

6.1 

6.1,5η!)) 

ί 

1 

ί 1577 

Χλωροδινιτρο βενζόλια 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1578 

Χλωρονιτροβενζόλια 

60 

6.1 

6.1, 12°(Η) 

1579 

Υ δροχλωρικη 4 -χλοιρο-ο*τολουιδίνη 

60 

6.1 

6.1, 1 7°(ε) 

1680 

Χλωροπικρίνη 

66 

6.1 

6 1, 17» 

1581 

Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
χλωροπικρίνιΐς (υγροποιημένο αέριο) 

26 

6 1 

2, 4°(η1) 

1582 

Μείγματα μεθυλοχλωριδίου και 
χλωροπικρίνης (υγροποιημένο αέριο) 

236 

3*6.1 

2, 4°(61) 

-- —- - “1 

1583 

Μείγματα χλωροπικρίνης, ε.α.ο. 

66 

6 1 

6.1,17 0 («) 1 

1583 

Μείγματα χλωροπικρίνης, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, Ι7°(6),ίο) ! 








ΦΕΚ509 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6585 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι- 

Ονομασία ύλης 

Χαρσκτηριστι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 

στικός αριθμός 


κός αριθμός 


και είδους 

άλης 


κινδύνου 



(Κάτω μέρος) 


(Ανω μέρος) 


(ο) 

(») 

(*>> 

(<0 



1585 

Ακετοαρσενίτης του χαλκού 

60 

6.1 

6.1, 51°(ύ) 

1586 

Αρσενίτης του χαλκού 

60 

6.1 

6.1, 51°(ύ) 

1587 

Κυανιούχος χαλκός 

60 

6.1 

6.1,41°(1>) 

1588 

Κυανίδια, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,41°(θ) 

1588 

Κυανίδια, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 41°(ί)),(ς) 

1590 

Διχλωροανιλίνες 

60 


6.1, 12°(6) 

1591 

ο-Διχλωροβενζόλιο 

60 

ϋ|Η||| 

6.1, 15°(ο) 

1593 

Διχλωρομεθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

1594 

Θειικός διαιΟυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1, 14°(ί>) 

1595 

Θειικός διμεθυλεστέρας 

668 

6.1+8 

6.1,27°(3) 

1596 

Δινιτροανιλίνες 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1597 

Δινιτροβενζόλια 

60 

6.1 

6.1, 12°(Η) 

1598 

Λινιτροο-κρεζόλη 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1599 

Διάλυμα δινιτροφαινόλης 

60 

6.1 

6.1, 12°{6),(ο) 

1600 

Λινιτροτολουόλιο, τετηγμένο 

60 

6.1 

6.1, 24°(δ)1. 

1601 

Απολυμαντικά, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,25°0) 

1601 

Απολυμαντικά, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,25°(ύ),(ς) 

1602 

Βαφές, υγρές, τοξικές, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,25°(α) 

1602 

Βαφές, υγρές, τοξικές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,25°(δ),(ε) 

1602 

Ενδιάμεσα βαφής, υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,25°(α) 

1602 

Ενδιάμεσα βαφής, υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 25°(Τ)),(ο) 

1603 

Βρωμοξικός αιΟυλεστέρας 

63 

6.1 +3 

6.1, !6°(6) 

1604 

ΛιΟυλενοδιαμίνη 

83 

8+3 

8, 54°(ύ) 

1605 

ΔιΟυλενοδιβρωμίδιο 

66 

6.1 

6.1, Ι5°(3) 

1606 

Αρσενυακός τρισθενής σίδηρος 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1607 

Αρσενίτης τρισθενούς σιδήρου 

60 

6.1 

6.1, 51°(1ι) 

1608 

Αρσενικικός δισθενής σίδηρος 

60 

6.1 

6.1,51°(1)> 

1611 

Τ ετρα φωσφορικός εξααιθυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1,23°(6) 
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Προσθήκη Β.5 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(3) 

Ονομασία ύλης 

(19 

1646 

Θειοκυανικός υδράργυρος 

1647 

Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
αιθυλενοβρωμιδίου 

1647 

Μείγμα μεθυλοβρωμιδίου και 
αιθυλενοδιβρωμιδίο», υγρό 

1648 

Ακετονιτρίλιο {μεθυλοκυανίδιο) 

1649 

Μείγμα αντι-νοκ καυσίμων μηχανόιν 

1650 . 

β-Ναφθυλαμίνη 

1651 

Ναφθυλθειουρία 

1652 

Ναφθυλουρία 

1653 

Κυανίδιο του νικελίου 

1654 

Νικοτίνη 

1655 

Ενώσεις ή παρσσκευάσματα νικοτίνης, 
στερεά, ε.α.ο. 

1655 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
στερεά, ε.α.ο. 

1656 

Υδροχλωρική νικοτίνη ή διάλυμα αυτής 

1657 

Ιαλικιλική νικοτίνη 

1658 

Θειική νικοτίνη, στερεά 

1658 

Θειική νικοτίνη, σε διάλυμα 

1659 

Τρυγική νικοτίνη 

1661 

Νιτροανιλίνες (ο-, πι-, ρ-) 

1662 

Νιτροβενζόλιο 

1663 

Νιτροφαινόλες 

1664 

Νιτροτολουόλια (ο-, ηι-, ρ-) 

1665 

Νιτροξυλόλια (ο-, πι-, ρ-) 

1669 

Π ε νταχλωροαιθάνιο 

1670 

Υ περχλωρομεθυλομερκαπτάνη 

1671 

Φαινόλη, στερεά 


Χαρακ'ΐ εριστι¬ 
κός αριθμός 
Κίνδυνου 
(Ανω μέρος) 
(«) 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


6.1, 52°(6) 


2, 4°(61) 


6.1, 15 0 («) 


3, 3°(6) 


6.1,3Ι°(β) 


6.1, 12°(Η) 


6.!, 21°(ί>) 


6.1, Ι2°(Ι>) 


6.1,4Γ(1>) 


6.1,90°(6) 


6.1,90 ο (3) 


6.1,90°(6),(ο) 


6.1,90°(6) 


6 . 1 , 90 °( 6 ) 


6.1, 90°(6) 


6.1,90°(6) 


6.1, 90°(Η) 


6.1, 12°(Η) 


6 . 1 , 12 °( 6 ) 


6.1, Ι2°(ο) 


6 . 1 , 12 °( 6 ) 


6.1, 12' 5 (6) 


6.1, 15°{*>) 


6.1, 17°(β) 


6.1, !4°(ό) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικής αριΟμής 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλτ(ς 

η»> 

Χαρακτημισπ- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ητικέτπ 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(ε) 

1672 

X λω ριούχα φαινυλοκαρβιλαμίνη 

66 

6.1 

6.1, 17°(8) 

1673 

Φαινυλενοδιαμίνες (ο-, τη-, ρ-) 

60 

6.1 

6 1, 12°(ο) 

1674 

Οξικός φαινυλυδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 33°(Η) 

1677 

Αρσενικικό κάλιο 

60 

6.1 

6.1, 51 σ (6) 

1678 

Αρσενίτης καλιού 

60 

6.1 

6.1, 51 "(Η) 

1679 

Χαλκοκυανίδιου του καλιού 

60 

6.1 

6.1,4 1°(ί>) 

1683 

Αρσενίτης του αργύρου 

60 

6.1 

6.1, 51°(ί>) 

1684 

Κυανίδιο του αργύρου 

60 

6.1 

6.1,41 °(!)) 

1685 

Αρσενικικό νάτριο 

60 

6.1 

6.1, 51°(0) 

1686 

Υδατικό διάλυμα αρσενίτη του νατρίου 

60 

6.1 

6.1, 5Ι°(6),{ο) 

1688 

Κακοδυλικό νάτριο 

60 

_ _ 

6.1 

6.1, 51°(0) 

1690 

Φθοριούχο νάτριο 

60 

6.1 

6.1, 63"(ε) 

169! 

Αρσενίτης του στροντίου 

60 

6.1 

6.1, 51°(ύ) 

1692 

Στρυχνίνη ή άλατα αυτής 

66 

6.1 

6.1, 90°(α) 

1693 

Συστατικά δακρυγόνων αερίων, υγρά ή 
στερεά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,25°(η) 

1693 

Συστατικά δακρυγόνων αερίων, ιιγρά ή 
στερεά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6 ί, 25 Γ, (6) 

1694 

Κυανίδιο του βρωμοβενζολίου 

66 

6.1 

6.1, 17°(η) 

1695 

Χλωροακετόνη, σταθεροποιημένη 

663 

6.1+3+8 

6.1, 10°(3) 

1697 

X λωροακετοφαινόλη 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

1698 

Λιφσινυλαμινοχλωροαρσ ίντ| 

66 

6.1 

6.1,34°(«) 

1699 

Δ ιφα ι νω λοχλω ροαρσίνη 

66 

6.1 

6.1,34°(β) 

1701 

Ξυλυλοβρωμίδιο 

60 

6.1 

_ 

6.1, 1 5°(6) 

■ 

1702 

1,1,2,2- Γετραχλωροαιθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(Ει) 

1704 

Δ ιθειοπυροφοισφορικός 
τετρααιθυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1,23 <> (6) 

1707. 

Ενώσεις θαλλίου, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 53°(Η)2. 

1708 

Τολουϊδίνες 

60 

6.1 

6.1, Ι2°(Η) 
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Προσθήκη 11.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 

Ονομπσία ύλης 

(Η) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(β) 

1709 

2,4-Τολουϋλενοδιαμίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

1710 

Τ ριχλωροαιθυλένιο 

60 

6,1 

6.1, 15°(ο) 

1711 

Ηυλιδίνια 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1712 

Αρσενικικός ψευδάργυρος 

60 

6.1 

6.1, 51°(δ) 

1712 

Μείγμα αρσενικικού ψευδαργύρου και 
αρσενίτη του ψευδαργύρου 

00 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1712 

Αρσενίτης του ψευδαργύρου 

60 

6.1 

6.1, 5 Ι°(δ) 

1713 

Κυανούχος ψευδάργυρος 

66 

6.1 

6.1,4Ι°(3) 

1715 

Οξικός ανυδρίτης 

83 

813 

8, 32°(6)2. 

1716 

Ακετυλοβρωμίδιο 

80 

8 

8, 35 0 (δ)1. 

1717 

Ακετυλοχλωρίδιο 

Χ338 

3^8 

3, 25°(Η) 

1718 

Οξινο φωσφορικό βουτύλιο 

80 

8 

8, 38°(ε) 

1719 

Καυστικό αλκαλικό υγρό, ε.α.ο. 

80 

8 

δ, 42°<»,(ο) 

1722 

Χλωροφορμικός αλλυλεστέρας 

638 

6!+8 + 3 

6.1. 28» 

1723 

Ιωδιούχο αλλύλιο 

338 

3+-8 

3, 25» 

1724 

Λ λλυλοτριχλωροσ ιλάνιο, 
σταθεροποιημένο 

Χ839 

84 3 

8, 37°(6) 

1725 

Ηρωμιούχο αλουμίνιο, άνυδρο 

80 

8 

8, 1 Γ(δ) 

1726 

, . 

Χλωριούχο αλουμίνιο, άνυδρο 

80 

8 

8, 11» 

1727 

Υδροδιφθοριούχο αμμώνιο, στερεό 

80 

8 

8, 9» 

1728 

Αμυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36» 

1729 

Α νισοϋλοχλωρ ίδ ιο 

80 

8 

8, 35»!. 

1730 

Πενταχλίοριούχο αντιμόνιο, υγρό 

Χ80 

8 

8, 12°(6) 

1731 

Διάλυμα πενταχλωριούχου αντιμονίου 

80 

8 

8, Ι2»,(ο) 

1732 

ΠενταφΟοριούχο αντιμόνιο 

86 

8+6.1 

8, 10» 

1733 

Τριχλωριούχο αντιμόνιο 

80 

8 

8, 11°(δ) 

1736 · 

Χλωριούχο βενζοΰλιο 

80 

8 

8, 35»ί. 

1737 

Βενζυλοβρωμίδιο 

68 

6 1 + 8 

6.1, 27°(1>) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(3) 

Ονομασία ύλης 

(1>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ε) 

Ε'τικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

1762 

Κυκλοεξενυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

. 

8 

8, 36°(1)) 

1763 

Κυκλοεξυλοτρ ιχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

1764 

Λιχλωροξικό οξύ 

80 

8 

8, 32°(ύ)Ι. 

1765 

Χλοιριούχο διχλωροακετύλιο 

Χ80 

8 

8, 35°(6)Ι. 

1766 

Διχλωροφαινυλοτριχλαιροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

1767 

ΔιαιΟυλοδιχλωροσιλάνιο 

Χ83 

8+3 

8,37°(6) 

1768 . 

Διφθοροφωσφορικό οξύ, άνυδρο 

80 

8 

8, 8°(ό) 

1769 

Διφαινυλοδιχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

1770 

Βροομιούχο διφαινυλο^ιεΟύλιο 

80 

8 

8, 65°(6) 

1771 

Δωδεκυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(δ) 

1773 

Τριχλωριούχος σίδηρος, άνυδρος 

80 

8 

8, 1 Γ(ο) 

3 775 

Φθοροβορικό οξύ 

80 

8 

8, 8 σ (ύ) 

3 776 

ΦΟοροφωσφορικό οξύ, άνυδρο 

80 

8 

8, 8°(ό) 

1777 

Φθοροσουλφον ι κό οξύ 

88 

8 

8, 8°(3) 

1778 

Φθοροπυριτικό οξύ 

80 

8 

8, 8°(Η) 

1779 

Μυρμηκικό οξύ 

80 

8 

8, 32°(Η)1. 

1780 

Φουμαρυλοχλωρίδιο 

80 

8 

8, 35°(6)1. 

1781 

Δεκαεξυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(1>) 

1782 

Εξαφθοροφωσψορικό οξύ 

80 

8 

8, 8°(ύ) 

1783 

Διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης 

80 

8 

8, 53°(6), (ο) 

1784 

Εξυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

1786 

Μείγμα υδροψΟορικού οξέος και 
φωσφορικού οξέος 

886 

8+6.1 

8, 7°(») 

1787 _ 

Διάλυμα υδροϊωδικού οξέος 

80 

8 

8, 5°(6),(ο) 

1788 

Διάλυμα υδροβρώμικου οξέος 

80 

8 

8, 5·(Ι>λ(ο) 

1789 

Διάλυμα υδροχλθ)ρικού οξέος 

80 

8 

8, 5°(ό),(ο) 

1790 

Διάλυμα υδροφΟορικού οξέος περιέχον 
περισσότερο από 85% υδροφθόριο 

886 

8+6.1 

8,6° 

1790 

Διάλυμα υδροφΟορικού οξέος περιέχον 

886 

8+6.1 

8, 7°(») 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κότω μέρος) 
(β) 



Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 
(ο) 



μεταξύ 60 και 85% υδροφθόριο 


Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
λιγότερο από 60% υδροφθόριο 


Διάλυμα υποχλωρίτη 


Μονοχλωριούχο ιώδιο 


Οξινο φωσφορικό ιαοπροττύλιο 


Θειικός μόλυβδος 




Μείγμα οξέος νιτρώσεως περιέχον 
περισσότερο από 50% νιτρικό οξύ 


Μείγμα οξέος νιτρώσεως περιέχον 
λιγότερο από 50% νιτρικό οξύ 


Εννεανυλοτριχλωροσιλάνιο 


Δεκαοκτυλοτριχλωροσιλάνιο 


Οκτυλοτριχλωροσιλάνιο 


Υπερχλωρικό 


Φαινολοσουλφονικό οξύ, υγρό 


Φαινυλοτριχλωροσιλάνιο 


Φωσφορικό οξύ 


ΓΙενταχλωριούχος φώσφορος 


Πεντοξείδιο του φιοσφόρου 


Τριβρωμιούχος φώσφορος 


Τριχλωριούχος φώσφορος 


Οξυχλωριούχος φώσφορος 


Υδροδιφθοριούχο κάλιο 


Φθοριούχο κάλιο 


Υδροξείδιο του καλΙου, στερεό 


Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 


Προπιονυλοχλωρίδιο 


Προπυλοτριχλωροσιλάνιο 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(ΚΛτ<ι> μέρος) 

0) 

Ονομασία ύλης 

0>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Λνω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(ίί) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδοιις 

(0) 

1817 

Πυροσουλφουρυλοχλιορίδιο 

Χ80 

8 

8, 12» 

1818 

Τετραχλωριούχο πυρίτιο 

Χ80 

8 


1819 

Διάλυμα αργιλικού νατρίου 

80 

8 

Μ2»,(ο) 

1823 

Υδροξείδιο του νατρίου, στερεό 

80 

8 

8, 41») 

1824 

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 

80 

8 

8, 42°(Η),(ο) 

1825 

Μονοξείδιο του νατρίου 

80 

8 

8, 4 1°(ύ) 

1826 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως, 
χρησιμοποιημένο με λιγότερο από 50% 
νιτρικό οξύ 

80 

8 

8, 3°(Η) 

1826 

. 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως, 
χρησιμοποιημένο με περισσότερο από 

50% νιτρικό οξύ 

885 

8105 

8, 3» 

1827 

Χλωριούχος κασσίτερος, άνυδρος 

Χ80 

8 

8, 12» 

1828 

Θειοχλωρίδια 

Χ88 

8 

8, Ι2°(β) 

1829 

Τριοξείδιο του θείου, αδρανές ή 
τριοξείδιο του θείου, σταθεροποιημένο 

Χ88 

8 

8, 1 β ( Η ) 

1830 

Θειικό οξύ, περιέχον περισσότερο από 

51% οξύ 

80 

8 

8, 1» 

1831 

Θειικό οξύ, ατμίζον 

Χ886 

8 (-6.1 

8, 1°(π) 

1832 

Θειικό οξύ, χρησιμοποιημένο 

80 

8 

8, 1» 

1833 

Θειώδες οξύ 

80 

8 

8, 1°(Η) 

1834 

Σ ο υ λψο υ ρυλοχλο) ρ ίδ ιο 

Χ88 

8 

8, 12» 

1835 

Υδροξείδιο του τετραμεθυλαμμωνίου 

80 

8 

8, 51» 

1836 

Θ ε ιο νυλοχλω ρ ί διο 

Χ88 

8 

8, 12» 

1837 

Χλωριούχο θειοφωσφορύλιο 

Χ80 

8 

8, 12» 

1838 

Τετραχλωριούχο τιτάνιο 

Χ80 

8 

8, 12» 

1839 

Τριχλωρικό οξύ 

80 

8 

8,31» 

1840 

Διάλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου 

80 

8 

8, 5» 

1841 

Λκεταλδεϋδη αμμωνία 

90 

9 

9,31» 

1843 

Λινιτρο- ο-κρεζολικό αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 12» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Χαρακτηρι¬ 
στικής αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

00 

Ονομασία όλης 

(1>) 

1846 

Τ ετραχλιοράνθρακας 

1847 

-- ” I 

Θειούχο κάλιο, ενυδατωμένο 

1848 

Προπιονικό οξύ 

1849 

Θειούχο νάτριο, ενυδατωμένο 

1851 

Φάρμακα, υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

1858 

Ρ,ξαφθοροπροπυλένιο (Κ. 1216) 

1859 

ΤετραφΟοριούχο πυρίτιο, συμπιεσμένο 

1860 

Φθοριούχο βινύλιο, αδρανές 

1862 

Κροτονικός αιθολεστέρας 

1863 

Καύσιμα αεροπορίας στροβιλομηχανών 

1863 

Καύσιμα αεροπορίας, στροβιλομηχανών 

1866 

Διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο 

1866 

Διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο 

1868 

Λεκαβοράνιο 

1869 

Μαγνήσιο 

1869 

Κράματα μαγνησίου 

1871 

Υδρίδιου του τιτανίου 

1872 

Διοξείδιο του μολύβδου 

1873 

Υπερχλωρικό οξύ, με περισσότερο από 

50% αλλά όχι περισσότερο από 72% οξύ, 
κατά βάρος 

1884 

Οξείδιο του βαρίου 

1885 

Βενζιδίνη 

1886 

Χλωριούχο βενζυλιδένιο 

1887 

Βρωμοχλωρομεθάν ιο 

1888 

Χλωροφόρμιο 

1889 

Πριομιούχο κυανογόνο 


Χαρακτηριστι¬ 
κής αριΟμής 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 


3 


3 


3 


4.1 ^ 6.1 


5.1 16.1 


5. Η 8 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


6.1, 15°{Η) 


8, 45°(Ϊ3) 1. 


8, 32°(ς) 


8, 45°(Η)1. 


6.1,90°(Η),(ι:) 


2, 2°Α 


2, 1 °ΤΟ 


3,3°(6) 


3, 3 Γ(ο) 


3, 5°(3) 1 (Η),(ς) 


3>3Ι°(ο) 


4.1, 16°(1ι) 


4.1, Π°(ο) 


4.1, 1 3°(ς) 


4.1, Ι4°(ό) 


5.1, 29°(ο) 


5-1, 3°{ί>) 


6.1,60°(ο) 


6.1, 12°(Η) 


6.1, 15°(6) 


6.1, 15°(ο) 


6.1, 15 0 (ε) 


6.1,27°(η) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

0)> 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινβύνιιυ 
(Άνω μέρος) 

(ν) 

Κοκέτα 

Μ) 

Αριθμός Κλάσης 
και Είδους 

(Ο 

1891 

ΑιΟυλοβρωμίδιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ϊι) 

1892 

ΑιΟυλοδιχλοιροαρσίνη 

66 


6.1, 34» 

1894 

Υδροξείδιο του φαινυλυδραργύρου 

60 

Η· 

6.1, 33°(1ι) 

1895 

Νιτρικός φαινυλυδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 33°(1)) 

1897 

Τετραχλωροαιβυλένιο 

60 

6.1 

6.1, !5°(ί) 

1898 

Α κετυλοϊωδίδιο 

80 

8 

8, 35°(Ε.)1. 

1902 

Οξινο φωσφορικό διϊσοοκτύλιο 

80 

8 

8, 38°(ο) 

1903 

Απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 66°(α) 

1903 

Απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 66°(»>),<ο) 

1906 

Θειικό οξύ (που αποβάλλεται μετά τον 
καθαρισμό του πετρελαίου) 

80 

8 

8, 1°(1>) 

1907 

Νατράσβεστος 

80 

8 

8, 4 ί°(ε) 

1908 

Διάλυμα χλοιρίτη 

80 

8 

8, 61-(Π),(ο) 

1912 

Μείγματα χλωριούχου μεθυλίου και 
χλωριούχου μεΟυλενίου 

23 

3 

2, 2°Ρ 

1913 

Νέον, κατεψυγμένο υγρό 

22 

2 

2, 3°Λ 

1914 

Προπιονούχα βουτάλια 

30 

3 

3, .3Ρ(ε) 

1915 

Κυκλοεξανόνη 

30 

3 

3, 3Ρ(ε) 

1916 

2,2 > -Διχλωροδιαι0υλαι0έρας 

63 

6.1+3 

6.1, Ι6°(» 

1917 

Ακρυλικός αιθυλεστέρας, αδρανής 

339 

3 

3, 3°(6) 

1918 

Ισοπροπυλοβενζόλιο (Κουμήνιο) 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1919 

Ακρυλικός μεθυλεστέρας, αδρανής 

339 

3 

3, 3°(Η) 

1920 

Εννεάνια 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1921 

Προπυλενιμίνη, αδρανής 

336 

3+6.1 

3, 12° 

1922 

Πυρρολιδίνη 

338 

3 + 8 

3, 23°(1ι) 

1923 

Λιθειωνώδες ασβέστιο 

40 

κΒΗ 

ΜΒΜ 

1928 

Βρωμιούχο μεΟυλομαγνήσιο σε 
αιΟυλαιΟέρα 

Χ323 

4.3+3 

4.3, 3°(π) 

1929 

ΛιΟειονικό κάλιο 

40 

4.2 

ο 

Γ*“ι 

^ ί 





















































































































6596 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κόπο μέρος) 

(β) 

(Κ’ομααΐα όλης 

(6) 

1931 

ΔιΟειονώδης ψευδάργυρος 

1932 

Ζιρκόνιο μη χρησιμοποιήσιμο 

1935 

Κυανιούχα διαλύματα, ε.α.ο. 

1935 

Κυανιούχα διαλύματα, ε.α.ο. 

1938 

Βρωμοξικό οξύ 

1939 

Οξυβ ρωμιούχος φώσφορος 

1940 

Θειογλυκολικό οξύ 

1941 

ΛιβρωμοδιφΟορομεΟάνιο 

1942 

Νιτρικό αμμώνιο 

1951 

Αργόν, κατεψυγμένο υγρό 

1952 

Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
διοξειδίου του άνθρακα, με όχι άνω του 

9% οξείδιο του αιθυλενίου 

1957 

Δευτέριο, συμπιεσμένο 

1958 

1,2-Διχλοιρο-1,1,2,2-τετραφθοροαιΟάνιυ 
(Κ 114) 

1959 

1,1-Διφθοροαιθυ^ένιο (Κ 11323) 

1961 

Λιθάνιο, κατεψυγμένο υγρό 

1962 

Αιθυλένιο, συμπιεσμένο 

1963 

1 Ιλιον, κατεψυγμένο υγρό 

1965 

Μείγμα Α, Λ0, Α1, Β, (3: βλ. 

Μείγμα αερίων υδρογονανθράκων 
υγροποιημένο, ε.α.ο. 

1965 

Προπάνιο (εμπορική ονομασία): 
βλ. Μείγμα 0 

1965 

Βουτάνιο (εμπορική ονομασία): 
βλ. Μείγμα Α, Α0 

1966 

Υδρογόνο, κατεψυγμένο υγρό 

1969- 

Ισο βουτάνιο 

1970 

Κρυπτόν, κατεψυγμένο υγρό 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άναι μέρος) 
(<0 


Αριθμός Κλήσης 
και κίδυυς 


9, 32°(ο) 


4.2, !2°(ο) 


6.1,41°(β) 


6.1,41 η (1ι),(ε) 


8, 3 !°(6) 


8, Ι1°(6) 


8, 32°(6)Ι. 


9, 33°(ο) 


5.1, 2I°(ς) 


2, 3°Λ 


2, 1Τ 


2 , 2 ° 1 : 


2, 3Ί' 


2, ΓΡ 


2, 3°Λ 


2, 3°Λ 




































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6597 






































































































6598 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι- 
οτικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(®) 

(ΙνομαηΙ» ύλης 

0» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλύσης 
και είδους 

<ώ 

1992 

Εύφλεκτα υγρά, ταξικά, ε.α.ο. 

36 

3-ι6.ί 

3, 32°(ε) 

1993 

Εύφλεκτα υγρά, ε.α.ο. 

33 

3 

3, 1°(β) 

2°(3),(θ), 3 λ (Η) 
5°(ο) 

1993 

Εύφλεκτα υγρά, ε.α.ο. 

30 

3 

3, 31°(ε) 

1994 

ΓΙεντακαρβονύλια χου σιδήρου 

663 

6.1+3 

6.1, 3° 

1999 

Πίσσες, υγρές 

33 


3, 5°(1ι),(ε) 

1999 

Πίσσες, υγρές 

30 

3 

3, 31°(ε) 

2001 

Ναφθενικά άλατα του κοβαλτίου, σε 
σκόνη 

40 

4.1 

4.1, 12°(ε) 

2003 

Μεταλλικά αλκάλια, ε.α.ο. ή μεταλλικά 
αρύλια, ε.α.ο. 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 31°(3) 

— 

2004 

Διαμίνη του μαγνησίου 

40 

4.2 

4.2, 16°(6) 

— 

2005 

Λιφαινύλιο του μαγνησίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 3!°(3) 

2008 

Ζιρκόνιο σε σκόνη, ξηρό 

40 

Ε9· 

4.2, 12°(Η(ε) 

2014 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου 

58 

5.1+8 

5.1, 1 °(6) 

2015 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
σταθεροποιημένο 

559 

5.1+8 

5.1, 1» 

2015 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου, σταθεροποιημένο 

559 

5. Η 8 

5.1, 1°(») 

2018 

Χλωροανιλίνες, στερεές 

60 

6.1 

6.1, Ι2°(Η) 

2019 

Χλωροανιλίνες, υγρές 

60 

6.1 

6.1, 12°{Η) 

2020 

Χλωροφαινόλες, στερεές 

60 

ΒΒΒΒ 


2021 

Χλωροφαινόλες, υγρές 

60 

ΒΗ 

ι . 1 

2022 

Κρυζυλικό οξύ 

68 

6.1+8 

6.1,27°{6) 

2023 

Επιχλωρυδρίνη 

63 

6.1+3 

6.1, 16» 

2024 

Ενώσεις υδραργύρου, υγρές, ε.α.ο. 

66 

|Ρ|Β| 

6.1,52» 

2024 

Εντάσεις υδραργύρου, υγρές, ε.α.ο. 

60 

ΠΗ 

6.1, 52»,(ο) 

2025 

Ενώσεις υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 52 β (β) 

























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


6599 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(8) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

2025 

Ενώσεις υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο. 

2026 

Φενυλυδραργυρικές ενώσεις, ε.α.ο. 

2026 

Φενυλυδραργυρικές ενώσεις, ε.α.ο, 

2027 

Λρσενίτης του νατρίου, στερεός 

2030 

Υδραζίνη, ένυδρη 

2030 

Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 

2031 

Νιτρικό οξύ περιέχον λιγότερο από 70% 
καθαρό οξύ 

2031 

Νιτρικό οξύ περιέχον περισσότερο από 

70% καθαρό οξύ 

2032 

Νιτρικό οξύ, ερυθρό, ατμίζον 

2033 

Μονοξείδιο του καλίου 

2034 

Μείγμα υδρογόνου και μεθανίου, 
συμπιεσμένο 

2035 

1,1,1-Τριφθοροαιθάνιο (Κ 1 43η) 

2036 

Ξένον, συμπιεσμένο 

2038 

Δινιτροτολουόλια 

2044 

2, 2-Διμεθυλοπροπάνιο 

2045 

ΙσοβουτυραλδεΟδη 

2046 

Κυμένια (ο-, ηι-, ρ-) 
(Μεθυλοϊσοπροπυλοβενζόλια) 

2047 

Δ ιχλωροπροπένια 

2047 

Διχλωροπροπένια 

2048 

Δικυκλοπενταδ ιένια 

2049 

Διαιθυλοβενζόλια (ο-, γη-, ρ-) 

2050 

Ισομερικές ενώσεις διϊσοβουτυλενίου 

2051 

2-Διμεθυλαμινοαιθανόλη ; 

2052 

Διπεντένιο 

2053 

Μεθυλοϊσοβουτυλοκαρβινόλη I 


Χορυκτηριστι- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(ο) 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 


6.1, 52 β (6),(ς) 


6.1, 33°(η) 


6.1, 33°(1)),(ο) 


6.1, 51°{6) 


8,44°(6) 


8, 44°(6) 


8 , 2 °( 6 ) 


8, 2°(3)ί. 


8405+6.1 8,2°(β)2. 


8,41°(Π) 


2, 1°Ρ 


2 , 2 


2 , 


6.1, Ι2°{1>) 


3, 3I°(ο) 


3, 3°(6) 


3, 3I°(ο) 


3, 3I°(ο) 


3, 31°(ο) 


3, 3°(1>) 


8, 54°{6) 


3, 31°(ο) 


3, 31°(ε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία όλης 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 

Κτικέτα 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Μ 

(Ανω μέρος) 

(Ο 

<4) 

(Ο 

2054 

Μορφολίνη 

30 

3 

3,3Γ(ε) 

2055 

Μονομερές στνρένιο, αδρανές 
(Βινυλοβενζόλιο) 

39 

3 

3, 31 °(ο) 

2056 

Τετραύδροφουράνιο 

33 

3 

3, 3 β 0») 

2057 

Τριπροπυλένιο 

33 

3 

3, 3°(Η) 

--- 

2057 

Τριπροπυλένιο 

30 

3 

3, 31 °(ε) 

2058 

ΒαλεραλδεΟόη 

33 

3 

3, 3°(ά) 

2059 

Λιάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφλεκτο 

33 

3 

3,4°(β).(Η) 

2059 

Διάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφλεκτο 

30 

3 

3, 34°(ο) 

2067 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Λ1 

50 

5.1 

5.1, 21°(ο) 

2068 

Λ ιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α2 

50 

5.1 

5.1,21°(ο) 
-. 

2069 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Λ3 

50 

5.1 

5.1, 2Ι°(ε) 

2070 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Λ4 

50 

5.1 

5.1,21°(ε) 

— 

2073 

Διάλυμα αμμωνίας με άνω του 40% και 
όχι άνω του 50% αμμωνία 

20 

2 

2, 4°Λ 

2073 

Διάλυμα αμμιονίας με άνω του 35% και 
όχι άνω του 40% αμμωνία 

20 

2 

2,4"Λ 

2074 

Ακρυλαμίδια 

60 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

2075 

Χλίοράλη, άνυδρη, αδρανής 

60 

6.1 

6.1, 17°(1>) 

2076 

Κρεζόλες (ο-, ην,ρ-) 

68 

6.1 + 8 

6.1,27 Ρ (Η) 

2077 

α-Να<ρθυλαμίνη 

60 

6.1 

6.1, 1 2°(ο) 

2078 

Λιϊσοκυανικό τολουόλιο 

60 

6.1 

6.1, Ι9°(0) 

2079 

Διαιθυλενοτριαμίνη 

80 

8 

8, 53°(ύ) 

2187 

Διοξείδιο του άνθρακα, κατεψυγμένο 
υγρό 

22 

2 

2, 3°Α 

2189 

Διχλωροσιλάνιο 

263 

6.1+05+8 

2, 2<ΤΓΓ 

2191 

ΣουλφουρυλοφΟορίδιο 

26 

6.1 

2, 2°Τ 

2193 . 

Εξαφθοροαιθάνιο (13 116), συμπιεσμένο 

20 

2 

2, 1°Λ 

2197 

Υδροϊώδιο, άνυδρο 

268 

6.1 *8 

2, 2°τς 




ΦΕΚ509 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6601 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 

Ονομασία ύλης 

Χαρυκτηρι ση¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Πηκέτα 

- ι 

Αριθμός Κλήσης 1 
και είδους 

ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

0» 

(4) 

(ο) 

2200 

Προπαδιένιο, αδρανές 

239 

3 

— 

2, 2°Ρ 

2201 

Πρωτοξείδιο του αζώτου, κατεψυγμένο 
υγρό 

225 

2+05 

2, 3 Ό 

2203 

Σιλάναο, συμπιεσμένο 

23 

3 

2.1°Ρ 

2204 

Θειούχο καρβονύλιο 

263 

6.1+3 

2, 2°ΤΡ 

2205 

Αδιπονιτρίλιο 

60 

6.1 

6.1, 12°(0 
__ 

2206 

Ιαοκυανικά άλατα, ταξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 19°(Η),(ο) 

2206 

Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοξικά, 

60 

6.1 

6.1, 19°{Β>,(€) 


ε.α.ο. 




2208 

Μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό 

50 

5.1 

5.1, 15°(0 

2209 

Διάλυμα φορμαλδεύδης 

80 

8 

8, 63°(ο) 

2210 

Μδηβΐ) 

40 

4.2+4.3 

4.2, Ι6°(ε) 

2210 

Παρασκευάσματα πΐ3πεό 

40 

4.2+4.3 

4.2, 16°(ο) 

2211 

Πολυμερικές κλίνες, επεκτβινόμενες 

90 

9 

9, 4 β (ο) 

2212 

Μπλε αμίαντος (Κροκιδωλίτης) 

90 

9 

9, Ι°(Η) 

2212 

Καφέ αμίαντος (Αμοσίτης ή Μυσορίτης) 

90 

9 

9, 1 °(1ί) 

2213 

Παραφορμαλδ εΰδη 

40 

4.1 

4.1, 6°(ε) 

2214 

Φθαλικό ανυδρίδιο 

80 

8 

8, 31 °(ο) 

2215 

Μαλεϊνικό ανυδρίδιο 

80 

8 

8,31°(ί) 

2217 

Συσσωματώματα σπόρων 

40 

Εϋ· 

4.2, 2°(ο) 

2218 

Ακρυλικό οξύ, αδρανές 

839 

8+3 

8, 32°(1))2. 

2219 

Αλλυλογλυκιδυλαιθέρας 

30 

3 

3, 31°(ε) 

2222 

Ανισόλη (φαινυλομεθυλαιθέρας) 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2224 

Βενζονιτρίλιο 

60 

6.1 

6.1, 12°(ό) 

2225 

Βενζολοσουλφονυλοχλωρίδιο 

80 

8 

8, 35°(ο) 

\ΜΞΜ 

Βενζοτριχλωρίδιο 

80 

8 

8, 66°(1ι) 

2227 

η-ΒουτυλομεΟακρυλικά άλατα, αδρανή 

39 

3 

3, 31°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικής αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
{») 



Χαρακτήρισα 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(Ο 




Χλωροακεταλδεϋδη 


Χλωροανισιδίνες 


Χλωροβενζοτριφθορίδια (ο-, η\-, ρ-) 


X λωροβενζυλοχλωρ ίδια 


3 - X λωρο-4- μεθυλοιραινυλοϊσοκυαν ικά 
άλατα 


Χλωρονιτροανιλίνες 


Χλωροτολουόλιο (ο-, ηι-, ρ-) 


X λω ρο το λουϊδ ίνες 


Χρωμοθειικό οξύ 


Κυκλοεπτάνιο 


Κ,υκλοεκτένιο 


Οξικός κυκλοεξυλεστέρας 


Κυκλοπεντανόλη 


Κυκλοπεντανόνη 


Κυκλοπεντένιο 


π-Δεκάνιο 


Δι-π-βουτυλαμίνη 


Ισοκυανικός διχλαιροφαινυλεστέρας 


2,5-Νορμπορναδιένιο 
(Δικυκλοεπταδιένιο), αδρανές 


1,2-Διμεθοξυαιθάνιο 


Ν,Ν-Διμεθυλανιλίνη 


Κυκλοεξένιο 


1,2-Προπυλενοδιαμίνη 


Τ ριαιθυλενοτετραμίνη 


Τριπροπυλαμίνη 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
«0 




Ξυλενόλες 


Διμεθυλοκαρβαμοϋλοχλωρίδιο 


ΔιμεΟυλοκυκλοεξάνια 


Δ ιμεΟυλοκυκλοεξυλαμίνη 


Ν,Ν-Διμεθυλοφορμαμίδιο 


Λιμεθυλο-Ν-προκυλαμίνη 


ΔιμεΟυλοθειοφωσφορυλοχλωρίδιο 


3 1 3'-Ιμινοδιπροπυλαμίνη 


Υδατικό διάλυμα αιθυλαμίνης 


Αιθυλοαμυλοκετόνες 


Ν-Λιθυλανιλίιΐ] 


2- ΑιΟυλανιλίνΐ) 


Ν-Αιθυλο-Ν-βενζυλανιλίνη 


2-Αιθυλοβουτανόλη 


2- Αιθυλοεξυλα μίνη 


Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας 


η-Επτένιο 


Εξαχλωροβουταδιένιο 


Εξα^ιεΟυλενοδιαμίνη, στερεά 


ΕξαμεΟυλενοδίϊσοκυανικά άλατα 


Εξανόλες 


Μ εθακρυλικός ισοβουτυλεστέρας, 
αδρανής 


Ισοβουτυρονιτρίλιο 


Ισοκυανικοβενζοιριφθορίδια 


ΪΙενταμέθυλο επτάνιο (Ισοδιοδεκάντυ) 


Ισοεπτένιο 


Ισοεδένιο 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
<0 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


— 
Χαρακτηρι¬ 
στικής αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
( 0 ) 


Ονομασία ύλης 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Λνω μέρος) 

(Ο 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

2320 

ΤετρααιΟυλενοαενταμίνη 

2321 

Τριχλωροβενζόλιπ, υγρά 

2322 

Τ ρ ιχλωροβουτένιο 

2323 

Φωσφορώδης τριαιΟυλεστέρας 

2324 

Τριϊσοβουτυλένιο (τριμερές 
ισοβουτυλένιο) 

2325 

1,3,5*Τριμεθυλοβενζόλιο 

2326 

Τ ριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη 

2327 

Ύριμεθυλοεξαμεθυλενοδιαμίνες 

2328 

Λιϊσοκυανικύ τρμιεΟυλοεξομιεΟυλένιο 

2329 

Φο)σφορώδης τρηιεΟυλεστέρας 

2330 

Ενδεκάνιο 

2331 

Χλωριούχος ψευδάργυρος, άνυδρος 

2332 

Οξίμη της ακεταλδεϋδης 

2333 

Οξικός αλλυλεστέρας 

2334 

ΑλλυλαμΙνη 

2335 

ΑλλυλωιθυλαιΟέρας 

2336 

Μυρμηκικός αλλυλαιΟέρας 

2337 

Φαινυλομερκαπτάνη 

2338 

Βενζοτριφθορίδια 

2339 

2- Β ρω μο βουτάνιο 

2340 

2 -Β ρωμοαιβυλαιβυλα ιΟέρας 

2341 

1 -Βρωμο-3-μεΟυλοβουτάνιο 

2342 

ΒρωμομεΟυλοπροττάνια 

2343 

2 - Βρω) ιοπεντάνι.ο 

2344 

Βρτομοπροπάνια 

2345 ' 

3-Βρωμοπροπυνιο 

2346 

Βοοτανοδιόνη (διακετύλιο) 


Χηρακιηρισπ 
κΛς αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 
(0 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Η.5 


Χαρακτηριστι- Κτικέτί 

κός αριθμός 
κινόόνου 
(Λνο) μέρος) 

(*-·)_ 00 

.33 3 


3 


3 


3 


3 


3 


3+8 


3 + 6.1 


3 


8+3 


3 


3 + 84 6. 


34 6.1 


348 

3 


Χαρακτηρι¬ 
στική αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(®) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

2347 

Βοιιτυλομερκαπτάνη 

2348 

Ακρυλιούχα βουτύλια, αδρανή 

2350 

ΒουτυλομεθυλαιΟέρας 

2351 

Νιτρώδες βουτόλιο 

2351 

Νιτρώδες βουτύλιο 

2352 

Βουτυλοβινυλαιθέρας, αδρανής 

2353 

Χλωρικό βουτυρύλιο 

2354 

X λώρομεΟυλοαιθυλαιΟέρας 

2356 

2-Χλωροπροπάνιο 

2357 

Κυκλοεξυλαμίνη 

2358 

Κυκλοοκτατετραένιο 

2359 

Διαλλυλαμίνη 

2360 

Λιαλλυλαιθέρας 

236! 

Δ ιϊσοβουτυλαμ ινη 

2362 

1,1 ΔιχλωροαιΟάνιο 
(ΑιΟυλιδενοχλωρίδιο) 

2363 

Α ιθυλομερκαπτ ά νη 

2364 

η-ΓΙροττυλοβενζόλιο 

2366 

Ανθρακικός διαιΟυλεοτέρας (Ανθρακικός 
αιΟυλεστέρας) 

2367 

α-ΜεΟυλοβαλεραλδεΟδη 

2368 

α-Πινένιο 

2370 

ί-Ι2ξένιο 

2371 

ίσοπεντένια 

2372 

1,2-Δι-(διμε0υλάμινο) αιΟάνιο 

2373 

Δ ια ιθοξυμεθάν ιο 

2374 

3,3-ΑιαιΟοξυπροπένιο 

2375 

ΛιαιΟυλοσουλφίδ ιο 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 


3, 


3, 31 °(ο) 


3, 3°0) 


3, 3°(Η) 


3, 3Γ(ς) 


3, 3°(*>) 


3 , 25 °( 6 ) 


3, 16°(6) 


3, 2°(») 


8, 54°(Β) 


3, 3°(Μ 


3, 27°(6) 


3, 17°(β) 


3, 33°(ε) 


3. 3°(0) 


3, 2°(β) 


3.31 °(ς) 


3, 3Γ(ο) 


3. 3°(6) 


3, 31 Λ (ο) 


3, 3°(Η) 


3. 1 β (β) 


3, 3°(1>) 


3, 3°(6) 


3, 3°(1>) 


3, 3°(6) 






























































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


6607 


Χαρακτηρι- 

Ονομασία ύλης 

Χαραιαηριατι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 

σηκός αριθμός 


κός αριθμός 


και είδους 

ύλης 


κινδύνου 



(Κάτω μέρος) 


(Ανω-μέρος) 


(Ο 

(») 

(6) 

Μ 

(4) 


2376 

2,3-Διϋδροπυράνιο 

33 

3 

3, 3°(» 

2377 

1,! -Διμεθοξυαιθάνιο 

33 

3 

3, 3°(6) 

2378 

2-Διμεθυλαμινοακετονιτρίλιο 

336 

3+6.1 

3, 13 °(6) 

2379 

1,3-Δηιεθυλοβουτυλαμίνη 

338 

348 

3, 22°(6) 

2380 

Δ ιμεθυλοδιαιθοξυσ ιλάνιο 

33 

3 

3>3°(6) 

2381 

ΔιμεΟυλοσουλφίδιο 

33 

3 

3, 3°(6) 

2382 

ΔιμεΟυλυδραξίνη, συμμετρική 

663 

6.1+3 

6.1, 7°(»)2. 

2383 

Διπροπυλαμίνη 

338 

3 48 

3, 22°(6) 

2384 

Δι-η-προπυλαιθέρ«ς 

33 

3 

3, 3°(6) 

2385 

Ισοβουτυρικύς αιΟυλεστέρας 

33 

3 

3, 3 β (1» 

2386 

1 -Αιθυλοπιπεριδίνη 

338 

348 

3, 23°(6) 

2387 

Φθοροβενζόλιο 

33 

3 

3, 3°(6) 

2388 

Φθοροτολουόλια 

33 

3 

3, 3°(Η) 

2389 

Φουράνιο 

33 

... . - . 

3 

3, 1°3) 

2390 

2-Ιωδοβουτάνιο 

33 

3 

3, 3°<6) 

2391 

Ιωδομ εΟυ λοπρ ο πά ν ια 

33 

3 

3, 3°(6) 

2392 

Ιαιδοπροπάνια 

30 

3 

3, 3 Γ(ο) 

2393 

Μυρμηκικός ισοβουτυλεστέρας 

33 

3 

3,3°(Ι>) 

2394 

Προπιονικός ισοβουτυλεστέρας 

33 

3 

3, 3°(6) 

2395 

Ισοβουτυρυλοχλωρίδιο 

338 

3+8 

3, 25°(6) 

2396 

ΜεθακρυλαλδεΟδη, αδρανής 

336 

3+6.1 

3, 17°(Η) 

2397 

3-Με0υλοβουταν-2-όνη 

33 

3 

3, 3°(Ι>) 

2398 

Μεθυλο-τριτοταγής βουτυλαιθέρας 

33 

3 

3, 3°(1>) 

2399 

1 -ΜεΟυλοπιπεριδΙνη 

338 

3+8 

3, 23°(6) 

2400 

Ισοβαλεριανικός μεθυλεστέρας 

33 

3 

3 > 3°(6) 

2401 

Γϊιπεριδίνη 

---* --~ 1 

338 

3 + 8 

3, 23°(6) 

2402 · 

ΓΙροπανοΟιόλες (πρόπυλό μερκαπτάνες) 

33 

3 

3,3°(6) 

2403 

Οξικός ισοπροπενυλεστέρας 

33 

3 

3, 3» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

2404 

ΓΙροπιονιτρίλιο 

2405 

Βουτυρικός ισοπροπυλεστέρας 

2406 

ίσοβουτυρικός ισοπροπυλεστέρας 

2409 

Προπιονικός ισοπροπυλεσιέρας 

2410 

1,2,3,6-ΤετραΟδροπυριδίνη 

2411 

Βουτυρονιτρίλιο 

2412 

Τετραΰδροθειοφαίνειο (Οειολάννιο) 

2413 

Ορθοτιτανικός τετραπροπυλεστέρας 

2414 

Θειοφαίνειο 

2416 

Βορικός τριμεθυλεστέρας 

2417 

Φθοριούχο καρβονύλιο, συμπιεσμένο 

2419 

Βροιμοτριφθοροαιθυλένιο 

2420 

Εξαφθοροακετόνη 

2422 

Οκταφθοροβουτ-2-ένιο (Ρ. 1318) 

2424 

Οκταφθοροπροπάνιο (Κ 218) 

2426 

Νιτρικό αμμώνιο, υγρό, (θερμό 
συμπυκνωμένο διάλυμα) 

2427 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού καλίου 

2428 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού νατρίου 

2429 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού ασβεστίου 

2430 

Αλκυλοφαινόλες, στερεές, ε.α.ο. 

2430 

Αλκυλοφαινόλες, στερεές ε.α.ο. 

2431 

Ανισιδίνες 

2432 

Ν ,Ν-Λιαιθυλανιλίιη 

2433 

Χλωρονιτροτολουόλια 

2434 

Διβενζυλοδιχλωροσιλάνίο 

2435 

Α ιθυλοφαινυλοδιχλωροσιλάνιο 

2436 

Θειοξικό οξύ 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 


Μ) 


3 +·6.1 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 


3, ΙΙ β (Β) 


3» 3Ι°(ο) 


3, 3°(6) 


3, 3°(1)) 


3,3°(1>) 


3, Μ°(1>) 


3,3 Λ (1>) 


3, 31°(€> 


3, 3°<Β) 


3, 3°(Η) 


2 , ι°τς 


2, 2°Γ 


2, 2°ΤΟ 


2,2 


2,2 


5.1, 20° 


5.1,1Ι°(6), (ο) 


5 1, 11°(6), (ο) 


5.1, ΙΙ°<ί>),(ο) 


8, 39°(β) 


8.39 β (Ι>),(ο) 


6.1. 12°(ο) 


6.1, 12°(ο) 


6.1. 17°(ς) 


8, 36°(Η) 


8, 36°(1>) 


3, 3°(Μ 





































































































ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


6609 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
00 

Ονομασία όλης 

Φ) 

Χαρακιηριστι- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

2437 

Μ εθυλοφαινυλοδιχλωροσιλάνιο 

Χ80 

2438 

Τριμεθυλακετυλοχλωρίδιο 

663 

2439 

Οξινο διφθοριούχο νάτριο 

80 

2440 

Χλωριούχος κασσίτερος, ενυδαταιμένος 

80 

2442 

Τριχλωροακετυλοχλωρίδιο 

Χ80 

2443 

Οξυτριχλωριούχο βανάδιο 

80 

2444 

Τετραχλωριούχο βανάδιο 

Χ88 

2445 

Αλκάλια του λιθίου 

Χ333 

2446 

Νιτροκρεζόλες (ο-, πι-, ρ-) 

60 

2447 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, τετηγμένος 

446 

2448 

Θείο, τετηγμένο 

44 

2451 

Τριφθοριούχο άζωτο, συμπιεσμένο 

265 

2452 

ΑιΟυλακετυλένιο, αδρανές 

239 

2453 

Φθοριούχο αιθύλιο (Κ161) 

23 

2454 

Φθοριούχο μεθύλιο (1341) 

23 

2456 

2-Χλωροπροπένιο 

33 

2457 

2,3-Διμεθυλοβουτάνιο 


2458 

Εξαδιένιο 

33 

2459 

2- Μ εθυλο-1 - βουτένιο 

33 

2460 

2-Με0υλο-2'βουτένιο 

33 

2461 

Μεθυλοπενταδιένιο 

33 

2464 

Νιτρικό βηρύλλιο 

56 

2465 

Διχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, ξηρό 

5° 

2465 

Αλατα του διχλοιροϊσοκυανουρικού οξέος 

50 

2468 

Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, ξηρό 

50 

2469 

Βρωμικός ψευδάργυρος 

50 

2470 

Φαινυλακετονιτρίλιο, υγρό 

60 

2473 

Αρσανιλικό νάτριο 

60 


6.! +3+8 


8 


4.2+6.! 


4.1 


6.1+05 


3 


Αριθμός Κλύσης 
και πίδους 


8, 36 Λ (ί>) 


8, 11°(ο) 


8, 35°(6)Ι. 


8, 


4.2, 3!°(η) 


6.1, Ι2°(ο) 


4.2, 22° 


2, 1°ΤΟ 


2,2 


2, 2°Ρ 


2 , 2 °! : 


3, 1°(β) 


3, 3°(6) 


3, 3°(Η) 


3, 1°(β) 


3, 2 0 {6) 


3, 3°(Η) 


5.1,29°(6) 


5.1,26°(Η) 


5.1, 26°(6) 


5.1, 26°(Η) 


5.1, 16°(ε) 


6.1, 12°(ς) 


6.1, 34°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη 1Ϊ.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

00 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(ώ 

2474 

Θειοφωσγένιο 

60 

6.1 

6.1,21°(6) 

2475 

Τριχλωριούχο βανάδιο 

80 

8 

8, Μ°(ο) 

2477 

Ισοθειοκυανιούχο μεθύλιο 

663 

6.1+3 

6.1, 20°(β) 

2478 

Ισοκυανικά άλατα ή διαλύματα αυτών, 
εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

336 

3+6.1 

3, 14°(6) 

2478 

Ισοκυανικά άλατα ή διαλύματα αυτών, 
εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

36 

3+6.1 

3,32°(ς) 

2482 

Ισοκυανικός π-προπυλεστέρας 

663 

6.1+3 

6.1, 6°(η) 

2483 

Ισοκυανικός ισοπροπυλεστέρας 

336 

3+6.1 

3, 14°(8) 

2484 

Ισοκυανικός τριτοταγής βουτυλεστέρας 

663 

6.1+3 

6.1,6°(β) 

2485 

Ισοκυανικός η-βουτυλεστέρας 

663 

6.1+3 

6.1, 6°(3) 

2486 

Ισοκυανικός ισοβουτυλεστέρας 

336 

3+6.1 

3, 14°(ί>) 

2487 

Ισοκυανισύχο φαινύλιο 

663 

6.1+3 

6.1, 18°(ό) 

—- 

2488 

Ισοκυανισύχο κυκλοεξύλιο 

663 

6.1+3 

6.1, 18°(») 

2490 

Δ ιχλωροϊσοπροπυλαιθέρας 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

2491 

--*---—- 

Αιθανολαμίνη, ή διάλυμα αυτιίς 

80 

8 

8, 53°(ο) 

2493 

Εξαμεθυλενιμίνη 

338 

3+8 

3, 23°(6) 

2495 

ΠενταφΟοριούχο ιώδιο 

568 

5.1+6.1+8 

5.1,5° 

2496 

ΓΙροπιονικός ανυδρίιης 

80 

8 

8, 32°(ο) 

2498 

1,2,3,6-ΤετραϋδροβενζαλδεΟδη 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2501 

Διάλυμα οξειδίου της τρις-(Ι-αζιριδινυλό) 
φωσφίνης 

60 

6.1 

6.1, 23°(Η),(ε) 

2502 

Βαλεριανυλοχλο) ρίδ ιο 

83 

8+3 

8, 35°(6)2. 

2503 

Τετραχλωριούχο ζιρκόνιο 

80 

8 

8, 11°(ο) 

2504 

ΤετραβρωμοαιΟάνιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ε) 

2505 

Φθοριούχο αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 63 0 (ε) 

2506 

Οξινο Οειικό αμμώνιο 

80 

8 

8, Ι3°(6) 

2507 . 

Χλωροπλατινικό οξύ, στερεό 

80 

8 

8, 16°(ο) 

2508 

Πενταχλωριούχο μολυβδένιο 

8° 

8 

8, 11°(ο) 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κάτω μέρος) 
(«) 


Ονομασία όλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κίνδυνου 
(Λναι μέρος) 

(0) 

Οξινο θειικό κάλιο 

80 

2-Χλο)ροχροπιονικό οξύ 

80 

Αμινοφαινόλες (ο-, γη-, ρ ) 

60 

Βρωμοακετυλοβρωμίδιο 

Χ80 

Βρωμοβενζόλιο 

30 

Βρωμοφόρμιο 

60 

Τετραβρωμιούχος άνθρακας 

60 

! -Χλωρό-1,1 -διφΟοροαιθάνιο (Κ 1426) 

23 

1,5,9-Κ.υκλοδοιδεκατριένιο 

60 

Κυκλοοκταδιένια 

30 

Δικεχένιο, αδρανές 

663 

Μεθυλακρυλιούχο 2- 

69 

Διμεθυλαμινοαιθύλιο 


Ορθομυρμηκικός αιθυλεστέρας 

30 

Οξαλικός αιθυλεστέρας 

60 

Φουρφουρυλαμίνη 

38 

Ακρυλικός ισοβουτυλεστέρας, αδρανής 

39 

Ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέρας 

30 

Ισοβουτυρικό οξύ 

38 

Ισοβουτυρικός ανυδρίτης 

38 

Μεθακρυλικό οξύ, αδρανές 

89 

Τριχλωροξικός μεθυλεστέρας 

60 

4-Μεθυλομορφολίνη 

338 

Μεθυλοτετραύδροφουράνιο 

33 

Νιτροναφθαλένιο 

40 

Τερπινολένιο 

.. 

30 

Τριβουτυλαμίνη 

60 

Αφνιο σε σκόνη, ξηρό 

40 


Ετικέτα Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


8, !3°(6) 


8, 32°(ς) 


6.1, 12°(α) 


8, 35°(Η)1. 


3, 31°(ο) 


6.1, 15°(ο) 


6.1, ί 5°(€) 


2,2 


6.1, 25°(ο) 


3, 31°(ο) 


6.1, 13°(ό) 


6.1, 12°(Η) 


3,31°(ο) 


6.!, !4°(ο) 


3, 33 ΰ (υ) 


3,31°(υ) 


3, 31 α (ο) 


3, 33°(ς) 


3, 33°(ο) 


8, 32°(ο) 


6.1, 17°(ε) 


3, 23°(1>) 


3,3» 


4.3, 6°(ο) 


3, 3 Γ(ο) 


6 1, 12°(ε) 


4.2, 12°(6),{ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 

ύλης 

(Κήτω μέρος) 

(ε) 

Ονομασία ύλης [ 

Χαροκτηρισίι- 
κός αριθμός 
κινδύνου 

Πτικέω 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

α>) 

(Άνω μέρος) 

(<■·) 

(4) 

(ο) 

2546 

Τ ιτάνιο σε σκότη, ξηρό 

40 

4.2 

4.2, 12»» 

2552 

Εξαφθοροακετόνη, ενυδατωμένη 

60 

6.1 

6.1, 17°(β) 

2554 

Μεθυλαλλυλοχλωρίδιο 

33 

3 

3, 3°(δ) 

2558 

Επιβροιμοϋδρίνη 

663 

6.1 13 

6.1, 36» 

2560 

2-Με9υλοπεντ«ν -2-όνη 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2561 

3 - Μεθυλο-1 -βουτένιο 

33 

3 

3, 1» 


(1 σοιιροπυ λα ιθυλέ ν ιο) 




2564 

Διάλυμα τριχλωροξικού οξέος 

80 

8 

8, 32°(Η)1. 

2565 

Λικυκλοεξυλα \ ι ίνη 

80 

8 

8, 53°(α) 

2567 

I Ιενταχλωροφαινικό νάτριο 

60 

6.1 

6.1, 1 7°(6) 

2570 

Ενώσεις καδμίου 

66 

6.1 

6.1,61» 

2570 

Ενώσεις καδμίου 

60 

6,1 

6.1,61»» 

2571 

Αλκυλοφωσφορικά οξέα 

80 

8 

8, 34°(6) 

2572 

Φαινυλυδραζίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(β) 

2573 

Χλωρικό θάλλιο 

56 

5.1+6.1 

5.1,29» 

2574 

Φωσφορικό τρικρεζύλιο 

60 

6.1 

6.1,23» 

2576 

Οξυβρωμιούχος φώσφορος, τετηγμένο 

80 

8 

8, 15° 

2577 

Φαινυλπκετυλοχλ,ωρίδιο 

80 

8 

8,35»!. 

2578 

Τριοξείδιο του φωσφόρου 

80 

8 

8, 16» 
— 

2579 

Πιπεραζίνη 

80 

8 

8, 52» 

2580 

Διάλυμα βρωμιούχου αλουμινίου 

80 

8 

8, 5» 

2581 

Διάλυμα χλώριο όχου αλουμινίου 

80 

8 

8, 5» 

2582 

Διάλυμα χλωριούχου σιδήρου 

80 

8 

8, 5» 

2583 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

80 

8 

8, 1» 

2583 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

80 

8 

8, 1» 

2584 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

80 

8 

8, 1» 

2584 . 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

80 

8 

8, 1» 

2585 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

80 

8 

8, 34» 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


6613 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κότοι μέρος) 
(β) 

Ονομασία ύλης 

____ _<6) ___ 

2585 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2586 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2586 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2587 

Βενζοκινόνη 

2588 

Παρασιτοκτόνο στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

2588 

Παρασιτοκτόνο στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

2589 

Μονοχλοιροξικός βινυλεστέρας 

2590 

Λευκός αμίαντος (ΑοΟποΠίε, 

ΑπΐΗορΙιγΙΙΐίβ, ΟΙιιγεοΙϋε ή ΤτοιτιοΙίΐε) 

2591 

Ξένον, κατεψυγμένο υγρό 

2599 

1 ' - - - Γ ' .—- -.—— - 

Χλωροτριφθορομεθάνιο και 
τριφΟορομεΟάνιο, αζεοτροπικό μείγμα (Κ 
503) 

2600 

Μείγ^ια μονοξειδίου του άνθρακα και 
υδρογόνου, συμπιεσμένο 

2600 

Υδραέριο 

2600 

Αέριο σύνθεσης 

2601 

Κυκλοβουτάνιο 

2602 

Διχλωροδιφθορομεθάνιο και 1,1- 
δκρθοροαιθάνιο, αζεοτροπικό μείγμα {II 

500) 

2603 

Κυκλοεπτατριένιο 

2604 

Αιθερικός διαιΟυλεστέρας του 
τριφΟοριούχου βορίου 

2605 

Ισοκυανικός μεθοξυμεθυλεστέρας 

2606 

Ορθοπυριτικός μεθυλεστέρας 
(Τ ετρα μεθοξυσ ιλάνιο) 

2607 

Διμερής ακρολεΐνη, σταθεροποιημέντι 

2608 

Νιτροπροπάνια 

2609 

Βορικό τριαλλύλιο 

2610 

Τριαλλυλαμίνη 


Χίΐρακτηριστί 
κός αριθμός 
κινδύνου 
{Άνω μέρος) 

(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(β) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
( Ανω μέρος) 

<ε) 

(•τικέια 

«0 

Αριθμός Κλύσης 
και είδους 

(«) 


2611 

Προπυλενοχλωρυδρίνη 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(1)) 

2612 

Μεθυλοπροπυλαιθέρας 

33 

3 

3,2» 

2614 

ΜεΟαλλυλική αλκοόλη 

30 

3 

3,31» 

2615 

Α ιθυλοπροπυλαιθέρας 

33 

3 

3, 3» 

2616 

Βορικό τριϊσοπμοπύλιο 

33 

3 

3,3» 

2616 

Βορικό τριϊσοπροπύλιο 

30 

3 

3,31» 

2617 

Μεθυλοκυκλοεξανόλες 

30 

3 

3,31» 

2618 

2619 

Βινυλοτολουόλιο, αδρανές (ο-,ιυ-,ρ-) 

39 

3 

3, 31» 

Β ε νζυλοδιμεθυλαμίνη 

83 

8+3 

8, 54» 

2620 

Βϊ ..-τυρικοί αμυλεστέρες 

30 

3 

3,31» 

2621 

Λ κετυλομεθυλοκαρβινόλη 

30 

3 

3,31» 

2622 

Γλυκιδαλδεΰδη 

336 

3+6.1 

3, 17» 

2624 

Πυριτικό μαγνήσιο 

423 

4.3 

4.3, 12» 

2626 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού οξέος 

50 

5.1 

5.1, 4» 

}~ 

2627 

Ανόργανα νιτρώδη άλατα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1,23» 

2628 

Φθοροξικό κάλιο 

66 

6.1 

6.1, 17» 

2629 

Φθοροξικό νάτριο 

66 

6.1 

6.1, 17» 

2642 

Φθοροξικό οξύ 

66 

6.1 

6.1, 17» 

6.1, 17» 

2643 

Βρωμοξικός μεθυλεστέρας 

60 

6.1 

2644 

Ιωδιούχο μεθύλιο 

66 

6.1 

6.1, 15» 


2645 

Φαινακυλοβρωμίδιο 

60 

6.1 

6.1, 17» 

. 

2646 

ΡλίΐΥλιαοοκυκλοπενταδιένιο 

66 

6.1 

6.1, 15» 

- 


60 

6.1 

6.1, 12» 

2647 

Μηλονονιτρίλιο 

2648 

1 2-Δ\βρωμοβουταν-3-όνη 

60 

6.1 

6.1, 17» 


2649 

1,3-Διγλωροακετόνη 

60 

6.1 

6.1,17» 

- 

2650 

2651 ’ 

2653 

1 Ι-Διγλωρο-1-νιτροαιθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 17» 


4 4' - Διαμινοδκρα ινυλο μεθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 12» 


__ -*■■■■ 

Βενζυλιωδίδιο 

60 

6.1 

6.1, 15» 

_! 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6615 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 

----—- 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ό 

ι ί-'τικέτα 

ΟΙ) 

Αριθμός Κλύσης 
και είδους 

(ο) 

2655 

Φθοροπυριτικό κάλια 

60 

Ε1 

6.1,64°{ς) 

2656 

Κινολίνη 

60 


6.1, 12°(ο) 

2657 

Διθειούχο σελήνιο 

60 


6.1, 55°(ύ) 

2659 

Μονοχλιοροξικύ νάτριο 

60 


6.1, 17°(ο) 

2660 

Νιτροτολουϊδίνες (μονο) 

60 

■ΛΙ&ί ρ ν* Ά γ^ι 

6.1, 12°(ο) 

2661 

Εξαχλωρακετόνη 

60 


6.1, 1 7°(ο) 

2662 

Υδροκινόνη 

60 

6.1 

6.1, 14°(ς) 

2664 

Διβρωμομεθάνιο 

60 

6.1 

6.1, Ι5°(ο) 

2666 

Κυανοξικός αιθυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1, 12°(ς) 

2667 

Β ο υ τυλοτο λουό λ ια 

60 

6.1 

6.1, 25°{ο) 

2668 

Χλωρακετονιτρίλιο 

63 

6.1 +3 

6.1, 11°(ύ)2 

2669 

Χλωροκρεζόλες 

60 

6.1 

6.1, 34°(6) 

2670 

Κυανουρικό χλοιρίδιο 

80 

8 

8,39°(1)) 

2671 

Αμινοπυριδίνες (ο-, πί-, ρ-) 

60 

6.1 

6.1, 12°(ί>) 

2672 

Διάλυμα αμμωνίας περιέχον μεταξύ 10 
και 35% αμμωνία 

80 

8 

8, 43°(ε) 

2673 

2-Αμινο-4-χλωροφαινόλη 

60 

6.1 

6.1, 12°(1>) 

2674 

Φθοροπυριτικό νάτριο 

60 

■ 

υ 

2677 

Διάλυμα υδροξειδίου του ρουβιδίου 

80 

8 

Ι1?2 ί !ΐ§·1 

2678 

Υδροξείδιο του ρουβιδίου 

80 

8 

8, 41 °(0) 

2679 

Διάλυμα υδροξειδίου του λιθίου 

80 

8 

8. 42°(|!),<ο) 

2680 

Υδροξείδιο του λιθίου, ενυδατωμένο 

80 

8 

8, 4Ι°(Μ 

2681 

Διάλυμα υδροξειδίου του καισίου 

80 

8 

8, 42°(6),(ο) 

2682 

Υδροξείδιο του καισίου 

80 

8 

8, 4Γ(6) 

2683 

Διάλυμα θειούχου αμμωνίου 

86 

8+6.1+3 

8, 45°(6)2. 

2684 

Λιαιθυλαμινοπρυπυλαμίνη 

38 

3+8 

3, 33°(ο) 

2685 · 

Ν,Ν-Διαιθυλαιθυλενοδιαμίνη 

83 

8+3 

8, 54°{6) 

2686 

2 - Δ ια ιθυλαμινοαιθανόλη 

83 

8 0 

8, 54°(0) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 

όλης 

(ΚΛτω μίμος) 

(β) 

(Κομασϊα όλης 

(6) 

-η — 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
ώ) 

Γ.τικέια 

01) 

Αριθμός Κλήσης 
και Είδους 

<ώ 

2687 

4 ιτρώδες δικυκλοεξυλαμμώνιο 

40 

4.1 

4.1, 11°(ο) 

2688 

1 - Βρωμο-3-χλωροπροπάνιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

2689 

Γλυκπρολο-α-μονοχλωρυδρίνη 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

2690 

Ν ,η-Βουτυλιμιδαζόλη 

60 

6.! 

- 

6.1, 12°(1>) 

2691 

Πενταβρωμιούχος φώσφορος 

80 

8 

--— —- 

8, Π°(6) 

2692 

Τρφρωμιούχο βόριο (βρωμιούχο βόριο) 

Χ88 

8 

8, 12°(ί) 

2693 

Υδατικά διαλύματα διΟειώδους άλατος, 
ε.α.ο. 

80 

8 

8, Ι7°(ο) 

2698 

Τετραΰδροφθαλικοί ανυδρίτες 

80 

8 

8, 31°(ε) 

2699 

Τριφθοροξικό οξύ 

88 

8 

8,32» 

— 

2705 

1 -Πεντόλη 

80 

8 

8, 66°(Ι>) 

2707 

Διμεθυλοδιοξάνια 

33 

_ —- 

3 

3, 3°(Η) 

2707 

ΔηιεΟυλοδιοξάνια 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2709 

Β ουτυλοβενζόλια 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2710 

Διτροπυλοκετόνες 

30 

3 

3, 31°(ε) 

2713 

Λκριδίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°{ο> 

2714 

Αβιετικός ψευδάργυρος 

40 

4.1 

4.1, 12» 

2715 

Αβιετικό αλουμίνιο 

40 

4.1 

4.1, 12°(ε) 

— ~ 

2716 

1 4-Βουτυνεδιόλη 

60 

6.1 

6.1, 14°(ε) 

2717 

Καμφορά, συνθετική 

40 

4.1 

4.1, 6°(ο) 

2719 

Βρωμικό βάριο 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(Ιϊ) 

2720 

Νιτρικό χρώμιο 

50 

5.1 

5.!, 22°(ε) 

2721 

Χλωρικός χαλκός 

50 

5.1 

5.1,11°(6) 

2722 

Νιτρικό λίθιο 

50 

5.1 

5.1,22°(ο) 

2723 

Χλωρικό μαγνήσιο 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) 

2724 

Νιτρικό μαγνήσιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

2725 

Νιτρικό νικέλιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

2726 

Ν ιτρώδες νικέλιο 

50 

5.1 

5.1, 23°(ο) 
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Προσθήκη ΙΪ.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

{») 

Ονομασία ύλης 

(*>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Λνο) μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

(Λ) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

2727 

Νιτρικό θάλλιο 

65 

6. Η 05 

6.1, 68°(6) 

2728 

Νιτρικό ζιρκόνιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

2729 

Εξαχλωροβενζόλιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

2730 

Νιτρανισόλη 

60 

6.1 

6.1, 12» 

2732 

Ν ιτροβρωμοβενζόλιο 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2733 

Αμίνες ή πολυαμίνες, εύφλεκτες, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

338 

3 4 8 

3, 22»» 

2733 - 

Αμίνες ή πολυαμίνες, εύφλεκτες, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

38 

3+8 

3, 33°(ε) 

2734 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές, 
εύφλεκτες, ε.α.ο. 

883 

8+3 

8, 54» 

2734 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές, 
εύφλεκτες, ε.α.ο. 

83 

8+3 

8, 54°(ί>) 

2735 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές, 
ε.α.ο. 

88 

8 

8, 53» 

2735 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές, 
ε.α.ο. 

80 

8 

8, 53°(6),(ο) 

2738 

Ν-Βουτυλανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(Η) 

2739 

Βουτυρικός ανυδρίτης 

80 

8 

8, 32°(ο) 

2740 

η-χλωροφορμικός προπυλεστέρας 

668 

6.1+8+3 

6.1,28» 

2741 

Υποχλωριώδες βάριο 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(&) 

2742 

Χλωροφορμικά άλατα, τοξικά, διαβρωτικά, 
εύφλεκτα, ε.α.ο. 

638 

6.1+3+8 

6.1, 28») 

2743 

η-Χλωροφορμικός βουτυλεστέρας 

638 

6.1+3+8 

6.1,28») 

2744 

Χλωροφορμικός κυκλοβουτυλεστέρας 

638 

6.1+3+8 

6.1,28» 

2745 

Χλωροφορμικός χλωρομεθυλεστέρας 

68 

6.1 + 8 

6.1,27» 

2746 

Χλωροφορμικός φαινυλεστέρας 

68 

6.1 + 8 

6.1,27») 

2747 

Χλωροφορμικός τριτοταγής 
βουτυλοκυκλοεξυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

2748 . 

Χλωροφορμικός 2-αιθυλεξυλεστέρας 

68 

6 1 + 8 

6.1,27» 

2749 

Τ ετραμεθυλοσιλάιτο 

33 

3 

3, 1» 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<*> 

Ονομασία ύλης 

(1» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κίνδυνοι» 

(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ρ,τικέτα 

Ο) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(«) 

2750 

1,3-Διχλωροπροπανόλη-2 

60 

6.1 

6.1, 17°(Η) 

2751 

Διαιθυλοθειοφωσφορυλοχλωρίδιο 

80 

8 

8, 35°(β)1. 

2752 

1,2-Εποξυ-3-αι0οξυπροπάνιο 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2753 

Ν - Αιθυλοβενζυλοτολουΐδ ίνες 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2754 

Ν- Α ιΟυλοτολουΐδΙνες 

60 

6.1 

6.1, 12°(ύ) 

2757 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,73°(8) 

2757 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6),(ο) 

2758 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3-* 6.1 

3, 41°(η),(6) 

2759 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 73°(α) 

2759 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6),(ο) 

2760 

Παρασιτοκτόνο )ΐε αρσενικό, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3, 49 0 («),(1>) 

2761 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

μ_. 

6.1, 73°(») 

2761 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1,73°(Η).(ο) 

2762 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,41°0),α>) 

2763 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,73°(α) 

2763 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1,73 0 (ύ),(ο) 

2764 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, εύφλεκτα, 
τοξικά 

336 

3+6.1 

3,41 °(&),(ϊ>) 

2765 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, 
στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 73°(») 

2765 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, 
στερεά, τοξικά 

60 

6 1 

6.1, 73°(1>),(ο) 

2766 

Παρασιτοκιόνα [ΐε φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,41°(3),(6) 

2767 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 73°(«) 
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Προσθήκη Β.5 


6619 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<») 

Ονομασία όλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(ώ 

2767 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, στερεά, 
τοξικά 

60 

6 1 

6.1, 73°(Η),(ε) 

2768 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,4Γ(β),(&) 

2769 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγιογων, 
στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 73°(η) 

2769 

Παρασιτοκτόνο βενζο'ίκών παραγωγών, 
στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6> ; (€> 

2770 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγωγών, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,41°(8),(6) 

2771 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνα, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1,73» 

2771 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6),(ο) 

2772 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3, 41°(β),(6) 

2773 

Παρασιτοκτόνα παραγωγών του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 73°(η) 

2773 

Παρασιτοκτόνο παραγωγών του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6),ίε) 

2774 

Παρασιτοκτόνο παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3 + 6.1 

3, 41°{β),(1>) 

2775 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, στερεά, 
τοξικά 

66 

6 1 

6.1, 73°(β) 

2775 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6),(ε) 

2776 

Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,41°(ίΐ),(ο) 

2777 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 73» 

2777 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(Β),(ο) 

2778 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3 + 6.1 

3, 41°(«ί),(Η) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<·) 



Χαρακτήρισα 
κός αριθμός 
κίνδυνοι» 
(Ανω μέρος) 

(ε) 















Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, στερεά, τοξικά 


Πσρασποκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, στερεά, τοξικά 


Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 


Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίαυ, στερεά, 
τοξικά _ __ 


Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, στερεά, 
τοξικά _ 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά _ 


Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, 
στερεά, τοξικά 


Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, 
στερεά, τοξικά _ 


Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά _ 


4-Θειαπεντανάλη _ 


Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, 
στερεά, τοξικά_ 


Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, 
στερεά, τοξικά __ 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά _ 


Εντάσεις οργανοκασσιτερικές, υγρές, ε.α.ο. 


Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, υγρές, ε.α.ο. 


Οξικό οξύ, παγόμορφο 


Οξικό οξύ, σε διάλυμα 


Οξικό οξύ, σε διάλυμα 


Σίδηρο μεταλλικά ρινίσματα, 
εκτρυπανίσματα, υπολείμματα τόρνου ή 
κομμάτια _ 
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Προσθήκη Β.5 


6621 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριΟϋός 
ύλης 

(Κότω μέρος) 

00 

Ονομασία όλης 

(10 

2794 

Συσσωρευτές, υγροί, γεμάτοι με οξύ, 
ηλεκτρικής αποΟηκεύσεως 

2795 

Συσσωρευτές, υγροί, γεμάτοι με αλκάλια, 
ηλεκτρικής αποΟηκεύσεως 

2796 

Θειικό οξύ, με περισσότερο από 51% οξύ 

2796 

Υγρά μπαταρίας, όξινα 

2797 

Υγρά μπαταρίας, αλκαλικά 

2798 

Δ ιχλωριούχος φα ινυλοφώσφορος 

— 

2799 

Θειοδιχλωριούχος φαινυλοφώσφορος 

2800 

Συσσωρευτές, υγροί, χωρίς δυνατότητα 
διαρροής, ηλεκτρικής αποΟηκεύσεως 

2801 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, υγρές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

2802 

Χλωριούχος χαλκός 

■——- 

2803 

Γάλλιο 

2805 

Υβρίδιου του λιΟίου, λυαηιένο στερεό 

2809 

Υδράργυρος 

2810 

Τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

2810 

Ταξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

2811 

Τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

2811 

Τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

28! 3 

Στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

2814 

Μολυσματικές ύλες, με επίδραση στον 
άνθρωπο 

2815 

Ν-Αμινοαιθυλοπιπεραζίνη 

2817 

Διάλυμα υδροψθοριούχου αμμωνίου 

2818 

Διάλυμα πολυΟειούχου αμμωνίου 

2818 

Διάλυμα πολυΟειούχου αμμωνίου 

2819 

Οξινο φωσφορικό αμύλιο 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 














Αριθμός Κλύσης 
και είδους 


8, 81°(ς) 


8, 81°(ο) 


8, 1°(Β) 


8, !°(ί>) 


8, 42 *(\>) 


8, 35°(ί))1. 


8,35°{Η)1. 


8, 8Γ(ο) 


8 . 66°(Η(ο) 




8, 65°(ο) 


43 , Ι6°(Η) 


8, 66°(ο) 


6.1,25°(3) 


6.1,25°<ί>),(ς) 


6.1,25°(β) 


6.1,25°(Π),(ο) 


4.3, 20°(Η),(ς.) 


6.2, 3°(Η) 


8, 53°(ς) 


8, 7°(6),(0 


8, 45°(ε) 


8, 45°{Η)Ι. 
8, 38°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ιίροσθήκη Β.5 
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6623 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι- 
σηκός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(■> 

Ονομασία όλης 

(*» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0 

Πτικέτα 

(4) 

Αριθμός Κ λύσης 
και είδοας 

(*> 

2861 

Πολυβαναδικό αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

2862 

Πεντοξείδιο του βαναδίου 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

2863 

Βαναδικό νατραμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 58°(0) 

2864 

Μεταβαναδικό κάλιο 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

2865 

Θειικη υδροξυλαμίνη 

80 

8 

8, 16°(ο) 

2869 

Μείγμα τριχλωριούχου τιτανίου 

80 

8 

8, 1 


Βοριοϋδρίδιο του αλουμινίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, Ι7°(3) 

2870 

ΒοριοΟδρίδιο του αλουμινίου σε συσκευές 

Χ333 

4.244.3 

4.2, 17°(α) 

2871 

Αντιμόνιο σε σκόνη 

60 

6.1 

6.1, 59°(ς) 

2872 

Διβρωμοχλωροπροπάνια 

60 

Ε·· 

6.1, 1 5°(ο) 

2873 

Διβουτυλαμινοαιθανόλη 

60 


6.1, !2°(ο) 

2874 

Φουρφουρυλαλκοόλη 

60 

ιΙΒμΙ 

6.1, 14°ο) 

2875 

Εξαχλωροφαίνιο 

60 

6.1 

6.1, 1 7°(<:) 

2876 

Ρεζορσίνη 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

2878 

Σπογγώδες τιτάνιο, σε μορφή σκόνης ή 
κόκκων 

40 

4.1 

4.1, 13°(ο) 

2879 

■ 

Οξυχλωριούχο σελήνιο 

Χ886 

8+6.1 

8, 12°(8) 

2880 

Μείγμα ενυδατωμένου υποχλωριώδους 
ασβεστίου 

50 

5.1 

5.1, 15°(0) 

2880 

Υ χοχλωριώδες ασβέστιο, ενυδατωμένο 

50 

5.1 

5.1, Ι5°(ί>) 

2881 

Καταλύτης μετάλλου, ξηρός 

40 


4.2, 12°(Τ>),(ς) 

2901 

Χλωριούχο βρώμιο 

265 

6.1+05+8 

2, 2°ΤΟ€ 

2900 

Μολυσματικές ύλες, (ΐε επίδραση μόνο στα 
ζώα 

606 

6.2 

6.2, 3°(Β) 

2902 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,71 °(η) 

2902 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,7Ι°(»,{ο) 

2903 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

663 

πι 

6.1,72°(ςι) 

2903 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.],72°(δ),(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

<*>) 

Χαρακτημκηΐ· 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Κπκέτα 

ί4) 

Αριθμός Κλύσης 
και είδους 

(«) 

2904 

Φαινολικά άλατα, υγρά 

80 

8 

8, 62°(ε) 

2904 

Χλωροφαινολικά άλατα, υγρά 

80 

8 

8, 62°(θ) 

2905 

Φαινολικά άλατα, στερεά 

80 

8 

8, 62°(ο) 

2905 

Χλωροφαινολικά άλατα, στερεά 

80 

8 

8, 62°(ο) 

2912 

Ραδιενεργά υλικά, χαμηλής ειδικής 
δραστικότητας (1,5Α), που δεν 
αναφέρονται διαφορετικά σ’ αυτή την 
προσθήκη 

70 

7Α,7Β ή 

7Γ 

7, $εΙι 5,6 ή 13 


αέρια 

72 

7Α,7Β ή 

70 



αέρια, εύφλεκτα 

723 

7Α,7Β, ή 
703 



υγρά, εύφλεκτα με σημείο 
ανάφλεξης όχι άνω των 61 

73 

7Α,7Β ή 
70+3 



στερεά, εύφλεκτα 

74 

, 7Α,7Βή 
! 704.1 



οξειδωτικά 

75 

7Α,7Β ή 
7005 



τοξικά 

76 

7Α,7Β ή 
706.1 



διαβρωτικά 

78 

_I 

7Λ,7Β ή 
708 


2920 

Διαβρωτικά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

883 

8+3 

8, 68°(α) 

2920 

Αιαβρωτικά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

83 

8+3 

8, 68°(6) 

2921 

Διαβρωτικά στερεά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

884 

8+4.1 

8, 67°(») 

2921 

Διαβρωτικά στερεά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

84 

8+4.1 

8, 67°(1)) 

2922 

Διαβρωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

886 

8+6.1 

8, 76°(«) 

2922 

Διαβρωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

86 

8+6.1 

8, 76°(Η).(ο) 

2923 

Διαβρωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

886 

8+6.1 

8, 75°(θ) 

2923 

Διαβρωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

86 

81 - 6.1 

8, 75°(ύ),(0 

2924 

Εύφλεκτα υγρά, διαβρίοτικά, ε.α.ο. 

338 

3+8 

3. 26°(β),(!>) 

2924 

Εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

38 

3+8 

3, 33°(ς) 

2925 

Εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, 

48 

4 1+8 

4.1, 8°(1τ),(ε) 






































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6625 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικής πριΑμής 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Β) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κής αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

00 

Ετικέτα 

όΐ) 

Αριθμός Κλααης 
και ι:ίδους 

00 


ε.α.ο. 




2926 

Εύφλεκτα στερεά, τοξικά, οργανικά, ε,α.ο, 

46 

4.1+6.1 

4.1,7»,(ο) 

2927 

Τοξικά υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. 

668 

6.1 + 8 

6 1.27°(») 

2927 

Τοξικά υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. 

68 

6. Η 8 

ό.Ι, 27°(6) 

2928 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

668 

6.1+8 

6.1,27» 

2928 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

68 

6.1+8 

ό.Ι, 27» 

2929 

Τοξικό υγρό, εύφλεκτο, οργανικό, ε.α.ο. 

663 

6.1 + 3 

6 1, 9»). 

2929 

Τοξικά υγρά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

63 

ό.Ι Ο 

6.1, 26°(6)ί 

2930 

Τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

664 

6.1+4.1 

6.1, 26°(α)2. 

2930 

Τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

64 

6.1+4.) 

6.1, 26°(6)2, 

2931 

Θειικό βαναδύλιο 

60 

6.! 

6.1, 58°(ϊ>) 

2933 

2-Χλωροπροπιονικός μεΟυλεστέρας 

30 

3 

3,31» 

2934 

2-Χλωροπροπιονικός ισοπροπυλεστέρας 

30 

3 

3, 31» 

2935 

2-Χλωροπροπιονικός αιβυλεστέρας 

* . 

3 

3, 31°(ο) 

2936 

Θειογαλακτικό οξύ 

60 

6.1 

6.1,21°(Η) 

2937 

α-Μεθυλοβενζυλαλκοόλη 

60 

6.1 

6.1, 14» 

2940 

9- Φωσφοροδ ικυ κλοεννεάνια 
(κυκλοοκταδιενοφωσφίνη) 

40 

■ 

4.2, 5°{*>) 

2941 

ΦΟοροανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2942 

2-Τριφθορομεθολανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2943 

Τ ετραΰδροφουρφουρυλαμίνη 

30 

3 

3, 31*» 

2945 

Ν - Μ εΟυλοβουτυλαμίνη 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

2946 

2-Α μινο-5-Δισιθυλαμινοπεντάνιο 

60 

6.1 

6.1, 12» 

2947 

Μονοχλωροξικός ισοπροπυλεστέρας 

30 

3 

3,31» 

2948 

3-ΤρκρθορομεΟυλανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, ί7°(Η) 

2949 

Υδροσουλφίδιο του νατρίου 

80 

8 

8, 45°(6)1. 

2950 

Μαγνήσιο σε κόκκους, καλυμμένο 

423 

4.3 

4.3, ! Ι°(ε) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικής αριθμός 
ύλης 

(Κάτιο μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(1*) 

Χαρακτηριστι- 
κός αριθμός 

κίνδυνο» 

(Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(Ο 

2965 

ΔιμεΟυλαιθερικά άλατα τρκρθοριούχου 
βορίου 

382 

4.3+3+8 

4 3, 2’<8) 

2966 

Θειογλυκόλη 

60 

6.1 

6.1,21 0 (Β> 

2967 

Σουλφαμικό οξύ 

80 

8 

8, 16°(ο) 

2968 

Παρασκευάσματα πΐίΐιιεί), 
σταθεροποιημένα 

423 

■ 

4.3, 20°{ε) 

2968 

Μβηεό, σταθεροποιημένο 

423 

4.3 

4.3,20°(<:) 

2969 

Καστόριοι σκόροι 

90 

9 

9, 35°(ς) 

2969 

Καστόριο χοντράλευρο 

90 

9 

9, 35°(ο) 

2969 

Καστόρια υπολείμματα 

90 

9 

9, 35°(ο) 

2969 

Καστόριες φλούδες 

90 

__ 

9 

9, 35°(ε) 

2980 

Διάλυμα νιτρικού ουρανυλίου, 
ενυδατωμένο 

78 

7Α,7Β ογ 
70+8 

7, 5>ς1ι 5,6 ογ 

13 

2982 

Ραδιενεργά υλικά, που δεν αναφέρονται 
διαφορετικά σ’ αυτή την προσθήκη 

αέρια 

αέρια, εύφλεκτα 

υγρά, εύφλεκτα με σημείο 
ανάφλεξης όχι άνω των 61°0 

στερεά, εύφλεκτα 

οξειδωτικά 

τοξικά 

διαβρύ)τικά 

70 

72 

723 

73 

74 

75 

76 

78 

7Α,7Β ή 

70 

7Λ,7Β ή 

70 

7Α,7Β ή 
704 3 

7Α,7Β ή 
70+3 

7Α,7Β ή 
70Μ.Ι 
7Α,7Β ή 
704 05 
7Α.7Β ή 
70+6.1 
7Α,7Β ή 
70+8 

7, 5οΙι 9,10,11 
ή 13 

2983 

Μείγμα αιθυλενοξειδίου και 
προπυλενοξειδίου 

336 

3 1 

3, !7°(μ) 

2984 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου 

50 

5.1 

5.1, »°{ο) 

2985 

Χλωροσιλάνια, εύφλεκτα, διαβρωτικά. 

338 

3 18 

3, 2 Γ(6) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

Χαρακτηρκι ο¬ 
κάς αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ί) 

Γίιικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλίκτης 
και είδους 

(Ο 


ε.α.ο. 




ί 2986 

Χλωροσιλάνια, διαβρωτικά, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

Χ83 

8+3 

8, 37°(1ι) 

2987 

Χλωροσιλάνια, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 36°(ϊ>) 

2988 

Χλωροσιλάνια, ενεργά με το νερά, 
εύφλεκτα, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

Χ338 

4.3+3+8 

4.3, Ι°(«) 

2989 

Φωσφορώδης μόλυβδος, διβασικός 

40 

4.1 

4.1, 11°(6).(ς) 

2991 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά 
εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,72°(8) 

2991 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 
εύφλεκτα 

63 _ 

6.1+3 

6 1. 72°(6),(ς) 

2992 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,7Ι°(α) 

2992 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1,71 °(Β),(ο) 

2993 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 72°(ίΐ) 

2993 

Παρασιτοκτόνο )ΐε αρσενικό, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

63 

6.1 + 3 

6.1, 72°(6),(ς) 

2994 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 7Ι°(») 

2994 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 71 °(Π),(ο) 

2995 

Οργανοχλωρτκά πα|>ασιτοκτόνα, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 72°(8) 

2995 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1 + 3 

6.1,72°(Ιϊ),(ο) 

2996 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1,7 Γ(») 

2996 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 71°(Ι>),(ο) 

2997 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

663 

6 1+3 

6.1, 72°(*) 

2997 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 72°(6),(ς) 

2998 · 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1, ΤΗ*) 

2998 

Παρασιτοκτόνα τριαζίνης, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 7Ι°(6),(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(8) 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

2999 

Παρασιτοκτόνο, με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
ταξικά, εύφλεκτα 

2999 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

3000 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά 

3000 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά 

3001 

ί Ιαρασιτοκτόνα ψαινυλουρίας, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

3001 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

3002 

Παρασιτοκτόνο ιραινυλουρίπς, υγρά, 
τοξικά 

3002 

Παρασιτοκτόνο ψαινυλουρίας, υγρά, 
τοξικά 

3003 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγώγων, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

3003 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγωγών, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

3004 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγοιγων, 
υγρά, τοξικά 

3004 

1 Ιαρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγωγών, 
υγρά, τοξικά 

3005 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρό, 
τοξικά, εύφλεκτα 

3005 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

3006 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

3006 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

3007 

Παρασιτοκτόνο παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 


πνδύνο» 
\νω μέρος 

(ο) 


(«11 


6.1+3 


Αριθμός Κλοπής 
και ('.Ιδοο; 

(«) 


6.1,72°(β) 


6.1,72»,<ο) 


6.1, 71» 


6 1, 71°0>),(ς) 


6.1,72» 


6.1,72°(Η),(ο) 


6.1,71» 

6.1, 71»,(ο) 


6.1,72» 


6.1,72 β (6),(ο) 


6 1,71 °(β) 


6.1, 71»» 


6.1, 72» 


6.1,72»,(ο) 


6.1, 71» 


6.1,71»» 


6.1,72» 
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Προσθήκη Β.5 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

3007 

Παρασιτοκτόνο παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

63 

3008 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

66 

3008 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

60 

3009 

Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

3009 - 

Παρασιτοκτόνο με βάση τυ χαλκό, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

3010 

Παρασιτοκτόνο |ΐε βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά 

66 

3010 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά 

60 

3011 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

663 

3011 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 

υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

.. ’ 

63 

3012 

Παρασιτοκτόνο με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά 

66 

3012 

Παρασιτοκτόνο |ΐε βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά 

60 

3013 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

663 

3013 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

63 

3014 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά 

66 

3014 

Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά 

60 

3015 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

663 

3015 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

63 


Αριθμός Κλυσης 
και είδους 


6.1,72°(1)),(ε} 


6.1, 7I°(«) 


6.1, 71°(1»),(ς) 


6.1, 72°(α) 


6.1, 72°(6),(ο) 


6.1, 71°<8) 


6.1, 7Ι°(6),(ς) 


6.1, 72°(3) 


6.1,72 ς> (6),(ο) 


6.{,7Ι°(3) 


6.1, 71°(6).(ο) 


6.1, 72°(3> 


6.1, 72°(6),(ο) 


6 . 1 , 71 °(«) 


6.1,71», (ο) 


6.1, 72°(8) 


6.1, 72°(Η),(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(«) 

















Ονομασία ύλης 


Παρασιτοκτόνο διπυρώιλίου, υγρά, τοξικά 


Παρασιτοκτόνα δυιυριδιλίου, υγρά, τοξικά 


Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, τ*γρ<ζ, 
τοξικά, εύφλεκτα 


Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 


Οργανοφιοσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, 
τοξικά __ 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, 
τοξικά ■ 


Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 


Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 


Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
τοξικά 


Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
τοξικά __ 


Παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, 
ε.α.ο. __ 

1,2-Βουτυλενοξείδιο, σταθεροποιημένο 


2-Μεθυλ-2-επταναιθιόλη 


Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 


Παρασιτοκτόνα παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 


Παρασιτοκτόνα παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα _ 


Παρασιτοκτόνα παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, τοξικά_ 

Παρασιτοκτόνα παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, τοξικά __ 


Παρασιτοκτόνα παράγωγα της κουμαρίνης 
στερεά, τοξικά 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέ|κ>ς) 

(Ο 
































Αριθμός Κλάαης 
και είδους 


6.],71°(8) 

6.1,71°(β),(ο) 


6.1,72°(3) 


6.1, 72°(6),(ο) 


6.1,71°(β) 


6,1,71°(ύ),(ε) 


6. I, 72°(«) 


6.Ι,72°(Ι>),(ο) 


6.1,7Ι°(3) 


6.1,7Ι°(6),(ς) 


3,41°(β),(ύ) 


3, 3 σ (6) 


6.1, 20°(α) 


1,41°(3),(θ) 


6.1, 72°(«) 


6.!, 72°(ύ),(ο) 


6.1,71°(3) 


6.1, 71 °(1>),(ο) 


6.1, 73°(3) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

{Κάτω μέρος) 
(») 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

Χαρακιηρισιι- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

<λ0 

Αριθμός Κλάσης 
και Είδους 

(?) 

3027 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης 
στερεά, τοξιχά 

60 

6.1 

6.1, 73»» 

3028 

Συσσωρευτές, ξηροί που περιέχουν 
στερεό υδροξείδιο του καλίου, ηλεκτρικής 
αποθήκευσης 

80 

8 

8. 81°{ο) 

3049 

Αλκυλαλογονίδια ^ιετάλλων, ε.α.ο. ή 
σρυλαλογονίδια μετάλλων, ε.α.ο. 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 32°(α> 

3050 

Αλκυλαλυδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. ή 
αρυλαλυδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2,32» 

3051 

Αλκάλια αλουμινίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 3 1°(3> 

3052 

Αλκυλαλογονίδια αλουμινίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 32°(3> 

3053 

Αλκάλια ^ιαγνησίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 31 °(3) 

3054 

Κυκλοεξυλομερκαπτάνη 

30 

3 

3, 31°(ο) 

3055 

2-(2-Αμινοαιθοξυ) αιθανόλη 

80 

8 

8, 53» 

3056 

η-Επταλδε0δη 

30 

3 

3» 31°(ο) 

3057 

Χλωριούχο τριφθορακετυλιο 

268 

6.1+8 

2, 2°ΤΟ 

3065 

Αλκοολούχα ποτά 

30 

3 

3, 3!°(ο) 

3065 

Αλκοολούχα ποτά 

33 

3 

3, 3°(Β) 

3066 

Χρώματα ή υλικά σχετικά με χρώματα 

80 

8 

8, 66°(ί)),(ε) 

3070 

Μείγμα Διχλωροδιφθορομεθάνιου και 
οξειδίου του αιθυλενίου 

20 

2 

2, 2°Α 

3071 

Μερκαπτάνες, υγρές, τοξικές, εύφλεκτες, 
ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1,20») 

3071 

Μείγμα (ΐερκαπτανών, υγρό, τοξικό, 
εύφλεκτο, ε.α.ο. 

63 

6.1 +3 

6.1, 20» 

3073 

Βινυλικές πυριδίνες, αδρανείς 

639 

6.1 + 3 + 8 

6.1, 11» 1 

3076 

Αλκυλιδρίδια του αλουμινίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2. 32» 

3077 

Υλες περιβαλλοντικά επικίνδυνες, στερεές, 
ε.α.ο. 

90 

9 

ΝΟ 

ΤΟ 

Ο 

ο 

3078 · 

Δημήτριο 

423 

1 3 

4.3, 13» 

3079 

Μεθακρυλονιτρίλιο, αδρανές 

336 

3+6.1 

3, 11» 
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Προσθήκη Η.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αρύ)μός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<*> 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μίμος) 

ί'ν) 

Ρ.ιικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(«) 

3080 

Ισοκυανικά άλατα, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1, 18°(6) 

3080 

Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοξικά, 
εύφλεκτα, ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1. 18°(6) 

3082 

Υλες περιβαλλοντικά επικίνδυνες υγρές 
ε.α.ο. 

90 

9 

9, 11 °(ο) 

3083 

Φθοριούχο υπερχλωρύλιο 

265 

6.1+05 
___ 

2, 2°ΤΟ 

3084 

Διαβρωτικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

885 

8+05 

8. 73°(β) 

3084 

Διαβρωτικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

85 

8 +05 

8. 73 σ (6) 

3085 

Οξειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

58 

5.Η 8 

5.1, 31°(6),(ο) 

3086 

Τοξικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

665 

6.1+05 

6.1,68°(3) 

3086 

Τοξικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

65 

6.1 + 05 

6.1,68°(Ι>) 

3087 

Οξειδωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

56 

5.1+6.1 

5.1,29°(6),(ο) 

3088 

Αυτοθερμαινό^ιενα στερεά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

40 

4.2 

. 

4.2, 5°(6),(ο) 

3089 

Σκόνη μετάλλου, εύφλεκτη, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1, !3°(6),(ε) 

3092 

] - Μ εθοξυ- 2*π ροπανόλη 

30 

3 

3, 31°(ς) 

3093 

Διαβρωτικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

885 

8+05 

8, 74°(») 

3093 

Διαβρωτικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

85 

8+05 

8, 74°(6) 

3094 

Διαβρωτικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

823 

8+4.3 

8, 72»,(6) 

3095 

Διαβρωτικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, 
ε,α.ο. 

84 

8+4.2 

8, 69°(6) 

3096 

Διαβρωτικά στερεά, ενεργά *ιε το νερό, 
ε.α.ο. 

842 

8 Μ.3 

8, 71°<6) 

3109 

Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, υγρά 

539 

5.2+ (8) 

5.2,9°(ί>) 

3110 

Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, στερεά 

539 

5.2 

5.2, 10°(Ι)) 

3119 

Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, υγρά, με 
ελεγχόμενη θερμοκρασία 

539 

5.2 

5.2, 19 Λ (6) 

3120 

Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, στερεά, με 
ελεγχόμενη θερμοκρασία 

539 

5.2 

5.2,20°(ί>) 

3122 

Τοξικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

665 

6.1+05 

6.1,68°(ϋ) 

- 

3122 

___ 

Τοξικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

65 

6.1+05 

6.1,68°(6) 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κότΐιϊ μέρος) 

(«) 

Ονομασία όλης 

(6) 

3123 

Τοξικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

3124 

Τοξικά στερεά, αυτοβερμαινόμενα, ε.α.ο. 

3124 

Τοξικά στερεά, «υτοθερμαινόμενα, ε.α.ο. 

3125 

Τοξικά στερεά, ενεργά ^ιε το νερό, ε.α.ο. 

3126 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά, 
οργανικά, ε.α.ο. 

3128 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, τοξικά, 


οργανικά, ε.α.ο. 

3129 

Υγρά, ενεργά με το νερό, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

3129 

Υγρά, ενεργά με το νερό, διαβρωτικά, 
ε.α.ο, 

3130 

Υγρά, ενεργά με το νερό, τοξικά, ε.α.ο. 

3130 

Υγρά, ενεργά )ΐε το νερό, τοξικά, ε.α.ο. 

3131 

Στερεά, ενεργά με το νερό, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

3134 

Στερεά, ενεργά με το νερό, τοξικά, ε.α.ο. 

3136 

Τριφθορομεθάνιο, κατεψυγμένο υγρό 

3138 

Μείγμα αιθυλενίου, ακετυλενίου και 
προπυλενίου, κατεψυγμένο υγρό 

1 3140 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, υγρά, 
ε.α.ο. 

3140 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, υγρά, 
ε.α.ο. 

3141 

Ενώσεις αντιμονίου, ανόργανες, υγρές, 

ε.α.ο, 

3142 

Απολυμαντικά, υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

3142 

Απολυμαντικά, υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

3143 

Βαφές, στερεές, τοξικές, ε.α.ο. 

3143 

Βαφές, στερεές, τοξικές, ε.α.ο. 

3143 

Ενδιάμεσα βαφής, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(ο) 


Ρ.τικέτιι 

Αριθμός Κλήσης 
και ι:(δοιις 

(£>_ 

(ώ 

6.1+4.3 

6.1, 44°(6),(ο) 

6.1+4.2 

6.1, 66°(θ) 

6.1+4.2 

6.1,66°(Ε) 

6.1+4.3 

6.1,44°(1)),(ς) 

4.2+8 

4.2, 9 0 (*»),(ε) 

4.2+ 6.1 

4.2, 7°(6),(ο) 


4.3+6.1 


4.3+6.1 


4.3+8 


4.3+6.1 


2 


4.3,25°(1)Κ(ς) 


4.3, 23°(η) 


4.3, 23°{Β),(ς) 


4.3, 24°(6),(ο) 


4.3,22 β (ί>) 1 (ο) 


2, 3°Λ 


6.1,90°(3) 


6.1,90°(Η),(ο) 


6.1, 59°(ο) 


6.1,25°(3) 


6.1,25°(ί>),(<:) 


6.1,25°(3) 


6.1,25°(1)),(ο) 


6.1,25°(η) 
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Προσθήκη Ιί.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(3) 

Ονομασία όλης 

<» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανιι» μέρος) 

ίο) 

Ητικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(Ο 

3143 

Ενδιάμεσα βαφής, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,25°(6),(ε) 

3144 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
υγρά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,90» 

ΒΙ 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
υγρά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 90°(Η),(ε) 

3145 

Αλκυλοφαινόλες, υγρές, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 40» 

3145 

Αλκυλοφαινόλες, υγρές, ε.α.ο. 

80 

8 

8,40»,(ο) 

3146 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, στερεές, 
ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,32°(») 

3146 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, στερεές, 
ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.!, 32 Λ (β),(ο) 

3147 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, στερεές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 65°(1ϊ),(ο) 

3148 

Υγρά, ενεργά με το νερό,ε.α.ο. 

Χ323 

ΚΒ· 

4.3, 21») 

3148 

Υγρά, ενεργά με το νερό,ε.α.ο. 

323 

Ε9· 

4.3, 21°(1>),(ε) 

3149 

Μείγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και 
υπεροξικού οξέος, σταθεροποιημένο 

58 

5.1+8 

5.1, Ι°(6) 

3151 

Πολυαλογονωμένα διφαινύλια, υγρά 

90 

9 

9, 2 0 (6) 

3151 

Πολυαλογονωμένα τερφαινύλια, υγρά 

90 

9 

9, 2» 

3152 

Πολυαλογονωμένα διφαινύλια, στερεά 

90 

9 

9, 2» 

3152 

Πολυαλογονωμένα τερφαινύλια, στερεά 

90 

9 

9, 2» 

3153 

Υπερφθορομεθυλοβινυλικός αιθέρας 

23 

3 

2, 2°Ρ 

3154 

ΥπερφθοροαιΟυλοβινυλικός αιθέρας 

23 

3 

2, 2°Ε 

3155 

Πενταχλοιροφαινόλη 

60 

6.1 

6.1, 17°{Η) 

3159 

1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο (Κ. 134») 

20 

2 

2, 2°Α 

3170 

Σκουριά αλουμινίου 

423 

■ 

4.3, 13»») 

3172 

Τοξίνες, εξαγόμενες από ζωική πηγή, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,90») 

3172 

Τοξίνες, εξαγό|ΐενες από ζωική πηγή, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,90»),(ο) 

3174 - 

ΛιΟειούχο τιτάνιο 

40 

ΕΣΒ1 

4.2, 13») 

3175 

Στερεά περιέχοντα εύφλεκτα ιιγρά, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1, 4») 
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Προσθήκη 13.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(3) 

Ονομασία ύλης 

0>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ο) 

Ρ.τικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«-*) 

3176 

Εύφλεκτα στερεά, οργανικά, χετηγμένα, 
ε.α.ο. 

44 

4.1 

4.1,5° 

3178 

Εύφλεκτα στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1, Ι1°(6),(ο) 

3179 

Εύφλεκτα στερεά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

46 

4.1 + 6.1 

4.1, 16°(6),(ο) 

3180 

Εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

48 

4.1+8 

4.1, 17°(6),(ο) 

3181 

Μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων, 
εύφλεκτα, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1, 12°(Η),(ο) 

3182 

Υδρίδια μετάλλων, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1, 14°(0),(ε) 

3183 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

30 


4.2, 6°(6),(ε) 

3184 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

36 , 

4.2+6.1 

4.2, 8°(1>),(ε) 

3185 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, 
οργανικά, ε.α.ο. 

38 

4.2+8 

— 

4.2, 10°(6).(ε) 

3186 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

30 

ΕΒΗΕ 

4.2, 17°(Ιι),(ο) 

3187 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

36 

4.2+6.1 

4.2, !9°(Β),(ε) 

3188 

, 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

38 

4.2+8 

4.2, 21°(1>),(ε) 

3189 

Σκόνη ιιετάλλου, αυτοΟερμαινόμενη, ε.α.ο. 

40 

κ9Η 

4.2, 12°(6),(ε) 

3190 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

40 

Β· 

4.2, 16°(Β),(ε) 

3191 

Αυτοθερμαινό|ΐενα στερεά, τοξικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

46 

4.2+6.1 

4.2, 18°(Β),(ε) 

3192 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

48 

4.2+8 

4.2,20°(6),(ε) 

3194 

Αυτοαναφλέξιμα υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

333 

ΙΕΒΡΙ 

4.2, Ι7°(3) 

3203 

Αυτοαναφλέξιμες οργανομεταλλικές 
ενώσεις, ε.α.ο. 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2,33°(3) 

3205 

Αλκοολικά άλατα [ΐετάλλων της σειράς 
των αλκαλικών γαιών, ε.α.ο. 

40 

■1 

4.2, Ι4°(Β),(ε) 

3206 

Αλκοολικά άλατα αλκαλικών μετάλλων-, 
ε.α.ο. 

48 

4.2+8 

4.2, 15°(Β),(ε) 


ί 

ί 


I 

\ 

ϊ 

ι 

ϊ 
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Προσθήκη ΙΪ.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

Μ 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανο) μέρος) 

(ώ 

3207 

Οργανο^ιεταλλικές ενώσεις ή διαλύματα ή 
διαστιορές, ενεργές (ΐε το νερό, εύφλεκτες, 
ε.α.ο. 

Χ323 

3207 

Οργανομεταλλικές ενώσεις ή διαλύματα ή 
διασπορές, ενεργές με το νερό, εύφλεκτες, 
ε.α.ο. 

323 

3208 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό, ε.α.ο. 

423 

3209 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό, 
αυτοΟερμαινόμενες, ε.α.ο. 

' 

423 

3210 

Υδατικά διαλύματα χλοι ρικών αλάτων, 
ανόργανα ε.α.ο. 

50 

3211 

Υδατικά διαλύματα υπερχλωρικών 
αλάτων, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

3212 

Υποχλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

3213 

Υδατικά διαλύματα βρωμικών αλάτων, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

3214 

Υδατικά διαλύματα υπερμαγγανικών 
αλάτων, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

3215 

Υπερθειικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

3216 

Υδατικά διαλύματα υπερΟειικών αλάτων, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

3218 

Υδατικά διαλύματα νιτρικών αλάτων, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

3219 

Υδατικά διαλύ|ΐατα νιτρωδών αλάτων, 
ανόργανα, ε.α.ο, 

50 

3220 

ΙΙενταφθοροαιθάνιο (Κ 125) 

20 

3243 

Στερεά περιέχοντα τοξικά υγρά, ε.α.ο' 

60 

3244 

Στερεά περιέχοντα διαβρωτικά υγρά, ε.α.ο. 

80 

3246 

Μ εθανοσουλφονυλοχλωρίδιο 

668 

3247 

Υπεροξοβορικό νάτριο, άνυδρο 

50 

3248 

Φάρμακα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

336 

3248 

Φάρμακα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

36 


00 


4,3+3 


.3 


4.3+4.2 


Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(«) 


4.3, 3°(») 


4.3, 3°(ϊ>),(ϋ) 


4.3, 13 σ (6) ί (ς) 


4.3, 14°(6),(ς) 


5.1, 11 °(β) ή 
(ο) 


5.1,13°(Ιι) ή 

00 


5.1, Ι5°(6) 


5.1, 16°(1>),(ο) 


5.1, 17 η (6) 


5.1, Ι8°(<:) 


5.1, Ι8°(0 


5.1,22°(1)),(ς) 


5.1, 23 σ (Η),(ο) 


2, 2°Λ 


6.1,65°(Β) 


8, 65°(6) 


6.1, 27°(η) 


5.1, 27°(6) 


3, 19°<1>) 


3, 32°(ο) 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κότα* μέρος) 

<■*> 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτήρισα* 
κός αριθμός 
κιν&ύνηυ 
(Ανω μέρος) 

(ω 

Ετικέτα 

(Φ 

Αριθμός Κλύσης 
και κΐδοΐ'ς 

(«) 

3249 

Φάρμακα, στερεά, τοξικά, ε,α.σ. 

60 

6.1 

6.1, 90»)» 

3250 

Μονοχλωροξικό οξύ, τετηγμένο 

68 

6.Η8 

6.1, 24») 

3252 

Λκρθορομεθάνιο 

23 

3 

2, 2°Ρ 

3253 

Τριοξοπυριτικό δινάτριο 

80 

8 

8, 41 » 

3256 

Υγ|)ά υψηλής θερμοκρασίας, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

30 

3 

3, 61°(ο) 

3257 

Υγρό υψηλής θερμοκρασίας, 

ε.α.ο. 

99 

9 

9, 20» 

3258 

Στερεό υψηλής θερμοκρασίας, ε.α.ο. 

99 

9 

9, 21») 

3259 

Λ μίνες ή πολυαμίνες, στερεές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 52» 

3259 

Αμίνες ή πολυαμίνες, στερεές, 
διαβροπικές, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 52»)» 

3260 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

88 

8 

8, 16» 

3260 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

80 

8 

8,16»» 

3261 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 39» 

3261 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 39»)» 

3262 

Λιαβροπικά στερεά, βασικά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

88 

8 

8, 46°(ίΐ) 

3262 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

80 

8 

8, 46»» 

3263 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

88 

8 

8, 55» 

3263 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

80 

8 

8, 55»» 

3264 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, ανόργανα, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 17» 

3264 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, ανόργανα, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 17»» 

3265 . 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 40» 

3265 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8,40»» 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κόχω μέρος) 
(*) 

Ονομασία ύλης 

Χπρπκτηρι ση¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

00 

Κτικέια 

«0 

Αριθμός Κλόσης 
και είδους 

(ο) 

3266 

Λιαβρωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

88 

8 

Μ7°0) 

3266 

Λιαβρωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα, ε,α,ο. 

80 

8 

Μ7°(6),(€) 


Λιαβρωτικά υγρά, βασικά, οργανικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 56» 


Αιαβρανπκά υγρά, βασικά, οργανικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 56»» 

3271 

Αιθέρες, ε.α.ο. 

33 

3 

3, 3°(6) 

3271 

Αιθέρες, ε.α.ο. 

30 

3 

3,31» 

3272 

Εστέρες, ε.α.ο. 

33 

3 

3,3» 

3272 

Εστέρες, ε.α.ο. 

30 

3 

3,31» 

3273 

Νιτρίλια, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

336 

3+6.1 

3, 11 °(β),<10 

3274 

Διαλύματα αλκοολικών αλάτων, ε.α.ο. 

338 

3 + 8 

3,24°(6) 

3275 

Νιτρίλια, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

663 

6.1+3 

6.1, 11» 

3275 

Νιτρίλια, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1, 11°(|»2 

3276 

Νιτρίλια, τοξικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 12» 

3276 

Νιτρίλια, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6,1, 12»» 

3277 

Χλωροφορμικά άλατα, τοξικά, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

68 

6.1 + 8 

6.1.27») 

3278 

Οργανοφοϊσφορικτς ενώσεις, τοξικές, 
ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,23°(<ι) 

3278 

Οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοξικές, 
ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 23»),(ς) 

3279 

Ένωση οργανοφωσφόρου, τοξική, 
εύφλεκτη, ε.α.ο. 

663 

6.1+3 

6. ί, 9°(») 

3279 

Ένωση οργανοφωσφόρου, τοξική, 
εύφλεκτη, ε.α.ο. 

663 

6.1+3 

6.1,9») 

3280 

Οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,34» 

3280 

Οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,34»),(ο) 

3281 

Καρβονύλια μετάλλων, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,36») 

3281 

Καρβονύλια μετάλλων, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 36»),(ο) 

3282 . 

Οργανο^ιεταλλικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο. 

66 


6.1,35» 

3282 

Οργανομεταλλικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο. 

60 


6.1,35»),(ο) 



























































































































ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


6639 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύ*.ης 

(Κήπο μέρος) 
(»> 


Ονομασία ύ? ΐ]ς 


Ενώσεις σεληνίου, ε.α.ο. 


Ενώσεις σεληνίου, ε α.ο. 


Ενώσεις τελλουρίου, ε.α.ο. 


Ενώσεις βαναδίου, ε.α.ο, 


Εύφλεκτα υγρά, τοξικά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 


Τοξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 


Τοξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 


Τοξικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. 


Τοξικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο, 


Τοξικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. 


Τοξικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. 


Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, ανόργανο, 
ε.α.ο. 


Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, ανόργανο, 
ε.α.ο. 


Νοσοκομειακά απόβλητα, απροσδιόριστα, 
ε.α.ο. 


Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 


Αλκοολικό διάλυμα υδροκυανίου 


Υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο. 


Υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο. 


ΕπταφΟοροπροπάνιο (Κ 227) 


Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
χλοιροτετραφθοροαιθανίου 


Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
πενταφθοροαιθανίου 


Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
τετραφθοροαιθανίου 


Μείγμα οξειδίου του αιθυλενίου και 
διοξειδίου του άνθρακα, με άνω του 87 % 
οξείδιο του αιθυλενίου 


Χαρακτηριοιι- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(Ο 


Αριθμός Κ) όσης 
και <:ίδοιι^ 


6.1, 55°(ίΐ) 


6.1, 55°(6),(ο) 


6.1, 57°(6),(ς) 


6.1, 58°(θ),(ε) 


3+6. Η 8 3, 27°(3),(Ι>) 


6.1,65°(ίΐ) 


6.1,65°(1>).(ο) 


6 . 1 , 65 °(») 


6.1,65°(Η),(ο) 


6.1,67°(3> 


6.1,67°(6) 


6 . 1 , 67 °(») 


6.1,67°(!)) 


6.2, 4°(θ) 


6.1, 65°(ο) 


3, Γ<3), 
2 ι '( 3),(6), 3°(ί>) 


3, 31°(ς) 


2, 2"Λ 


2, 2°Λ 


2, 2°Α 


2, 2°ΊΤ ; 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη 1Ϊ.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κότο) μέρος) 

(3) 

Ονομασία όλης 

α>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και Είδους 

(ε) 

310! 

Λιαβρωτικά υγρά, αυτοθερμαινόμενα, 
ε.α.ο. 

884 

8+4.2 

8, 70°(&) 

1301 

Λιαβρωτικά υγρά, αυτοθερμαινόμενα, 
ε.α.ο. 

84 

8+4.2 

8, 70°(ί>) 

3302 

Λκρυλιούχο 2-ΔιμεθυλαμινοαιΟύλιο 

60 

6.1 

6.1, 12°(1>) 

3313 

Οργανικά χρωστικά, αυτοθερμαινόμενα 

40 

4.2 

4.2, 5°(6) και 

(ο) 

3314 

Ένωση πλαστικού καλουπώματος 

90 

9 

9, 4°(ς) 

3318 

Διάλυμα αμμωνίας με άνω του 50 % 
αμμωνία 

268 

6.1+8 

2, 4° Γ€ 

3320 

Διάλυμα υδρογονούχου βορίου και 
υδροξειδίου του βαρίου, με όχι 
περισσότερο από 12% υδρογονούχο βόριο 
και όχι περισσότερο από 40% υδροξείδιο 
του βορίου κατά βάρος 

80 

8 

8, 42°(Η) και 
(θ) 



ΦΕΚ5Μ 


Ε ΦΗΜΕΡίίΤΗ^ΚΥΒΕ Ρ Ν ΗΣΕ Ω1 (ΤΕΥΧΟ Σ Δ ΕΥΓΕ ΡΟ) 


564 ϊ 



ΠρΛΐΤ&ηκη Β.5 


150 001 


■ -ϊι’ϊ ν'·ρι.0|ΐΰ[ 0α α.ναγρΰ<ρο\Γίίϊι οτην τινοχίϊϊΐι άκιΐς υΈοδ-εικνύίτΰΕ. ^ΐΈροκότ^: 


Κίΐ ρίί, κ:τη ρ ιστιχ-.χ 
αριθμός ύλης 
[4 ψηφίίΐ) 


Χαρπ^τι | ριζίτικος 
Κ1Υ3 υνΟυ 

(2 ή 3 ι^ηφΐβ) 


ΦΟν^ο ΐΐΟρΐΟΚκλΐ. 

Παλκτιο, οριζόντια γραμμή καιψϊ|ιρύι μαύρί 

15 πΐΓΤΊ. 


250 092- 
259 999 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.6 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟ 10 315 (1) 

(Βλέπε Περιθωριακό ΙΌ 381) 


260 000 Το πιστοποιητικό ικανότητας για οδηγούς οχη^ιάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, που 
εκδίδεται σύμφωνα ;ιε τις οδηγίες του περιθωριακού 10 315 θα αναπαραγάγεται με βάση το σχήμα 
του υποδείγματος που ακολουθεί Συνίσταται το σχήμα να είναι το ίδιο (ΐε την Ευρωπαϊκή εθνική 
άδεια οδήγησης, δηλαδή Α7 (7Α χ 105 ίτιπι) ή ένα διπλό φύλλο που να μπορεί να διπλωθεί σ’ αυτό 
το σχήμα. 


(Για το υπόδειγμα του πιστοποιητικού βλέπε στην επόμενη σελίδα) 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6643 


Προσθήκη Β.6 


Υπόδειγμα Πιστοποιητικού 

1 2 


ΑΏΚ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Επίθετο. 

σε δεξαμενές V 

άλλα εκτός δεξαμενών \! 

Όνοαα (τα). 

Αριθμός Πιστοποιητικού. 


Ημ/νία νέννησης .... Εθνικότητα. 

Διακριτικό σήμα του 
εκδίδοντος Κράτους. 


Υπογραφή κατόχου. 

ισχύον για κλάση(εις) \12/ Εκδοθέν από 


σε δεξαμενές 

σε άλλα εκτός δεξαμενών 

1 

1 

Η ιιερο ιιηνία. 

1 

'Ί 

Υπογραφή 4/. 

_> 

4.1, 4.2,4.3 

4.1, 4.2. 4.3. 

Ανανέωση έως. 

5.1. 5.2 

5.1, 5.2 


6.1, 6.2 

6.1, 6.2. 

Από. 

7 

7 


8 

8. 

Ηαερομηνία. 

9 

έως (ήμεροιιηνία) 3/. 

9 

Υπονραφή 4/. 

Γ' Δ ιαγράψτε ότι δεν ισχύει. 

4/ και/ή σφραγίδα, (ή βούλα) της 

2/ Για επέκταση σε άλλες ελάσεις. 

εκόούσας αρχή 


βλέπε σελίδα 3 

3/ Για ανανέωση, βλέπε σελίδα 2. 


3 4 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ (ΣΤΙΣ) Μόνο ηα ε&νικούο κανονισιχούς 
ΚΑΑΣΣΗ(ΕΙΣ) 5/ 


σε δεξαμενές 


4.ί, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

7 

8 
9 


Ημερομηνία.. 

Υπογραφή και/ή 
σφραγίδα ή βούλα 


1 


4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 

6.1.6.2 


σε άλλα εκτός δεξαμενών 


Ημερομηνία.. 

Υπογραφή και/ή 
σφραγίδα ή βούλα 


8 

9 


5/ Δ ια:γράψτε ότι δεν ισχύει. 























©644 - 6648 


ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒ Ε Ρ Ν Ηϊ ΕΠΙ {Τ ΕΥΧΟΣ ΔΕ 1 ΪΤ£Ρθ] 


Ηραΐτ^ήϊΟ] Β.7 

Π Ρ ΟΣ Θ ΗΚΗ Β.7 ΣΗΜΑ ΓΙΑ V Λ Ε Σ ΥΨΗ ΛΉΣ Θ ΕΡΜΟ Κ Ρ Α Σ ] ΑΣ 


27ϋ 000 


Τί> Γτήμα για ύΧες υψηλής θερμοκρασίας πψιι απαιιεΐται πίπ ΐ&Ερΐθκ>ρΐίΐκά 9ϊ 500(3). 2 ΐ1 960 και 
2\960 είναι τριγοονικού σχήματος σήμα μα πλευρές ίου λάχουν 250 οοικ, με κόκκινο χρώι ια, 
άκυς έχει ανα^αραχθί ΐ παρίι^άΐ^. 



ΑΠύ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






